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VORWORT  ZUM  VIERTEN  BANDE. 


Die  mit  der  zweiten  Abtheilung  des  vierten  Bandes  abgeschlossene 
„Lehre  von  der  Elektricität"  ist  nach  den  in  der  Vorrede  zum 
ersten  Bande  erwähnten  Grundsätzen  bis  zu  Ende  durchgeführt 
worden.  Um  dem  Werke  auch  eine  bestimmte  zeitliche  Begrenzung 
zu  geben,  wurde  in  den  Nachträgen  die  neuere  Literatur  bis  gegen 
den  Schluss  des  Jahres  1884  berücksichtigt. 

Ohne  einen  bis  in  das  Einzelne  fest  gegliederten  Plan  wäre 
es  nicht  möglich  gewesen,  die  grosse  Fülle  des  Materials  zu  einem 
wohl  geordneten  wissenschaftlichen  Gebäude  zusammenzufügen.  Da 
derselbe  indess  in  der  Menge  der  Einzelheiten  nothwendig  zurück- 
tritt, habe  ich  in  dem  dem  Werke  beigefügten  „ausführlichen 
Inhaltsverzeichniss"  die  Disposition  kurz  wiederzugeben  versucht. 
Die  Auffindung  der  in  ihrem  Zusammenhange  dargestellten  That- 
saehen  dürfte  dadurch  wesentlich  erleichtert  werden. 

Das  Sach-  und  Namenregister  hat  Herr  G.  Wertheim  in 
Frankfurt  a.  M.  zu  bearbeiten  die  Güte  gehabt. 

Durch  vielfache  Mittheilungen  von  Originalbeiträgen  und  Ab- 
handlungen bin  ich  von  meinen  wissenschaftlichen  Freunden  auch 
bei  der  Abfassung  dieses  Werkes  auf  das  Freundlichste  unterstützt 
worden.  Ich  erlaube  mir,  denselben  dafür  meinen  besten  Dank 
auszusprechen. 

Leipzig,  den  1.  Juni  1885. 


G.  Wiedcniann. 


-■■ 

Digitized  by  Google 


INHALT. 


VII.  Elektrisches  Verhalten  der  Qftae. 

(Fortsetzung. ) 

» 

Zweites  Capitol. 


Verhalten  <l«r  Oase  von  grosser  Dichtigkeit   601 

I.  Zerstreuung  der  Elektricität   601 

11.  Entladung  in   Oasen    von  g  rös  se  r  e  r  Dichtigkeit    uiit»  r 

Thcilnahine  des  Stoffes  der  K  1 e  k  t  rod  e  n  .    .   .    ,    Lüii 

1.  Allgemeine  l'ebersicht   612 

2.  Bhschelontladung   614 

3.  Glimmentladung   630 

4.  Funkenentladung  im  einfachen  Schliessungskreise   (»34 

5.  Entladungen  an  der  Oberfläche  des  Schliessungskreise*,  Ent- 
ladungen im  unterhroch»  neu  Schliossungskreiso  und  in  In- 
duetiomkreiBen  Ihm  der  Ihitterieenthulung. 

a.  Entladungen  an  der  Oberfläche  de»  BchliegBungskreises 

der  Batterie   .  .  .  .  .  .  .  &H 

b.  Entladungen  im  dauernd   unterbrochenen  ßchliessungg- 
kreise   Olli 

f.  FunkeneMtl, uhingen  in  Induetionskreisen  hei  der  Batterie- 

entladung   679 

(i.  Funkenentladungen  des  lud uctoi iunif   OSO 

7.  Fuukenentladung  der  galvanischen  Säul»'   Tos 

Magnetisches  Verhalten  der  Fiuikencnthiduni:   714 

9.  Thermische  und  mechanische  Wirkungen  der  Funken,  Arbeits- 
leistung dabei   7ir» 

1".  Leuchtiliiiier  und  Helligk»-it  der  Funken   7.'»4 

III   Knllad  untren  auf  der  Oberfläche  und  im  Innern  von 

festen  und  flüssigen  Körpern   761 

1.  Ausbreitung  der  Elektricität  und  Entladungen  auf  und  in 
festen  schlechten  Leitern.  Lichtenbergische  Figuren  und  Ring- 
liguren   T'U 

a.  Knthnlungen   7f.  1 

b.  Lichtenbergische  Figuren  und  Ringfiguren   780 

2.  Entladungen  auf  und  in  Flüssigkeiten   799 

IV.  C  h  e m  i  sehe  W  i r  k  un  ge  n  d e  r  F u  n  k  e  n   817 


VIII 


Inhalt. 


Drittes  C  ;t  p  i  t  e  1. 

■><  itf 

Lichtbogen    831 


Viertes  Capitel. 

Elektricitätserregung  heim  Contact  von  Gasen  und  glühenden  Körpern. 

Elektrisches  Verhalten  der  Flamme   864 

I.  Elektricitätserregung  beim   Contact  von   Oasen  und 

glühenden  Körpern.  .  .  .   864 

II.  Elektrisches  Verhalten  der  Flamme   ^70 

VIII.    Absolutes  Maass  der  elektrischen 

Constanten. 

Zurückführung  der  elektrischen  Constantcn  auf  absolutes  Maass      ...  881 

IX.  Theoretisches  Schlusscapitel. 

Hypothetische  Ansichten  über  das  Wesen  und  die  Wirkungsweise  der 

Kiekt  vieit&t  1013 

Nachträge   12o.r> 

Ausführliches  Inhaltsverzeichnis*  »   1341 

Namenregister   1387 

Sachregister   i4f,r> 

Verzeichnis*  der  Druckfehler   14S8 


Zweitos  Capitel. 


Elektrisches  Verhalten  der  Gase  von  grösserer 

Dichtigkeit. 


L   Zerstreuung  der  Elektricität. 

In  Gasen  von  höherer  Dichtigkeit  und  niederer  Temperatur  hat  779 
man  keine  eigentliche  Leitung  der  Elektricität  wahrnehmen  können,  da- 
gegen hat  man  vielfach  vermuthet,  dasg  die  an  einen  elektriBirtcn  Körper 
anliegenden  Gasmolecüle  sich  ihm  gleichnamig  laden  könnten,  fort- 
gestosseu  wurden  und  so  anderen  unelektrischen  Molecülen  Platz  mach- 
ten, welche  ebenso  geladen  und  fortgestossen  würden.  So  würde  der 
Körper  allmählich  mittelst  Convection  entladen.  Dieser  Vorgang  sollte 
der  der  langsamen  Elektricitätszerstreuung  in  der  Luft  sein. 

Directe  Versuche  von  llittorf.1)  ergeben  iudess,  dass  ganz  reiner 
trockener  Wasserstoff  nicht  leitet.  Er  befestigte  in  eiuer  mit  einer  Queck- 
silber-Luftpumpe verbundenen  Glasröhre  au  einem  laugen  Schellackstäb- 
chen ein  paar  Goldblättchen  und  lud  sie  durch  eine  mittelst  eines  Stöp- 
sels drehbare  Messingfeder.  War  die  Röhre  mit  wohl  getrocknetem 
Wasserstoff  gefüllt  und  auf  dem  Boden  derselben  wasserfreie  Phosphor- 
säure ausgebreitet,  so  war  bei  gewöhnlichem  Druck  und  auch  bei  starker 
Verdünnung  die  Ladung  der  Blättcheu  noch  nach  vier  Tagen  deutlich 
sichtbar. 

Dennoch  verliert  sich  die  Elektricität  eines  geladenen  Leiters  all-  780 
mählich  in  die  umgebende  Luft,  auch  ohne  die  sichtbare  Gegenwart  aude- 


')  Hittorf,  Wied.  Ann.  7,  p.  595,  1879*.  —  Aeltere  Versuche,  nach  denen 
ein  geladenes  Elektroskop  in  ganz  trockener  und  reiner  Luft  unter  der  Glocke 
der  Luftpumpe,  auch  nach  der  Verdünnung  der  Luft  Bich  nicht  entladet,  fliehe 
o  A.  Deisaignes,  Journ.  de  Phys.  Mars  1814;  Gilb.  Ann.  48,  p.  50,  1814*. 
HiirriB,  Phil.  Trans.  1834,  p.  224,  244*.    Rieag,  Dove'»  Ilep.  2,  p.  15,  1838V 
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602  Zerstreuung  der  Elektricität 

rer  Leiter,  zu  welchen  diruptive  Entladungen  übergeben  könnten.  Dieser 
Vorgang  ist  lange  beobachtet  und  namentlich  von  Coulomb1)  bei  seinen 
Untersuchungen  mit  der  Drehwage  studirt  worden.  Dabei  hat  er,  wie 
schon  1.  c.  erwähnt  worden  ist,  den  Elektricitäts  verlust  d  u  r  c  h 
die  die  geladenen  Leiter  tragenden  schlechtleitenden  Körper,  die 
Stützen,  von  der  Zerstreuung  in  die  Luft  gesondert. 

781  Der  Verlust  der  Ladung  durch  die  Stützen  muss  nach  den  Gesetzen 
von  Ohm  für  die  Ladungszeit  Bd.  I,  §.  396  u.  flgde.  vor  sich  gehen. 
Dieser  Elektricitätsverlust  erfolgt  aufangs,  wenn  der  Abfall  von  der 
Elektricitätsquelle  aus  sehr  bedeutend  ist,  sehr  schnell,  sodann  lang- 
samer, bis  sich  nach  der  definitiven  Ladung  der  Stützen  ein  constanter 
schwacher  Elektricitntsstrora  durch  dieselben  zu  den  sie  tragenden  Lei- 
tern herstellt.   Je  nachdem  hierbei  die  Oberfläche  der  Stützen  Elektrici- 
tät an  die  umgebende  Luft  abgiebt  oder  nicht,  gestalten  sich  die  Ver- 
hältnisse entsprechend  den  Berechnungen  des  Bd.  I,  §.  395  u.  flgde. 
verschieden. 

782  Diese  Ladung  und  Leitung  der  Stützen  ist  zuerst,  etwa  nach  Cou- 
lomb durch  Anwendung  mehrerer  Stützen  statt  einer  unter  sonst  gleichen 
Verhältnissen,  zu  untersuchen,  ehe  aus  dem  gesammten  Ladungsverlust 
eines  Leiters  nach  Abzug  jenes  Einflusses  die  Zerstreuung  in  das  um- 
gebende Gas  berechnet  werden  kann. 

Ueberall  wo  diese  beiden  Bedingungen  nicht  getrennt  sind,  können 
sich  keine  exaeten  Resultate  ergeben. 

783  Ueber  die  Elektricitätszerstreuung  sind  ausser  von  Coulomb 
noch  mannigfache  Versuche  angestellt  worden ,  meist  mit  der  Drehwage, 
in  welcher  elektrisirte  Kugeln  oder  mit  ihrer  Ebene  vertical  gestellte 
Metallscheren ,  welche  an  dem  an  einem  Draht  oder  an  zwei  Cocon- 
faden  bitilar  aufgehängten  Schellackbalken  befestigt  waren,  gleichen  festen 
Kugeln  oder  Scheiben  gegenüber  gestellt  wurden.  Die  Körper  wurden 
an  einander  gebracht,  elektrisirt  und  ihre  Abstossung  geraessen.  Dell- 
m iinn*)  verband  die  geladenen  Körper  (Kugeln)  mit  seinem  Elektro- 
meter und  maass  dessen  Ausschlag  alle  5  bis  1 1  Minuten.  In  ähnlicher 
Weise  verfuhr  Narr  (siehe  weiter  unten).  So  ergaben  sich  die  folgen- 
den Resultate. 

Ist  a  derZerstreuungscoefficieut,  q0  dio  Elektricitütsmenge  in  einem 
geladenen  Körper  zur  Zeit  Null,  q  dieselbe  zur  Zeit  /,  so  ist  nach  Cou- 
lomb's  Versuchen  (vergl.  Bd.  I,  §.  51) 

«  =  j  log  ~     oder  q  =  q0c-at. 


')  Coulomb,  b.  Bd.  1,  §.  bo.  —  8)  Dell  mann,  Bcülömilch  Zeitechr.  11, 
p.  3J'>,  186«'. 
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Dieses  Resultat  ist  von  Dcllmann,  1.  c,  Charault1)  und  Warburg2) 
mit  der  Drohwage  bestätigt  worden.  Nach  der  Ladung  der  Stützen,  wo 
also  der  Elektricitäts Verlust  durch  dieselben  sehr  klein  geworden  ist, 
wird  a  von  der  ursprünglichen  Ladung  g0  innerhalb  gewisser  Grenzen 
unabhängig. 

Nach  Matteucci3)  soll  in  einer  geschlossenen  Dreh  wage  der  Zer- 
streuungscoefficient  mit  zunehmender  Ladung  etwas  abnehmen.  Der 
Grund  ist  wohl  der,  dass  sich  in  dem  engen  Räume  mit  wachsender 
Ladung  auch  die  Wände  der  Drehwage  stärker  laden  und  somit  die 
elektrisirte  Luft  nicht  mehr  so  schnell  ihre  Ladung  an  dieselben  abgiebt. 

Bei  verschieden  grossen  Kugeln  ist  der  Zerstreu  uugscoefficient  inner-  784 
halb  gewisser  Grenzen,  wie  sie  meist  bei  Versuchen  mit  der  Drehwage 
nicht  überschritten  werden,  unter  sonst  gleichen  Umständen  der  gleiche, 
so  z.  B.,  als  Coulomb  die  bewegliche  Kugel  seiner  Dreh  wage  unver- 
ändert geladen  lies»  und  die  Standkugel  durch  eine  Kugel  von  doppeltem 
Durchmesser  ersetzte  und  sie  stärker  oder  schwächer  lud,  als  die  be- 
wegliche Kugel;  oder  sie  durch  Scheiben  von  Metall  und  Fapier,  eine 
iiollundermark-  oder  Siegellackkugel  ersetzte,  oder  den  Verlust  an  einer 
Kugel  von  1  Fuss  Durchmesser,  Cylindern,  auch  Kugeln  mit  Draht  fort- 
s ätzen  untersuchte4). 

Bei  Verdünnung  der  Gase  nimmt  cet.  par.  die  Zerstreuung  ab  5).  785 
Bei  gleichbleibenden  Stützen  ist  nach  War  bürg  1.  c.  bei  Verdün- 
nung der  Luft  auf  70  mm  Druck  der  Verlust  etwa  nur  von  dem  bei 
gewöhnlichem  Druck,  so  dass  also  mindestens  2/s  des  Verlustes  der  Zer- 
streuung durch  die  Luft  zuzuschreiben  sind  (wenn  nicht  auch  die  Ober- 
fläche der  Stützen  vielleicht  in  der  verdünnten  Luft  weniger  Elektricitüt 
abgiebt). 

Nach  Coulomb  und  auch  Matteucci  ist  der  Verlust  in  trockner 
Luft  ungefähr  proportional  der  Dichtigkeit. 

In  Kohlensäure  und  Luft  ist  nach  Matteucci  und  Warburg  der 
Verlust  fast  gleich,  in  Wasserstoff  nach  War  bürg  etwa  nur  halb  so 
gross  (nach  Matteucci  soll  er  eben  so  gross  sein). 

Zur  Untersuchung  dieses  Verhaltens  führt  Narr*)  in  eine  16cm  786 
grosse  hohle,  abgeleitete  Messingkugel  eine  3  cm  grosse  Mcssingkugel  an 
einem  isoLirten  Platindrahte  luftdicht  ein,  welcher  andererseits  mit  einem 
Sinuselektrometer  verbunden  ist.    Indem  er  die  grosse  Hohlkugel  mit 

')  Charault,  Compt  rend.  16,  p.  108,  1860*.  —  a)  Warburg,  Pogg.  Ann. 
145.  p.  578,  1872*.  —  s)  Matteucci,  Ann.  de  Ckim.  et  de  Phys.  [3]27,p.  133, 
2Ht  p.  385,  1*50'.  —  4)  Aeknüch  Kiess,  lleibuugselektr.  1,  p.  102*.  Pell- 
dudd,  Gesetzmässigkeit  und  Tkeorie  dos  filektricilatsverlustea.  Kreuxuadt 
ls64\  —  b)  Coulomb,  Narr,  Warburg  1.  c.  —  eJ  Narr,  Wied.  Ann.  5, 
p.  145,  1878,  8,  p.  266,  1879,  11,  p.  155,  1880*.  Der  Text  nack  einer  gefälligen 
Originalroittkeilung. 
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verschiedenartigen  und  verschieden  dichten  Gasen  füllte  und  immer  die- 
gleiche  Klektricitätsmenge  auf  das  leitende  System  übertrug,  ergaben  sieh 
Differenzen  in  den  Ladungen  desselben,  die  er  durch  entsprechende  wirk- 
liche Elektricitatsverluste  deuten  zu  müssen  glaubte.    Diese  Verlust o 
traten  in  Folge  eines  anfänglichen  sehr  rasch  verlaufenden  und  intei:- 
ven  Ausströmungsprocesses  und  eines  darauf  folgenden  stetigen  und 
schwachen  Zerstreuungsprocesses  ein.  Die  Intensität  des  ersteren  wuchs 
mit  abnehmendem  Drucke  und  bei  gleich  bleibendem,  wenn  man  von 
Kohlensäure  über  Luft  zu  Wasserstoff  überging.    Durch  die  Erfahrung, 
da«s  auch  bei  isolirter  grosser  Metallkugel  ähnliche  Ladungsdifferenzen 
eintreten,  wurde  Narr  dazu  geführt,  die  Aenderungen,  welche  jene  Diffe- 
renzen dvreb  Sättigungen ,  in  Folge  von  vorhergehenden  Versuchen ,  er- 
fahren, näher  zu  untersuchen1).   Die  starke  Abnahme  jener  Differenzen 
nach  von  Natur  und  Dichte  des  Gases  abhangigen  Gesetzen,  insbesondere 
bei  isolirter  grosser  Metall kugel,  führte  ihn  zum  Schlüsse,  dass  dieselben 
hauptsächlich  auf  einem  Eindringen  der  Elektricität  in  das  Gas  beruhen, 
das  mit  abnehmendem  Drucke  wachse,  in  Wasserstoff  stärker  als  in  Luft 
und  in  dieser  stärker  als  in  Kohlensäure  sei,  uud  eine  Sättigung  des  Gasen 
mit  Elektricität  herbeiführe.  Diese  Sättigungen  vermindern  sich  mit  dem 
Drucke,  ferner  wenn  man  zwischen  den  Versuchen  die  grosso  Metallkugrl 
mit  der  Erde  in  Verbindung  setzt,  und  noch  stärker,  wenn  man  letztere 
während  der  Versuche  selbst  bestehen  lässt.  Aus  diesem  ganzen  Verhalten 
schliesst  Narr  mit  Rücksicht  auf  die  kinetische  Gastheorie,  dass  die 
beobachteten  Verluste  durch  eine  convective  Entladung  herbeigeführt 
werden,  und  dass  der  Zerstreuungsprocess  aus  dem  Ausströmungsprocesee 
in  Folge  von  Sättigung  des  Gases  mit  Elektricität  hervorgehe. 

787  Der  Zerstrcuungscoefficicnt  bei  positiv  und  negativ  geladenen  Kör- 
pern ist  nachBiot2)  der  gleiche.  So  wurden  z.B.  eine  an  dem  Wagebal- 
ken der  Drehwagc  befestigte  Scheibe  von  Goldpapier  und  eine  Stand- 
kugel von  13'/4  Linie  Durchmesser  zusammen  elektrisirt. 

Bei  feststehendem  Torsionskreis  betrugen  ihre  Winkelabstände  <p 
zu  den  Zeiten 

Ladung  —  t  —  0       9  =  08,85°     Ladung  -f  t  — 0      9  =  61.20« 
/=  104    9  —34,65«  t=78    9  =  35,55*>-') 

woraus  folgt       2  a  =  0,02034  2  a  =  0,02133 

Da  die  Versuche  mit  negativer  Elektricität  vor  denen  mit  positiver 
angestellt  waren,  war  zudem  bei  letzteren  die  Luft  schon  negativ  geladen. 

')  Narr,  Wied.  Ann.  22,  p.  550,  1884*.  —  2)  Biot,  Traite  de  phys.  2, 
p.  25H,  1816*.  Aehnlieh  beobachtete  auch  Palmieri  (Rendic.  Napol.  20,  p.  WJ, 
1881',  Reibl.  6,  p.  3Kr>')  dass  Rein  Bifilarelektrometer  bei  negativer  Ladung  in 
einem  geschützten  Räume  etwas  mehr  Elektricität  verliert,  als  bei  positiver.  Die 
Differenzen  waren  an  trocknen  Tagen  grösser  und  verschwauden  in  eehr  feuch- 
ter Luft.  Na«  h  Zantedeschi  (Compt.  rend.  3">,  p.  441,  I8f>2-)  polleu  positiv 
geladene  Klektrophore  ihre  Ladung  viel  kürzere  Zeit  behalten,  als»  negative; 
was  aber  wohl  von  anderen  Bedingungen  (der  Schlagweite  u.  8.  f.)  herrührt. 
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Nach  Matteucci1)  ist  bei  stärkeren  Ladungen  die  Zerstreuung  der 
positiven  Elektricität  kleiner. 

Warburg  1.  c.  hat  indess  das  Resultat  von  Biot  bestätigt. 

Bei  Anwesenheit  eines  zweiten,  mit  derselben  Elektricität  geladenen 
Körpers  soll  der  Verlust  nach  Matteucci  grösser  sein,  als  ohne  den- 
selben oder  bei  Gegenwart  eines  entgegengesetzt  geladenen.  Von  der 
Natur  des  Körpers  selbst  ist  der  Verlust  unabhängig. 

Es  fragt  sich,  ob  bei  den  erwähnten  Versuchen  wirklich  die  Luft  78S 
als  solche  die  Elektricität  fortführt  oder  ob  nicht  vielmehr  die  in  der 
Luft  verthcilten  Staub-  und  Wassertheilchen  die  Elektricitätszerstrcuung 
bewirken. 

Von  sehr  grossem  Einfluss  sind  zunächst  nach  Warburg1)  die  in 
der  Luft  vertheilten  Staubtheilchcn,  welche  fast  ausschliesslich  oder  ganz 
allein  die  Elektricitätsverluste  iu  trockener  Luft  verursachen]  können. 
Da  dieselben  in  verdünnter  Luft  sparsamer  verbreitet  sind,  müssen  die 
Verluste  in  letzterer  kleiner  sein.  Verdünnt  man  die  Luft  in  einer  Dreh- 
wage schnell  auf  die  Hälfte,  so  sinkt  der  Verlust  nicht  plötzlich,  sondern 
nur  allmählich  auf  den  kleineren  Werth,  vermuthlich ,  weil  in  der  ver- 
dünnten Luft  die  Staubtheilchen  niedersinken  und  dies  nur  allmählich 
geschieht.  Bei  stärkerer  Verdünnung  tritt  es  Bofort  ein.  Auch  wenn  die- 
selbe bis  zum  Ausströmen  der  Elektricität  aus  den  scharfen  Kanten  ge- 
trieben wird,  zeigt  sich  letzteres  gewöhnlich  erst  nach  einiger  Zeit,  viel- 
leicht in  Folge  zufällig  bei  den  Kanten  vorbeifliegender  Staubtheilchcn 
Da  im  Wasserstoff  Staub,  ähnlich  wie  Salmiaknebel,  schneller  nieder- 
sinkt, so  ist  der  Elektricitätsverlust  darin  bald  kleiner  als  in  der  Luft. 

Beachtet  man  diese  Verhältnisse  nicht,  so  kann  man  zuweilen  Resul- 
tate erhalten,  welche  dem  Einflüsse  der  Feuchtigkeit  in  der  Luft  gerade 
entgegengesetzt  zu  sein  scheinen  3)  (s.  w.  u.). 

Wenn  die  Zerstreuung  der  Elektricität  iu  der  Luft  auf  der  Elek-  789 
trisirung  der  Staubtheilchen  darin  beruht,  so  rauss  staubfreie  Luft  nicht, 
staubhaltige  dagegen  elektrisirt  werden  können. 

Um  diese  Elektrisirung  der  Luft  zu  untersuchen,  kann  man  eine  feine 
mit  einem  Elektrometer  verbundene  Spitze  in  dieselbe  einsenken,  oder 
besser  an  einem  in  die  Luft  hineinragenden  Metalldraht  ein  Stückchen 
glimmenden  Schwamm,  ein  Räucherkerzchen  oder  dergleichen  befestigen, 
welche  die  Elektricität  der  Luft  aufnehmen.  In  letzterem  Fall  liegt  in- 
des» immer  die  Gefahr  nahe,  dass  etwa  durch  die  Verbrennung  selbst 
elektrische  Erregungen  eintreteu  könnten.  Zweckmässiger  wendet  man 
nach  W.  Thomson4)  den  „Tropfencollector"  an.    Man  lässt  aus  einem 

l)  Matteucci,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  28,  p.  389,  ln50\  —  2)\Var- 
hnrg,  I.e.  Vergl.  in  Betreff  des  Staube*  t>ei  den  Entladungen  Faraday,  Kxp. 
Res.  8er.  12,  §.  1391,  1838*.  —  3)  Vergl.  Riesa,  Reibungselektr.  1,  p.  117*.  — 
4I  W.  Thomson,  K«pr.  ofPapers,  §.  «i«?2  (aus  Nichol's  Cyelopädia  i!  edit.,  1860*). 
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131echgefä8s  durch  ein  Rohr,  welches  mit  einer  durch  Bimsstein  und 
Schwelelsäure  getrockneten  Luftschicht  umgeben  ist,  Wasser  in  Tropfen 
ausfliesten.  Verbindet  man  das  Gefäss  mit  einem  Elektrometer,  »o  giebt 
dasselbe  nach  Abzug  der  Erregung  des  Metalls  des  Gefässes  durch  den 
Contact  mit  dem  Wasser  die  Ladung  der  Luft  an *). 

790  Mittelst  eines  ähnlichen  Quecksilbertropfencollectore  hat  Nahr- 
woldt3)  Versuche  über  den  Einfluss  des  Staubes  auf  die  Ladung  der 
Luft  angestellt. 

Durch  einen  Eiseublechcylinder  von  35  cm  Höhe  und  20  cm  Durch- 
messer mit  zwei  innen  mit  Drahtgaze  bedeckten  Glasfenstern,  welcher  auf 
einen  mit  einer  Quecksilberrinne  versehenen  Blechteller  gesetzt  war,  tropfte 
aus  einem  mittelst  eines  Ebonitstöpsels  in  seinen  Deckel  eingesetzten 
eisernen  Trichter  mit  Metallspitze  ein  in  Tropfen  zerfallender  Quecksilber- 
strahl. Das  Quecksilber  floss  unten  in  eine  bis  über  den  Hand  gefüllte 
Eisenschale  ab.    Der  Trichter  war  mit  dem  einen  Quadrantenpaar  eines 
anderseits  abgeleiteten  Elektrometers  verbunden  und  durch  eine  leitende 
Hülle  vor  äusserer  Influenz  geschützt.    Das  Elektrometer  gab  nach  Ab- 
zug der  Ladung  des  Trichters  beim  Contact  mit  dem  Quecksilber  die 
Eiektrisirung  der  Luft  an  der  Stelle  des  Zerfallens  der  Strahlen  an.  In 
den  Cylinder  führte  durch  eine  innen  mit  einer  Platinröhre  erfüllte  Glas- 
röhre eine  an  einen  Draht  gelöthete  Nähnadel,  durch  welche  von  aussen 
her  die  Luft  im  Cylinder  elektrisirt  werden  konnte.    Die  Nadel  wurde 
dann  in  die  Platinröhre  zurückgezogen. 

Bei  wiederholter  schwacher  Ladung  der  Luft  nahm  die  Alcukung 
des  Elektrometers,  welche  bei  der  ersten  Ladung  z.  B.  100  war,  schnell 
ab,  z.  B.  auf  S'2  und  69,  und  konnte  auch,  selbst  wenn  die  späteren  Ladun- 
gen durch  stärker  geladeue  Flaschen  erzielt  wurden,  nicht  wieder  erreicht 
werden ;  auch  selbst  nach  längerer  Zeit ,  auch  bei  Füllung  mit  frischer 
Luft  nach  längorem  Abwarten.  Danach  scheint  der  Staub  bei  der  ersten 
Eiektrisirung  sich  in  Folge  der  Anziehung  von  den  unelektrischen  Wän- 
den daHelbst  abzusetzen  und  dann  ist  dio  Eiektrisirung  durch  die  folgen- 
den Ladungen  geringer. 

Wurde  durch  eine  Federfahne  der  Staub  von  den  Wänden  aufgewir- 
belt, so  nahm  sogleich  die  Ladung  zu. 

Bei  sehr  starken  Ladungen  wird  in  Folge  des  elektrischen  Windes 
durch  die  ersten  schwachen  Ladungen  der  Staub  aufgewirbelt  und  man 
erhält  wieder  stärkere  Ladungen,  als  vorher. 

Wurde  das  Innero  des  Apparates  mit  Glycerin  bestrichen,  mit  Aus- 
nahme des  Tropfapparates  und  der  Glasröhre,  so  zeigte  sich  nur  bei  der 
ersten  Ladung  eine  grosse  Ablenkung  am  Elektrometer,  welche  beiwieder- 


J)  Pas  Weitere  hierüber  gehört  in  daR  liier  nicht  zu  ^handelnde  nMeor»- 
loKi*<:lie  üebiet  der  Luflckkti icitat.  —  2)  Nubrwoldt,  Wied.  Ann.  5,  p.  460, 
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holtem  Laden  bald  abnahm.  Nachher  konnte  die  Luft  nicht  von  Neuem 
geladen  werden,  trotzdem  an  dem  Glimmen  da«  Austreten  der  Elektricität 
aus  der  Spitze  erkannt  wurde. 

Wurde  nach  der  Ladung  die  zur  Erde  abgeleitete  Spitze  in  den 
Cylinder  geschoben,  oder  eine  Krone  von  zusammen  34  Spitzen  auf  seinen 
Boden  gebracht,  so  nahm  die  Ladung  des  Elektrometers  bei  gereinigter 
Luft  nicht  ab;  wohl  aber  bei  gewöhnlicher  Luft. 

Da  Wasserstoff  sich  leichter  bewegt,  als  Luft,  so  muss  auch  bei 
Füllung  mit  diesem  Gase  der  mit  demselben  bewegte  Staub  die  Ent- 
ladung schneller  bewirken. 

Wird  Staub  in  der  Luft  aufgewirbelt  und  in  den  Cylinder  gebracht,  791 
so  erscheint  das  Elektrometer  negativ  geladen,  was  bei  staubfreier  Luft 
nicht  eintritt.  Schwerere  Staubtheilchen  vom  Fussboden  schienen  schwä- 
cher zu  wirken.  —  Auch  nach  W.  Thomson1)  ist  die  Luft  in  Zimmern 
meist  negativ  geladen.  Demnach  dürfte  diese  Ladung  ebenfalls  auf  die 
Staubtheilcbeu  zurückgeführt  werden  können8). 

Nach  diesen  Versuchen  scheint  eine  Zerstreuung  der  Elektricität  792 
in  den  reinen  Gasen  von  gewöhnlicher  Dichtigkeit  und  niederer  Tempe- 
ratur nicht  stattzufinden  ;  ihre  Molecüle  laden  sich  nicht  direct  an  den 
Elektroden. 

Auch  verdünnte  Gase  zeigen  ein  ähnliches  Verhalten,  um  so  mehr, 
als  der  Staub  in  ihnen  schneller  niedersinkt. 

Wie  die  übrigen  Gase  verhält  sich  reiner,  von  condensirtem  Wasser  793 
völlig  freier  Wasserdampf.  Verbindet  man  eine  verticale Metallröhre 
unter  Einschaltung  eines  Galvanometers  mit  dem  einen  Pole  einer  Säule« 
einen  Metalldraht  in  ihrer  Axe  mit  dem  anderen  Pole,  so  geht,  wenn  die 
elektromotorische  Kraft  der  Säule  unter  einer  bestimmten  Grenze  bleibt, 
kein  Strom  durch  das  Galvanometer,  wenn  man  reinen  Dampf  von  kochen- 
dem Wasser  durch  die  Röhre  strömen  lässt3). 

Auch  der  folgende  Versuch  von  Marangoni4)  zeigt  dies. 

Aus  einem  Kolben  wird  durch  ein  schräg  nach  unten  gebogenes 
Rohr  Wasserdampf  in  eine  Glasglocke  geleitet.    In  dieselbe  wird  eine 


')  W. Thomson,  Proceed.  Lit.  and  Phil.  Soc.  of  Manchester,  March  1862*; 
Repr.  of  Papers  §.  296*.  —  2)  Narr,  1.  c,  nimmt  den  Staub  nicht  als  Ursache 
den  Elektricitätsverluste*  an;  du  einmal  der  in  dem  Oase  schwebende  Staub  in 
einer  gewissen  Beziehung  zur  Dichtigkeit  des  Gases  steht  und  ebenso  der  auf 
die  geladenen  Leiter  aufgelagerte  Staub  sich  ebenso  je  nach  der  Dichte  des 
Gases  niederschlagen  und  Buspendiren  musste  (siehe  indess  oben).  Auch  der 
etwa  im  Gase  von  Seiten  der  Quecksilberluftpumpe  eingeführte  Quecksilberdampf, 
welchen  man  durch  Metalle  fortführen  kann,  wirkt  nicht,  da  die  Versuche 
ebensogut  mit  einer  gewöhnlichen  Luftpumpe  auzustellen  siud  und  ebensowenig 
Wasserdampf,  da  sich  die  Erscheinungen  auch  in  sehr  trockener  Luft  zeigen.  — 
8)  Vergl.  Hittorf,  Wied.  Ann.  7,  p.  593,  1879*.  —  «)  Maranguui,  Riv.  Sc. 
Indnsti  13,  p.  10,  1881*;  Beibl.  6,  p.  38ß*. 
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kleine  geladene  Leydener  Flasche  mit  ihrem  Knopf  gebracht.  Sie  ist  nac 
wenigen  Secunden  völlig  entladen.  Wird  aber  die  Flasche  vor  der  Laduiij 
an  ihrem  Rande  durch  eine  Flamme  nicht  zu  stark,  etwa  auf  10O°,  er 
hitzt,  dann  geladen- und  in  die  Glocke  voll  Dampf  gebracht,  so  bleibt  si« 
geladen,  da  keine  oberflächliche  Leitung  stattfindet. 

794  Demnach  dürfte  die  schon  von  Coulomb  (Bd.I,  §. 55)  beobachtet* 
bedeutende  Zunahme  der  Zerstreuung  der  Elektricität  in  feuchter  Luft 
durch  die  condensirten  Wassertheilchcn  bedingt  sein,  welche  zugleich  den 
Staub  aufnehmen.  Je  nach  der  Vermehrung  der  Zahl  der  ersteren  für 
sich  oder  der  Verminderung  der  Staubtheilchen  kann  mit  der  Feuchtigkeit 
die  Zerstreuung  zunehmen  oder  abnehmen 

Hierdurch  erklären  sich  die  von  einander  abweichenden  Behauptun- 
gen verschiedener  Physiker,  wonach  die  Zerstreuung  von  der  absoluten 
Wassermenge  in  der  Luft  und  nicht  von  dem  Dampfdruck  oder  der  rela- 
tiven Feuchtigkeit  abhängen  soll,  während  nach  anderen  Beobachtern 
der  Elektricitätsverlust  mit  Annäherung  des  Dampfes  an  den  Sättigungs- 
punkt wächst. 

Eine  Aufführung  der  einzelnen  Beobachtungsresultate  hätte  demnach 
keinen  Zweck. 

795  Herwig1)  hat  nachzuweisen  versucht,  dass  Quecksilberdampf 
schon  bei  verhältnissinässig  niederen  Temperaturen  leitet. 

In  eine  horizontale  Glasröhre  war  am  einen  Ende  ein  Platindruht 
eingeschmolzen,  am  anderen  war  sie  vertical  nach  oben  gebogon  und 
wurde  so  mit  Quecksilber  gefüllt.  Durch  eine  untergestellte  Gasflamme, 
durch  deren  konischen  Schornstein  mittelst  zweier  Löcher  der  horizontale 
Theil  des  Rohres  geführt  war,  wurde  das  Quecksilber  daselbst  auf  eine 
Länge  von  1  bis  2  cm  zum  Sieden  gebracht.   Die  Röhre  war  nicht  ab- 
solut luftleer  gekocht.    Durch  Verengerung  des  verticalen  Theiles  wur- 
den zu  grosse  Schwankungen  der  Quecksilbersäule  vermieden.  Durch 
einen  Eisendraht  und  den  Platindraht  wurde  die  Röhre  in-  den  Strom- 
kreis einer  Säule  von  zwei  bis  vier  Grove'schen  Elementen  und  eines 
gewöhnlichen  Galvanometers  eingefügt. 

Darauf  wurde  in  die  Schliessung  eine  Glasröhre  von  demselben  Stoffe 
gebracht,  in  welcher  zwei  aufgerollte  Bündel  von  mit  Messingdriih- 
ten  umgebenen  Platinblechen  einander  gegenüberstanden  und  dieselbe 
erhitzt  ,  bis  der  durch  die  Leitung  des  Glases  bedingte  Ausschlag  ein 
Maximum  erreicht  hatte;  dann  wurden  beide  Apparate  eingefügt,  um 
auch  in  den  Quecksilberröhren  die  Elektrolyse  des  Glases  eintreten  zu 
lassen,  die  bald  die  Stromintensität  sehr  herabdrückt.  Die  Differenz 
der  Beobaehtungswerthe  entspricht  nach  Herwig  der  Leituug  durch 
das  Gas. 


>)  Herwig,  Vogg.  Aun.  151,  p.  350,  1»74\ 
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Dabei  zeigt  sich  im  Allgemeinen  eiue  allmähliche  Abnahme  der 
Leitung  bei  constanter  Entfernung  der  Quecksilberkuppen.  Momentanes 
Zusammenbringen  und  neues  Trennen  derselben  oder  neues  Erhitzen  an 
derselben  Stelle  stellt  die  Leitung  wieder  her.  Grösserer  Abstand  der 
Quecksilberkuppen  vergrössert  sehr  wenig  die  Leitung,  statt  sie  zu  ver- 
mindern, wie  mau  erwarten  sollte.  Der  (freilich  ziemlich  veränderliche) 
Widerstand  betrug  in  einem  4  mm  weiten  Rohre  bei  400°  etwa  50000 
Sie ra en s1  sehe  Einheiten.  Mit  Zunahme  der  Zahl  der  Elemente  der 
Batterie  wächst  die  Leitung.  So  betrug  u.  A.  der  derselben  entsprechende 
Ausschlag  bei 

4        2        1  Gr ove' sehen  Elementen 
228      89  21 

Mit  Zunahme  des  Druckes,  also  der  Temperatur,  nimmt  ebenfalls  die 
Leitung  zu,  so  z.  B.  war  der  ihr  entsprechende  Ausschlag  beim  Druck 


1425  530  mm 
209  6Ü 


1415       525  mm 

273  98 


Die  Leitung  geschieht  also  ähnlich  wie  beim  elektrischen  Lichtbogen 
(s.w.  u.),  wo  ebenfalls  eine  Art  Uebergangswiderstand  auftritt,  der  gegen 
den  Widerstand  des  Lichtbogens  gross  ist,  sodass  der  Gesaramtwiderstand 
von  der  Länge  der  Dampfschicht  nahezu  unabhängig  ist.  Dieser  Wider- 
stund müsste  mit  der  wachsenden  elektromotorischen  Kraft  der  Batterie 
und  Stromstärke  abnehmen.  Man  bemerkt  dabei  häufig  eiue  lebhafte 
Gasent wickelung  zwischen  der  Glaswand  und  der  positiven  Quecksilber- 
kuppe, welche  lebhaft  erzittert;  was  auch  deu  Erscheinungen  des  Licht- 
bogens entsprechen  würde.  Die  Verdampfungswirkung  nimmt  mit  der 
Dauer  des  Stromes  allmählich  ab. 

Wurde  der  den  Quecksilberdampf  enthalteude  Raum  einerseits  von 
tiner  Quecksilberkuppe,  anderseits  vou  einem  Platiudraht  als  Elektrode 
begrenzt  (welcher  durch  die  zweite  in  einem  engeren  Theile  des  Rohres 
befindliche  Quecksilberkuppe  hindurchging),  so  zeigte  sich  eine  Zunahme 
der  Intensität,  wenn  die  Quecksilberfläche  positiv  war.  Wurde  an  Stelle 
der  positiven  Quecksilberkuppe  eine  Eisenplatte  als  Elektrode  verwendet, 
welche  in  dem  den  Dampf  enthaltenden  Räume  an  einem  Eiseudrahte 
durch  die  positiven  Quecksilbennasseu  hiudurchgeschoben  war,  so  er- 
gaben sich  die  gleichen  Resultate,  nur  verminderte  sich  mit  der  Zeit  die 
Leitung  des  Dampfes  nicht  so  stark  wie  vorher. 

Iudess  sind  diese  Versuche  nicht  beweiskräftig,  da  das  erhitzte  Glas 
leiten  kann1).  Auch  kann  die  Entladung  durch  Convection  zwischen  den 
flüssigen  Quecksilberelektroden  in  Form  eines  Lichtbogens  übergehen, 
wie  schon  die  quantitativen  Resultate  anzeigen. 


')  Hit  torf,  Wied.  Ann.  7,  p.  .ri93,  1879*;  s.  dagegen  Herwig.  Wied.  Ann. 
9.  p.  77,  1880'. 
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Auch  die  Beobachtung,  dass,  wenn  Quecksilber  in  einer  Schale 
Sieden  gebracht  wird,  welche  mit  dem  einen  Pol  einer  anderseits 
geleiteten  Influenzmaschine  verbunden  ist,  der  Funkenstrom  zwis 
den  Polen  des  Inductoriums  aufhört x),  liefert  keinen  Beweis  für  die 
tungsfähigkeit  des  Dampfes,  da  die  Elektricität  von  den  sich  schnell 
Fig.  240.  densirenden  Tropfen  mitgenommen  sein  k 

Hittorf  I.e.  konnte  keine  Leitung 
Qnecksilberdampfes  bei  dem  folgenden 
suche  nachweisen.  In  eine  Glasröhre,  Fig. : 
sind  zwei  bis  auf  ihre  Enden  in  Glasr- 
chen  eingeschlossene  Eisendrahte  als  E 
troden  mittelst  Siegellack  eingesetzt 
unten  etwas  Quecksilber  hineingebracht. 
Röhre  wird  oben  mit  Wasser  gekühlt.  \\ 
das  Quecksilber  bis  zum  Sieden  erhitzt . 
daBS  die  sich  oben  condensirenden  Troj 
in  feinem  Regen  herunterfallen,  und  die  El 
troden  unter  Einschaltung  eines  Galva 
meters  mit  einer  galvanischen  Säule  verb 
den,  so  zeigt  ersteres  erst  einen  Ausschi 
wenn  die  elektromotorische  Kraft  der  Sä 
eine  bestimmte  Grösse  erreicht  hat  und  e 
leuchtende  Entladung  eintritt. 

797  Um  den  Einfl  uss  der  Bewegung  der  Gase  auf  die  Elektri 
tiitszerstreuung  zu  untersuchen,  führte  Matteucci  1.  c.  die  eine  Ku« 
der  Drehwage  zwischen  zwei  Bestimmungen  der  Abstossung  lebhaft 
der  Luft  umher,  oder  blies  sio  mit  einem  Blasebalg  an.  Dabei  zeij. 
sich  nur  eine  geriuge  Einwirkung;  der  Verlust  soll  in  bewegter  Ia 
etwas  kleiner  sein  2).  Indes«  sind  diese  Versuche  unsicher,  je  nach  dt 
Staubgehalt  der  Luft  und  dem  auf  dem  elektrisirten  Körper  uied» 
geschlagenen  Staub  u.  s.  f.  können  sich  verschiedene  Resultate  ergebt 

798  Bei  gelinder  Temperaturerhöhung  ist  der  Elektricitätsverlust  ele 
trisirter  Körper  in  der  Luft  oft  geringer  ,  da  dadurch  die  Fcuchtigkt 
verdampft 

79!)  Bei  höherer  Temperatur,  zwischen  der  Temperatur  des  siedend* 
Wassers  und  der  Rothgluth,  leiten  dagegen  die  Gase.  So  spann i 
E.  BecquercH)  in  einem  langen,  in  einem  Ofen  erhitzten  Platinro! 
zwei  parallele  Platindrähte  aus,  welche  einander  nicht  berührten,  un 
verband  das  eine  Ende  des  einen  mit  dem  einen  Pol  einer  Säule.  Di 


Herwig,  Wied.  Ann.  1,  p.  88,  1877*.  —  2)  Matteucci,  Ann.  de  Chin 
et  tle  Phy*.  [3]  2«,  p.  387,  18ÖU*;  Compt.  rend.  25,  p.  344,  1847*.  —  s)  Re:nl 
Suxtorph'«  Elektricitittslehro,  deutsch  von  Fankel,  Kopenhagen  1803, 1,  p.  222*.  - 
4)  E.  Hecq  uerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Pliys.  [3]  39,  p.  355,  1853*. 
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andere  Pol  der  Säule  war  mit  dem  einen  Ende  des  Drahtes  eines  Gal- 
vanometers von  24  000  Windungen,  das  andere  Ende  des  Galvanometer- 
drahtes mit  einem  besonderen  Rheostaten  verbunden.  Derselbe  bestand 
au«  einem  Gefässe  voll  sehr  verdünnter  Kupfervitriollösung,  iu  welchem 
sich  eine  Platinplatte  als  Elektrode  befand.  In  das  Gefäss  tauchte  ein 
Capillarrohr,  iu  welches  von  oben  mehr  oder  weniger  tief  ein  Platindraht 
als  zweite  Elektrode  eingesenkt  wurde.  Vom  Rheostaten  aus  ging  eine 
Leitung  zu  dem  zweiten  Draht  im  Platinrohr.  Bei  Rothgluht  begann 
die  Ablenkung  der  Galvanometernadel  einen  Strom  anzuzeigen,  welchen 
Becquerel  als  einen  Nachweis  für  die  Leitung  des  Stromes  durch  die 
Luftschicht  zwischen  beiden  Platindrähten  ansieht.  —  Dementsprechend 
sollen  bei  höheren  Temperaturen  alle  Gase  leitend  werden.  Verdünnte 
Gase  sollen  bei  höheren  Temperaturen  besser  als  Gase  von  gewöhnlichem 
Druck  leiten,  wenngleich  sie  bei  niederen  Temperaturen  den  Strom  ebenso 
wenig  durchlassen,  wie  letztere.  —  Aus  den  Versuchen  folgt  ferner,  dass 
die  Leitungsfähigkeit  der  Luft,  des  Wasserstoffs  und  der  Kohlensäure 
sich  wie  1  : 0,3  bis  0,4  :  1,2  bis  2,  dass  der  Widerstand  der  Luft  bei  den 
Drucken  760,  137,  40,5,  2  mm  sich  wie  20,9:7,1  : 4,8 : 3,8  verhält  und 
der  Widerstand  der  gewöhnlichen  erhitzten  Luft  mindestens  30000  mal 
grösser  ist  als  der  von  Wasser,  welches  1/20000  Kupfervitriol  gelöst 
enthält.  Dabei  geht  der  Strom  leichter  von  einer  grösseren  negativen 
Elektrode  zu  einer  kleineren  positiven  (wenn  das  Platinrohr  oder  eio 
Eisenrohr  und  ein  Draht  darin  als  Elektrode  dienten).  Endlich  ist  der 
Widerstand  der  Stromintensität  und  der  Zahl  der  Elemente  der  Säule 
umgekehrt  proportional. 

Im  Gegensatz  hierzu  konnte  Grove1)  bei  dem  folgenden  Versuche 
keine  besondere  Leitungsfähigkeit  der  glühenden  Gase  nachweisen  :  Durch 
die  die  Enden  eines  Glasrohres  schliessenden  Korke  wurden  zwei  Kupfer- 
drähte in  dasselbe  eingeführt,  und  zwischen  ihnen  ein  Platindraht  aus- 
gespannt. Durch  llindurchleiten  eines  Stromes  wurde  derselbe  in  leb- 
haftes Glühen  versetzt.  Wurde  ihm  nun  auf  l/:,o  Zoll  Entfernung  ein 
zweiter  Draht  genähert,  und  wurden  beide  Drähte  mit  den  Polen  der 
Batterie  von  Gassiot  (Bd. I,  §.296)  verbunden,  so  ging  doch  durchaus 
kein  Strom  zwischen  beiden  Drähten  über. 

Um  die  hiernach  noch  obwaltenden  Zweifel  zu  heben,  hat  Blond-  800 
lot2)  in  einen  Schliessuugskreis  ein  Danieirsches  Element,  ein  Ca- 
pillarelektrometer  und  eine  Unterbrechungsstelle  gebracht  ,  in  der  zwei 
verticale  Platinplatten  von  0,03  cm  Durchmesser  mittelst  langer,  unter- 
halb isolirter  Pfeifenstiele  in  einem  Abstände  von  2  bis  3  mm  von  ein- 
ander entfernt  und  parallel  erhalten  wurden.  Wurde  erst  das  Elektro- 
meter in  sich  geschlossen,  wurden  dann  durch  ein  Gebläse  die  Platten 
aufRothgluth  erhitzt,  nachher  die  Flamme  und  gleich  darauf  die  Neben- 

»)  Grove,  Athenaeum,  1853,  p.  1134*;  Inst.  1854,  p.  35*.  —  2)  Blond- 
lot, Compt.  rend.  92,  p.  870,  1881*;  Beibl.  5,  p.  527*. 
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Schliessung  zum  Elektrometer  entfern,  zeigte  da**elbe  einen  stark. 
Anschlag.    Die  heimsen  Ga«e  leiten  a!>o. 

Bei  Anwendung  von  fünf  B  n  n  ?  e  n  *  «-eben  Elementen  konnte  scho 
als  0,4  m  unter  den  Platten  ein  Gasbrenner,  ein  weißglühender  Körp« 
oder  ein  rothglühender  dicker  Glas-tab  aufgestellt  war,  wobei  die  mit 
lere  geheinbare  Temperatur  zwischen  den  Platten  nur  auf  60  bis  7< 
fctieg.  eine  Leitung  beobachtet  Wt-rden.  welche  bei  Zwi?chenschieben  eim 
Schirmes  oder  bei  Bewegung  der  Luft  aut  hörte.  Ob  hierbei  etwa  am- 
noch  eine  Leberführung  der  Elektrizität  mittelst  Convention  stattfinde 
ist  nicht  gewiss  (vergL  Cap.  IV). 

IL  Entladungen  in  Gasen  von  grösserer  Dichtigkeit  untci 
Theilnahme  des  Stoffes  der  Elektroden. 

1.  Allgemeine  Uebersicht. 

Wird  die  Luft  zwischen  zwei  einander  gegenüber  stehenden  Elek- 
troden, welchen  z.  B.  durch  eine  Elektrisirniaschine  in  langsamem  Strome 
Elektricität  zugeführt  wird,  allmählich  dichter,  so  ist  zum  Beginn  einer  Ent- 
ladung ein  immer  grösseres  Potential  auf  die  auf  der  Einheit  der  Oberfläche 
augehäufte  Elektricität  erforderlich.    Dann  vermittelt  nicht  nur  die  Luft 
selbst  die  Entladung  in  Form  einer  Gasentladung,  sondern  neben  dersel- 
ben erscheinen  in  dem  leuchtenden  Gase  an  der  Stelle  der  grüssteu  elek- 
trischen Dichte  glühende  hell  leuchtende  Metalltheilcheu,  welche  iu  Form 
eine«  kleinen  Büschels  zunächst  von  der  kritischen  Stelle  der  positiven 
Elektrode  fortgeschleudert  werden,  deren  metallische  Natur  an  ihrem 
Spectrum  mittelst  eines  Spectralapparates  erkannt  werden  kann.  Au  der 
negativen  Elektrode  bleibt  noch  die  Gaseutladung  in  Form  des  blauen 
Glimmlichtes  und  der  dunkle  Raum  bestehen.  Wird  die  Luft  ininn-r 
dichter,  das  zur  Entladung  erforderliche  Potential  immer  grösser,  so  brei- 
tet Bich  die  durch  das  Gas  und  die  Metalltheilcheu  gebildete  Büschel  - 
entladung  weiter  aus  uud  tritt  auch  eventuell  an  der  negativen  Elek- 
trode auf.    Dabei  werden  die  Büschel  immer  enger  und  schmaler,  indem 
der  Antrieb  nunmehr  wesentlich  in  der  Bichtung  der  Verbindungslinie 
der  kritischen  Punkte  beider  Elektroden  erfolgt.  Ist  er  endlich  so  gross, 
die  Geschwindigkeit  der  in  jener  Richtung  fortgeschleuderten  Metalltheil- 
chen  so  bedeutend  geworden,  das*  sie  von  einer  Elektrode  bis  zur  ande- 
ren fliegen,  so  tritt  an  Stelle  der  Büschelent ladung  die  Funkeneut- 
ladung,  bei  welcher  mehr  oder  weniger  helle  Funkeu  in  gewissen  Zeit- 
intervnllen  zwischen  den  Elektroden  überschlagen 

Da  die  Büschelentladung  durch  die  Fortführung  geladener  Theilchen 
geschieht,  zählt  sie  Faraday*)  zu  den  fortführenden  Entladuogs- 

')  G.  Wieilemann  u.  K.  Rühlmann,  Wied.  Ann.  145,  p.  377,  1872*.  — 
a)  Faraday,  Exp   Res.  8er.  12,  §.  1319  u.  a.  a.  O.,  1838*. 
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arten  (convective  oder  carrying  discharges).  Dasselbe  gilt  von  der 
Funkenentladung. 

In  einzelnen,  später  zu  erwähnenden  Fällen  kann  auch  bei  gewöhn- 
lichem Luftdruck  auf  elektrisirten  Flächen  eine  Gasentladung,  das  Glimm- 
licht, erscheinen;  es  zeigt  sich  Glimmentladung. 

Werden  endlich  den  Elektroden  in  schnellem  Strome  relativ  sehr 
grosse  Elektricitätsmengen  zugeführt,  so  dass  zwischen  den  Einzelentladun- 
gen,  welche  unter  Theilnahiue  des  Stoffes  der  Elektroden  erfolgen,  der 
Raum  zwischen  ihnen  nicht  wieder  in  den  früheren  Zustand  zurückkehrt 
und  die  Metalleutladungen  continuirlich  andauern,  so  entsteht  zwischen 
den  Elektroden  ein  Lichtbogen.  Diese  letztere  Erscheinung  werden 
wir  für  sich  in  einem  besonderen  Abschnitte  behandeln. 

Zwischen  den  einzelnen  Formen  der  Entladungen  zeigen  sich  manche 
l  ebergäuge;  manchmal  können  scheinbar  geringfügige  Umstände  die 
eine  in  die  andere  überführen,  so  dass  die  von  einzelnen  Beobachtern 
beschriebenen  Erscheinungen  sehr  mannigfaltig  sind.  Wir  wollen  im 
Antchluss  an  das  §.  801  Erwähnte  die  Ilaujdbedingungen  der  Erschei- 
nungen zunächst  für  die  Büschel-  und  Funkenentladung  feststellen  '). 

Das  zur  Einleitung  einer  Entladung  erforderliche  Potential  der  in 
einem  Leiter  aufgehäuften  Elektricitäten  auf  die  auf  der  Flächeneinheit 
der  Ausgangsstelle  der  Entladung,  der  „kritischen"  Stelle,  angesammelte 
Elektricität  kann  auf  verschiedene  Art  erzeugt  werden.  In  den  extremen 
Fällen  i*t  entweder  auf  der  Flächeneinheit  der  kritischen  Stelle  eine  re- 
lativ grosse  Elektricitätsmenge  angehäuft  und  das  Potential  aller  Elek- 
tricitäten auf  die  Einheit  der  Elektricität  vor  der  Entladung  daselbst  ist 
klein  oder  die  auf  der  Flächeneinheit  der  kritischen  Stelle  aufgehäufte 
Elektricitätsmenge  ist  relativ  klein,  das  Potential  der  gesummten  Elek- 
tricitäten auf  die  Elektricitätseiuheit  daselbst  ist  gross.  Der  erste  Fall 
tritt  z.  B.  ein,  wenn  man  eine  Kugel  als  Elektrode  anwendet  und  an 
einer  Stelle  mit  einer  Spitze  versieht,  der  zweite,  wenn  letztere  ent- 
fernt wird. 

Im  ersten  Falle  beginnt  die  Eutladung,  wenn  die  Gesammtmenge 
der  Elektricität  auf  der  Elektrode  gering  ist.  Ist  die  Entladung  an  der 
kritischen  Stelle  eingeleitet,  so  folgen  in  der  von  der  aufliegenden  Gas- 
schicht befreiten  Oberfläche  der  Elektrode  und  in  der  veränderten  Ent- 


')  I'eber  die  verschiedenen  Entladungsformen  sind  schon  in  früherer  Zeit 
mau n iß: fach  abgeänderte  Versuche  angestellt  worden,  ohne  das»  iudess  dadurch 
tlie  prinzipielle  Erkenntnis«  der  Sache  gefordert  worden  wäre.  Auch  in  neuerer 
Zeit  hat  man  iu  ähnlicher  Weise  viele  Kxperhneute  der  Art  angestellt,  die  Re- 
sultate beschrieben  und  gezeichnet  und  sie  zu  classiticiren  versucht,  was  bei 
dfn  vielen  Uebergängen  nur  schwer  durchzuführen  ist  (vergl.  unter  Anderem 
Holt  7. .  Mitth.  des  naturw.  Vereins  für  Neuvorpommern  und  Riigeu  1881,  p.  79*; 
Beibl.  6,  p.  701".  Righi,  Mem.  di  Bologna,  7,  187R*.  0.  Lehmann, 
Wied.  Ann.  11,  p.  68rt,  18H0*).  Wir  wollen  im  Texte  versuchen,  soweit  ea  nach 
dfm  gegenwärtigen  Stande  uuserer  Kenntnisse  möglich  ist,  die  mannigfachen 
Erscheinungen  unter  principiellen  Gesichtspunkten  zu  betrachten. 
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ladungBbahn,  in  welcher  die  Gase  erhitzt  und  verdünnt  sind ,  bei  relativ 
schnell  abnehmendem  Poteutiul  nur  noch  relativ  geringe  Elektricitats- 
mengen ;  die  Entladung  hört  bald  auf,  sie  ist  nahezu  normal  (vergleich« 
§.  551).  Deshalb  erreichen  die  Theilchen  des  Metalls  häufig  nicht  dio 
gegenüberliegende  Elektrode,  sie  verlieren  ihre  Geschwindigkeit  durch  l 
ihre  Reibung  au  der  umgebenden  Luft  schneller  oder  langsamer  und 
geben  ihre  Elektricität  au  dieselbe,  resp.  die  darin  befindlichen  Staub- 
theilchen  u.  s.  f.  ab.  Indem  die  von  benachbarten  Stellen  der  Elektrode 
ausgehenden  Theile  erst  in  der  Richtung  der  Kraftlinien  fortgeschleudert 
werden,  dann  auch  sich  wegen  ihrer  gleichnamigen  Elektrisirung  ab- 
stossen  und  seitlich  weiter  ausbreiten,  entsteht  eine  Büschelentladung. 

In  diesem  Falle  bedarf  es  zur  Erzeugung  der  Büschel  nur  einer 
direct  geladenen  Elektrode,  z.  B.  einer  mit  dem  Conductor  der  Elektrisir- 
maschine  verbundenen  Metallspitze,  die  andere  Elektrode  kann  durch 
die  den  Luftraum  umgebenden  Wände  ersetzt  werden. 

$03  Im  zweiten  Falle  ist  zwar  die  vou  der  kleineren  Elektricitatsmenge 
auf  der  Flächeneinheit  der  kritischen  Stelle  mitgenommene  Metallmasse 
kleiner,  die  Nachentladung  bei  langsam  abnehmendem  Potential  aber  be- 
deutender ,  die  in  grösseren  Mengen  und  andauernd  angetriebenen  Theil- 
chen erglühen  lebhafter  und  fliegen  mit  beschleunigter  Geschwindigkeit 
weiter.  Hierbei  können  sie  die  zweite  Elektrode  erreichen,  wodurch  die 
Büscheleutladung  in  dio  Funkenentladung  übergeht.  Diese  Funkenent- 
ladung ist  um  so  energischer,  die  mitgerissenen  Metalltheile  sind  um  so 
zahlreicher,  sie  leuchten  um  so  heller,  je  grösser  die  zuerst  entladeneu 
und  ihnen  folgenden  Elcktricitätsinengen  sind,  also  je  weniger  gekrümmt 
cet.  par.  die  kritische  Stelle  der  Elektrode,  je  grösser  die  Capacität  des 
sich  entladenden  Leitersystems  ist;  sie  sind  heller,  lauter  bei  Entladung 
einer  grossen  Leydeuer  Batterie  als  bei  der  eines  einfachen  Conductors  u.  s.  f. 

Wir  haben  also  hier  angenommen,  dass  die  Elektricitäten  mit  den 
Metalltheilen  der  Elektroden  in  gewisser  Weise  fest  verbunden  sind,  so 
dass  sie  letztere  bei  der  Entladuug  mitreisseu. 

Iu  Betreff  der  Glimmentladung  werden  wir  später  die  aus  den  bis- 
herigen Erfahrungen  zu  ziehenden  Schlüsse  mittheilen. 

2.   B  ü  s  c  h  e  1  e  n  1 1  a  d  u  n  g. 

804  Die  Büschel,  vou  deuen  Fi*?.  241  ein  Bild  giebt,  entstehen,  entspre- 
chend den  obigen  Deductiouen,  leicht  an  allen  stärker  gekrümmten  Stel- 
leu des  Couductors  einer  Elektrisirinaschine  bei  fortgesetzt  stärkerer 
Ladung:  sie  zeigen  sich  an  allen  Spitzen  und  Kanteu  M.  Bei  etwas  grösse- 
ren Maschinen  strahlen  auch  wohl  aus  einem  sehr  dünnen  und  langen, 


M  Far.ul;iy.  Exp.  Kos.  [iL1]  §.  142*,  1$S$*. 
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mit  dem  Conductor  verbundenen  und  isolirten  Draht  auf  seiner  ganzen 
Oberfläche  Büschel  aus  *). 


Schöne  Lichtbüschel  erhält  man  aus  kreisförmig  oder  elliptisch  ge-  805 
bogenen  Drähten,   wenn  man  sie  mit  dem  Conductor  der  Elektrisir- 

maschiue  verbindet 
Fitr.  241.  ,  , 

und  mit  einem  abge- 
leiteten leitenden  Cy- 
linder  im  Innern  der- 
selben hin-  und  her- 
fahrt *). 

In  dem  Hohlräume 
eines  isolirten  Glas- 
gefässes  verschwin- 
den die  Büschel  an 
einer  Spitze,  da  sieh 
bald  die  Glasflächen 
auf  das  gleiche  Po- 
tential laden  wie  die 
Spitze  s). 

Betrachtet  man  die  Büschel  in  einem  rotirenden  Spiegel,  so  zeigen 
die  getrennt  neben  einander  auftretenden  Bilder  derselben ,  dass  auch 
diese  Art  der  Entladung,  ebenso  wie  die  Funkenentladung,  disconti- 
nuirlich  ist,  also  stets  ein  bestimmtes  Potential  erforderlich  ist,  um  eine 
Entladung  zu  bewirken4). 

Diese  Discontinuität  hört  man  auch  an  dem  die  Büsohelentladung 
begleitenden,  mit  grösserer  Zuspitzung  der  Elektrode  immer  höher  wer- 
denden Tons),  während  das  Büschel  schmaler  wird,  da  dann  immer  klei- 
nere Elektricitätsmengen  erforderlich  sind,  um  das  Entladungspoteutial 
hervorzurufen. 

Dabei  sind  die  Büschel  aus  glühenden  Metalltheilen  und  zugleich 
Gastheilen  zusammengesetzt,  wie  die  Untersuchung  ihres  Spectrums  zeigt. 

Nach  §.  580  ist  das  zur  Einleitung  einer  Entladung  erforderliche  8(Mi 
Potential  sämmtlichcr  Elektricitäten  auf  die  auf  der  Einheit  der  Ober- 
fläche an  der  kritischen  Stelle  angehäufte  Elektricitätsmenge  cet.  par. 

• 

M  Vergl.  van  Hamm,  Beschreibung  einer  grossen  Klektrisirmasohine,  Leip- 
zig 1786,  p.  9\  Ries*,  Reibungsei.  2,  p.  133*.  —  2)  Löwe,  Pogg.  Ann.  79, 
p.  573,  1850*.  —  s)  Beccaria,  Elettric.  artif.  p.  347*.  —  *)  Wbeatstone, 
HnL  Trans.  1834,  p.  586*.  Das  erste  Büschel  wurde  von  Gray  (Phil.  Trans. 
39,  p.  16,  1735')  beobachtet,  als  er  an  das  Ende  einer  Eiseustauge  eine  geriebene 
Glasröhre  legte.  Die  verschiedenen  Entladungsarten,  die  Funken-,  Büschel-  und 
01imm(Oas)entladung  sind  zuerst  von  Chr.  Aug.  Hausen  (Novi  profectus  iu 
hiftoria  electr.  Lips.  1743*),  der  Unterschied  des  positiven  Lichtes  (dello  sporgi- 
m«»nto)  nnd  des  negativen  (del  ringorgo)  zuerst  von  Beccaria  im  Jahre  1753 
(Elettricismo  artif.  p.  37*)  beschrieben  worden.  —  5)  Beccaria,  Elettricismo 
Mtiftmle,  p.  339*. 
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an  der  positiven  Elektrode  grösser  als  an  der  negativen.  Lässt  man  daher 
aus  einer  mit  dem  Conductor  der  ElektrisirmaBchine  verbundenen  Spitze 
hei  gleichmässiger  Erregung  der  Maschine  Elektricität  ausströmen,  so 
zeigt  der  bei  der  Bildung  der  negativen  Büschel  auftretende  höhere,  der 
bei  der  Bildung  der  positiven  Büschel  auftretende  niedere  Ton  die 
schnellere  Aufeinanderfolge  der  ersteren  an  J). 

807  Man  kann  dies  nach  Belli2)  direct  nachweisen,  wenn  man  an  dem 
Conductor  ein  Quadrantelektrometer  anbringt.  Die  Spannung  ist  bei 
Erzeugung  eines  positiven  Büschels  grösser  ( -f  6°),  als  an  einem  negativ 
geladenen  Conductor  ( —  4,5°). 

Dasselbe  beobachtet  man  bei  Annäherung  von  Spitzen  an  positiv 
oder  negativ  geladene  Conductoren.  Auch  hier  ist  das  zur  Erzeugung 
der  Büschelentladung  erforderliche  Potential  aller  Elektricitäten  auf  die 
auf  der  Flächeneinheit  der  Elektrode  an  der  kritischen  Stelle  durch  In- 
fluenz angesammelte  Elektricität  bei  positiver  Ladung  derselben  grösser, 
als  bei  negativer. 

808  Demgemass  ist  die  Ausbreitung  des  Büschels  verschieden  nach  der 
Art  der  entladenen  Elektricität.  Dasselbe  ist  cet.  par.  an  einer  positiv 
clektrisirten  Spitze  grösser  als  an  einer  negativen.  Ladet  man  den  mit 
einer  Spitze  versehenen  Conductor  einer  Elektrisirmaschine  abwechselnd 
positiv  und  negativ  (z.  B.  wenn  eine  Glas-  oder  Schwefelkugel  gerieben 
wird),  so  erscheint  unter  günstigen  Bedingungen  im  ersten  Falle  ein  aus- 
gebreitetes Büschel,  im  zweiten  ein  kleiner,  auf  der  Spitze  ruhender  Stern, 
der  nur  ein  kleines  Büschel  trägt3). 

809  Bringt  man  in  einiger  Entfernung  von  einer  Spitze  eine  abgeleitete 
Metallplatte,  eine  ungleichnamig  elektrisirte  Kugel  an,  so  wächst  dadurch 
bei  gleicher  Elektricitätszufuhr  die  Dichtigkeit  der  auf  der  Einheit  ihrer 
Oberfläche  angesammelte  Elektricität.  Die  Büschelentladung  wiederholt 
sich  häufiger  und  der  Elektricitätsverlust  der  Spitze  in  einer  gegebenen 
Zeit  wird  grösser. 

Umgekehrt  werden  die  Büschel  bei  Annäherung  eines  gleichnamig 
elektrisirten  Körpers  seltener,  der  Elektricitätsverlust  kleiner4). 

810  Wegen  der  Verschiedenheit  des  Entladungspotentials  entsteht  an 
einer  durch  Annäherung  an  einen  Conductor  durch  Influenz  geladenen 
Spitze  in  weiterer  Entfernung,  wenn  der  Conductor  positiv  ist,  ein  leuch- 
tender Punkt,  ein  ganz  kurzes  Büschel,  welches  auch  bei  grösserer  An- 

*)  Beccaria,  Elettricismo  artifkiale,  p.  37*.  —  2)  Belli,  Corso  di  fisica, 
3,  p.  603,  1838*.  Aehnliche  Versuche  von  G:iu|gain,  wonach  für  die  Büschel- 
eutladung  ein  endliches  Potential  erforderlich  ist,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. 
[4]  8,  p.  75,  1866*,  auch  Compt,  rend.  02,  p.  253,  1866*.  —  s)  Franklin,  Ex- 
periments and  Observation«,  104,  p.  156,  1780*;  Siimmtl.  "Werke,  deutsch,-  10.  Brief 
von  der  Elektricität,  16.  März  1752*.  —  4)  Beccaria,  Elettr.  art.  p.  339*. 
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näherung  bis  sehr  nahe  an  die  Kugel  verbleibt,  während  hei  negativer 
Ladung  des  Conductors  nur  in  grösserer  Entfernung  ein  leuchtender 
Punkt,  bei  der  Annäherung  aber  ein  ausgebreitetes  Büschel  an  der  Spitze 
auftritt l). 

Der  Einfluss  der  elektrischen  Dichtigkeit  an  der  kritischen  Stelle  811 
auf  die  Bildung  der  Büschel  zeigt  sich  sehr  deutlich  bei  folgendem  Ver- 
suche*). 

Werden  z.  B.  zwei  je  3,4  mm  im  Durchmesser  haltende  Platin- 
kugeln in  dem  §.  578  beschriebenen  Entladungsapparat  bei  etwa  200  mm 
Quecksüberdruck  in  einem  Abstände  von  17  mm  einander  gegenüber- 
gestellt, so  treten,  wenn  dieselben  durch  isolirte  Drähte  mit  den  Zuleitern 
der  Elektrisirmaschine  verbunden  sind,  iu  den  durch  die  Luft  statt- 
findenden Entladungen  einzelne,  nur  schwach  gezeichnete  Metallentladun- 
gen auf.  Im  Spectroskop  zeigt  die  Entladung  das  Stickstoffspeetruin 
mit  wenig  hell  hervortretenden  Metalllinien.  Wird  die  positive  Elektrode 
abgeleitet,  so  wird  daselbst  die  elektrische  Dichtigkeit  verringert,  die 
Metallentladungen  verschwinden  und  mit  ihnen  dio  entsprechenden  Mc- 
talllinien  im  Spectrum.  An  der  negativen  Elektrode  wird  freilich  hier- 
bei die  zur  Einleitung  einer  Entladung  erforderliche  Elektricitätsmenge 
vermehrt,  aber  meist  nicht  so  stark,  dass  nun  von  dieser  Elektrode  aus 
die  Metallentladungen  stattfinden  könnten.  Nur  bei  einzelnen  Versuchen 
zeigen  sich  im  blauen  Glimmlichte  auf  der  negativen  Elektrode  kleine 
prikclnde  Metallfünkchen.  —  Wird  endlich  die  negative  Elektrode  ab- 
geleitet, so  muss  bis  zu  einer  Entladung  die  elektrische  Dichtigkeit  an 
der  positiven  Elektrode  über  den  früheren  Werth  bei  drin  ersten  Ver- 
suche ansteigen ;  die  von  derselben  ausgehenden  Metallentladungen  wer- 
den hiermit  noch  verstärkt,  es  entsteht  ein  hell  leuchtender  Funkenstroin 
zwischen  den  Elektroden. 

Die  Bahn,  welche  die  einzelnen  Strahlen  der  Büschel  einschlagen,  812 
ist  einmal  durch  die  Richtung  des  Antriebes  bedingt,  welche  sie  an  jeder 
Stelle  erhalten  und  die  durch  die  auf  den  Linien  gleichen  Poten- 
tials senkrechten  Kraftlinien  gegeben  ist;  sodann  vou  der  Geschwindig- 
keit, welche  sie  in  Folge  der  früheren  Antriebo  gegenüber  den  sie  auf- 
haltenden Reibungshindernissen  an  den  einzelnen  Stellen  bewahrt  haben. 
Auch  stossen  sich  die  neben  einander  bewegten  Theilcheu  durch  ihre 
gleichartige  Elektrisirung  ab,  wodurch  das  Büschel  breiter  wird  :!)  (siehe 
802).  Indess  werden  die  Büschel  durch  mannigfache  Nebenumstüiide 
oft  bedeutend  abgeändert ,  z.  B.  durch  Anwesenheit  leitender  Theilcheu 
in  der  Luft  u.  s.  f. 


«)  Franklin,  I.e.,  Farad av.  Kxp.  Res.  [12]  §.  Ufi7,  1K<*\  —  J)  G.  Wied- 
mann u.  R.  Rü  hl  mann,  1.  e.  §•  HOL  —  3)  V«l.  Righi,  Mein,  di  Bologna, 
[2]  2,  p.  bbb,  1881*;  Beibl.  5,  p.  »Ol*. 
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S13  Nähert  mau  einer  Spitze,  aus  der  ein  Büschel  ausstrahlt,  von  der 
Seite  her  einen  abgeleiteten  Körper,  z.  B.  eine  Metallkugel,  und  ist  die 
durch  die  Influenz  gesteigerte  Potentialdifferenz  zwischen  ihnen  noch 
nicht  genügend,  um  eine  Funkenentladung  zu  bedingen,  so  neigt  sich 
das  Büschel  der  Kugel  zu,  da  sie  durch  Influenz  entgegengesetzt  geladen 
wird.  Das  Büschel  umhüllt  die  Kugel  und  giebt  au  dieselbe  seine  Elek- 
tricität  ab.  Ein  ähnliches  Büschel  entsteht  durch  Influenz  auf  einer  in 
tangentialer  Richtung  neben  eine  Kugel  gestellten ,  abgeleiteten  Spitze, 
wenn  man  die  Kugel  mit  dem  Conductor  der  Maschine  verbindet  und 
durch  fortgesetztes  Drehen  der  Scheibo  dauernd  elektrisch  erhält. 

814  Diese  Verhältnisse  zeigen  sich  auch,  wenn  zwei  entgegengesetzt  ge- 
ladene Elektroden,  z.  B.  zwei  mit  den  Conductoren  der  Iloltz'schen 
Maschine  verbundene  Kugeln  in  grösserer  Entfernung  einander  gegen- 
überstehen ;  die  von  ihnen  ausgehenden  Büschel  laufen  zu  einander  hin. 

Sind  die  Kugeln  gleichgestaltet,  so  erscheint  je  nach  den  Umständen 
au  der  negativen  Elektrode  Glimmlicht  oder  ein  kürzeres  Büschel,  an  der 
positiven  ein  strahliges,  auf  einem  dickereu  Stiel  an  der  Elektrode  auf- 
sitzendes Büschel. 

Das  positive  Büschel  ist  an  einer  kleiuen  Kugel  nur  einfach  gestielt, 
das  negative  vielfach  gestielt  und  geht  von  vielen  Punkten  der  Elek- 
trode aus. 

Diese  Formen  dürften  sich  wiederum  daraus  erklären,  dass  zur  Ein- 
leitung der  positiven  Entladung  ein  grösseres  Potential  erforderlich  ist, 
als  zu  der  der  negativen.  Bei  derselben  sind  also  auch  die  absoluten 
Differenzen  der  Ladung  an  dem  kritischen  (vordersten)  Punkte  der  posi- 
tiven Elektrode  und  der  ihn  umgebenden  Stellen  sehr  viel  bedeutender 
als  an  der  negativen;  demnach  können  wohl  an  letzterer  auch  noch  Ent- 
ladungen von  etwas  rauhen  seitlichen  Stellen  ausgehen,  während  sie  sich 
bei  der  positiven  Elektrode  auf  deu  kritischen  Punkt  beschränken.  Da 
der  Antrieb  von  demselben  wesentlich  in  der  Verbindungslinie  der  Elek- 
troden stattfindet,  so  ist  das  Büschel  zuerst  in  der  Nähe  der  kritischen 
Stelle  geradlinig  in  der  Richtung  der  treibenden  Kraft;  wenn  sich  aber 
vor  demselben  die  Luft  verdichtet  hat,  so  geht  nun  die  Entladung  zwi- 
schen den  leitenden  Theilcheu,  Stäubchen  u.  s.  f.  der  seitlichen  Luft  wei- 
ter und  verästelt  sich. 

Oft  kann  sich  von  Entladung  zu  Entladung  hierbei  die  Bahn  der 
Büschel  ändern. 

815  Aendert  man  die  Gestalt  der  Elektroden  einer  Influenzmaschine  so 
ab,  dass  an  der  negativen  Elektrode  die  für  den  Beginn  der  Entladung 
erforderliche  Elcktricitätsmenge  so  gross  wird,  wie  vorher  an  der  positi- 
ven, so  breiten  sich  au  ersterer  die  Büschel  ebenso  gut  wie  an  letzterer 
aus.  Zwischen  einer  negativen  Kugel  von  100  mm  Durchmesser  und  einer 
positiven,  am  Rande  abgerundeten  Scheibe  von  300  bis  400  mm  Durchmesser 
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und  30  bis  10  min  Dicke  entstehen  z.  B.  nach  Holtz1)  an  der  Kugel 
negative  Büschel,  die  erst  einen  langen  Stiel,  dann  wenig  zahlreiche,  selten 
verzweigte,  von  der  Mitte  des  Stiels  ausgehende,  ihn  eng  umschliessende 
Aeste  haben,  welche  in  Büschel  enden,  wenn  sie  die  positive  Elektrode  nicht 
erreichen.  Aeste  und  Stiel  sind  von  vielen  dunklen  Stellen  bedekt.  —  Ist 
die  Kugel  positiv,  so  ist  der  Stiel  sehr  dick  und  sendet  auch  dickere 
Strahlen  aus,  die  ebenfalls  dunkle  Stellen  zeigen.  Letztere  verschwin- 
den bei  kleineren  Kugeln,  wobei  das  negative  Büschel  kleiner,  das  posi- 
tive grösser  wird  und  sich  den  bekannten  Formen  nähert.  Bei  grosser 
Entfernung  der  klein  zu  wählenden  Kugel  bedeckt  sich  die  Vorderfläche 
der  Scheibe  mit  zahllosen  Lichtlinien.  Dabei  hört  man  einen  Ton  an  der 
in  Vibration  gesetzten  Scheibe,  der  mit  der  Entfernung  (also  der  Zahl 
der  Entladungen)  wechselt. 

Vergrössert  man  die  negative  Elektrode  einer  Influenzmaschine,  so  Sil) 
dass  an  den  kritischen  Stellen  derselben  die  zum  Beginne  der  Entladung 
erforderliche  geringere  Dichte  gleichzeitig  mit  der  an  der  positiven  Elek- 
trode erforderlichen  grösseren  erreicht  wird  und  sind  die  Bedingungen  der- 
art, dass  keine  Funkenentladung  erscheint,  so  laufen  die  von  beiden 
Elektroden  ausgehenden  Büschel,  welche  in  Folge  des  wesentlich  in  axia- 
ler Richtung  erfolgenden  Antriebes  wenig  ausgebreitet  sind,  gegen  ein- 
ander und  gleichen  ihre  Elektricität  in  einer  dunklen  Stelle  aus, 
welche  da  liegt,  wo  sie  auf  einander  treffen.  Da  die  Geschwindigkeit  der 
negativen  Entladung  in  Folge  des  zu  ihrem  Entstehen  geringeren  Antrie- 
bes kleiner  ist,  als  die  der  positiven,  so  liegt  jene  Stelle  näher  an  der 
negativen  Elektrode. 

Sind  die  Bedingungen  der  Entladung  derart,  dass  sich  an  der  nega-  817 
tiven  Elektrode  ain  Büschel  bildet,  an  der  positiven,  einer  Kugel  oder 
Platte,  aber  das  zur  Entladung  erforderliche  Potential  nicht  direct  er- 
reicht ist,  und  trifft  das  negative  Büschel  auf  die  positive  Elektrode,  so 
kann  sich  an  derselben  die  negative  Elektricität  des  Büschels  mit  ihrer 
positiven  Elektricität  in  einer  Gasentladung  ausgleichen,  die  positive 
Elektrode  bedeckt  sich  an  der  Berührungsstelle  des  Büschels  mit  blauem 
Glimmlicht  (siehe  weiter  unten)2). 

Besitzt  dabei  die  negative  Elektrode  z.  B.  eine  Kugel  von  18  bis  25mm 
Durchmesser,  einzelne  Spitzen  oder  Rauhigkeiten,  an  denen  nach  Beginn 
der  ersten  Entladung  noch  durch  weiteren  Austritt  der  Elektricitäten  die 
von  der  Elektrode  losgelösten  Gas-  und  eventuell  Metalltheile  beschleu- 
nigt werden  und  ihnen  weitere  folgen,  so  entsprechen  ihnen  etwas  heller 
leuchtende  Linien  im  Büschel,  welche  wiederum  im  Wesentlichen,  abge- 
sehen von  secundären  Umständeu  (vergl.  §.  812),  der  Richtung  der  Kraft- 
linien zwischen  beiden  Elektroden  folgen.    In  den  Punkten,  wo  diese 

')  Holtz,  Pogg.  Ann.  156,  p.  493,  1875*.  —  2)  Vgl.  auch  O.  Leb  manu, 
1.  c,  §.  »02. 
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Linien  auf  die  positive  Elektrode  (eine  gleiche  Kugel)  treffen,  wird  auch 
an  ihr  die  Entladung  verstärkt  und  an  Stelle  des  Glimmlichtes  treten 
leuchtende  helle  Punkte  daselbst  auf.    Da  ihre  Lage  vou  den  Ungleich- 
heiten der  negativen  Elektrode  abhängt,  so  verschieben  sie  sich  mit  der 
Drehung  derselben  auf  der  positiven  Elektrode,  bewahren  aber  ihre  rela- 
tive Lage  zur  negativen  Elektrode  bei  Drehung  der  positiven  Elektrode*  - 
Eine  solche  Erscheinung  ist  von  Feddersen1)  beobachtet  worden.  Au 
der  negativen  Elektrode  konnten  die  Lichtpunkte  nicht  erhalten  werden. 
Ist  die  negative  Elektrode  weiter  von  der  positiven  entfernt,  so  das»  die 
Influenzwirkuug  der  letzteren  auf  erstere  mehr  und  mehr  gegen  die 
Wechselwirkung  der  elektrisirten  Stellen  in  ihr  selbst  zurücktritt,  so  ver- 
theilt  sich  die  Elektricität  in  ihr  gleichruässiger  und  erreicht  nicht  so 
früh  an  den  Rauhigkeiten  die  zur  Entladung  erforderliche  Spannung ;  die 
hellen  Linien  in  dem  Büschel  werden  undeutlicher. 

SIS  Hindert  man  in  diesem  Falle  durch  Zwischenschieben  eines  beliebig 
gestalteten  Körpers  zwischen  die  Elektroden  das  Auftreffen  der  Büschel- 
eutladung  auf  die  positive  Elektrode  an  einzelnen  Stellen,  so  verschwin- 
det daselbst  das  Glimmlicht,  auf  der  positiven  Elektrode  erscheint  eine 
Art  Schatten  des  Körpers. 

Diese  Beobachtung  von  Wrigbt'-')  ist  nachher  mit  verschiedenen  Ab- 
änderungen von  Holt is  und  Righi  wiederholt  und  weiter  geführt  worden. 

Ein  aus  einer  starken  Mcssiugplatte  geschnittenes  Kreuz  ist  für  diese 
Versuche  sehr  geeignet. 

Zum  Auffangen  des  Schattens  kaun  mau  sich  nach  Holtz3)  einer 
mit  Seide  bespannten  Hohlscheibe  bedienen,  wobei  wohl  die  Vertheilung 
der  Elektricität  darauf  gleichförmiger  wird.  Ebenso  kaun  man  gegenüber 
beiden  Seiten  eines  auigespanntenStüekes  Seideuzeug,  Seidenpapier, 
Wachstaffent  u.  s.  f.  Spitzen  anbringen,  welche  mit  den  Conductoren  einer 
Influenzmaschine  verbunden  sind  und  den  schattenwerfenden  Körper  vor 
die  eine  oder  andere  halten. 

Auch  kann  man  auf  eiue  Metallplatte,  welche  abgeleitet  oder  mit 
dem  einen  Conductor  der  Influenzmaschine  verbunden  und  eventuell  mit 
einer  Ebonitplatte  bedeckt  ist,  oder  auch  auf  einer  Ebonitplatte  allein 
den  Schatten  eutwerfeu. 

819  Je  näher  der  schattenwerfendo  Körper  an  der  auffangenden  Fläche 

liegt,  desto  kleiner  ist  der  Schatten;  er  wird  breiter,  je  weiter  man  sich 
von  der  axialen  Linie  entfernt.  So  entwirft  nach  Holtz  ein  schmaler 
langer  Streifen  ein  nach  der  Mitte  zu  verengtes  Bild.  —  Der  Grund  ist, 
dasB  zucrut  von  dem  von  der  Spitze  ausgehenden  Lichtbüschel,  dessen 
Strahlen  die  ihnen  nach     .^12  zukommende  Bahnen  verfolgen,  ein  Theil 


')  Feildernen,  1'<>K£.  Ann.  Jubpltmnd,  p.  4«'.;. ,  1874*.  —  a)  W  r  i  g  Ii  t , 
Killim.  J.  [2f  49.  p.  381,'  1870*.  —  3)  Holtz,  Güttinger  Nachrichten  18*0, 
p.  r.45,  ROJ,  1881,  p.  80,  241*;  CaiTn  Rep.  17,  p.  4SI»;  Beibl.  5,  p.  148,  463'. 
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von  dem  schattenwerfenden  abgeschnitten  wird  und  sich  die  nicht  ab- 
geschnittenen Theile  weiter  ausbreiten.  Sodann  aber  wird  der  schatten- 
werfeude  Körper  direct  von  der  auftreffenden  Büschelentladung  elektri- 
sirt;  die  neben  ihm  hergehenden  Theile  des  Büschels  werdeu  abgestossen 
und  divergiren  weiter.  Aus  diesem  Grunde  verbreitert  sich  der  Schat- 
ten vom  Beginn  der  Entladung  an  allmählich  ein  wenig.  Deshalb  ent- 
wirft auch,  wie  Holtz  beobachtet  hat,  ein  schmaler  Streifen  nahezu 
einen  gleich  breiten  Schatten,  wenn  er  der  auffangenden  Fläche  seine 
Kante  oder  seine  breite  Seite  zukehrt.  Im  ersteren  Falle  findet  die  Ab- 
stossung auf  einem  weiteren  Wege  der  Büschelstrahlen  statt  In  Folge 
der  gegenseitigen  Abstossung  der  Büschelstrahlen  runden  sich  dann  auch 
die  Ecken  des  Schattens  ab. 

Ist  die  auffangende  Fläche  eine  Kugel,  so  wird  dagegen  bei  Annähe- 
rung des  schattenwerfenden  Körpers  an  dieselbe  der  Schatten  etwas  ver- 
größert, um  so  mehr,  je  kleiner  ihr  Radius  ist. 

Bei  Ableitung  der  Kugel  tritt  bei  einem  gewissen  Abstand  des  Schirms, 
wobei  er  näher  an  der  Kugel  als  an  der  Spitze  liegt,  ein  Minimum  der 
Ausdehnung  des  Bildes  ein.  Dies  beruht  jedenfalls  auf  der  Veränderung 
der  Vertheilung  der  Klektricität  der  Kugel  durch  Influenz. 

Wird  der  schattenwerfende  Körper,  z.  B.  ein  Metallstab,  elektrisirt,  820 
so  wird  selbstverständlich  je  nach  der  Art  seiner  Elektrisirung  iu  Folge  der 
dadurch  erfolgenden  Abstossung  oder  Anziehuug  der  von  der  negativen 
Elektrode  ausgehenden  Entladung  der  Schatten  breiter  oder  schmaler. 
Aehnliche  Erscheinungen  zeigen  sich,  wie  zu  erwarten,  wenn  die  Büschel- 
cntladung  durch  einen  seitlichen  elektrisirten  Körper  abgelenkt  wird, 
oder  dieselbe  von  zwei  Spitzen  ausgeht,  die  gleich  oder  entgegengesetzt 
elektrisirt  sind. 

Wird  der  schattenwerfende  Körper  abgeleitet,  so  wird  das  Büschel 
zu  ihm  hingezogen  und  der  Schatten  verschwindet. 

Wendet  man  als  schatteuwerfenden  Körper  einen  Nichtleiter,  z.  B.  8*21 
einen  Ebouitstab  an,  so  ist  der  Schatten  schmaler,  da  die  Wechselwirkung 
der  nur  auf  der  Vorderfläche  stattfindenden  Ladung  des  Körpers  mit  der 
EK'ktricität  der  Spitze  nicht  so  bedeutend  ist,  als  die  eines  an  seine  Stelle 
gebrachten  Leiters. 

Wird  dabei  die  untere  Fläche  des  Körpers,  einer  Ebonit  platte,  durch 
luflnenz  seitens  der  unteren  Platte,  etwa  unter  Ausströmung  ihrer  Elek- 
tricität  (z.  B.  wenn  mau  eine  Spitze  daselbst  anbringt)  gleichnamig  ge- 
laden, so  kann  in  Folge  der  Anziehung  des  Büscht-Is  durch  die  Unter- 
Hache  der  Schatten  kleiner  werden,  resp.  verschwinden,  so  z.  B.  uach 
Holtz,  wenn  auf  die  untere  Seite  der  Ebonitplatte  ein  Pappstreifen  ge- 
klebt i«t.  Befiudet  sich  derselbe  auf  der  oberen  Seite,  so  entsteht  da- 
gegen der  Schatten  l). 

l)  Vergl.  auch  Righi,  1.  c,  §.  812*. 


G22 


Raschelentladung. 


822  Ist  die  Spitze  positiv,  die  Platte  negativ ,  so  erscheint  ebenfalls  der 
Schatten;  er  ist  etwas  grösser  als  bei  umgekehrter  Ladung,  offenbar  indem 
das  Büschel  mit  grösserem  Potential  auftritt,  weiter  ausgebreitet  ist  und 
sieb  der  schattenwerfende  Körper  selbst  dadurch  stärker  ladet. 

Stellt  man  nach  Holtz  zwei  mit  Seide  bedeckte,  entgegengesetzt 
elektrisirte,  ebene  Flüchen  einander  gegenüber,  so  entwirft  ein  zwischen- 
gestellter Schirm  auf  beiden  Schatten ,  wobei ,  wenn  der  Schirm  in  der 
Mitte  steht,  der  Schatten  auf  der  positiven  Fläche  grösser  ist. 

8*23  Ersetzt  man  nach  R  i  g  h  i ])  die  negative  Elektrode  durch  eine  auf  eine 
abgeleitete  Messingplatte  gelegte  Ebonitplatte,  und  nimmt  als  positive 
eine  Spitze,  welche  man  etwa  mit  dem  Knopf  einer  Leydener  Flasche 
berührt,  so  wird  die  Ebonitplatte  bei  Bestreuen  mit  Mennige- Schwefel  - 
pulver  an  der  Stelle  des  Schattens  roth  gefärbt,  indem  sie  daselbst  durch 
die  Influenz  der  Metallplatte  freie  negative  Elektricität  besitzt.  An  der 
Stelle  des  Auftreffens  der  Büschelentladung  wird  sie  durch  directe  Ladung 
mittelst  derselben  positiv  und  erscheint  gelb.  Zwischen  beiden  Stellen 
ist  eine  unbedeckte  Zone. 

Kann  sich  die  von  der  Spitze  zur  Ebonitplatte  übergegangene  Elek- 
tricität wieder  durch  die  Spitze  selbst  rückwärts  entladen,  so  erscheinen 
in  Folge  von  Rückentladungen  gemischte  Schatten,  wie  z.  B.  wenn  man 
zwischen  der  Metallplatte  und  der  Spitze  eine  Leitung  anbringt,  erstere 
mit  der  einen,  letztere  mit  dor  anderen  Belegung  einer  Flasche  verbindet. 
Daun  entwirft  z.  B.  ein  Kreuz  einen  schwarzen  Schatten  mit  abgerunde- 
ten Rändern,  welcher  von  einem  rothen  Rande  umgeben  ist,  den  wieder 
ein  dunkler  Ring,  oder  bei  schwachen  Ladungen  nur  Theile  desselben, 
den  Einbuchtungen  des  Kreuzes  entsprechend,  einfasst,  während  der  ganze 
äussere  Grund  roth  ist. 

Die  Schatten  der  Ladung  und  Entladung  fallen  in  diesem  Falle  nicht 
zusammen,  da  z.  B.  bei  der  negativen  Ladung  die  Ausbreitung  der  Luft- 
molecüle  nach  innen  und  aussen  grösser  ist,  als  bei  der  schwächeren  posi- 
tiven Entladung,  so  dass  nun  in  der  durch  erstere  gebildeten  Figur  un- 
elektrische  Mittelstellen  erzeugt  werden. 

Ist  die  Spitze  sehr  nahe  an  der  Metallplatte,  so  entsteht  bei  An- 
wendung eines  kleinen  isolirten  Cartonkreuzes  als  schattenwerfenden 
Körpers  ein  gleichförmig  gefärbter  Schatten  von  umgekehrter  Farbe.  Bei 
stärkeren  Ladungen  treten  wiederum  Rückentladungen  und  gemischte 
Schatten  ein. 

Bei  Entfernung  der  Metallplatte  werden  die  Erscheinungen  undeut- 
licher, da  die  Bindung  fortfällt.  Dann  ist  der  Schatten  schwarz.  Ver- 
bindet man  die  Metallscheibe  selbst  ohne  Ebonitscheibe  mit  der  einen, 
die  Spitze  mit  der  anderen  Elektrode  der  Holtz1  sehen  Maschine,  so 

*)  Riglii,  Mein,  di  Bologna,  [4]  2.  p.  555,  1881,  3,  p.  461,  1882*;  Beibl.  5, 
p.  901,  7,  p.  727*,  siehe  auch  Smith.  Nat.  29,  p.260,  1884*;  Beibl.  8,  p.  401* 
(Verhalten  bei  Elektrisinmg  der  dielektrinchen  Platte  durch  Reibung). 
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verzeichnet  sich  der  Schatten,  wie  zu  erwarten,  beim  Bestreuen  mit 
Lycopodiumpulver  nicht. 

Wird  die  Metallplatte  mit  feinem  Metallstaub  bedeckt,  so  entfernt  824 
sich  derselbe  von  den  beschatteten  Stellen,  indem  nach  Righi  daselbst 
die  die  Abstossung  des  Staubea  von  der  Platte  bewirkende  gleichnamige 
Elektrisirung  beider  nicht  durch  das  Auftreffen  der  Büschelentladung 
aufgehoben  wird,  oder  vielmehr,  da  der  schatten  werfende  Körper  durch 
das  Lichtbüschel  entgegengesetzt  wie  die  Metallplatte  und  das  Pulver 
geladen  wird  und  die  unter  ihm  liegenden  Pulvertheilchen  zu  ihm  hin- 
fliegen 1). 

Wird  auf  die  Metallplatte  eine  Pappscheibe  gelegt  ,  so  erscheinen 
diese  Figuren  auch  auf  ihr  und  können  durch  aufgespritzte  Gummilösung 
fixirt  werden.  Zugleich  entsteht  ein  mit  Staub  bedeckter  Ring  (siehe 
die  Kundt'sche  Staubfigur). 

Eine  photographisch  präparirte  Glasplatte  auf  der  Metallplatte  zeigt 
nach  der  Einwirkung  der  Entladung  und  dem  Hervorrufen  ein  durch  das 
Licht  der  Büschelentladung  erzeugtes  und  ein  dem  Schatten  entspre- 
chendes Bild,  welches  letztere  vielleicht  einer  Glimmentladung  seinen  Ur- 
sprung verdankt. 

Lässt  man  die  von  einer  Spitze  ausgehende  Entladung  durch  ein  825 
kreisförmiges  Loch  in  einer  Ebonitplatte  auf  eine  zweite  Ebonitplatte 
fallen,  welche  unterhalb  auf  einer  Metallplatte  aufliegt,  so  wird  in  Folge 
der  Abstossung  der  einzelnen  gleichnamigen  Büschelstrahlen  beim  Be- 
streuen mit  Mennige -Schwefelpulver  auf  der  unteren  Platte  ein  grösserer 
Kreis  verzeichnet,  als  dem  Loche  entspricht2). 

Die  Ausbreitung  der  Büschel  ist,  abgesehen  von  der  Dichtigkeit  des  826 
Gases,  in  welchem  sie  auftreten,  abhängig  von  der  Natur  desselben;  sie 
sind  in  WVsserstofT  relativ  lang;  in  Sauerstoff  sind  sie  kurz;  in  Leucht- 
gas und  Chlorwasserstoffgas  sind  sie  schwer  zu  erhalten,  entsprechend 
den  in  diesen  Gasen  zu  einer  Entladung  erforderlichen  Potentialen  und 
dem  Reibungswiderstand  der  Gase  u.  s.  f.  Da  das  negative  Büschel  cet.  par. 
kürzer  ist,  so  treten  diese  Unterschiede  an  ihm  weniger  deutlich  hervor 
als  am  positiven  und  deshalb  sind  die  positiven  und  negativen  Büschel  in 
den  letzt  erwähnten  Gasen,  auch  in  Kohlensäure,  nicht  sehr  verschieden 

Dieser  Einfluss  des  umgebenden  Gases  zeigt  sich  auch  bei  der  In- 
fluenzmaschine. Die  Elektroden  derselben  werden  möglichst  klein  und 
ohne  Condensatoren  genommen  und  zugespitzt.    Wrird  ein  Strom  von 

')  Ferrini  und  Pogliaghi,  La  luminositft  elettrica  dei  Gas.  Milano 
!8»2,  p.  271*.  —  2)  Die  Versuche  über  die  elektrischen  Schatten  lassen  sich 
mannigfach  abändern ;  wir  haben  diejenigen  mitgetheilt,  welche  daf»  Wesen  der 
Erscheinung  am  einfachsten  darlegen.  Erklärungen  derselben  siehe  auch 
Ries«.  Wied.  Ann.  15,  p.  335,  1882*.  Righi  1.  c.  u.  s.  f.  —  3)  Faraday, 
Kxp   R*s.  12,  §.  1476,  1838*. 
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Leuchtgas  durch  eine  Gummiröhre  unter  die  positive  joder  die  negati\ 
Elektrode  geleitet,  so  wird  der  Ton  des  positiven  Büschels  erhöht,  tlt 
des  negativen  vertieft;  entsprechend  wird  das  erstere  kürzer,  das  zweit 
langer  l). 

827  Von  dem  Stoff  der  Elektrode  ist  die  Gesainuitausbrcitung  der  Büsche 
unabhängig,  nur  der  leuchtende,  aus  Metalltheilchen  gebildete  Theil  is 
bei  leichter  zu  zerstäubenden  Metallen  grösser. 

Ueber  die  Büschelentladung  in  Flüssigkeiten  und  auf  der  Oberfläche 
von  Dielektricis  siehe  die  betreffenden  Capitel. 

828  Man  kann  nachweisen,  dass,  wie  wir  schon  mehrfach  erwähnten,  dit 
Büschelentladung  mit  einer  mechanischen  Fortführung  materieller  Theil - 
eben  verknüpft  ist. 

Stellt  man  vor  das  zugespitzte  Ende  eines  an  den  Conductor  der 
Elektrisirmaschine  augeschraubten  horizontalen   Drahtes  ein  leichtes 
Schaufelrädchen  aus  steifem  Papier,  welches  sehr  leicht  auf  einer  durch 
seine  horizoutale  Axe  hindurchgesteckten  Nähnadel  läuft,  so  geräth  diese 
elektrische  Mühle  beim  Drehen  der  Scheibe  der  ElcktrisirinaschiiH- 
in  Rotation.   Somit  werden  bei  der  von  der  Spitze  ausgehenden  Büschel- 
entladung die  Luft,  resp.  Metalltheilchen  von  der  Spitze  fort  gegen  das 
Itädcheu  hingetrieben,  wodurch  der  sogeuannte  elektrische  Wind*) 
entsteht. 

Man  kann  diese  Luftbewegung  auch  direct  fühlen ,  wenn  man  vor 
die  Spitze  die  Hand  hält  oder  sie  beobachten,  wenn  mau  eine  eben  aus- 
geblasene Kerze  davorstellt.  Der  Rauch  wird  fortgeblasen3).  Ein  Stück 
brennenden  Phosphors,  welches,  auf  einer  nach  unten  gebogenen  Spitzt- 
befestigt  ,  eine  Wolke  nach  oben  sendet  ,  bläst  beim  Elektrisiren  einen 
langen,  nach  unten  gehenden  leuchtenden  Kegel  aus4).  Wird  die  Spitz? 
mit  einer  nichtleitenden  Hülle,  z.  B.  einem  Glashütchen  bedeckt,  so  tritt 
der  Wind  nicht  ciu. 

S'2!)  Macht  man  die  an  einem  elektrischen  Körper  angebrachte  Spitze 

beweglich,  indem  man  z.  B.  den  Körper  an  zwei  Seidenfäden  bifilar  auf- 
hängt, gegen  deren  Ebene  die  Spitze  senkrecht  steht,  so  wird  sie  heim 
Ausströmen  der  Eh  ktricitüt  in  Folge  derlteaction  bei  dein  Fortschleudern 
der  elektrisirten  Luit  und  glühenden  Theilchen  der  Körper  rückwärts 
bewegt.  Formt  man  analog,  wie  Wilson  zuerst  angegeben  und  Ha- 
milton'') beschrieben  hat,  eine  Sichel  aus  Metall,  Fig.  241,  die  auf 
einer  mit  dein  Conductor  verbundenen,  auf  einem  Glasstabe  i*olirten 


J)  lloltz,  CarPsRep  17,  p.  340,  1881*;  Ueibl.  5,  p.  463\  —  s)  Beccaria, 
Elettr.  urtif.  p.  328*.  —  8)  Beccaria,  ibid.  —  *)  Wilke,  siehe  Priest  Ifv, 
Histoire  de  l'KI.  2,  p.  128;  deutsche  Ausübe,  p.  19:»,  1772*.  —  6)  Hamilton, 
Phil.  Tran*.  51,  p.  «05,  1760*. 
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Spitze  schwebt,  so  rotirt  dieses  elektrische  Flugrad  aus  demselben 
Grande  so,  dass  sich  die  Spitzen  der  Schicht  rückwärts  bewegen.  Stellt 
man  die  Sichel  vor  einem  elektrisirten  Conductor  auf  und  leitet  die  sie 

tragende  Spitze  ab,  so  rotirt  b'w  ebenfalls  in 
Fig.  242.  Folge  des  Ausströmens  der  Influenzelektricität. 

J>  Die  Bewegung  der  elektrischen  Sichel  ist 

^  ^      die  gleiche  bei  Ladung  mit  positiver  und  nega- 
tiver Elektricität  *). 

Diese  Reactionserscheinung  ist  zur  Bestim- 
mung der  Ladung  eines  Körpers  mit  Elektrici- 
tät verwendet  worden,  indem  man  den  Drehungs- 
winkel bestimmte,  um. den  eine  mit  demselben 
verbundene,  an  einem  elastischen  Draht  oder 
auch  bifilar  aufgehängte  elektrische  Sichel  aus 
ihrer  Gleichgewichtslage  zurückwich8). 

Steht  die  mit  dem  Conductor  verbundene 
Sichel  in  einem  isolirten  Metallgefass  oder  in  einer  Glasglocke,  so  laden 
sich  letztere  bald  so  stark  mit  der  Elektricität  der  Sichel,  dass  sie  auf- 
hört zu  rotiren3).  Berührt  man  das  Glas  aussen  mit  der  Hand,  so  wird 
die  entgegengesetzte  Elektricität  ausserhalb  angehäuft  und  die  Sichel  be- 
ginnt ihre  Bewegung  von  Neuem4). 

In  sehr  verdünnter  Luft  bewegt  sich  das  elektrische  Flugrad  nicht,  830 
wohl  aber  in  Terpentinöl  und  Benzol.  Dabei  ist  indess  zu  beachten,  ob 
nicht  durch  secundäre  elektrische  Ausströmungen  die  Flüssigkeit  selbst 
in  eine  durch  aufgestreute  Korkstückchen  nachweisbare  Rotation  geräth 
und  das  Flugrad  nur  mitreiflst.  Dann  kann  dasselbe  auch  wohl  mit  seinen 
Spitzen  nach  vorwärts  rotiren. 

Befestigt  man  kleine  Stanniolscheiben  oder  Siegellacktropfen  auf  den 
Spitzen,  so  rotirt  es  ebenfalls  oft  in  letzterem  Sinne,  da  nun  die  auch 
im  Dunkeln  sichtbaren  Büschelentladungen  überwiegend  hinter  jenen 
Körpern  rückwärts  stattfinden  5). 

»)  Kinnersley,  Phil.  Trans.  1762,  p.  86*.  —  Vergl.  Melde,  Zeitschr.  f. 
Instrumentenkunde  1,  p.  76,  1881*;  Beibl.  5,  p.  563,  6,  p.  800*.  Kaempfer ,  Wied. 
Ann.  20,  p.  601,  1883*.  —  *)  Cigna,  Miscell.  taurinensia  5,  p.  97;  Riesa, 
Reibuugselek.  2,  p.  154,  §.695*.  Cavallo,  Treatise of  elektr.  Lond.  1795,  1,  p.  296, 
d*at«ch  p.  191,  Leipzig  1779*.  —  •)  Aehnliche  Versuche  von  C.  Tomlinsou, 
Phil.  Mag.  [4]  27,  p.  209,  1864*.  —  6)  To m  1  i u so  n  1.  c.  Die  Ursache  der  Ro- 
utioQ  des  elektrischen  Flugrades  ist  verschieden  gedeutet  worden.  Da  die  posi- 
tive und  negative  Elektricität  sich  gleich  verhalten,  konnte  die  Erklärung  Kin- 
nersley'« (Phil. Trans.  1762,  p.  86'),  nach  welcher  die  Spitzen  bei  ihrer  posi- 
tiven Elektrisirung  einen  Ueberschuss  von  Elektricität  an  die  Luft  ausströmten, 
bei  der  negativen  umgekehrt  von  der  Luft  eineu  Ueberschuss  erhielteu,  und  so 
eine  entgegengesetzte  Bewegung  in  beiden  Fällen  eintreten  sollte,  nicht  aufrecht 
«halten  werden.  —  Dagegen  nahm  Hamilton  (I.e.,  auch  Eucyclopaedia  metro- 
pol. 1»24,  p.  78)  an,  die  aus  der  Spitze  ausströmende  Elektricität,  welche  sich 
auszudehnen  suchte,  fände  einen  Widerstand  an  der  Luft  und  so  würde  die  Spitze 
zurückgedrüekt.  —  Beccaria  (Elettricismo  artificiale,  [4]  p.  338,  Torino  1771*) 
führt  die  Wirkung  ebenfalls  auf  die  Expansion  beim  Austreten  der  Elektricität 
Wiadcmann,  KlektriciUt.  IV.  40 


020 


Büschelentladung. 


831  Auf  denselben  Ursachen  beruht  es  auch,  dass  eine  in  der  Nähe  der 
Scheibe  einer  Elektrisirmaschine  nach  Art  einer  Magnetnadel  balancirte 
und  isolirt  aufgestellte  Nadel  von  leitendem  Stoff  bei  der  Drehung  der- 
selben in  Rotation  geräth,  meist  so,  dass  das  der  Scheibe  zugekehrte 
Ende  den  ihm  entgegenkommenden  Theilen  der  Scheibe  zustrebt.  In 
gleicher  Höhe  mit  der  Axe  derselben  erfolgt  daher  keine  Rotation  »).  In 
dem  der  Scheibe  zugewandten  Ende  der  Nadel  wird  die  der  Scheiben- 
elektricität  ungleichnamige  Elektricität  vertheilt,  während  aus  der  ent- 
fernten Seite  derselben  die  gleichnamige  in  die  Luft  entweicht.  Da  die 
Scheibe  da,  wo  sie  vom  Reibzeug  kommt,  starker  elektrisch  ist,  als  fern 
von  demselben  ,  so  findet  die  Anziehung  des  erst  erwähnten  Endes  der 
Nadel  entgegen  der  Rotationsrichtung  der  Scheibe  statt. 

832  Unmittelbar  hieran  schliessen  sich  auch  die  folgenden  Erscheinun- 
gen. Wenn  man  eine  Nähnadel  mit  abgebrochenem  Oehr  einmal  mit  der 

Spitze,  dann  mit  dem  stumpfen  Ende  dem  Knopf 
einer  geladenen  Flasche  nähert,  so  wird  sie  im 
ersten  Falle  vom  Knopfe  dauernd  abgestossen, 
im  zweiten  angezogen  und  bleibt  an  dem  Knopf 
haften  3),  gegen  den  sie  der  von  der  Spitze  aus- 
gehende elektrische  Wind  treibt. 

Beide  Erscheinungen  treten  vereint  an  dem 
sogenannten  goldenen  Fisch3)  auf. 

Wird  ein  Stück  Rauschgold  in  der  Form 
der  Fig.  243  und  244  ausgeschnitten  und  mit 
der  Spitze  A  dem  Conductor  der  Elektrisir- 
maschine genähert  und  losgelassen,  so  fliegt  es  auf 
ihn  zu,  ladet  sich  mit  der  gleichnamigen  Elek- 
tricität und  wird  dann  stark  abgestossen.  Wird 
der  „ Fisch"  aber  mit  dem  breiten  Ende  B  dem 
Conductor  genähert,  so  fliegt  er  zwar  ebenfalls 
auf  ihn  zu,  bleibt  aber  in  einiger  Entfernung  von 
ihm  frei  schweben.  —  Die  Anziehung  der  Elek- 
tricität des  Conductors  gegen  die  in  B  ver- 
theilte ungleichnamige  Elektricität,  sowie  die 
Rückwirkung  des  von  A  ausgehenden  elektri- 
schen Windes  halten  hier  der  Abstossung  der, 
wenn  auch  ferneren,  so  doch  viel  dichteren  Elek- 

zuriiek  ,  welche  die  Spitze  rückwärts,  die  Lnft  vorwärts  treibt,  wie  beim  Zer- 
stäuben einer  Papiermasse  durch  die  Eutladung  der  Batterie ,  Cavallo,  1.  c, 
Cuthbertson  (Practical  Elect.  1807,  p.  24),  auch  Riess  1.  c.  u.  A.  erklären 
sie  durch  die  gegenseitige  Abstossung  der  Luft  und  Spitze,  liiot  (Traite,  2, 
p.  324,  181fi%  ähnlich  de  IaRive,  Becquerel,  Pouillet  U.A.)  vergleichen 
richtiger  Weise  die  Erscheinung  mit  der  der  Turbine. 

>)  E.F.  August,  Pogg.Anu.  81,  p.  315,  1850'.  —  2)  Riess,  Poffg.  Ann.  89, 
p.  164,  1853»;  Abb.  1,  p.  223'.  —  »)  Franklin,  Sänmitliche  Werk©,  deutsch 
von  Wenzel,  1780,  p.  H'j\ 
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tricität  in  A  und  der  rücktreibenden  Kraft  des  schwächeren  Windes  in 
B  das  Gleichgewicht.  Da  bei  der  Annäherung  des  Fisches  an  den  Con- 
doctor  die  Abstossungskräfte  stärker  zunehmen,  als  die  Anziehungskräfte, 
und  umgekehrt  bei  der  Entfernung,  bo  bleibt  der  Fisch  in  seiner  Lage 
schweben »). 

Hat  derselbe  an  der  einen  Seite  eine  kleine  Spitze,  von  welcher  die 
Elektricität  ausströmt,  so  dreht  er  sich  schnell  um  seine  Axe2). 

Auf  der  ungleichen  Ausbreitung  der  positiven  und  negativen  Ent-  833 
ladung  beruhen  die  folgenden  Versuche. 

Bringt  man  eine  Korkkugel  in  einer  aus  einem  recht  trocknen  Karten- 
blatt gebildeten  Rinne  zwischen  die  Kugeln  des  Ausladers,  die  je  etwa 
5  i  Zoll  von  der  Korkkugel  abstehen,  so  wandert  die  letztere  in  Folge  der 
stärkeren  positiven  Büschelentladung  gegen  den  negativen  Knopf3). 

Wird  eine  Glasplatte  4)  (oder  Ebonitplatte)5)  aus  zwei  Fäden  von  Va 
bis  1  m  Länge  zwischen  den  einige  Centimeter  von  einander  entfernten 
Kugelelektroden  der  Roitzschen  Maschine  bifilar  so  aufgehängt,  dass  ihre 
Ebene  auf  der  Verbindungslinie  der  Elektroden  senkrecht  steht,  so  wird 
sie  ganz  analog  gegen  die  negative  Elektrode  hingetrieben.  Ist  die  eine 
Seit«  der  Platte  mit  Stearin  bedeckt,  so  ist  diese  Wirkung  kräftiger, 
wenn  die  bedeckte  Seite  der  positiven  Elektrode  gegenübersteht,  weil 
das  Stearin  die  Ausbreitung  der  Elektricität  hemmt.  Bald  tritt  eine 
Durchbohrung  des  Glases  ein. 

Der  Versuch  gelingt  nach  Doubrava  nur,  wenn  die  Elektroden  so 
weit  entfernt  sind,  dass  die  Büschelentladung  eintritt.  Im  Dunkeln  er- 
reicht das  positive  Büschel  die  Platte,  das  negative  nicht.  Nachher  ist 
am  Elektrometer  die  Platte  an  beiden  Seiten  positiv. 

Wird  die  Platte  durch  ein  Paar  durch  ein  Glasstäbchen  verbundene 
Glimmerblättcben  ersetzt,  welche  beide  von  den  von  den  Elektroden  aus- 
gebenden Büscheln  erreicht  werden,  so  gelingt  der  Versuch  nicht. 

Auch  bei  Ableitung  einer  Elektrode  zur  Erde  gelingt  er;  ebenso  bei 
Anwendung  einer  Metallplatte,  die  stets  dabei  beim  Verweilen  zwischen 
den  Elektroden  positiv  geladen  ist. 

Wird  die  Platte  vor  dem  Versuche  irgendwie  geladen ,  so  geht  sie 
nach  der  Seite  der  ungleichnamigen  Elektrode. 

Ist  die  eine  Elektrode  eine  Kugel,  die  andere  eine  Spitze,  so  geht 
die  Platte  zur  Kugel  und  zeigt  die  Elektricität  der  Spitze. 

Die  Erscheinung  rührt  also  von  der  Ladung  der  Platte  durch  das 
längere  positive  resp.  an  der  Spitze  leichter  erzeugte  Büschel  her. 

l)  Biehe  Riesa,  1.  c.  Fernere  Literatur:  Tomlinson,  Phil.  Mag.  [4) 
27,  p.  202,  1864*.  Gaugain,  Mondes,  8,  p.  750,  1805*.  Laborde,  ibid.  7, 
p.  m,  1865*.  —  a)  Wilke,  Franklin'»  Briefe,  Anm.  §.  r>2*.  —  3)  Gehlert 
Würterb.  4  [1],  p.  429*.  —  4)  von  Waltenhofen,  Wien.  Ber.  79  [2],  p.  336, 
1&79*,  Wied.  Ann.  8,  p.  466,  1879*.  —  •)  Doubrava,  Wien.  Ber.  80  [2],  p.  476, 
1*79*;  Wied.  Ann.  8,  p.  476,  1879*  ;  Untersuchungen  über  elektrische  Zustande, 
Prag  1881*. 
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Werden  mit  den  Elektroden  zwei  mit  ihren  äusseren  Belegungen 
verbundene  Leydener  Flaschen  verbunden  und  durch  einen  Auslader  die 
Ueberladungen  der  Flaschen  verhindert,  so  zeigen  die  Elektroden  nur 
dunkle  Entladungen,  von  denen  also  die  negative  bei  geringerer  Span- 
nung fibergeht.  Eine  Ebonitplatte  geht  jetzt  zwischen  Kugel  oder  Spitzen- 
elektroden zur  positiven  Elektrode  hin  und  erweist  sich  negativ  geladen. 

In  Terpentinöl  erhält  eine  Metallplatte  keine,  in  Olivenöl  positive 
Ladung. 

834  Der  Einfluss  der  Art  der  Elektricität  bei  diesen  Erscheinungen  zeigt 
sich  noch  bei  folgendem  Versuch. 

Eine  kreisförmige,  22  mm  grosse  Pappscheibe  wird  zur  Hälfte  auf 
ihrem  Rande  mit  einem  10mm  breiten,  nach  beiden  Seiten  gleich  weit 
über  denselben  hervorragenden  Pappstreifen  beklebt  und  ihm  diametral 
gegenüber  mit  einer  kleinen,  etwas  über  die  Scheibe  hinausreichenden 
Stanniolspitze  versehen.  Isolirt  in  horizontaler  Lage  zwischen  zwei 
100mm  grossen,  mit  den  Polen  eines  Inductoriums  verbundenen,  mög- 
lichst weit  entfernten  verticalen,  schwach  coneaven  Metallplatten  aufge- 
hängt, stellt  sie  sich  mit  der  Spitze  gegen  die  positive  Platte.  Ist  die 
Scheibe  beweglich  an  einem  Hebel  aufgesetzt,  so  wird  sie  nach  der  Ein- 
stellung zum  negativen  Pol  hingezogen1). 

Denken  wir  uns  die  Scheibe  mit  der  Spitze  einmal  der  einen  und 
dann  der  anderen  Elektrode  zugedreht,  so  entsteht  an  ihr  überwiegend 
ein  Büschel,  wenn  sie  durch  Influenz  positiv  elektrisirt  wird,  d.  h.  gegen- 
über der  negativen  Elektrode.  Durch  Reaction  entfernt  sie  sich  also  von 
derselben  uud  dreht  sich  mit  der  Spitze  gegen  die  positive  Elektrode 
hin.  In  Folge  derselben  Reaction  entfernt  sich  dann  die  Spitze  mit  der 
Platte  selbst  von  letzterer. 

833  Der  elektrische  Wind  befordert  die  Verdunstung.  Flüssigkeiten  in 
flachen  v),  nicht  zu  tiefen  3)  Schalen  verdunsten  elektrisirt  schneller  als 
unelektrisch.  Diese  Verdunstung  findet  noch  stärker  statt,  wenn  der  zur 
Erde  abgeleiteten  Schale  eine  mit  dem  Conductor  der  Elektrisirmaschine 
verbundene  Kugel  oder  ein  ebenso  verbundenes  Drahtnetz 4),  noch  besser 
ein  Bündel  spitzer  Drähte  genähert  wird  und  dabei  ein  auf  den  Rand 
der  Schale  gelegter  Glasring  den  Uebergang  der  Elektricität  zu  ersterem 
hindert.  Dabei  kühlt  sich  in  Folge  der  stärkeren  Verdampfung  die 
Flüssigkeit  mehr  ab,  als  ohne  Anwendung  der  Elektricität,  wie  durch 
Thermoelemente  oder  Thermometer  nachgewiesen  werden  kann  5). 

Bei  Elektrisirung  der  Flüssigkeit  selbst  wird  der  stets  mit  conden- 

»)  Holtz,  Wied.  Ann.  12,  p.  477,  1881*.  —  a)  Vergl.  hierüber  Nollet, 
Recherche«  »ur  les  Cannes  des  phen.  electr.  1749,  p.  315,  deutsch  p.  268*.  — 
8)  Beccaria,  Elettricismo  artiflciale,  Torino  1772,  p.  274*,  dagegen  van 
Mar  um  und  Pfaff,  Beschreibung  einer  Elektrisirmaschine,  2.  Forts.,  p.  37*; 
Gehler's  N.  phys.  Würterb.  3,  p.  289,  1827*.  —  4)  Mascart,  Compt.  rend.  86, 
p.  575,  1878*.  —  6)  Peltier,  8ur  les  trombes,  p.  79,  1840*. 
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sirten  Wassertheilchen  vermischte  Dampf  über  derselben  abgestossen  and 
somit  schneller  von  der  Oberfluche  entfernt,  ßei  der  Erzeugung  des  elek- 
trischen Büschels  und  Windes  an  Spitzen  über  der  Flüssigkeit  wird  ein- 
mal die  Luft  darüber  schneller  erneuert;  dann  wird  auch  durch  die  elek- 
trisirten  Theüchen  in  der  Luft  der  feuchte  Dampf  angezogen  und  so 
ebenfalls  von  der  Flüssigkeitsoberfläche  entfernt. 

Einige  weitere,  sich  an  diese  Verhältnisse  anschliessende  und  leicht  836 
zu  erklärende  Phänomene  hat  von  Waha1)  beobachtet. 

Verbindet  man  eine  der  Kugelelektroden  der  H o  1  tz' sehen  Maschine 
mit  einer  Spitze,  welcher  man  eine  Thermosäule  gegenüberstellt,  so  zeigt 
die  letztere  eine  Abkühlung  an,  so  lange  Funken  zwischen  den  Elektro- 
den übergehen ;  bei  weiterem  Abstände  der  letzteren  im  Gegentheil  eino 
Erwärmung.  Bei  wachsendem  Abstände  der  Spitze  von  der  Säule  wird 
letztere  geringer  und  zuletzt  kehrt  sich  der  Ausschlag  der  mit  dem  Gal- 
vanometer verbundenen  Thermosäule  um.  Ist  die  Spitze  negativ  statt 
positiv,  so  ist  die  Wirkung  schwächer. 

Stellt  man  unter  eine  elektrisirte  Spitze  eine  Metallschale  voll  Wasser, 
auf  dem  kleine  Korkstückchen  schwimmen,  so  wird  das  Wasser  unter  der 
Spitze  heruntergedrückt  und  die  Korkstückchen  bewegen  sich  zum  Rande. 

Oel  statt  des  Wassers  zeigt  unter  der  Spitze  eine  regelmässige  Ver- 
tiefung, in  welche  die  leuchtende  Entladung  eintritt,  welche  sich  in  ein- 
zelnen Strahlen  zum  Rande  verbreitet.  Das  Oel  wird  in  Tropfen  heraus- 
geschleudert. Bei  grösserer  Entfernung  wird  die  Vertiefung  weiter;  die 
Strahlen  werden  weniger  zahlreich,  an  den  Enden  entstehen  kleine  Ver- 
tiefungen. Bei  Anwendung  von  geschmolzenem  Schellack,  der  während 
de»  Versuchs  erstarrt,  kann  man  diese  Erscheinungen  fixiren  (s.  w.  u.). 

Wird  statt  der  Schale  ein  Glascylinder  mit  abgeleitetem  metallenem 
Boden  und  Petroleum  verwendet,  so  steigt  dasselbe  an  den  Wänden  in 
die  Höhe.  Bringt  man  einige  Tropfen  Wasser  oder  Quecksilber  hinein, 
so  steigen  sie  in  Tröpfchen  bis  an  die  Oberfläche  des  Petroleums,  sin- 
ken wieder  nieder  u.  s.  f.,  wie  beim  elektrischen  Hagel.  Bei  mehr  Wasser 
erheben  sich  nach  heftigen  Bewegungen  Kegel  von  demselben  bis  zur 
Oberfläche  des  Petroleums,  die  aus  ihren  Spitzen  kleine  Kugeln  nach 
allen  Seiten  aussenden. 

Bei  Quecksilber  erheben  sich  bei  einer  gewissen  Ladung  Tausende 
von  Tröpfchen  und  spritzen  von  der  Oberfläche  aus  dem  Apparat  hinaus. 
Bei  weiterem  Abstände  der  Spitze  gehen  kegelförmige  Erhebungen  vom 
Quecksilber  aus,  die  sich  im  Petroleum  ausbreiten  und  rotiren.  Gewöhn- 
liches Oel  zeigt  die  Erscheinungen  nicht  und  wird  milchicht. 

Führt  man  durch  den  Boden  eines  weiten  Glasgefässes  zwei  mit 
den  Polen  der  Hol  tz' sehen  Maschine  verbundene  Spitzen  und  giesst 


»)  von  Waha,  Publ.  de  l'Inat..  de Luxemb.  14,  p.24,  65,  1874*;  Wied.  Ann. 
4,  p.  68,  1878*. 
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P-rtr»1.'  itu  hinein,  bis  es  die  Spitzen  gerade  bedeckt,  so  bewegt  sich  <li 
i^lbe;  dann  erhebt  Mcb  von  der  negativen  Spitze  ein  fast  meterliol 
StraKI;  von  der  positiven  wrrden  kleine  Tropfen  nach  der  negativen  g 
schildert.    Zwischen  den  Spitzen  erbebt  eich  eine  erhöhte  Schicht. 
Ähnlich  kann  man  den  kürzeren  Schenkel  eine«  U  förmigen  Rohres 
tiner  Spitze  ausziehen,  das  Kohr  mit  Walser  füllen  und  durch  einen 
den  längeren  Schenkel  eingesenkten  Draht  tdektrisiren.  Das  Wasser  sprit 
dann  au«  der  Spitze  in  Strahltn  heran*. 

3.  Glimmentladung. 

S37  Mit  dem  Namen  dtr  G 1  i  m  m  e  n  t !  a  d  un  g  x)  dürften  verschieden 
Phänomene  bezeichnet  worden  sein.  Einmal  das  Leuchten  von  Körper 
'namentlich  negativ  elektrisirten  Spitzen)  bei  der  Bildung  sehr  kurze 
Hü.-cbelentladungen  unter  Theilnahnie  des  Metalls;  dann  aber  hauptsäeli 
lieb  Gasentladungen,  wie  wir  sie  in  luftverdünnten  Räumen  kennen  ge 
It-rnt  haben  und  die  auch  bei  gewöhnlichen  Drucken  erscheinen  können 
Die  Körper  bedecken  sich  dabei  an  den  kritischen  Stellen  mit  einen 
matten  Lichtschein,  welcher  in  der  Luit  bläulich  ist.  Die  speciellen  Be 
dingungen  für  das  Auftreten  der  Glimmentladungen  sind  nicht  in  allen 
Fällen  genau  zu  fixiren. 

S3S  Wie  schon  aus  dem  Früheren  folgt,  nimmt  bei  den  verschiedeneu 
Entladungsformeu  auch  das  die  Elektroden  umgebende  Gas  an  der  Ent- 
ladung Theil  .  die  Glimmentladung  begleitet  stets  die  Büschel-  und  Funken- 
entladung. Ist  durch  den  ersten  Elektricitätsdurchbruch  das  Gas  an  der 
kriechen  Stelle  der  Elektrode  zerstäubt  und  verdünnt,  so  können  die 
im  Leitendstem  zurückbleibenden  Elektricitätsmengen  auch  nach  Be- 
endigung der  Mctallentladung  sich  durch  das  verdüunte  Gas  entladen, 
wie  mau  z.  B.  an  dem  Bilde  der  Funken  im  rotirenden  Spiegel  (vergl. 
§.  *»77)  und  an  den  Spectren  der  Büschel  und  Funken  erkennen  kann. 

Je  bedeutender  die  der  ersten  Entladung  folgenden  Elektricitäts- 
mengen sind,  desto  lebhafter  ist  die  Glimmentladung,  so  z.  B.  nament- 
lich  bei  der  Entladung  des  Inductoriums  zwischen  zwei  conaxialen  dün- 
nen Drähten,  bei  der  sich  die  uegative  Elektrode,  an  welcher  der  zur 
Entladung  erforderliche  Antrieb  kleiner  ist.  mit  blauem  Glimmlicht  be- 
deckt (siehe  das  Capitel  Funkenentladung  des  Inductoriums). 

S->9  Das  Glimmen  erscheint  deshalb  namentlich  an  feinen  Spitzen,  weui- 
ger  leicht  an  dicken  Drähten ;  es  zeigt  sich  an  einem  abgerundeten  Ende 
eines  Conductors  bei  starker  Wirkung  der  Elektrisirmaschine,  während 
bei  schwacher  nur  Büschel  auftreten  s). 

')  Vergl.  Beccaria,  Elettricismo  artificiaJe,  p.  351*.  —  a)  Faradav, 
Exp.  K^.  Ser.  12,  §.  H6ö  u.  f.,  183«". 
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Nähert  man  einer  elektrischen  Kugel  die  Hand,  so  erscheint  ihr 
gegenüber  ein  Büschel ;  wird  die  Elektricität  schneller  zugeführt,  bo  ver- 
wandelt sich  das  Büschel  in  Glimmlicht,  welches  bei  Hin-  und  Her- 
bewegung der  Hand  folgt1). 

Da  bei  den  stärker  gekrümmten  Flächen  die  einzelnen  Entladungen 
zunächst  in  Büschelform  schneller  auf  einander  folgen ,  ebenso  wie  bei 
schnellerer  Elektricitätszufuhr,  bleibt  in  beiden  Fällen  die  die  kritische 
Stelle  umgebende  Luft  stärker  verdünnt  und  in  ihr  kann  die  Gasentladung 
vor  sich  gehen,  eventuell,  wenn  die  Verdünnung  durch  die  folgende  Ent- 
ladung anhält,  ohne  neue  Büschelerscheinung. 

Nähert  man  einer  elektrisirten  Kugel  eine  Spitze,  wodurch  von  der 
Spitze  auf  die  Kugel  eine  Büschelentladung  trifft,  so  glimmt  die  Kugel, 
da  hierdurch  ebenfalls  die  elektrische  Dichtigkeit  gegenüber  der  Spitze 
vermehrt  wird  uud  so  einer  ersten  Büschelentladung  das  Glimmen  folgen 
kann.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  dass,  wenn  z.  B.  das  positive  Büschel 
bis  in  die  Nähe  der  negativen  Elektrode  vorschreitet,  durch  Influenz  die 
Elektricität  der  letzteren  anders  vertheilt  wird  und  so  das  Glimmlicht 
von  allen  Stellen  ausgehen  kann ,  auf  welche  die  Büschelentladung  auf- 
trifft ,  deren  Elektricität  sich  im  Glimmlicht  mit  der  der  Kugel  vereint. 
Je  nach  der  Entfernung  der  Spitze  können  in  Folge  dessen  verschiedene 
Verhältnisse  eintreten.  Wird  einer  Kugel,  welche  glimmt,  in  weiter  Ent- 
fernung eine  Spitze  genähert,  so  entsteht  ein  Büschel,  bei  grosser  An- 
näherung erscheint  das  Glimmen  wieder3).  -  Bei  zu  grosser  Annäherung 
der  Spitze  wird  die  Dichtigkeit  zu  gross,  Funken  gehen  über. 

Umgekehrt  kann  die  negative  Glimmentladung  in  Folge  veränder- 
ter Elektricitätsvertheilung  die  Form  eines  Büschels  annehmen ,  wenn 
man  einer  stumpfen  negativen  Spitze  eine  grosse  positiv  elektrisirte  Kugel 
nähert  oder  einer  positiv  geladenen  Spitze  eine  stumpfe  negative  oder 
auch  einen  schlechten  Leiter,  den  Finger,  grünes  Holz,  eine  feuchte 
Schnur  nähert. 

Wird  das  Ende  eines  Stabes,  welcher  sonst  glimmt,  eingefettet,  so  lie- 
fert er  Büschel  s) ,  indem  zur  Durchbrechung  der  Fettschicht  ein  höhe- 
res Potential  erforderlich  ist,  wodurch  Metalltheile  losgelöst  werden. 

Dabei  ist  es  zuweilen  schwerer  (z.  B.  an  dem  abgerundeten  Ende  840 
eines  0,3  Zoll  dicken  Stabes),  das  Glimmen  mit  negativer  Elektricität  zu 
erhalten  als  mit  positiver,  wohl  weil  durch  den  geringen  Antrieb  im 
ersten  Falle  die  elektrisirte  Luft  nicht  genügend  von  der  Elektrode  fort- 
getrieben wird,  um  eiuen  für  eine  reine  Gasentladung  geeigneten  ver- 
dünnten Raum  zurückzulassen.  Aus  diesem  Grunde  beobachtete  auch  Fa- 
raday  I.e.,  dass  eine  elektrisirte  Metallkugel  Büschel  gab,  als  er  auf  die- 
selbe durch  ein  Glasrohr  von  der  Seite  her  einen  Luftstrom  blies;  ebenso 


>)  Faraday,  Exp.  Res.  ßer.  13,  §.1577,  1838*.  —  *)  Faradav,  Kxp.  Res. 
8er.  13,  §.  1578  und  1540».  —  3J  Faraday,  Exp.  Res.  Sei-.  13,  §.  \bW, 
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ein  sonst  pur  Büschel  liefernder,  vorn  abgerundeter  Metallstab, 
hängt  dies  von  der  Stärke  des  Luftstromes  ab. 
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Auch  die  Natur  des  Gases  an  den  Elektroden  hat  auf  die  Bildung 
des  Glimmlichtes  einen  Einfluss.  Zu  den  Versuchen  hierüber  ersetzt 
Holtz1)  die  eine  Entladungsstange  der  Influenzmaschine  durch  eine  mit 
der  Gasleitung  verbundene  Messingröhre,  an  welche  eine  mit  einer  lmm 
weiten  Oeffnung  versehene  Kugel  geschraubt  oder  in  die  vorn  eine  Spitze 
eingesetzt  ist.  Dieser  Elektrode  steht  eine  grössere  Kugel  oder  Hohl- 
scheibe gegenüber. 

Bei  Gasabschluss  und  bei  Gaszufluss  stellen  sich  die  Erscheinungen 
in  der  Fig.  245  u.  246  gezeichneten  Art  dar.  Die  Stiele  der  Büschel  sind 

Fig.  245.  Fig.  246. 


dabei  im  Gase  röthlich.  Wird  die  Kugel  als  positive  Elektrode  verwen- 
det und  der  Abstand  der  Elektroden  richtig  gewählt,  so  erscheint  an  der 
Kugel  in  der  Luft  Glimmentladuug.  Lässt  man  den  Gasstrom  austreten, 
so  wird  das  Glimmeu  durch  die  Büschelentladung  ersetzt. 

Das  Glimmen  erscheint  in  allen  Gasen;  in  Terpentinöl  erscheint  es 
schwer,  ist  sehr  dunkel  und  wenig  ausgedehnt. 

842  Dass  in  verdünnter  Luft  die  Glimmentladung  leichter  auftreten  kann, 
haben  wir  schon  erwähnt  *),  Da  das  für  den  Beginn  der  Entladung  er- 
forderliche Potential  kleiner  ist,  also  cet.  par.  die  auf  der  Flächeneinheit 
der  kritischen  Stelle  angehäufte  Elektricitätsmenge,  so  wird  das  Metall 
der  Elektrode  immer  weniger  mitgerissen,  bei  der  Verdünnung  erscheint 
an  Stelle  der  Büschclentladung  die  Glimmentladung. 

843  Da  für  die  Gasentladung  ein  geringeres  Potential  erforderlich  ist, 
können  au  derselben  auch  Stellen  der  Elektrode  neben  der  des  Maximal- 
potentials theiluehmeu ,  wenn  an  ersterer  Stelle  die  fortgetriebene  Luft 
verweilt  und  dadurch  auch  an  letzteren  Stellen  das  Eutladungspotential 


l)  Holtz,  Carl'?  Rep.  17,  p.  340,  1881',  Beibl.  5,  p.  463'.  —  a)  Vergleiche 
Farad ay,  L  c,  §.  1464. 
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erreicht  wird.    Das  Glimmlicht  kann  sich  deshalb  namentlich  an  schwä- 
cher gekrümmten  Stellen  über  grössere  Flächen  ausdehnen. 

Eine  ausfuhrliche  Beschreibung  der  Erscheinungen  des  Glimmlichts  844 
auf  Metallplatten,  welche  mit  Seidenpapier,  Seidenzeug  u.  s.  f.  überzogen 
sind,  hat  Hol tz1)  gegeben.  Insofern  diese  Schichten  nur  dünn  sind,  sich 
also  direct  laden  und  die  Entladungen  von  ihren  kleinen  Rauhheiten 
ausgehen  können,  vertheilt  sich  auf  ihnen  die  Elektricität  gleichförmiger 
als  auf  Metallplatten ;  das  Glimmlicht  kann  sich  auf  ihnen  bei  Gegenüber- 
stellung einer  elektrisirten  Spitze  regelmässiger  zeigen.  Bei  dickeren 
Schichten  dienen  die  Ueberzüge  als  Isolatoren ,  auf  denen  sich  die  von 
der  Spitze  kommenden  Klektricitäten  je  nach  ihrer  Art  ausbreiten  (vergl. 
düs  betreffende  Capitel). 

Wir  führen  nur  einige  dieser  Versuche  an  und  fügen  die  nächst- 
liegenden Erklärungen  bei. 

Sind  beide  Elektroden  nicht  abgeleitet,  so  ist  die  negative  Licht- 
fläche bei  einfachem  Seidenbezug  grösser  als  die  positive;  etwas  grösser 
bei  Ableitung  der  einen  oder  anderen  Elektrode.  Ist  die  Spitze  abgelei- 
tet, so  ist  die  Lichtfläche  bei  positiver  und  negativer  Ladung  gleich  klein, 
wird  die  Ableitung  aufgehoben,  so  wächst  die  positive  Lichtfläche  nur 
wenig,  die  negative  bedeutend.  Wird  die  Fläche  abgeleitet,  so  wird  der 
Lichtkreis  im  ersten  Moment  grösser  und  in  der  Mitte  dunkler;  doch 
gleicht  sich  dies  bald  wieder  aus. 

Diese  Erscheinungen  erklären  sich  wiederum  aus  dem  für  die  nega- 
tive Entladung  erforderlichen  geringeren  Potential,  wonach  auch  die  Ver- 
ringerung desselben  von  der  der  Spitze  gegenüberliegenden  Centralstelle 
nach  den  Seiten  hin  für  die  negative  Entladung  von  geringerem  Einfluss 
ist,  als  für  die  positive  u.  s.  f.  (vergl.  §.  753). 

Legt  man  unter  die  Seidenlage  einer  Metallscheibe  einen  Papier- 
streifen, so  tritt  derselbe  auf  der  leuchtenden  Fläche  dunkel,  legt  man  auf 
eine  Holzscheibe  unter  die  Seidenlage  einen  Stanniolstreifen,  so  tritt  er 
leuchtend  hervor.  Auch  dies  ist  in  Folge  der  verschiedenen  Zuströmung 
der  Elektricität  zu  den  Flächen  von  vornherein  klar. 

Der  Schatten  eines  Schirmes  ist  auf  der  dunkleren  Fläche  grösser, 
offenbar,  weil  die  ßüschellichtstrahlen  gegen  die  leuchtenden ,  elektrisch 
stärker  geladenen  Seiten  hingezogen  werden. 

Bei  einer  convexen  Kugelfläche  (Kugeln  von  25  bis  200  mm  Durch- 
messer) ist  die  mittlere  Grösse  der  Lichtfläche  um  so  kleiner,  je  stärker 
die  Fläche  gekrümmt  ist;  wie  zu  erwarten,  in  Folge  des  Abfalls  des  Po- 
tentials. Bei  Ableitungen  der  einen  oder  anderen  Elektrode  ändert  sich 
demgemäss  die  Grösse  der  Lichtfläche  um  so  mehr,  je  kleiner  die  Kugel 
ist.   Bei  Ableitung  der  Spitze  wird  die  Lichtfläche,  namentlich  wenn  sie 


»)  Holtz,  Göttinger  Nachr.  1880,  p.  545,  1881,p.80*;  Carl'sRep.  17,p.48r; 
BeibL  5,  p.  148,  463*. 
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positiv  ist,  mit  Abnahme  des  Kugelradius  immer  kleiner.  Bei  Ableitung 
der  Kugel  debnt  sich  die  Lichtfläche,  namentlich  bei  positiver  Ausstrah- 
lung mit  der  Kleinheit  der  Kugel  über  einen  immer  grösseren  Theil  der- 
selben aus. 

Auf  einer  convexeu  Cylinderfläcbe  sind  dem  entsprechend  die  leuch- 
tenden Flächen  oval  in  der  Richtung  der  Cylinderaxe  verlängert,  um  so 
mehr,  je  stärker  derCyliuder  gekrümmt  ist.  Der  Schatten  eines  Schirms 
ist  dann  auch  in  der  Richtung  der  Cylinderaxe  verlängert,  eben  in  Folge 
der  Rückwirkung  auf  die  Büschelstrahlen ;  an  einer  concaven  Cylinder- 
fläche  ist  im  Gegentheil  das  Oval  in  der  Richtung  der  Rundung  des 
Cylinders  verlängert 

Wird  einer  ebenen  Fläche  eine  Kugel  gegenübergestellt,  so  wird  die 
Lichtfläche  mit  wachsender  Grösse  der  Kugel  auf  ersterer  kleiner  und 
auf  der  Kugel  tritt  eine  Lichtfläche  auf,  die  mit  wachsender  Grösse  der 
Kugel  immer  kleiner  wird.  Dasselbe  erscheint  bei  zwei  Flächen,  welche 
eventuell  mit  Seide  bedeckt  sind,  wobei  die  Helligkeit  der  Lichtflächen 
an  verschiedeneu  Stellen  wechselt. 


4.   Funkenentladung  im  einfachen  Schliessungskreise. 

845  Schon  §.801  haben  wir  kurz  die  Bedingungen  erwähnt,  unter  denen 
die  Büschelentladung  in  die  Funkenentladung  übergehen  kann.  Die- 
selben sind: 

1)  ein  relativ  hohes,  zum  Beginne  der  Entladung  erforderlicher 
Antrieb, 

2)  eine  bei  gleichem  Antrieb  sich  entladende  bedeutende  Elektrici- 
tätsmenge,  sei  es  nur  beim  Beginne  der  Entladung  an  der  kritischen 
Stelle  der  Elektroden,  sei  es  im  Ganzen,  durch  Vergrösserung  der  Leiter- 
systeme. 

Aus  diesem  Grunde  schlagen  z.B.  zwischen  einer  schwach  gekrümm- 
ten Stelle  eines  Conductors,  einer  mit  ihm  verbundenen  Kugel,  und  einer 
ihr  gegenüber  gestellten  Platte  Funken  über,  während  sich  zwischen 
einer  an  demselben  Conductor  angebrachten  Spitze  und  der  Platte  Büschel- 
entladungen zeigen,  da  im  ersten  Falle  der  Conductor  mit  einer  viel 
grösseren  Filektricitätsmenge  geladen  werden  muss,  um  den  zum  Be- 
ginne der  Entladung  erforderlichen  Antrieb  hervorzurufen,  als  im 
zweiten. 

Aehnlich  verhält  es  sich ,  wenn  die  Luft  zwischen  den  Elektroden 
mehr  oder  weniger  verdünnt  oder  durch  Wasserstoff  ersetzt  ist.  Da  hier 

*)  Dam  Staubringe  (s.  w.  u.)  gerade  das  Gegentheil  zeigen  müssen,  ist  klar,  da 
sie  durch  die  Ausbreitung  der  Elektricität  der8pitze  auf  dem  Cylinder  entstehen, 
und  diese  in  der  Richtung  des  grössten  Abfall»  des  Potentials  erfolgt,  senkrecht 
zur  Axe  eines  convexen  Cylinders. 

\ 
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der  zur  Erzeugung  der  Entladung  erforderliche  Autrieb  klein  ist,  ist 
es  auch  bei  allmählicher  Zufuhr  der  Elektricität  zu  den  Elektroden  die 
dazu  erforderliche  Elektricitätsmenge;  die  Funken  sind  wenig  hell. 

Sind  die  Leitersysteme  klein,  so  folgt  der  ersten  Entladung  an  der  84fi 
kritischen  Stelle  nur  eine  geringe  Elektricitätsmenge,  die  Beschleunigung 
der  fortgetriebenen  Theilchen  ist  gering;  die  Entladung  kann  in  einer 
Büschelentladung  oder  einem  Behr  schwachen  Funken  bestehen.  Sind  aber 
die  Leitersysteme  gross,  bestehen  sie  z.  B.  aus  den  Belegungen  eines  Con- 
densators,  einer  Leydeuer  Batterie,  und  sind  die  Elektroden  des  Funkens 
mit  ihnen  durch  gute  Leiter  verbunden,  so  dass  die  Elektricitäten  ihnen 
nach  dem  Beginne  der  Entladung  sehr  schnell  zuströmen  können,  so 
bleibt  das  Potential  an  den  Elektroden  noch  längere  Zeit  auf  der  zum 
Uebergange  von  Metallfunken  erforderlichen  Höhe.  Der  Metallfuukeu  wird 
hell,  seine  mechanisch  zerstäubende  Wirkung  auf  die  Luft  giebt  sich 
durch  einen  stärkeren  Knall  kund.  Die  für  ein  Losreissen  von  Metall- 
theilchen  nicht  mehr  genügende  Elektricitätsmenge,  welche  sich  nach  den 
Metallfunken  in  Form  einer  Gasentladung  ausgleicht ,  ist  im  Verhältniss 
zu  ersterer  nur  klein. 

Entsteht  dementsprechend  zwischen  einer  Spitze  und  einer  Kug  el,  847 
von  denen  die  erstere  mit  dem  Conductor,  die  letztere  mit  der  Erde  ver- 
bunden ist,  eine  Büschelentladung,  so  schlägt  zwischen  beideu  ein  Fun- 
ken über,  wenn  sie  mit  den  beiden  Belegungen  der  Leydener  Batterie 
verbunden  werden,  und  zwar  um  so  leichter,  je  grösser  die  geladenen 
Flächen  und  angehäuften  Elektricitäten  sind1).  In  ähnlicher  Weise  be- 
merkt man  an  einer  Influenzmaschine  eine  Steigerung  der  Maxiinal- 
schlagweite,  innerhalb  deren  Funken  überschlagen,  durch  Verbindung  der 
Conductoren  mit  den  inneren  Belegungen  von  ausserhalb  abgeleiteten 
Flaschen*). 

Führt  man  analog  zweien  Elektroden,  zwischen  welchen  Büschel  848 
auftreten,  z.  B.  zweien  kleinen  Kugeln,  die  Elektricitäten  etwa  durch 
schnelleres  Drehen  der  Scheibe  der  Maschine5)  schneller  zu,  so  geht, 
wenn  dabei  die  Elektricität  relativ  schneller  zu-  als  abfliesst,  ebenfalls 
die  Büschelentladung  in  eine  Funkenentladung  über,  wobei  sich  selbst- 
verständlich je  nach  der  Grösse  und  Gestalt  der  Conductoren  und  Leiter 
die  Verhältnisse  verschieden  gestalten  können4). 

Aus  diesen  Gründen  wird  auch  eine  geladene  Leydener  Flasche  bei  849 
langsamer  Annäherung  einer  Spitze  an  ihren  Knopf  ohne  Funken  ent- 

l)  Gaugain,  Ann.  de  Chim.  et  de  Physi.  [4]  8,  p.  88  u.  f.,  1 866* ;  Compt.  rend. 
61,  p.  124,  789,  1865,  62,  p.  235,  1866';  auch  Fewkes,  Sillim.  J.  [3]  7,  p.  49«, 
1875*.  —  *)  VergLHoltz,  Wied.  Ann.  11,  p.  708,  1880'.  —  *)  Faraday,  Exp. 
Res.  §.  1528';  vergleiche  auch  die  Versuche  von  Rijke  mit  dem  Inductorium, 
Pogg.  Ann.  111,  p.  612,  1860'.  —  «)  Gaugain,  1.  c. 
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laden1),  indem  allmählich  durch  die  von  ersterer  ausgehende  Büschel  - 
entladung  die  positive  Elektricität  der  inneren  Belegung  neutral  i.sirt 
wird.  Nähert  man  die  Spitze  dem  Knopfe  schnell,  so  geht  ein  Funkeu 
über. 

In  ähnlicher  Weise  erhält  man  an  den  mit  Flaschen  verbundenem 
und  mit  Spitzen  versehenen  Conductoren  der  Holtz'schcn  Maschine  bei 
grösserem  Abstand  keine  Funken,  indem  sich  die  Flaschen  so  gut  wie 
gar  nicht  laden,  während  bei  kleincrem  Abstände  Fünkchen  auftreten. 
Wird  die  eine  Spitze,  namentlich  die  negative,  durch  eine  Kugel  ersetzt, 
bo  treten  in  Folge  der  zur  Entladung  erforderlichen  grösseren  Ladung 
ebenfalls  Funken  auf. 

Unterbricht  man  die  Stromesbahn  an  zwei  Stelleu,  an  der  einen 
durch  Spitzen,  an  der  anderen  durch  Kugeln,  welche  man  langsam  von 
einander  eutfernt,  60  werden  die  Büschel  zwischen  den  Spitzen  allmäh- 
lich durch  Funken  ersetzt,  die  mit  wachsender  Eutfernung  der  Kugeln 
heller  werden,  da  nun  vor  jeder  Entladung  grössere  Elektricitätsmengen 
•  zu  den  Spitzen  gelangen.  Man  kann  so  selbst  zwischen  den  Spitzen 
äusserst  feiner  Nähnadeln  Funken  erhalten.  Bei  sehr  grosser  Entfer- 
nung der  Kugeln  zeigen  sich  zwischen  ihnen  und  den  Spitzen  Büschel- 
entladungeu. 

850  Der  Grund  dieses  Ueberganges  aus  der  Büschelentladung  in  die 
Funkenentladung  ist  der,  das»,  wenn  plötzlich  an  einer  Stelle  der  Elek- 
troden eine  sehr  grosse  Elektricitätsmenge  angehäuft  wird,  auch  die  mit 
derselben  beladenen  Metalltheilchen  in  grösserer  Zahl  und  mit  grösserer 
Anfangsgeschwindigkeit  fortgeschleudert  werden.    War  bei  langsamer 
Elektricitätszufuhr  ein  Büschel  gebildet,  und  folgen  bei  schnellerer  die 
Büschel  so  schnell  auf  einander,  dass  dadurch  eventuell  nicht  nur  die 
Luft  an  der  Elektrode  verdünnt  bleibt  (wo  sich  eine  Glimmentladung 
zeigt),  sondern  stark  mit  der  Elektricität  der  Elektroden  geladen  bleibt, 
so  kann  nun  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  an  der  Elektrode  so  hoch 
steigen,  dass  Funkenentladungen  eintreten.   Welcher  Fall  eintritt,  hängt 
ganz  von  den  Versuchsbedingungen  ab2). 

851  Lässt  mau  zwischen  den  Elektroden,  zwischen  denen  eine  Büschel- 
entladung stattfindet,  einen  „Hülfsfunken"  überschlagen,  so  geht  nach 
Faraday3)  erstere  ebenfalls  oft  in  eine  Funkenentladung  über. 

Einen  ähnlichen  Erfolg  hat  Gaugaiu4)  beobachtet.  Zwei  Kugeln 
von  1  cm  Durchmesser  sind  resp.  mit  der  Erde  und  einer  Mctallplatte 

l)  Der  Versuch  von  Poggendorff,  Berl.  Monatsberericht ,  1869;  Pogg. 
Ann.  139,  p.  341,  1870*  (auch  Saxtorph,  Elektricitätelehre ,  1,  p.  308').  — 
2)  Nach  Ries«  (Abhandl.  1,  p.  209*)  wäre  zur  Bildung  des  Funkens  nicht 
nur  eine  grössere  Dichtigkeit  der  Elektricität,  sondern  auch  eiu  längeres  Be- 
stehen derselben  erforderlich ,  indem  ein  Hindernis» ,  ein  Uebergangswiderstaod 
zu  überwinden  wäre,  ehe  die  auf  der  Oberfläche  eines  Leiters  ruhende  Elektri- 
cität sieb  auf  die  nächste  Schicht  des  angrenzenden  Mediums  fortpflanzt.  — 
8)  Faraday,  Exp.  Res.  8er.  12,  §.  139'J,  1838*.  —  «)  0 augain ,  I.  c,  p.  »2\ 
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verbanden ,  welche  durch  Influenz  auf  einen  an  einem  Goldblattelektro- 
skop  angebrachten  horizontalen  Metallstab  mit  Endkugel  wirkt,  und 
durch  die  Elektrisirmaschine  positiv  geladen  wird.  Dann  geht  bei  16° 
Spannung  am  Elektroskop  die  Entladung  zwischen  den  Kugeln  in  Büschel- 
form über.  Darauf  wird  der  die  positive  Kugel  tragende,  isolirte  Draht 
etwas  von  der  Metallplatte  entfernt.  Dann  geht  von  der  Platte  zum 
Draht  ein  Funken  über,  und  darauf  erscheinen  Funken  fortdauernd,  wo- 
bei die  Maximalablenkung  der  Elektroskope  die  frühere  bleibt,  wenn 
auch  die  Spannung  nach  jedem  Funken  Übergang  bedeutend  abnimmt. 
Auch  die  Länge  der  Funken  kann  durch  den  Hülfe  funken  bei  sonst  glei- 
chen Verhältnissen,  gleicher  Drehungsgeschwindigkeit  der  Scheibe  u.  s.  f. 
zunehmen. 

Der  Hülfefunken  kann  auch  zwischen  der  negativen  Elektrode  und 
der  Erde  angebracht  werden,  wobei  indess  die  Schlagweite  des  Fun- 
kens zwischen  den  Elektroden  etwas  kleiner  ist  ,  als  wenn  ersterer  zwi- 
schen Metallplatte  und  positiver  Elektrode  eintritt. 

Durch  den  Hülfe  funken  wird  bewirkt,  dass  die  Elektroden  beim  Be- 
ginn der  Entladung  sofort  mit  grösseren  Elektricitätsmengen  geladen 
werden,  als  ohne  denselben,  wodurch  in  Folge  der  oben  angegebenen  Ur- 
sachen an  Stelle  der  Büschelentladung  die  Funkenentladung  entsteht. 

Ist  durch  den  zuerst  an  den  Elektroden  erscheinenden  Funken  die  852 
Luft  verdünnt,  so  geht  steta  neben  einer  etwaigen  weitereu  Funkenent- 
ladung eine  Gasentladung  her,  namentlich  von  den  der  kritischen  Stelle 
seitlich  gelegenen  Theilen  aus.  Sie  folgt  den  Bahnen  der  verdünnten 
Luft  und  ist  um  so  ausgebildeter,  je  grösser  das  die  Elektricitäten 
aufnehmende  Leitersystem  ist,  so  z.  B.  bei  Verbindung  der  Elektroden 
der  Influenzmaschine  mit  Leydener  Flaschen. 

Die  den  Funken  umgebende  und  ihm  nachfolgende  Licht  hülle  hat, 
je  nachdem  der  Funken  4ie  Elektroden  verbindet  oder  nur  bis  gegen 
die  negative  Elektrode  hin  gelangt,  etwa  die  Gestalt  der  Fig.  247. 


Fig.  247. 


In  einem  rotirenden  Spiegel,  bez.  durch  eine  mit  einem  radialen  Aus- 
schnitt versehene  rotirende  Scheibe  gesehen,  erscheint  zuerst  der  helle, 
geradlinige  Funken,  dann  eine  vom  positiven  Pol  ausgehende  Lichthülle, 
welche  darauf  in  der  Mitte  des  Weges  zur  Kathode  Wirbel  bildet,  die 
noch  nach  dem  Aufhören  der  übrigen  Erscheinungen  einige  Zeit  andauern l). 


')  Hertz,  Wied.  Ann.  19,  p.  85,  1883*.  Analoge  Erscheinungen  sind  von 
Goldftein  beobachtet,  siehe  ibid.  p.  86*. 
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853  Einen  ähnlichen  Einfluss  auf  die  Entladung  hat  die  verschieden: 
schnelle  Zufuhr  der  Elektricität  bei  Abänderung  der  Leitungsfahig- - 
keit  ihrer  Bahn.     Werden  die  Belegungen  einer  Leydener  Batterie 
durch  sehr  schlechte  Leiter,  feuchte  Schnüre  oder  dergleichen  mehr,  mit 
den  Funkenelektroden  verbunden,  oder  wird  die  eine  derselben  ebenso 
wie  die  äussere  Belegung  der  Batterie  zur  Erde  abgeleitet,  die  andere 
durch  schlechte  Leiter  mit  der  inneren  Belegung  verbunden,  dann  vei — 
mag  nach  der  ersten  cet.  par.  bei  gleichem  Potential  wie  im  vorigen  Fall«? 
erfolgenden  Entladung  die  in  den  Belegungen  angehäufte  Elektricität  der» 
Elektroden  nicht  so  schnell  zuzuströmen,  dass  das  durch  sie  daselbst  er- 
zeugte Potential  genügt,  um  noch  längere  Zeit  die  Luft  in  der  Funken - 
bahn  in  einer  Metallentladung  zu  durchbrechen.  Die  Metallfunken  werden 
schwächer  und  die  ihnen  folgenden  Gasentladungen  treten  in  Form  einer 
den  Funken  umgebenden  bläulichen  Hülle  mehr  hervor.    Der  Funken, 
welcher  ohne  Zwischenschaltung  der  feuchten  Schnüre  leichtentzündliche 
Pulver,  wie  Schiesspulver,  ohne  Entzündung  aus  einander  sprengte,  ver- 
mag sie  jetzt  zu  entflammen  (siehe  das  Capitel  Thermische  Wirkungen 
der  Funken). 

854  Noch  deutlicher,  als  bei  der  Batterieentladung,  ist  der  Einfluss  des 
langsamen  Zuströmens  der  Elektricitäten  zur  Entladungssteile  beim  I  n  - 
duetorium,  in  welchem  die  im  Inneren  der  Inductionsrolle  erzeugten 
Elektricitäten  zu  ihren  mit  den  Elektroden  verbundenen  Enden  nur  all- 
mählich hingelangen.  Auch  hier  zeigt  die  dem  Funken  folgende  Licht- 
hülle ähnliche  Verhältnisse,  wie  sie  §.  852  beschrieben  sind.  Dabei  tritt 
noch  die  fernere  Complication  ein,  dass  nach  Aufhören  der  die  Elektri- 
citäten in  der  Inductionsrolle  trennenden  inducirenden  Wirkung  diesel- 
ben sich  theilweise  rückwärts  in  der  Rolle  selbst  ausgleichen,  so  dass  die 
an  der  Unterbrechuugsstelle  übergehende  Elektricitätsmenge,  ausser  von 
den  oben  erwähnten  Umständen,  auch  von  der  Zeitdauer  der  induciren- 
den Wirkung  abhängt.  Wir  werden  diese  Verhältnisse  beim  Inductorium 
in  einem  besonderen  Abschnitte  behandeln. 

855  Wie  in  der  That  durch  den  Uebergang  eines  Funkens  die  Luft  für 
den  Durchgang  weiterer  Elektricitätsmengen  geeigneter  wird,  zeigen 
auch  einige  Versuche  von  Fern  et  und  von  Righi. 

Stellt  man  nach  Fern  et1)  zwei  etwa  2  dm  lange  Drähte  an  zwei 
isolirten  Stativen  in  einem  Abstände  von  einigen  Centimetern  in  nahezu 
verticaler  Lage  so  neben  einander  auf,  so  dass  sie  sich  an  dem  unteren 
Ende  in  einem  sehr  spitzen  Winkel  zueinander  hinneigen,  und  verbindet 
sie  mit  dem  Inductorium,  so  springt  der  erste  Funken  an  der  untersten 
Stelle  der  Drähte  über,  der  nächste  etwas  höher  u.  s.  f.,  bis  die  oberste 
Stelle  der  Drähte  erreicht  ist.    Sodann  beginnen  die  Funken  wieder  an 


M  Fernet,  Compt  rentl.  59,  p.  1005,  1864*;  Pogg.  Ann.  124,  p.  351*. 
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der  untersten  Stelle.  Jedenfalls  wird  durch  den  ersten  Funken  die  Luft 
erwärmt,  welche  aufsteigt  und  so  an  einer  höher  gelegenen  Stelle  dem 
nächsten  Funken  einen  leichteren  Durchgang  gestattet  u.  s.  f.  Wird  daher 
kalte  Luft  von  oben  zwischen  die  Drähte  geblasen ,  so  bleiben  die  Fun- 
ken an  der  tiefsten  Stelle.  Liegen  die  Drähte  in  der  Horizontalebcne,  so 
bleiben  die  Fuuken  eben  deshalb  an  der  Stelle,  an  welcher  die  Drähte 
einander  am  nächsten  sind. 

Stehen  zwei  mit  der  inneren  Belegung  einer  Leydener  Batterie  ver-  85(5 
bundene  Kugeln  a  und  6,  Fig.  248,  in  gleichem  Abstände  einer  Metallplatte 
d  gegenüber,  und  schaltet  man  nach  Righi1)  zwischen  den  Kugeln  und 
der  inneren  Belegung  zwei  Glasröhren  voll  Wasser  von  solcher  Länge  ein, 
dass  die  Funken  gelb  erscheinen,  so  kann  man  leicht  erreichen,  dass  sie 
gleichzeitig  von  beiden  Elektroden  zur  Platte  übergehen,  wohl  indem 
durch  die  Wassersäulen  der  Uebergang  und  die  Intensität  der  Fun- 
ken vermindert  und  so  die  Corrosion  der  Elektroden  durch  dieselben 
verhindert  wird,  wodurch  nach  einem  einseitigen  Uebergange  die  Fun- 
ken an  derselben  Seite  verbleiben  würden.  Wird  dann  der  Abstand  bei- 
der Kugeln  von  einander  geändert ,  ohne  dass  ihr  Abstand  von  der 
Metallplatte  variirt  wird,  so  geht  bei  genügender  Annäherung  ein  Fun- 
p.     24g  ken  von  der  einen  Kugel  zur  andern  und  zugleich 

ein  Funken  von  a  zu  d.    Der  Funken  von  b  zu  a 
trifft  manchmal  dabei  den  Funken  von  a  zur  Platte 
d  etwa  in  der  Mitte.  Entsteht  nämlich  der  Funken 
ad  zuerst,  so  bildet  sich  in  demselben  in  Folge 
der  Erwärmung  ein  Weg  von  geringem  Widerstande, 
welchen  der  später  erfolgende  Funken  von  b  aus  wählt 
Stellt  man  zwei  Kugeln  ab  einer  dritten  d  in  gleichem  Abstände 
gegenüber,  so  bilden  die  von  ersteren  gegen  d  ausgehenden  Funken  bei 
Einschaltung  der  Wasserstrecken  ein  Y.   Liegen  die  drei  Kugeln  in  einer 
geraden  Linie,  so  erscheinen  die  Funken  zwischen  ihnen  gleichzeitig. 

Den  Einfluss  der  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  die  Funkenbildung  857 
nimmt  man  auch  bei  Aenderung  der  Abstände  zwischen  einer  elektrisir- 
Fig.  249.  ten  Kugel  und  abgeleiteten  Spitze  wahr. 

Wird  der  elektrisirten  Kugel  ein  abgestumpf- 
ter Messingkegel,  am  besten  genau  von  der  Form 
der  Figur  249'),  in  nicht  zu  grosser  Entfer- 
nung gegenübergestellt,  so  würde  auf  demselben 
die  Elektricität  eine  solche  Dichtigkeit  erhalten, 
dass  von  ihm  die  Entladung  allein  in  Büschelform 
ausgehen  würde,  wenn  nicht  durch  ihre  influenzi- 


r 


])  Rigbi,  Mem.  di  Bologna,  [4]2,p.  575, 1881*;  Reibl.  6,p.40*;  N.  Cimento, 
[i]  12,  p.  190\  —  a)  RiesB,  Pogg.  Ann.  99,  p.  1,  1856*;  Abhandl.  1,  p.  202% 
n*he  daw»lb*t  auch  eine  von  Obigem  abweichende  Erklärung. 


640  Funken  entladung. 

rende  Wirkung  auf  die  gegenüberliegenden  Stellen  der  Kugel  nuch 
diese  daselbst  mit  so  grosser  Dichtigkeit  geladen  würde,  dass  nun  e>in 
Funken  zwischen  beiden  übergeht.    In  diesem  Falle  erscheint  auf  <3c»r 
Kugel  eine  leuchtende  Kuppe,  obgleich  ihre  durch  die  Torsionswage  ge- 
messene Dichtigkeit  nicht  sehr  gross  ist    Wird  aber  die  Spitze  wei- 
ter entfernt,  so  ist  die  Rückwirkung  der  in  ihr  influenzirten  Ladung 
auf  die  Kugel  geringer.    Von  der  Spitze  geht  nun  die  Entladung  allein 
in  Form  eines  Büschels  aus,  welcher  ihre  Elektricität  entsprechend  der 
Anziehung  der  Kugel  gegen  die  Vorderfläche  derselben  hinträgt  und  da- 
selbst unter  Erscheinung  eines  weiter  verbreiteten  blauen  Lichtes,  -wie 
es  wesentlich  der  Gasentladung  entspricht,  abgiebt.    Der  Funkenstrom 
hört  also  auf.   Wird  die  Spitze  noch  weiter  entfernt,  so  bedarf  es  einer 
stärkeren  Ladung  der  Kugel,  um  die  Spitze  zur  Erscheinung  des  Bü- 
schels genügend  zu  influenziren.  Da  hierbei  die  Dichtigkeit  von  der  der 
Spitze  gegenüberliegenden  Stelle  der  Kugel  nach  hinten  hin  schneller 
abnimmt,  so  zieht  sich  die  von  der  Spitze  gegen  die  Kugel  ausgehende 
Büschelentladung  gegen  die  Vorderfläche  der  letzteren  zusammen  und 
das  Büschel  wird  länger.    Auf  der  Kugel  ist  ebenso  der  Lichtfleck  auf 
einen  kleineren  Raum  beschränkt. 

Wird  die  Spitze  noch  weiter  von  der  Kugel  entfernt,  so  genügt  die 
Influenz  nicht  mehr,  auf  ihr  eine  deutliche  zur  Kugel  gehende  Büschel- 
entladung zu  erzeugen,  ehe  nicht  auf  der  Kugel  selbst  die  Dichtigkeit  so 
gross  geworden  ist,  dass  von  ihrer  stärker  geladenen  Vorderfläche  ein 
Funken  zur  schwach  influenzirten  Spitze  überginge.  So  treten  bei  grosser 
Nähe  und  weiter  Entfernung  der  Spitze  und  Kugel  Funken  auf,  bei  einer 
mittleren  Entfernung  nicht.  Bei  noch  weiterem  Abstände  von  Kugel  und 
Spitze  hören  dann  wieder  die  Funken  auf  und  nur  Büschelentladungen 
zeigen  sich.  So  fand  Gros1)  z.B.  bei  verschiedenen  Spitzen  die  Pausen 
in  der  Funkenerscheinung  und  die  längsten  Funken  bei  folgenden  Ab- 
ständen : 

die  Pause  bei  .   .   .   .   3  —  11,25    3,75—  18    7,4—16,9    15—  18" 
den  längsten  Funken  .       17,25  30,7  32,75  26,25"' 

Diese  Erscheinung  nennt  man  nach  ihrem  ersten  Beobachter  Gros1 
elektrische  Pausen. 

Bei  diesen  Versuchen  ist  die  Form  der  abgeleiteten  Elektrode  ganz 
wesentlich;  sie  gelingen  bei  geringen  Abänderungen  derselben  nur  schwie- 
rig. Indess  erhielt  Nairne5)  auch  zwischen  einer  Kugel  von  41/s  Zoll 
Durchmesser,  welche  mit  dem  6  Fuss  langen,  1  Fuss  dicken  Conductor 
seiner  Elektrisirmaschine  verbunden  war,  und  einer  genäherten  Kugel 
von  1  Zoll  Durchmesser  bei  Abständen  unter  2  Zoll  und  zwischen  10 
und  16  Zoll  Funken;  zwischen  2  und  10  Zoll  Abstand  trat  die  Pause  ein. 


l)  Gros,  Elektrische  Pausen,  Leipzig  1776*.  —  2)  Nairne,  Phil.  Trans. 
1778,  p.  823*. 
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Nähert  man  von  der  Seite  eine  leitende  Platte  oder  die  Hand  der  858 
Kogel  oder  Spitze,  so  tritt  bei  dem  Abstände  derselben,  wo  sonst  eine 
Pause  erfolgt,  eine  Funkenentladung  auf,  da  dadurch  die  Dichtigkeit  der 
Anhäufung  auf  deu  gegenüberliegenden  Stellen  der  einen  oder  anderen 
vermindert  wird  und  nun  ihre  Gesamiutladung  gesteigert  werden  inuss, 
ehe  eine  Entladung  erfolgt.  Nähert  man  aber  beide  Hände  von  den  Sei- 
ten der  Mitte  des  Funkenraumes,  so  wird  durch  die  Influeuzwirkuug  die 
Dichtigkeit  auf  der  Kogel,  namentlich  aber  auf  der  Spitze  gesteigert  und 
die  Pause  wird  wieder  hergestellt l). 

Bei  Anwendung  von  negativer  Elektricität  sind  die  Pausen  schwer 
zu  erhalten. 

In  verdichteter  Luft  erscheinen  sie  innerhalb  engerer  Grenzen, 
als  in  der  Atmosphäre;  in  verdünnter  Luft  nur  bei  schwacher  Verdün- 
nung 2). 

Wie  durch  einseitig  genäherte  Körper  kann  die  Vertheilung  der  859 
Elektricität  auf  den  Elektroden  auch  durch  einen  zwischen  sie  gestell- 
ten Trichter  geändert  und  dadurch  die  Art  der  Entladung  lnodifieirt 
werden.  So  bringt  Holtz3)  zwischen  die  25  mm  grossen  Elektroden- 
Icugeln  der  Influenzmaschine,  zwischen  welchen  die  Schlagweite  lf>0 
bis  170  mm  ist,  einen  Holztrichter  von  55  mm  Tiefe  mit  resp.  10  und 
85  mm  weiten  Oeflnungen.  Liegt  der  Trichter  mit  der  Spitze  an  der 
negativen  Elektrode,  so  wächst  die  Schlagweite  auf  180  mm;  liegt  er 
mit  der  Spitze  an  der  positiven  Elektrode,  so  erhält  man  keinen  Fun- 
ken. Liegt  der  Trichter  in  der  Mitte  zwischen  den  Elektroden ,  so  geht 
der  Funken  meist  nur  durch  den  Trichter,  wenn  derselbe  die  grössere 
Oeffnung  nach  der  positiven  Elektrode  kehrt;  sonst  geht  er  meist  aussen 
herum. 

Umschliesst  der  Trichter  (a)  mit  der  weiten  Oeffnung  die  eine  Elek- 
trode I,  so  dass  seine  Spitze  der  anderen  II  zugekehrt  ist  ,  oder  (b)  um- 
schliesst er  erstere  mit  der  engen  Oeffnung,  so  dass  er  die  weite  Oeff- 
nung der  anderen  zukehrt,  so  sind  die  Sehlagweiten 

Elektrode  I    -\-        —  +  — 

a  75       40  b       45  140 

Die  Schlagweite  ist  also  kleiner,  wenn  die  Spitze  nach  der  positiven 
Klektrode  gewendet  ist.  —  Mit  schlecht  leitenden  Ebonit-  und  Glastrich- 
tern sind  die  Unterschiede  weniger  deutlich,  aber  doch  merklich. 

Hier  wird  namentlich  auf  der  von  der  engeren  Oeffnung  umgebe-  8f>0 
neu  Elektrode  cet.  par.  die  Dichtigkeit  an  der  vorderen  Stelle  vermin- 


')  Riesa,  I.e.,  vergl.  auch  Righi,  Mem.  (Ii  Bologna,  [4]  2,  p.  5H9,  188!*; 
Beibl.  6,  p.  39'.  —  2)  Vergl.  nuch  della  Casa,  Mein,  di  Bologna,  9.  p.  445, 
im\  —  3)  A.W.  Holtz,  Berl.  Monatsber.  1876,  p.  486* ;  Pogg.  Ann.  Ergzgsbd. 
8,  p.  16»*. 
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dert,  indem  durch  die  Influenz  des  Trichters,  falls  er  nicht  zu  schlecht 
leitet,  die  Elektricität  sich  mehr  an  der  dem  engeren  Rande  des  Trich- 
ters gegenüberliegenden  Zone  ansammelt.  Zum  Beginne  der  Entladung 
bedarf  es  grösserer  Elektricitätsmengen ,  die,  wie  §.  605  ausgeführt  ist, 
eine  Funkenentladung  veranlassen.  Da  die  Entladung  an  der  negativen 
Elektrode  beginnt,  so  geht  also,  wenn  die  kleinere  Trichteröffnung  ihr 
nahe  liegt,  von  ihr  die  Funkenentladung  aus.  Ist  dieselbe  Oeffnung  der 
positiven  Elektrode  zugewendet,  so  fängt  schon,  ehe  die  grössere,  an  ihr 
zur  Entladung  erforderliche  Dichtigkeit  an  der  vorderen  Fläche  erreicht 
ist,  die  Entladung  in  gewöhnlicher  Weise  an  der  negativen  Elektrode 
in  Büschelform  an;  und  ein  Funken  bildet  sich  nicht. 

Da  auf  diese  Weise  der  Antrieb  zur  Entladung,  welcher  die  Schlag- 
weite bedingt,  überwiegend  auf  der  negativen  Elektrode  wirksam  ist, 
wächst  auch  die  Schlagweite,  wenn  die  Spitze  des  Trichters  die  negative 
Elektrode  umgiebt,  und  können  in  diesem  Falle  die  von  der  negativen 
Elektrode  losgerissenen  Theilchen  mit  grösserer  Geschwindigkeit  in  axia- 
ler Richtung  bis  zur  positiven  Elektrode  gelangen. 

Kehrt  der  zwischen  die  Elektroden  gestellte  Trichter  seine  engere 
Oeffnung  nur  der  einen  Elektrode  zu ,  ohne  sie  zu  umhüllen,  so  wird  au 
ihrer  Vorderfläche  das  zur  Entladung  erforderliche  Potential  schon  bei 
geringerer  Ladung  erreicht,  die  Schlagweite  nimmt  ab,  namentlich  wenn 
jene  Elektrode  die  negative  ist,  von  der  also  wieder  die  Entladung  zuerst 
ausgeht l). 

Einen  Uebergang  zwischen  der  Büschel-  und  Funkenentladung  bil- 
den die  von  Ilicss2)  beschriebenen  schwachen  Funken. 

Lfisst  man  die  Funken  der  Holtz' sehen  Maschine  mit  den  Hülfs- 
flaschen  zwischen  den  Entladungskugeln  überschlagen,  wobei  der  Stab  der 
negativen  Elektrode  länger  ist,  als  der  der  positiven,  so  tritt  bei  verlang- 
samter Drehung  der  Maschine  bei  genügend  vergrösserteni  Abstände  der 
Kugeln  an  Stelle  des  Stromes  der  hellen  geraden  starken  Funken  eine 
Reihe  schwacher  Funken  auf.  Dieselben  sind  schmale  röthliche,  momen- 
tan aufleuchtende,  in  der  Mitte  absolut  dunkle  Lichtstreifeu,  welche  licht- 
schwächer als  die  starken  Funken  und  von  einem  weniger  lauten,  mehr 
pfeifenden  Tone  als  letztere  begleitet  sind.  Die  dunkle  Stelle  erstreckt 
sich  weiter  gegen  die  negative,  als  gegen  die  positive  Elektrode.  An 
letzterer  erscheint  Glimmlicht.  Der  negative  Funkentheil  endet  in  einer 
scharfen  Spitze,  der  positive  iu  mehreren,  oft  seitlich  gebogenen  Spitzen. 
Oft  treffen  beide  Theile  nicht  zusammen. 


l)  Nach  der  Erklärung  von  Holtz  sollte  der  Funken  die  Folge  einer  vor- 
hergehenden gestielten  positiven  Kiischelentladung  »ein.  Wird  dieselbe  verhin- 
dert,  was  namentlich  eintreten  soll,  wenn  der  Trichter  hei  Annäherung  seiner 
weiteren  Oeffnung  au  die  negative  Klektrod«*  «eine  enge  OetVnung  der  positiven 
Elektrode  zukehrt  oder  umgekehrt,  so  «dl  dadurch  die  Schlagweite  der  Funken 
vermindert  werden.  —  2)  Ries«,  Pogg.  Aun.  137,  p.  4M,  1869*;  Ahhandl.  '2. 
p.  loy,  lib'. 
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Bei  weitcrem  Abstände  der  Elektroden  treten  wieder  gezackte  starke 
Funken  und  endlich  negative  Büschel  und  positives  Glimmlicht  auf. 

Bei  den  schwachen  Entladungen  muss  also  die  negative  Elektrode 
mehr  Elektricität  enthalten  als  die  positive  und  beide  müssen  in  be- 
stimmter WeiBO  angeordnet  sein. 

Werden  die  Elektrodenstäbe  so  gestellt,  dass  schwache  Funken  auf- 
treten, und  nun  die  Ladung  umgekehrt,  so  erhält  man  keine  oder  nur 
starke  Funken. 

Wird  die  Kugel  an  der  positiven  Elektrode  vergrößert,  so  erschei- 
nen die  schwachen  Funken,  wenn  die  positive  Elektrode  länger  ist,  als 
die  negative. 

Durch  seitliche  Annäherung  eines  Halbleiters  an  den  Schlagraum 
gelingt  es  meist,  aber  nicht  immer,  die  schwachen  Funken  in  starke  über- 
zuführen. 

Die  schwachen  Funken  heften  meist  ihren  kürzeren  Theil  an  den 
längeren,  den  längeren  an  den  kürzeren  Elektroden stab  an. 

Nähert  man,  während  der  Stab  der  positiven  Elektrode  lang,  der 
der  negativen  kurz  ist,  der  positiven  Elektrode  eine  Cartonspitze,  so  er- 
scheinen schwache  Funken  von  umgekehrter  Anordnung  der  Längen  ihrer 
beiden  Hälften.  Hierbei  wird  der  positiv  elektrischen  Flasche  Elektrici- 
tät entzogen  und  die  damit  verbundene  Kugel  wird  weniger  elektrisch. 
Nach  dem  Funken  bleibt  in  der  negativen  Flasche  mehr  Rückstand  als  in 
der  positiven.  Aus  diesem  Grunde  erhält  man  bei  Annäherung  der  Car- 
tonspitze schon  bei  gleichen  Elektroden  die  schwachen  Funken,  ebenso 
indem  man  einen  einerseits  zu  einem  Haken,  andererseits  zu  einem  Oval 
gebogenen  Draht  an  die  positive  Elektrode  anhängt,  aus  dem  ein  Theil 
der  Elektricität  ausströmt.  —  An  der  negativen  Elektrode  bewirkt  das- 
selbe nur  starke  Funken. 

Werden  die  Zuleiter  erst  so  gestellt,  dass  schwache  Funken  ent- 
stehen, und  werden  sie  dann  an  ihren  hinteren  Enden  unterbrochen  und 
daselbst  der  eine  von  ihnen  durch  eingefügte  Drähte  oder  Wassersäulen, 
oder  beide  durch  Drahtspiralen  verlängert,  so  bleiben  die  schwachen 
Funken  mit  unveränderter  Helligkeit  und  unverändertem  Klang  bestehen, 
im  Gegensatz  zu  den  starken  Funken.  Das  Luftthermometcr  zeigt  bei 
Einschaltung  in  die  negative  Elektrode,  während  an  der  positiven  das 
ausströmende  Oval  befestigt  ist,  während  des  Auftretens  der  schwachen 
Funken  keine  Erwärmung.  Eine  solche  tritt  auf,  wenn  die  schwachen 
Funken  durch  Annähern  eines  Brettes  in  starke  verwandelt  werden.  Ana- 
log bleibt  im  ersten  Falle  eine  Stahlnadel  in  einer  Spirale,  die  an  Stelle 
des  Lufttliermometers  gebracht  wird,  unmagnetisch,  im  zweiten  wird  sie 
stark  normal  magnetisirt. 

Das  Auftreten  der  schwachen  Funken  ist  auch  von  der  Glasdicke 
der  Flaschen  abhängig.  Ersetzt  man  sie  durch  Condensatoren  aus  Me- 
tali platten  (7  Zoll  im  Quadrat)  mit  zwischengelegten  Kautschukplatten« 
erscheinen  bei  geringerer  Dicke  der  letzteren  starke,  bei  grösserer 
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schwache  Funken,  bei  noch  grösserer  nur  rasselnde,  unbestimmt  geformte 
Lichtfäden. 

8()"2  Bei  diesen  Versuchen  dürfte  in  Folge  der  grösseren  Ausdehnung 
ihrer  Oberfläche  die  Kathode  später  das  zum  Beginne  der  Entladung  er- 
forderliche Potential  erhalten,  als  die  positive;  von  letzterer  geht  also 
die  Entladung  zuerst  aus,  und  zwar,  da  der  absolute  Abfall  des  Poten- 
tials auf  der  Kathode  von  der  Mitte  aus  dabei  kleiner  ist,  als  wenn  sie 
zuerst  das  zur  Entladung  erforderliche  Potential  bei  geringerer  Gesamint- 
ladung  erhalten  hätte,  in  Büschelform  nach  einer  weiteren  Fläche  der 
Kathode  hin,  welche  auch  demgemäss  beim  Auftreffen  des  Büschels  Glimm- 
licht zeigt.  Gegen  die  Mitte,  wo  die  Laduug  etwas  stärker  ist,  kann  eine 
Art  Büschel  als  schwacher  Funken  an  der  kritischen  Stelle  stärker  her- 
vortreten. Dabei  schreitet  die  früher  beginnende  positive  Entladung  wei- 
ter gegen  die  Kathode  vor,  als  wenn  beide  Elektroden  gleichgestaltet 
sind,  und  so  wird  der  dunkle  Raum  im  schwachen  Funken  ebenfalls  nach 
der  Seite  der  Kathode  gerückt.  In  ähnlicher  Weise  dürften  sich  die  ver- 
schiedenen Complicationen  der  Erscheinung  erklären  lassen. 

863         Zuweilen  krümmen  sich  die  Funken,  indem  der  an  der  geladenen 
Elektrode  ausgeübte  Antrieb  nicht  nach  der  kürzesten  Verbindungslinie 
der  Elektroden  gerichtet  ist.    Lässt  man  z.B.  nach  Beccaria1)  aus 
dem  cylindri8chen  Conductor  der  Elektrisinnaschine  von  dem  Ende  eines 
Fig.  250.         ^0  cm  langen  abgerundeten  Metallstabes  zu  einem 
eben   solchen   isolirten  Stab    Funken  überspringen, 
C:  }       oder  aus  dem  Conductor  zu  einem  abgeleiteten  Stab, 

:   ~  "  Fig.  250 2),  so  ist  der  Funken  gekrümmt.  Dies  kann 

^^^^^  davon  herrühren ,  dass  durch  die  Abstossung  der 
auf  dem  Conductor  aufgehäuften  Elektricitäten  die 
Entladung  von  vornherein  eine  schräge  Richtung  gegen  die  Verbindungs- 
linie der  Elektroden  erhält  und  dann  annähernd  den  Kraftlinien  weiter 
folgt3).  Aehnliche  Krümmungen  der  Funken  zeigen  sich  auch  zwischen 
zwei  gegen  einander  geneigten  Platten. 

Stil  Dergleichen  Verschiebungen  der  Funken  kann  man  auch  durch  seit- 
liche Influenz  bewirken. 

Werden  zwei  an  verticalen  conaxialen  Metallstäben  befestigte  Kugeln 
und  einander  gegenübergestellt,  mit  den  Couductoren  der  Holt  zi- 
schen Maschine  verbunden  und  denselben  von  beiden  Seiten  auf  gleichen 
Abstand  zwei  resp.  positive  und  negative  Metall  platten  und  genähert, 
so  biegt  sich  der  Funkenstrom  gegen  die  positive  Platte  hin,  wenn  die 
positive  Kugel  zur  Erde  abgeleitet  ist,  und  umgekehrt,  da  die  Influenz 


l)  Beccaria,  Elettriciamo  artiticiale,  p.  2.19  und  241*.  —  2)  Beccaria, 
ibid.  p.  2iy.  —  »)  Belli,  Corso  di  nsiea,  3,  p.  572,  1838*. 
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jedesmal  die  Anordnung  der  Elektricität  auf  der  direct  geladenen  Kugel 
am  meisten  ändert  und  auch  die  von  ihr  zuerst  ausgehende  Büschel- 
entladung am  meisten  ablenkt,  wodurch  für  den  Funken  ein  Weg  von 
geringerem  mechanischem  Widerstand  gebahnt  wird. 

Ist  die  positive  Kugel  grösser  als  die  negative,  und  sind  beide 
isolirt,  so  biegt  sich  in  diesem  Falle  ebenfalls  der  Funkenstrom  zur  po- 
sitiven Platte  hin ,  da  auch  hier  die  Influenz  namentlich  auf  der  kleine- 
reu Kugel  die  Vertheilung  ändert l). 

Wird  die  mit  der  positiven  Elektricitätsquelle  verbundene  Elektrode  860 
immer  kleiner,  während  die  negative  (eine  etwa  10cm  grosse  Kugel) 


Fig.  251. 


derselben  auf  die  Entfernung  genähert 
wird,  dass  gerade  die  Elektricität  über- 
geht, Fig.  251,  so  ist  der  Funken  erst 
gerade,  dann  gekrümmt,  dann  theilt 
er  sich  in  mehrere  Zweige  und  end- 
lich tritt  die  Büschelentladung  ein. 
Der  Funken  krümmt  sich  bei  um  so 
kleineren  Längen,  je  stärker  die  Elek- 
troden gekrümmt  sind.  Bei  grösserer 
Länge  der  Funken  zeigen  sich  eigen- 
tümliche Verzweigungen,  so  z.  B.  bei 
den  60  cm  langen  Funken  der  grossen 
Teyly  r'sclien  Maschine  in  Haarlem,  welche  zwischen  einer  10  cm  grossen, 
mit  dem  Conductor  verbundenen  und  einer  40  cm  grossen  Kugel  übcr- 

<  Fig.  252. 


sprangen,  Fig.  252.  Die  Aeste  sind  dabei  gegen  die  negative  Elektrode 
gerichtet. 


Diese  Zickzackform   dürfte  durch  leitende  Theilchen,  Stäubcheu,  8f)(5 
^  asserblaschen  in  der  Luft  bedingt  sein,  welche  durch  Influenz  geladen 
werden,  und  zu  denen  von  den  geladenen  Elektroden  Funken  übersprin- 
gen, wenn  nicht  der  Antrieb  an  den  Elektroden  sehr  stark  in  axialer 
Richtung  wirkt,  sodass  dann  die  Gesammtentladung  zwischen  den  Elek- 


)  Rigbi,  Meui.  di  Bologna,  [4]  2,  p.  569,  1881*;  Beibl.  6,  p.  39*. 
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troden  die  Gestalt  eines  Zickzacks  hat.  Indem  Bich  hei  den  auf  ein- 
ander folgenden  Entladungen  die  Lage  derTheilchen  in  der  Luft  ändert, 
ändert  sich  auch  die  Lage  der  Zickzackfunken.  Die  Photographien  der 
Funken  der  Ho  Hz'  sehen  Maschine  und  des  Inductoriums  zeigen  eben- 
falls die  bekannte  Zickzackforni ;  sie  sind  bei  Condeusatoren  von  geringer 
Capacität  aus  einfachen,  wenig  gekrümmten  Licht liuien  gebildet,  welche 
in  der  Axe  am  hellsten  sind.  Längere  Funken  sind  entsprechend  den 
oben  erwähnten  Gründen  gekrümmter  und  theilen  sich.  Bei  Einschal- 
tung von  Wassersäulen  in  den  Entladungskreis  werden  die  Funken  brei- 
ter und  diffuser1). 

Wird  die  Luft  erhitzt,  durch  welche  der  Funken  schlägt,  z.  B.  in  einer 
Röhre,  so  ist  die  Funkenbahn  nicht  mehr  scharf  eckig,  sondern  mehr  ab- 
gerundet; ebenso  verhalten  sich  Funken,  die  unmittelbar  nach  einem  vor- 
hergehenden in  der  über  demselben  erhitzten  Luft  hindurchgehen.  Die 
Erwärmung  beseitigt  also  die  die  eckige  Form  bedingenden  Bestand- 
teile der  Luft2). 

867  Bei  einer  mittleren  Entfernung  der  Elektroden  erscheinen  bei  lang- 
samer Drehung  der  Scheibe  der  Maschine  die  Funken  zickzackforni  ig,  bei 
schneller  aber  linear,  indem  wiederum  durch  die  gesteigerte  Elektrici- 
tätszufuhr  der  Antrieb  auf  den  Elektroden  länger  andauert,  so  dass  die 
abgerissenen  Theilchen  derselben  mit  hinlänglicher  Geschwindigkeit  in 
axialer  Richtung  fortgetrieben  werden,  um  direct  von  Elektrode  zu  Elek- 
trode zu  fliegen. 

Diese  Erscheinung  hat  Plante3)  auch  an  den  4  bis  5  cm  langen 
Entladungsfunken  der  rheostatischen  Maschine  zwischen  vertical  über 
einander  befindlichen  Spitzenelektroden  beobachtet.  Dieselben  stellen  bei 
schneller  Drehung  einen  geraden  Lichtstreifen  in  der  Richtung  der  posi- 
tiven Spitze  des  Entladers  dar,  der  bedeutend  über  die  negative  Spitze 
hinausreicht  und  dann  in  Krümmungen  hakenförmig  zu  ihr  übergeht. 
Bei  1  bis  2  mm  grösserer  Schlagweite  zeigt  die  nun  eintretende  Büschel- 
entladung eine  ähnliche  Umbiegung  zur  negativeu  Spitze  auf  etwa  1  :> 
der  Schlagweite  von  letzterer.  Dies  dürfte  davon  herrühren,  dass  die 
durch  eine  Entladung  erwärmte,  aufsteigende  Luftinasse  der  folgenden 
eine  leichter  zu  durchbrechende  Balm  darbietet,  als  die  kältere,  zwischen 
den  Elektroden  befindliche. 

868  Schon  §.  816  haben  wir  erwähnt,  dass  heim  Zusammentreffen  der 
von  der  positiven  und  negativen  Elektrode  ausgehenden  Büschel  eine 
dunkle  Stelle  entsteht,  welche  der  negativen  Elektrode  näher  liegt.  In 
so  weit  bei  der  Bildung  des  Funkens  die  gleichen  Bedingungen  obwal- 

l)  Righi,  Aecad.  dri  Lincei,  [3]  1,  4.  Fobr.  1877*;  Nuovo  Ciinento,  [3]  1, 
p.  234,  2,  p.  28,  1877* ;  Beibl.  2,  p.  41*.  —  2)  Tait,  Trans.  Roy.  Ediub.  Soc. 
27,  pt.  3,  p.  425,  lb7H\  —  »)  Planta,  Compt.  reud.  86,  p.  761,  1878*;  Beibl. 
2,  p.  355*. 
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tent  wie  bei  der  des  Büschels,  besteht  derselbe,  wenn  er  kurz  ist,  eben- 
falls aus  zwei  Theilen,  zwei  an  den  Elektroden  am  hellsten  leuchtenden 
abgestumpften  Kegeln,  welche  mit  ihrer  Basis  auf  den  Elektroden  ruhen. 
Der  Kegel  an  der  positiven  Elektrode  ist  länger  *).  An  den  Elektroden 
sind  die  Kegel  am  hellsten ;  an  ihrer  Berührungsstelle  aber  dunkel. 

Schon  Beccaria2)  schloss  hieraus  auf  eine  grössere  Geschwindig- 
keit der  positiven  Entladung. 

Zwischen  einer  2  bis  3  Linien  und  einer  9  Linien  grossen  Kugel 
beobachtete  Belli5)  an  10  bis  12  Linien  langen  Funken  eine  dunkle 
Unterbrechungsstelle,  indess  nur,  wenn  die  grössere  Kugel  positiv  war. 

Die  gekrümmten  Funken  Beccaria1  s  zeigen  mehrere  solche  dunkle 
Stellen. 

Bei  längerem  Durchschlagen  von  Funken  zwischen  zwei  Kugeln 
werden  sie  gewöhnlich  immer  dunkler,  wohl  weil  die  Kugeln  dabei  cor- 
rodirt  werden ,  Spitzen  und  Rauhigkeiten  erhalten  und  so  die  Entladun- 
gen bei  geringerer  Ladung  von  sich  geben. 

Wir  betrachten  jetzt  die  zum  Ueberschlagen  eines  Funkens  zwischen  869 
zwei  Elektroden  erforderlichen  Bedingungen  in  quantitativer  Be- 
ziehung. Wie  wir  erwähnt,  findet  ein  solcher  Uebergang  zwischen  zwei 
Stellen  der  Elektroden  statt,  wenn  die  elektrischen  Kräfte,  welche  da- 
selbst auf  die  auf  der  Einheit  der  Oberfläche  angehäufte  Elektricität 
wirken,  also  das  Potential  der  ersteren  auf  letztere  eine  bestimmte  Grenze 
überschreiten.  Dasselbe  hängt  von  der  in  den  Elektroden  aufgehäuften 
Elektricität,  ihrer  Dichtigkeit  an  der  Ausgangsstelle  des  Funkens,  also 
auch  von  der  Gestalt  und  der  Entfernung  der  Elektroden  ab.  Die  gegen- 
seitigen Beziehungen  dieser  Werthe  bei  dem  Beginn  der  Funkenentladung 
sind  berechnet  und  experimentell  erforscht  worden.  Namentlich  hat  man 
zunächst  die  Schlagweite,  d.h.  die  Entfernung  bestimmt,  bei  welcher 
bei  gegebeuen  Elektroden  und  einer  gegebenen  Oberfläche  und  Ladung 
einer  Batterie  der  Funken  überspringt. 

Hierzu  dient  das  Funkenmikrometer  (in  italienischen  Werken 
„Spinterometer"  genannt). 

Im  Funkenmikrometer  von  Riess4)  trägt  ein  Messingfuss,  Fig.  253  870 
la.  f.S.)  einen  horizontalen,  zwischen  zwei  getheilten,  auf  eine  Metallplatte 
geschraubten  Metallleiuten  durch  eine  Mikrometerschraube  verschieb- 
baren, mit  Nonius  versehenen  Schlitten.  Auf  der  Metallplatte  und  dem 
Schlitten  stehen  zwei  verticale,  lackirte  Glasstäbe  von  6  bis  7  cm  Höhe, 
die  oben  allerseits  abgerundete  Fassungen  tragen,  welche  mit  einer  durch- 
bohrten Röhre  mit  Druckschrauben  zum  Einschrauben  von  Leitungsdräh- 


')  Wilke,  Franklin  letters,  p.  140,  siehe  Priestley,  Geschiehte  der 
Elektricität,  deutsch  p.  195*;  auch  Beccaria,  Elcttricismo  artiticiale,  p.  22y\ 
Knoch,  Gilb.  Ann.  24,  p.  108,  1806*.  —  2)  L.  c,  p.  235.  —  3)  Belli,  Corso 
«Ii  fisica,  3,  p.  573,  1838*.  —  *)  RieRs,  Reibungsei.  1,  p.  325\ 
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ten  und  darüber  mit  zwei  verticalen  conischen  Zapfen  versehen  sind,  auf 
welche  Kugeln  aufgesteckt  werden  können,  zwischen  denen  die  Funken 
übergehen.  Da  sich  dieselben  an  der  Ausgangsstelle  der  Funken  abnutzen, 
werden  allmählich  verschiedene  Stellen  einander  gegenübergestellt.  Der 


Fig.  253.  -     Fig.  254. 


Schlitten  gestattet,  die  Kugeln  in  verschiedene  messbare  Entfernungen 
von  eiuander  zu  bringen.  Sie  können  auch  durch  Platten  u.  s.  f.  er- 
setzt werden. 

Eine  andere  Form  des  Funkenmikrometers  ist  von  Poggendorff 
angegeben  worden. 

Auf  einem  Brette,  Fig.  254,  befindet  sich  ein  Glasstab  E,  an  dem 
sich  eine  messingene  Hülse  verschieben  lässt,  die  eine  Klemmschraube 
zur  Aufnahme  des  einen  EndeB  des  Leitungsdrahtes  trägt,  und  in  welche 
man  verschiedene  Drähte  und  Stäbe  mit  Kugeln  oder  Spitzen  einsetzen 
kann.  Ein  dem  ersten  ganz  gleicher  Glasstab  F  mit  denselben  Vorrich- 
tungen verschiebt  sich  auf  dem  Schlitten  (r,  so  dass  die  an  beide  Stative 
angesetzten  Stäbe  oder  Drähte  in  eine  genau  messbare  Entfernung  von 
eiuander  gebracht  werden  können.  Eine  genauere  Einstellung  lässt  sich 
durch  eine  Mikrometerschraube  erzielen.  Auch  lässt  sich  der  Apparat 
unter  die  Glocke  einer  Luftpumpe  bringen,  und  vermittelst  einer  Stopf- 
büchse die  Stellung  desselben  reguliren. 

Unterbricht  man  die  Stäbe  mit  den  Kugeln  oder  Spitzen  durch 
Kugelcharnierc  und  setzt  zwischen  dieselben  einen  Tisch,  so  kann  man 
den  Apparat  auch  an  Stelle  des  Henley' sehen  Ausladers  (Bd.  I,  §.  163) 
verwenden 


*)  Derselbe  Apparat  kann  zur  Verschiebung  der  Elektroden  bei  Wider*tand«- 
be«timmungen  von  Flüssigkeiten  dienen,  vergl.  Bd.  I,  §.452.  Ein  anderer  Appa- 
rat von  Plettner,  Pogg.  Ann.  117,  p.  485,  1862'. 


Digitized  by  Google 


Schlagweite. 


641) 


Die  Kugeln  des  Funkenmikrometers  müssen  vollkommen  rein ,  frei 
ron  Stäubchen  und  gut  polirt  sein,  da  Rauhigkeiten  die  Schlagweite 
wesentlich  beeinflussen. 

Besteht  eine  Batterie  aus  s  gleichen  Flaschen,  ist  sie  mit  der  871 
Elektricitätsmenge  q  geladen ,  Bind  die  beiden  Belegungen  mit  den  in 
einem  bestimmten  Abstände  von  einander  aufgestellten  Kugeln  eines 
Funkenmikrometers  verbunden  und  könnte  man  annehmen,  dass  bei  Ver- 
änderung von  s  das  ganze  Leitersystem  der  Batterie  sich  selbst  ähnlich 
bliebe,  so  würde  auch  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  correspondiren- 
den  Punkten  der  Kugeln  des  Funkenmikrometers  proportional  q  •  s  bleiben. 

Stehen  die  Kugeln  im  Abstände  l  von  einander  und  könnten  wir  wei- 
ter annehmen ,  dass  sich  bei  verschiedenen  Abständen  die  Vertheilung 
der  Elektricität  auf  ihnen  nicht  ändere,  bleibt  also  ihre  Entfernung  im 
Verhältnisse  zu  ihrem  Durchmesser  sehr  gross,  so  ist  die  Kraft,  mit  der 
die  auf  der  Einheit  der  Oberfläche  der  einen  Kugel  angehäufte  Elektri- 
citätsmenge  von  der  Elektricität  der  anderen  Kugel  an  einer  bestimmten 
Stelle  angezogen  wird,  proportional  (q/s)*/l3.  Ist  eine  bestimmte  Kraft 
zur  Funkenentladung  erforderlich,  so  muss  unter  veränderten  Verhält- 
nissen dieser  Werth  dabei  der  gleiche  sein,  oder  l  muss  .sich  proportio- 
nal q/s  ändern. 

Unter  obigen  Annahmen  ist  also  die  Schlagweit  e  l  proportio- 
nal q/s  oder  proportional  der  Dichtigkeit  der  Elek  tricität 
in  der  Elektricitätsquelle. 

Dieser  Satz  ist  zuerst  von  Volta1)  bewiesen  worden.  872 
Er  liess  die  Funken  in  einem  Funkenmikrometer  mit  einen  Zoll 
grossen,  in  verschiedene  Abstände  gebrachten  Kugeln  übergehen,  deren 
eine  mit  der  Erde,  deren  andere  mit  einem  mit  einem  Heul ey' sehen 
(^uadrantelektrometer  verbundenen  Conductor  verbunden  war.  So  fand 
er  nach  Reduction  der  Grade  des  Funkenmikrometers  auf  elektrische 
Spannungen  p  die  Funkenlängen  7: 

l  =  0,25    0,5         1  2       3  4"' 

p  =    3        6     12—13    25    34,5  50° 

Die  Funken  länge  wächst  also  etwas  schneller  als  die  Elektricitäts- 
menge. Auch  beobachtete  Volta,  dass  die  Schlagweite  bei  gleichen 
Angaben  des  Elektrometers  unabhängig  war  von  der  Capacität  des  Leiter- 
systems, mochte  es  aus  einem  einfachen  Conductor  oder  Leydener  Fla- 
schen oder  Batterien  bestehen;  auch  war  die  Gestalt  desselben  innerhalb 
gewisser  Grenzen,  wenn  es  nicht  ebene  Flächen  oder  Spitzen  enthielt, 
von  geringem  Einfluss. 

Aehnliche  Versuche  hat  Snow  Harris2)  angestellt. 

*)  Volta,  Identitä,  p.  53,  siehe  Collezione  dell'  Opere,  Fireuze  1816,  2,  pt.  2, 
p.  20*.  —  *)SnowHarri8,  Phil,  Trans.  1834,  p.  225*.  • 
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873  Auch  Riess1)  liat  obigen  Satz  mit  Hülfe  seines  Funkenmikrometers 
(Fig.  253)  bestätigt,  wobei  er  die  Ladung  q  der  Batterie  mittelst  der 
La  ne' sehen  Flasche  maass.  Er  fand  die  bei  der  Schlagweite  l  (in  1  4 
Linien)  und  bei  der  Batterieoberfläche  s  zur  Entladung  erforderlichen 
Elektricitätsmengen  q  wie  folgt.  Die  berechneten  Werthe  von  q  wurden 
aus  der  Formel  q/s  =  0,833  l  abgeleitet. 


s  =  2  3  4  5 


l 

q  beob. 

q  her. 

q  beob. 

q  ber. 

q  beob. 

q  ber. 

q  beob. 

q  ber. 

1 

3,0 

2,5 

3,5 

3,5 

4,3 

4,2 

2 

3,0 

3,3 

5,5 

5,0 

7,0 

6,7 

8,5 

8,3 

3 

4,6 

5,0 

8,0 

7,5 

10,1 

10,0 

12,5 

12,5 

4 

6,4 

6,7 

10,0 

10,0 

13,5 

13,3 

16,0 

16,7 

5 

7,5 

8,3 

16,0 

16,7 

874  In  anderer  Weise  hat  Rossetti3)  das  erwähnte  Gesetz  der  Schlag- 
weite bestätigt,  indem  er  die  Zahl  n  der  Umdrehungen  der  Scheibe 
einer  Holtz' sehen  Maschine  bestimmte,  bei  welcher  zwischen  ihren 
in  verschiedenen  Entfernungen  l  von  einander  befindlichen  Elektroden 
eine  gleiche  Anzahl  Funken  übersehlug. 

Aendert  sich  die  Schlagweite  l  von  19  bis  72  mm,  so  ist  das  Ver- 
hältniss  lln  nahe  constant,  so  dass  die  für  eine  gleiche  Anzahl  Funken 
erforderlichen  Elektricitätsmengen  für  kleinere  Entfernungen  der  Schlag- 
weite proportional  sind.  Bei  grösseren  Scblagweitcn  nehmen  sie  etwas 
langsamer  zu.   So  war  z.  B. 

I  4         8        12        16  20 

n         19       28       55       61  72 

875  Die  einfachste  Beziehung  zwischen  der  Schlagweite  und  elektrischen 
Dichtigkeit  hat  nur  unter  den  §.  871  erwähnten  Annahmen  eine  vollstän- 
dige Gültigkeit.  Einmal  bleibt  aber  bei  verschiedenen  Flaschenzahlen 
der  Batterie  das  geladene  Leitersystem  sich  selbst  nicht  mehr  ähnlich ; 
dann  wirken  die  auf  den  Elektroden  des  Funkenmikrometers  angehäuf- 
ten Elektricitäten  auf  einander,  so  dass  sich  ihre  Vertheilung  an  den 
einander  gegenüberliegenden  Punkten  derselben  ändert  ,  zwischen  denen 
die  Entladung  stattfindet. 

Hiordurch  wird  bei  kleinen  Entfernungen  der  Elektroden  die  zur 
Erzeugung  einer  Funkenentladung  erforderliche  Elektricitätsmenge  q  in 
der  Batterie  relativ  kleiner,  als  der  Proportionalität  der  Schlagweite  / 
mit  q  entspricht. 


')  Ricas,  Pogn.  Ann.  40,  p.  333,  1837*;  Reitnin^elektr.  1,  p.  377*.  — 
2)  RoHsetti,  Nuovo  Cinicuto,  5  u.  6,  p.  407,  6  u.  7,  p.  22,  1872V 
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Nach  Versuchen  von  R  i  j  k  e  l)  würde  eine  Formel  q  =  \/a  l  -f-  b  P,  876 
in  welcher  a  und  b  Constante  sind,  das  Geseta  der  Schlagwcite  gehen. 

Von  Oettingen2)  stellt  die  Formel  q  =  clog{\  4"  r/)*auf,  wo 
e  und  e  Constante  sind.  Er  maass  die  Laduug  der  Batterie  durch  Kin- 
schaltung  eines  Galvanometers  in  ihren  Schliessungskreis,  wobei  ein- 
mal die  direct  bei  der  Funkenentladung  übergehende  Elektricitätsmenge 
q'  und  dann  die  nachher  bei  völliger  metallischer  Verbindung  der  Elek- 
troden übergehende  r  gemessen  wurde,  also  q  =  </'-}-  r  ist.  Aus  obiger 
Formel  würde  folgen ,  dass  dq/dl  =  const  j  (A  -f-  l) ,  wo  A  nach  den 
Versuchen  gleich  dem  halben  Radius  der  angewandten  Kugeln  oder  noch 
richtiger  gleich  der  Entfernung  der  elektrischen  Bilder  ist  ,  welche  für 
kleine  /  kleiner  wird. 

Nach  Baker3)  hängt  die  Funkenläüge  von  der  Dichtigkeit,  sowie 
von  der  entladenen  Elektricitätsmenge,  welche  durch  Funkenelektro- 
meter, Sinuselektrometer  von  Kohlrausch  und  Multiplicator  gemessen 
wurden,  nahezu  nach  dem  Gesetze  einer  Hyperbel  ab. 

Gaugain4)  hat  ebenfalls  die  Abweichung  der  Schlagweite  von  der  S77 
Proportionalität  mit  der  Ladung  der  elektrisirten  Körper  nachgewiesen, 
wobei  er,  wie  in  §.  851  ,  eine  grosse  Metallplatte  als  Elektricitätsreser- 
voir  benutzte  und  ihre  Ladung  q  durch  den  Ausschlag  eines  Elektro- 
skopes  bestimmte,  welches  der  Platte  genähert  war.  Die  Ladungen  q 
waren  für  verschiedene  Schlagweiten  l  1)  zwischen  zwei  Messiugkugeln 
von  1,5  cm  Durchmesser,  2)  dergleichen  von  1  cm  Durchmesser,  3)  einer 
positiven  Messingkugel  von  3  mm ,  einer  negativen  von  1  cm  Durch- 
messer, 4)  einer  Messingkugel  von  3  mm  Durchmesser  als  positiver, 
einer  ihr  eonaxialen  Kupferplatte  von  3,5  cm  Durchmesser  als  negativer 
Elektrode  : 


I  II  III  I\ 


* 


/  2  4  8  16 
q    4  8  15  22 


2  4  8  16 
4  8  12,5  17 


1     2  4 

8,5  14  19,5 


12  4  8 
8  11,5  16  20 


Das  Gesetz  der  Proportionalität  ist  also  nur  bei  kleinen  Schlag- 
weiten gültig.  Bei  grösseren  Ladungen  q  wächst  die  Schlagweite  schnel- 
ler als  die  Ladung. 

Auch  Righi5)  hat  derartige  Versuche  angestellt.    Zwei  platinirte  878 
Mesningkugeln  von  15  mm  Durchmesser  werden  in  verschiedene  Ab- 
stände gebracht;  die  eine  ist  mit  einem  Quadrantelektrometer,  die  andere 
mit  der  Erde  verbunden.    Erstere  wird  bis  zum  Ueberschlagen  geladen. 


!)  Rijke,  Pogg.  Ann.  106,  p.  411,  107,  p.  479,  1859,  100,  |>.  124,  18«0*, 
uod  dagegen  P.  Riens,  Pogg.  Ann.  106,  p.  «49,  108,  p.  171,  1H59,  109,  p.  359, 
I8»>0\  —  2)  von  Oeningen,  Pogg.  Ann.  Jubelbd.,  p.  275,  1874*.  —  3)  B;iker, 
SiUini.  .1.  [3]  2,  p.  303,  1871*.  —  *)  Gaugain,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. 
[4]  8,  p.  108,  1866*.  —  *)  Righi,  Mem.  di  Bologna,  [3]  7,  1876*. 
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und  bei  veränderter  Schlagweite  l  die  Potentialdifferenz  der  Kugeln  vor 
(P)  und  nach  der  Entladung  (p)  gemessen.   Dabei  war  z.  B.: 

7=1                            4  15  mm 

P  =  5,4                       17  46 

n  =     2        4        7            247  24 

p/P    0,43    0,33    0,31  I    0,33    0,29    0,24  0,12  0,09 

Das  zur  Entladung  erforderliche  Potential  wächst  also  langsamer 
als  die  Schlag  weite  und  das  Verhältniss  des  Rückstandes  p  zur  ursprüng- 
lichen Ladung  P  nimmt  mit  derCapacität  der  Batterie  und  der  ursprüng- 
lichen Ladung  oder  der  Elektricitätsmenge  in  der  Batterie,  resp.  der 
Funkenlänge  oder  der  Stärke  der  Funken  ab,  da  mit  derselben  die  an- 
fängliche Erhitzung,  resp.  Zerstäubung  der  Luft  wächst  und  so  deu  erst 
entladenen  Elektricitätsniengen  immer  grössere  folgen  (s.  w.  u.). 

Jedenfalls  sind  wegen  der  Unähnlichkeit  der  ganzen  Leitersysteme 
bei  verschiedenem  Abstand  der  Kugeln  die  erwähnten  Formeln  nur  em- 
pirisch und  nur  annähernd  richtig.  Die  richtigen  Formeln  ergeben  sich 
aus  der  Berechnung  der  Potentiale  an  den  kritischen  Stellen  der  Elek- 
troden, an  denen  die  Entladung  beginnt. 

879  Aendert  sich  durch  Veränderung  des  Schliessungskreises  der  Batte- 
rie die  Dichtigkeit  der  auf  den  Kugeln  des  Funkenmikrometers  aufge- 
häuften Elektricitäten  nicht  merklich,  so  niuss  auch  die  Schlagweite  cet. 
par.  unverändert  bleiben.  So  schaltete  Riess1)  in  die  Schliessung  zwi- 
schen den  Armen  des  allgemeinen  Ausladers  einen  l  >i  Linien  dicken  und 
4  Linien  langen  Kupferdraht  o<Jer  einen  0,052  Linien  dicken  und  102  Zoll 
langen  Platindraht  oder  eine  8,3  Zoll  lauge  und  4!/a  Linie  dicke  Wasser- 
säule ein  und  fand  bei  gleicher  Flaschenzahl  die  zum  Ueberschlagen  des 
Funkens  bei  einer  gegebenen  Schlagwcite  erforderliche,  au  der  Maass- 
flasche gemessene  Elektricitätsmenge  in  der  Batterie  völlig  gleich. 

880  Giebt  man  den  Elektroden  des  Funkenniikrometers  verschiedene 
Gestalt,  so  muss  ein  Funkenübergang  stets  dann  stattfinden,  wenn  au 
einer  Stelle  die  Kraft,  welche  die  auf  der  Einheit  der  Oberfläche  ange- 
häufte Elektricitätsmenge  antreibt,  die  gleiche  ist,  also  das  Potential 
sämmtlicher  Elektricitäten  auf  jene  Elektricität  einen  bestimmen  Werth 
erreicht.  Deshalb  wächst  mit  abnehmender  Grösse  der  Kugeln  des  Fuu- 
kenmikrometers  bei  gleicher  Spannung  der  Elektricitätsquelle  die  Schlag- 
weite und  zugleich  werden  die  Funken  dabei  dünner  und  weniger  hell1»), 
wie  schon  Volta  beobachtete. 

Dasselbe  gilt  schon,  wenn  man  nur  die  mit  dem  positiv  geladenen 
Conductor  verbundene  Kugel  verkleinert.    Bei  einer  bestimmten  Grenze 


l)  Rieas,  Pogg.  Ann.  53,  p.  1,  1841*;  Reibungselektr.  2,  p.  81*.  —  a)  Bec- 
caria,  Elettricisrao  artifieiale,  p.  225*,  auch  Righi,  1.  c. 
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geht  indes»,  wenn  die  Schlagweite  über  ein  gewisses  Maass  hinausgekom- 
men ist,  die  Funkenentladung  in  die  Büschelentladung  über. 

Verwendet  man  nach  Riess1)  an  Stelle  von  zwei  Kugeln  zwei  pa-  881 
rallele  conaxiale  Messingplatten  von  10,4  Linien  Durchmesser,  so  wird 
bei  gleicher  Ladung  die  elektrische  Dichtigkeit  an  den  Rändern  dersel- 
ben grösser  als  auf  Kugeln,  das  Potential  ebenso,  und  die  Schlagweite 
wird  bei  gleichem  Werth  von  q/s  im  Verhältniss  von  1:1,27  grösser, 
ebenso  zwischen  einer  Kugel  und  einer  der  Platten  1,06  mal  grösser  als 
zwischen  den  Kugeln. 

Bei  weiteren  Versuchen  in  dieser  Richtung  Hess  Gaugain3)  Fun-  882 
ken  zwischen  iswei  conaxialen  Metallcylindern  von  den  Radien  r  und  Ji 
übergehen,  deren  innerer  15  bis  20cm  länger  war  als  der  äussere,  letz- 
terer aber  dicke,  abgerundete  Ränder  hatte.  Der  innere  Cylinder  war 
mit  der  Metallplatte  verbunden,  deren  elektrische  Spannung  p  in  der  er- 
wähnten Weise  bestimmt  war,  der  äussere  war  zur  Erde  abgeleitet.  In- 
dem Gaugain  die  Dichtigkeit  E  der  Elektricität  auf  dem  inneren  Cylin- 
der nach  der  Formel  const  p  /  rlog  (R  r)  berechnete,  ergab  sich,  dass  bei 
Aenderung  des  Durchmessers  R  des  äusseren  Cylinders  die  zur  Entladung 
erforderliche  Dichtigkeit  bei  gleichbleibendem  Durchmesser  des  inneren 
constant  blieb.   So  war: 


2  r  —  1  mm 

20  100mm 
39,1  «0,1 
30,0  30,3 


2  r  =  1  cm 
2R  =   20      40  «Omm 
p  43,0    85,4  113,2 

E         14,2    14,0  14,5 

Aendert  sich  der  Radius  r  des  inneren  Cylinders,  so  ist  die  zur 
Entladung  erforderliche  Dichtigkeit  E  annähernd  durch  die  Formel 
E  =  a  -f-  ßr~l/*  gegeben. 

Wurde  der  äussere  Cylinder  mit  der  geladenen  Metailplatte  verbun- 
den, der  innere  durch  einen  feuchten  Baumwollfaden  mit  dem  Eutladungs- 
elektroskop  (vergl.  Bd.  I,  §.  135)  und  wurde  dem  Zuleitungsdraht  von  der 
Metailplatte  her  eine  Spitze  genähert  ,  so  dass  in  gleichen  Zeiten  gleich 
viel  Entladungen  erfolgten,  so  ergab  sich  nach  Abzug  der  nach  den  Ent- 
ladungen durch  Verbindung  des  äusseren  Cylinders  mit  dem  Entladungs- 
elektroskop  bestimmten  rückständigen  Ladung: 

r  =  1.       Ji  =  2       4       «  10cm 
p  =  17    20,5    22  2« 

Die  Versuche  sind  indess  unsicher ;  auch  ist  zu  berücksichtigen,  dass 
die  Dichtigkeit  E  auf  dem  inneren  Cylinder  nicht  durch  die  oben  er- 
wähute  logarithmische  Formel  dargestellt  wird,  auch  schon,  weil  die 


»)  Riex«,  Pogg.  Ann.  40,  p.  333,  1837\  -  u)  GaugainJ.c,  §.877,  p.  123*. 
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Elektricitüten  sich  in  Folge  der  ungleichen  Länge  der  Cylinder  ganz  un- 
gleichförmig auf  ihnen  verbreiten.  —  Auch  fand  Baille  *)  die  Resultate 
von  Gaugain  nicht  bestätigt.  Er  beobachtete,  dass  cet.  par.  das  zur 
Erzeugung  einer  Entladung  erforderliche  Potential  mit  den  Durchmessern 
der  Cylinder  sich  nur  sehr  wenig  ändert 

Mit  wachsender  Dicke  der  Isolatoren  der  Batterie  wächst  die  Schlag- 
weite, wie  Po  gg e  n  do  r ff 2)  beobachtete,  als  er  eine  aus  einer  oder  zwei 
auf  einander  gelegten ,  aussen  mit  Stanniol  belegten  Glasplatten  be- 
stehende F  ran  kl  in' sehe  Tafel  entlud. 

Dem  entsprechend  fandRossetti  I.e.  bei  beiderseits  belegten  Glas- 
platten von  verschiedener  Dicke  ö  die  für  100  Funken  erforderliche 
ElektricitätBmenge  resp.  Umdrehungszahl  n  der  Scheibe  der  Influenz- 
maschine (vergl.  §.  874)  bei  gleicher  Schlagweite  l  (8  mm)  der  Dicke  ö 
umgekehrt  proportional.   So  war  z.  B.: 


Ö 

2,56 

4,55 

6,57 

15,78 

n 

42 

23 

16,4 

6,8 

n8 

107,5 

100,9 

107,7 

107,4 

Der  Grund  dieser  Erscheinung  ist,  dass  mit  zunehmender  Dicke  des 
Isolators  die  auf  jedes  elektrische  Theilchen  auf  beiden  Seiten  seiner 
Oberfläche  wirkende  Kraft  bei  gleicher  Ladung  proportional  der  Dicke 
kleiner  wird,  sieh  also  an  den  mit  den  Belegungen  verbundenen  Elektro- 
den cet.  par.  immer  mehr  freie  Elektricität  anhäuft. 

Die  Potentialdifferenz,  welche  zur  Erzeugung  eines  Fun- 
kens zwischen  zwei  gleichen  Elektroden  erforderlich  ist,  ist  in  abso- 
lutem Maasse  zuerst  von  W.Thomson3)  zusammen  mit  Smith  und 
Ferguson  bestimmt  worden.  Sie  Hessen  zwischen  den  Mitten  zweier 
durch  ein  Mikrometer  verstellbarer  Condensatorplatten,  deren  eine  äusserst 
schwach  gekrümmt  war,  Funken  übergehen.  Die  Potentialdiffcrenz  V  der 
Elektricitüten  in  den  Platten  wurden  vermittelst  eines  absoluten  Elektro- 
meters gemessen  (vergl.  Bd.  I,  §.  197).  Ist  dann  der  Abstand  der  Plat- 
ten gleich  «,  so  ist  die  die  Elektricität  antreibende  Kraft  auf  ihnen  R 
=  V/a  (vergl.  Bd.  I,  §.  120). 

So  ergab  sich  u.  a.,  wenn  l  die  Funkenlänge  ist,  das  zur  Aequilibri- 
rung  der  beweglichen  Platte  des  Elektrometers  erforderliche  Gewicht  6?,: 

10'-?    251       762      1524     3048     4572     10414  15240 

R       527.7     314,4    216,1    163,2    145,7     123,7  114,9 

6r,     11,290    4,007    1,893    1,080    0,860    0,620     0,535  grm 

')  Bai  II«,  Oonipt.  rend.  94,  p.  1:50,  1*82*;  Beibl.  6,  p.  399*.  —  2)  Pog- 
gi-udnri'f,  Pogg.  Ann.  120,  p.  :t07,  1865*.  —  s)  W.  Thomson,  Smith  u. 
Ferguson,  Proc.  Roy.  8oc.  Febr.  25,  Apr.  12,  1 86ü* ;  Phil.  Mag.  [4]  20,  p.  316, 
1860*. 
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Der  Druck  Gr,  auf  der  Oberfläche  der  Elektroden,  welcher  gerade 
vor  Beginn  der  Entladung  dem  Luftdruck  das  Gleichgewicht  hält,  ebenso 
die  Potentialdifferenz  für  die  Einheit  der  Funkenlänge  (R  —  V/  a)  ist 
hiernach  für  kürzere  Funken  grösser  als  für  längere. 

Ausgedehnte  Versuche  über  das  zur  Funkenbildung  erforderliche  885 
Potential  hat  Baille1)  angestellt. 

Eine  Leydener  Flasche  wurde  durch  eine  andererseits  abgeleitete 
Influenzmaschine  negativ  geladen  und  entlud  sich  durch  ein  mit  dem 
negativen  Conductor  der  Maschine  verbundenes  Funkenmikrometer  zur 
Erde.  Die  Flasche  stand  mit  der  festen,  von  einer  Mikrometerschraube 
getragenen  und  auf  drei  Glasfüssen  ruhenden  festen  Platte  eines  abso- 
luten Elektrometers  in  Verbindung.  Ueber  derselben  schwebte  an  einer 
abgeleiteten  Wage  die  bewegliche  Platte  in  dem  Schutzriuge,  welcher 
oben  von  einem  schützenden  Blechkasten  getragen  war.  Die  Anziehung 
G  der  beweglichen  Platte  durch  die  feste  in  Grammen  wurde  bei  ver- 
schiedenen Schlagweiten  beobachtet  und  daraus  das  Potentialniveau  der 
beweglichen  Platte  berechnet.  Blieb  die  Schlagweite  constant,  und  wurde 
der  Abstand  e  der  Platten  geändert,  so  blieb  das  Product  gc1  bis  auf 
etwa  '/a«  seines  Werthes  constant,  so  dass  entsprechend  der  Formel  für 
die  Anziehung  (R)  der  Platten  im  Verhältniss  zu  ihrer  Potentialdifferenz 
r,~  F,  und  Oberfläche  S:  (R)  =  S(Fa  —  V^/Sxe1  bestätigt  ist2). 

Geht  die  Entladung  zwischen  zwei  Kugeln  von  0,1  cm  Durchmesser 
über,  von  denen  die  eine  abgeleitet  ist,  so  ist  bei  gleicher  Schlagweite 
das  Potential  das  gleiche,  mag  die  isolirte  Kugel  positiv  oder  negativ 
»ein.  Dasselbe  wächst  mit  wachsender  Schlagweite  ziemlich  regelmässig, 
so  lange  Funken  allein  sich  bilden.  Entstehen  Büschelentladungen  neben 
den  Funken,  so  steigt  es  plötzlich.  Ist  das  Büschel  nicht  continuirlich, 
so  wächst  es  wieder  langsamer  und  ist  grösser,  wenn  die  positive  Elek- 
trode isolirt  ist. 

Bei  der  Entladung  einer  schnell  auf  einander  folgenden  Reihe  vou 
Funken  ergeben  sich  stets  zu  kleine  Werthe.  Deshalb  wurden  grosse, 
zwei  Liter  fassende,  innen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  gefüllte,  aussen 
mit  Stanniol  beklebte  Flaschen  als  Condensatoren  verwendet,  so  dass  nur 
in  grosseu  Intervallen  die  Funken  überschlugen,  und  das  Potential  lang- 
sam (in  4  bis  5  Secunden)  sein  Maximum  erreichte.  Dasselbe  war  dann 
vollständig  constant. 

Beim  Uebergang  der  Funken  zwischen  einer  sehr  schwach  gekrümm- 
ten, zur  Erde  abgeleiteten  und  einer  ebenen,  mit  dem  Condeusator  ver- 
bundenen Platte  ergaben  sich  Resultate,  wonach  die  Werthe  des  Poten- 


')  Baille,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy».  [5]  25,  p.  486,  1882*;  Compt.  rend. 
W,  p.  38,  130*;  Beibl.  6,  p.  398,  399,  7,  p.  50*.  —  *)  Hier  ist  {R)  in  absoluten 
Einheiten  gemessen.  Ist  die  Anziehung  in  einer  Anzahl  (i  von  Grammen  be- 
stimmt, m  ist  (R)  =  (ry,  wo  <j  die  BeRchleunignn^  durch  dif  Schwerkraft  ist, 
verjrL  Bd.  1,  §.  120. 
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tials  V  bei  verschiedenen  Schlagweiten  l  bis  etwa  1  cm  nahezu  durch 
die  Formel  einer  Hyperbel:  F*  =  1 0500 (7  -f-  0,08) l  ausgedrückt  sind. 

Bei  grossen  Potentialdifferenzen  wurde  die  Wage  mit  einer  sie  um- 
gebenden Blechhülle  isolirt  und  dem  ganzen  System  durch  die  Influenz 
der  unteren  Platte  des  Elektrometers  auf  den  mit  ihm  verbundenen 
Schutzring  ein  gewisses  Potential  ertheilt,  welches  constant  erhalten 
wurde,  indem  mit  ihm  ein  andererseits  zur  Erde  abgeleitetes  Funken- 
mikrometer verbunden  wurde.  Dasselbe  wurde  so  eingerichtet,  dass 
störende  Büschelentladungeu  nicht  auftraten.  Zugleich  aber  krümmten 
sich  die  Funken,  und  die  Maschine  reichte  nicht  aus,  so  dass  die  Schlag- 
weite von  1  cm  nur  mit  Mühe  erreicht  werden  konnte.  Auch  konnte 
man  nicht  mit  Sicherheit  annehmen,  dass  die  Capacität  und  Gestalt  des 
Leitersystems  der  Wage  genau  constant  blieb. 

Die  aus  deu  Potentialen  berechneten  mittleren  Dichtigkeiten  der  Elek- 
tricitäten  6  =  (Vx  —  Vt)  1 4iie  sind  bei  kleinen  Schlagweiten  sehr  gross, 
nehmen  aber  bald  ab  und  nähern  sich  einer  constanten  Grösse ,  so  dass 
sie  für  Schlagweiten  von  1  cm  bis  0,4  cm  fast  gleich  sind.  Der  Druck  (i?) 
der  Elektricitäten  auf  die  äussere  Luft  ist  für  jeden  Quadratcentimeter 
einer  elektrischen  Ebene  bei  Erzeugung  eines  Funkens  von  0,1  mm  Länge 
gleich  4,066  g,  eines  von  1  cm  gleich  0,451  g  auf  den  Quadratcentimeter 
oder  etwa  gleich  1/rj(>()  Atmosphäre. 

Zwischen  zwei  neben  einander  gestellten  Kugelflächen  ist  bei  glei- 
cher Schlagweite  nach  Baille  das  Potential  ein  Maximum,  wenn  die 
Kugeln  gleiche  Durchmesser  haben.  Je  grösser  der  Unterschied  der 
Krümmungen  und  je  höher  das  Potential  ist,  desto  mehr  entfernt  es  sich 
vom  Maximum.  Bei  gleicher  Schlagweite  sind  die  Potentiale  wesent- 
lich gleich,  mag  die  grössere  oder  kleinere  Kugel  abgeleitet  sein. 

Für  jede  Schlagweite  ist  bei  Anwendung  zweier  Kugeln  bei  einem 
bestimmten  Durchmesser  das  Potential  ein  Maximum.  Dasselbe  nimmt  mit 
abnehmender  Schlagweite  ab.  Danach  bedarf  es  eines  grösseren  Poten- 
tials, um  einen  Funken  von  1  mm  Länge  zwischen  zwei  Spitzen,  als  zwi- 
schen zwei  Ebenen  überschlagen  zu  lassen.  Ein  Funken  von  10  mm  Länge 
zeigt  das  entgegengesetzte  Verhalten.  So  sind  z.  B.  die  Potentiale  im 
C.-G.-S.-System : 


Schlagweite 

Durch  messer 

X 

6  cm 

1  cm 

0,35  cm 

0,1  cm 

0,1  cm 

14,670 

14,783 

15,250 

16,042 

16,103 

0,3 

35,352 

36,124 

37,322 

36,287 

24,124 

0,5 

54,467 

55,062 

54,659 

49,210 

29,997 

1,0 

105,494 

112,943 

83,046 

59,491 

36,258 
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Aus  den  Versuchen  von  Baille  berechnet  Chrystal ')  nach  der 
Formel  V  =  4,997  -f-  99,595  1  die  zur  Erzeugung  eines  Funkens  von 
der  Länge  l  erforderlichen  Potentiale,  wie  folgt : 


l 

V  gef. 

V  her. 

l 

V  gef. 

  ■ 

V  ber. 

0,1 

14,67 

14,96 

0,6 

63,82 

64,75 

0,2 

25,51 

24,92 

0,7 

73,78 

74,71 

0,3 

35,35 

34,88 

0,8 

84,86 

84,67 

0,4 

44,77 

44,83 

0,9 

94,72 

94,63 

0,5 

54,47 

54,79 

1,0 

105,5 

104,6 

Die  Potentiale  nehmen  also  von  0,1  cm  Schlagweite  an  proportional 
der  Entfernung  zu.  Bei  geringeren  Entfernungen  krümmt  sich  die  Curve. 
Worauf  dies  beruht,  ob  sich  etwa  nach  Chrystal  die  Dielektricitäts- 
constante  der  Luft  schnell  mit  der  Entfernung  von  der  Elektrode  ändert, 
ist  nicht  von  vornherein  anzugeben. 

Macfarlane5)  hat  ähnliche  Versuche  angestellt.  886 
In  einem  mit  Stopfbüchse  versehenen  Recipienten  von  19  cm  Durch- 
messer befanden  sich  zwei  Scheiben-  (oder  kugel-)  förmige  Funkenelek- 
troden, von  denen  die  eine  mit  dem  einen  isolirten,  die  andere  mit  dem 
anderen  abgeleiteten  Pole  einer  Holtz' sehen  Maschine  communicirte. 
Im  Augenblicke  der  Funkenentladung  zwischen  jenen  Elektroden  wurde 
die  Spannung  des  isolirten  Poles  bestimmt,  indem  einer  damit  verbunde- 
nen Kugel  eine  zweite,  mit  einem  ltingelektrometer  verbundene  gegen- 
übergestellt wurde,  welches  somit  durch  Influenz  geladen  wurde.  Die 
Angaben  wurden  durch  Vergleichung  mit  einem  Thomson' sehen  Elek- 
trometer auf  absolutes  Maass  (C.-G.-S.)  reducirt. 

Die  Potentialdifierenz  für  einen  Funken  in  gewöhnlicher  Luft  zwi- 
schen 10  cm  grossen  Messingscheiben  von  4  Zoll  Durchmesser  mit  ab- 
gerundeten Kanten,  deren  eine  eben,  die  andere  ganz  wenig  convex  war, 
bis  zu  der  erreichbaren  Länge  von  1  cm  entspricht  der  Formel : 

V  =  66,940  Vi*  +  0.20503/ 
und  bei  einem  Druck  von  180mm  der  Formel: 

V  —  18,292  VZ2  +  0,523225/. 

Ganz  ähnliche  Versuche  sind  von  Chrystal3)  uud  Macfarlane4)  887 
iah  einem  Elektrometer  ausgeführt  worden,  bestehend  aus  einer  über  einer 

l)  Chrystal,  Proc.  Roy.  Ediub.  Boc.  6.  Febr.  1882,  p.  487*;  Beibl.  6, 
\>.m\  —  2)  Macfarlane,  Tran».  Roy.  Edinb.  Soc.  28,  p.  633,  yr~*  Mac- 
farlane und  Play  fair,  ibid.  p.  679*-  Beibl.  3,  p.  429*.  —  JP^ 
1-  c.  —  «)  Macfarlane,  Phil.  Mag.  [5]  10,  p. 
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Wasserfläche  horizontal  aufgehängten  Metallplatte.  Das  Potential  der 
Metallplatte  wird  aus  der  durch  das  Spiegelbild  eines  festen  Punktes  be- 
stimmten Hebung  der  Wasserfläche  abgeleitet. 

Die  folgende  Zusammenstellung  giebt  die  Potentiale  in  elektrosta- 
tischen Einheiten  (C.-G.-S.)  zur  Erzeugung  eines  Funkens  nach  verschie- 
denen Beobachtern : 


- 

Funken  - 
länge 

Thomson 

de  la  Rue1) 
u.  Müller 

Macfar- 
laue 

Baille 

Chrvstftl 

0,01  cm 

2,33 

3,16 

0,05 

7,28 

7,ß9 

7,48 

8,71 

0,10 

13,30 

14,47 

1 1 ,56 

14,64 

0,30 

34,44 

25,56 

35,35 

0,61 

* 

45,61 

64,81 

55,00 

888  Bei  Verdünnung  der  Luft  innerhalb  der  Grenzen,  wo  noch  ein  deut- 
licher Funkenübergang  zwischen  den  Elektroden  stattfindet,  wächst  die 
durch  gleiche  Ladungen  durchbrochene  Schlagweite.  So  stellte  Snow 
Harris-)  unter  der  Glocke  der  Luftpumpe  zwei  Kugeln  einander  gegen- 
über, verband  die  eine  mit  der  äusseren  Belegung,  die  andere  durch  den 
Bd.  II,  §.  421  beschriebenen  Fallapparat  unter  Einschaltung  einer  dün- 
nen Glasplatte  in  denselben  mit  der  inneren  Belegung  der  Batterie.  Die 
Entfernung  der  Kugeln  unter  der  Glocke  wurde  soregulirt,  dass  die  Ent- 
ladung zwischen  ihnen  bei  verschiedenen  Verdünnungen  gerade  bei  der- 
selben Ladung  stattfand.  Dabei  waren  die  Schlagweiten  l  umgekehrt  pro- 
portional den  Dichtigkeiten  p  der  Luft.    Es  wäre  also  l  =  cotuitq/sp. 

889  Nach  Knochenhauer1')  gilt  dieses  Gesetz  nicht  genau.  Bei  sei- 
nen Versuchen  waren  zwei  Kugeln  in  constanter  Entfernung  in  einer  Glas- 
flasche einander  gegenübergestellt ,  die  evacuirt  wurde,  und  beide  mit 
den  Belegungen  der  Batterie  verbunden.  Dieselbe  wurde  so  lange  ge- 
laden, bis  die  Entladung  eintrat.  Dabei  fand  sich,  dass  die  zur  Ent- 
ladung erforderliche  Elektricitätsmcnge  q  =  const(p  -f-  n)  war,  wo  « 
eine  Constante  ist  *). 

890  Andere  Versuche  sind  von  Gordon5)  augestcllt  worden.  Er  ver- 
zweigte den  Strom  einer  Elektrisirmaschine  zwischen  zwei  Zweigeu ,  in 


')  Siehe  diese  Versuche  im  Abschnitte  Funkenentladung  der  galvanischen 
Säule.  —  2)  Snow  Harris,  l'hil.  Trans.  1834,  p.  230*.  —  s)  Knochen  hauer, 
Pog£.  Ann.  58.  p.  219.  1842*.  —  «)  Aelinlich  Masson,  Ann.  de  Chi  in.  et de  Phvn. 
|'3J  30,  p.41\  —  "')  Gordon,  Phil.  Mag.  [5]  G,  p.  185,  1878*;  Beibl.  *  p.  ßfi>. 
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bei  verschiedenen  Drucken.  059 

welche  je  eiue  etwa  1,33  111  lange,  75  min  weite  Glasröhre  mit  einer  kugel- 
förmigen Elektrode  von  etwa  23,5  mm  Durchmesser  uud  eiuer  an  einem 
Metallstabe  befestigten  und  mit  ihm  in  einer  Stopfbüchse  verschiebbaren 
spitzen  Elektrode  eingeschaltet  war.  Die  Luft  in  dem  einen  Rohr  wurde 
▼erdünnt  und  die  Spitze  im  anderen  der  Kugel  so  weit  genähert,  bis  der 
Funkengtrom  statt  im  ersten,  im  zweiten  Rohr  überging. 

Dabei  war  bei  abnehmendem  Druck  bis  zu  28  cm  Quecksilberhöhe 
die  Schlagweite  wiederum  nahezu  umgekehrt  proportional  der  Dichtigkeit, 
von  da  an  war  die  Schlagweite  viel  kleiner,  als  dieser  Beziehung  entspricht. 

Diese  Versuche  sind  indess  sehr  unsicher,  da  bei  gleichgestellten  und 
gleichen  Elektroden  in  beiden  Zweigen  unter  sonst  gleichen  Redingun- 
pen  oft  eine  Reihe  von  Funken  in  dem  einen  Zweig  übergeht,  dann  aber 
in  dem  andereu,  und  man  dabei  selbst  die  Elektroden  in  dem  von  den 
Funken  durchbrochenen  Zweige  ziemlich  weit  von  einander  entfernen 
kann,  ohne  dass  sie  ihren  Weg  verlassen,  weil  die  Oberfläche  der  Elek- 
troden durch  die  Entladungen  selbst  corrodirt  wird. 

Nach  der  §.  88b'  erwähnten  Methode  findet  Macfarlane,  die  zur  891 
Fankenentladung  erforderlichen  Potent ialdifferenzen  V  bei  den  Drucken 
p  für  eiue  Funkeulänge  von  0,5  mm: 

V  =  0,04579  V/>'  + ~202,9  p 
und  für  eine  solche  von  1  mm : 

V  =  0,08062  Vp'2  -f  219,84  p. 
In  verdichteter  Luft  nimmt  die  Schlagweite  ab. 

Wird  die  Luft  in  einem  geschlossenen  Recipienten,  in  welchem  zwei  892 
F.lektroden  einander  gegenüberstehen,  in  einem  Luft  bade  von  10  bis 
148,9° C.  erhitzt,  so  ändert  sich  nach  Snow  Harris  die  zur  Entladung 
erforderliche  Laduug  nicht.  Ist  aber  die  Luft  im  Recipienten  mit  der 
Atmosphäre  in  Verbindung,  so  nimmt  die  zur  Entladung  erforderliche 
Spannung  der  Dichtigkeitsabnahme  entsprechend  ab. 

In  verschiedenen  Gasen  sind  die  Schlagweiten  verschieden.  So  893 
Wehte  Faraday1)  auf  die  Mitte  des  Tellern  einer  Luftpumpe  eine 
Kugel  von  2,02  Zoll  Durchmesser,  an  dem  durch  die  Stopfbüchse  der 
Glasglocke  hindurchgehenden  Stab  darüber  eiue  kleinere  Kugel  von 
0.93  Zoll  Durchmesser  in  einem  Abstaude  von  0,62  Zoll  an.  Die  Glocke 
wurde  mit  gut  getrockneten  Gasen  bei  gleichem  Druck  und  gleicher  Tem- 
peratur gefüllt.  Ein  zweites  Kugelpaar  von  resp.  0,9:*  und  1,95  Zoll 
Durchmesser  war  isolirt  in  der  Luft  aufgestellt.  Die  grösseren  Kugeln 
waren  zur  Erde  abgeleitet,  die  kleineren  mit  dem  Conductor  der  Elek- 
trisirmasehine  verbundeu.    Die  kleinere  Kugel  des  Paaren  in  der  Luft 

')  Farad ay,  Exp.  Res.  Ser.  Vi,      t:t*l  u.  f.,  18:Jk\ 
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wurde  so  lauge  verschoben,  bis  gerade  nur  in  dem  Paar  iu  der  Luft  (L) 
oder  nur  im  Gase  (Cr)  Funken  übersprangen.  Sie  würden  dann  bei  der 
Scblagweite  D  =  \  {L  -\-  G)  zwischen  beiden  Paaren  gleichzeitig  über- 
gehen. Wenn  man  annehmen  kann,  dass  hierbei  die  Elektricität  des 
Conductors  sich  zwischen  den  Kugelpaaren  gleichmässig  theilt,  die  Schlag- 
weite aber  der  entladenen  Elektricitätsmenge  proportional  ist,  so  ent- 
spricht die  Schlagweite  D  der  zur  Durchbrechung  der  verschiedenen 
Gase  cet.  par.  erforderlichen  Elektricitätsmenge.  Die  Zahlen  unter  -|- 
und  —  in  der  folgenden  Tabelle  wurden  bei  positiver  und  negativer 
Ladung  des  Conductors  erhalten : 


■ 

+  G 

+  I> 

—  G 

-  L 

-  J) 

1,32 

0,89 

1,105 

0,75 

0,67 

0,720 

(2^4 •••••• 

0,86 

0,64 

0,750 

0,77 

0,69 

0,730 

0,79 

0,60 

0,695 

0,68 

0,59 

0,635 

0,72 

0,56 

0,640 

0,66 

0,58 

0,640 

0,68 

0,55 

0,615 

0,59 

0,70 

0,645 

0  •«»•■•» 

0,60 

0,41 

0,505 

0,52 

0,50 

0,510 

Leuchtgas    .  .  . 

0,61 

0,37 

0,490 

0,58 

0,47 

0,525 

0,44 

0,30 

0,370 

0,30 

0,25 

0,275 

Die  Reihenfolge  ist  also  für  beide  Elektricitäten  wesentlich  dieselbe 
und  durchaus  nicht  durch  die  Dichtigkeit  der  Gase  allein  bedingt.  —  Dass 
diese  Methode  ungenau  ist,  ist  bereits  schon  §.  890  erwähnt  worden. 


894  Macfarlane1)  hat  nach  der  §.  880  angeführten  Methode  das  Po- 
tential für  den  Uebergang  eines  Funkens  von  ?  =  0,5  mm  Länge  zwi- 
schen planparallelen  Platten  in  verschiedenen  Gasen  bestimmt.  Die 
folgende  Tabelle  enthält  die  Resultate.  Unter  (V)  sind  die  relativen 
Potentialdifferenzen  verzeichnet  ,  wenn  die  für  Luft  gleich  Eins  gesetzt 
ist,  unter  J)  ist  der  Druck  der  Elektricität  gegen  die  Luft  bei  der  Ent- 
ladung aufgeführt  (/)  =  KV*  /  8nV2,  wo  K  die  Dielektricitätsconstante), 
welchen  Chry st al  und  Macfarlane  die  dielektrische  Stärke  des 
Mediums  nennen.  Diesen  Resultaten  sind  die  von  anderen  Beobachtern 
erhaltenen  relativen  Werthe  von  V  beigefügt. 


J)  Macfarlane,  Phil.  Mag.  [5]  10,  p.  390,  1H80*.  Die  Versuche  von 
Faraday  siehe  §.  893,  Wiedemann  und  Rühlmann  §.578  u.  flgde., 
Röntgen  §.  582,  die  von  de  la  Rue  und  H.  Müller  im  Abschnitt  Funken- 
entladung der  galvanischen  Säule. 
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Gf.l 


( *  r 

Ii 

Faraday 

Wiedemann 
u.  Rühlmann 

de  la  Rue 
u.  H.  Müller 

•  Rönt- 
gen 

! 

Luft  .... 

1,000 

1,000 

251,4 

1,00 

1,00 

1,000 

Kohlensäure  . 

0,951 

0,905 

227,4 

0,92 

0,80 

1,065 

3287 

Sauerstoff  .  . 

0,930 

0,865 

217,5 

0,73 

0,77 

1,000 

2402 

Wasserstoff  . 

0,634 

0,402 

101,1^ 

0,53 

0,65 

* 

0,547 

1296 

Leuchtgas  .  . 

0,935 

0,874 

219,8* 

0,71 

Btickstoff  .  . 

0,88 

1,09 

0,746 

* 

| 

Aethylen   .  . 

_ 

1,08 

Chlorwasserst. 

— 



— 

1,59 

— 

— 

— 

Kohlenoxyd  . 

2634 

Sumpfgas  .  . 

2777 

Stickox3'd  .  . 

3188 

Die  Reihenfolge  der  Gase  stimmt  also  bei  den  verschiedenen  Beob- 
achtern nicht  mit  einander  überein. 


Baille1)  hat  ausser  in  verschiedenen  Gasen  auch  die  Schlagweite 
in  feuchter  und  erwärmter  Luft  in  gleicherweise  bestimmt,  wie  bei  den 
Versuchen  (§.  885),  nur  sprangen  die  Funken  zwischen  einer  festen  und 
einer  durch  eine  Mikrometerschraube  beweglichen  und  mit  der  Erde  ver- 
bundenen Kugel  von  3  cm.  Durchmesser  in  einem  geschlossenen  Messing- 
cylinder  von  10  cm  Durchmesser  und  20cm  Höhe  über,  welcher  zwei 
schmale ,  symmetrisch  gelegene,  innen  mit  Drahtnetz  belegte  Fenster 
hatte.  Um  den  Einfluss  der  Hülle  zu  climiniren,  wurde  die  Schlagweite 
in  freier  Luft  und  im  Cylinder  gemessen  und  dabei  die  Potentialdifferenz 
in  beiden  Fällen  bestimmt.  Man  muss  weniger  schnell  auf  einander  fol- 
gende Funken  anwenden,  ohne  Vergrösserung  des  Condensators ,  damit 
sich  die  Luft  in  der  Hülle  nicht  zu  sehr  erwärmt  und  elektrisirt. 

In  freier  Luft  ist  hiernach  die  zum  Ueberschlagen  der  Funken  er- 
forderliche Potentialdifferenz  am  kleinsten ,  sie  ist  in  einem  Metallcylin- 
der  grösser  und  noch  grösser  in  einem  Glascylinder.  In  letzterem  ist  sie 
für  den  ersten  Funken  viel  grösser,  als  für  die  folgenden.  Wird  das  Glas 
mit  einer  äusseren  Metallhülle,  einem  Stanniolblatt  umgeben,  so  wächst 
»eine  innere  Capacität  und  die  Zahlen  nähern  sich  denen  in  der  freien 
Luft. 

Wird  die  Metallhülle  mit  feuchter  Luft  gefüllt,  so  sinkt  die  Poten- 
tialdifferenz V  für  den  Funken  bedeutend,  z.B.  von  14,99 bis  10,01.  Bei 


J)  Baille,  Ann.  de  Chhn.  et  de  Phy*.  ['>]  29,  p.  181,  1883*;  Beibl.  7, 
|>.  »22*. 


662  Fnnkenentladung 

wachsenden  Drucken  =  25,5  bis  125,5  cm  Quecksilber)  bleibt  dan 
Verhältniss  V  p  für  jede  einzelne  Schlagweite  nahezu  constant.  Mit 
wachsender  Temperatur  nimmt,  wie  schon  Harris1)  gefunden,  das  zur 
Funkenbildung  erforderliche  Potential  V  und  nachßaille  auch  das  Pro- 
duct  K(l  -f~  a0i  wo  «  der  Ausdehnungseoefficient  der  Luft,  continuirlich 
ab,  so  das«  die  Abnahme  der  Masse  der  Luft  mit  der  Erwärmung  alleiu 
nicht  genügt,  um  die  Abnahme  der  Schlagweitc  zu  erklären;  dagegen  i«t 
das  Product  V(l  -f-  a02  nahezu  constant. 

Bei  verschiedenen  Gasen  ergab  sjch  das  Verhältniss  der  Poten- 
tiale für  verschiedene  Schlagweiten  in  einem  Gase,  z.  13.  Chlor  und  Luft 
nahezu  constant,  nur  für  sehr  kleine  Schlagweiten  ist  es  grösser;  das- 
selbe entspricht,  da  die  Capacitäten  der  Elektroden  constant  blieben,  den 
zu  einer  Entladung  erforderlichen  Ladungen.  Man  kann  es  als  „isoli- 
rende  Kraft  gegen  die  der  Luft  gleich  Eins"  bezeichnen. 

Die  isolirenden  Kräfte  /;  sind  für 

Wasserstoft'        Leuchtgas  Chlor 
k  =  0,50  0,59  0,85 

In  Chlorwasserstoff  fällt  k  mit  der  Schlagweite  /, 

(/  =  0,05  —  15  —  20,  k  —  1,551  —  1,57  —  1,35), 
und  ebenso  in  Kohlensäure 
(l  =  0,05  —  15  —  30  —  45,  k  =  1,66  —  1,36  —  0,94  —  0,75). 

Emo2)  hat  gleichfalls  den  Einfluss  der  Temperatur  und  Feuchtig- 
keit auf  die  Schlagweite  untersucht,  indem  er  zwei  in  einer  dreifach 
tubulirten ,  von  unten  erhitzten  Glaskugel  von  0,5 1  Inhalt  befindliche 
Metallkugeln  oder  Platten  mit  den  Belegungen  einer  Batterie  verband 
und  ihre  durch  eine  L an e' sehe  Maassflasche  gemessene  Ladung  bis  zum 
Uebergange  eines  Funkens  steigerte. 

Die  für  eine  Entladung  erforderlichen  Elektricitatsmengen  E  neh- 
men mit  steigender  Temperatur  t  ab  (z.  B.  t  =  15  bis  270°,  K  =  100 
bis  31,9  für  2,2  mm  grosse  Platten  ;  t  =  15  bis  280,  E  =  100  bis  28,2 
für  1.2  mm  grosse  Kugeln  u.s.  f.).  Die  Spannungen  P  sind  Pt  für  Kugeln 
von  im  Mittel  19,4  mm  Durchmesser,  Ptl  für  Kupferplatten  von  21,5  mm 
Durchmesser  und  Plu  für  eine  Messiugkugel  von  19,2  mm  und  eine 
Kupferplatte  von  21,6  mm  [Durchmesser  darzustellen  durch  die  Formeln: 

P,  =  102,18  —  0.1427/  —  0,000191/*, 
Pn  =  102,32  —  0,1498«  —  0,000334/», 
Pm  =  103,25  —  0,2137/  —  0,000187/". 

In  feuchter  Luft  ist  die  zu  einer  Entladung  erforderliche  Spannung 
P  kleiner3).  Zu  den  Bestimmungen  wurde  in  die  Glaskugel  eine  Lösung 

>)  Snow  Harri»,  Phil.  Trau*.  1834,  p.  230*.  —  2)  Emo,  Riv.  »cient.  In- 
dustr.  di  Firenze,  15,  p.  67,  1883»;  Beibl.  7,  p.  724*.  —  »)  Nach  Macfarlane 
und  Rintoul,  Proc.  Edinb.  Roy.  Sur.  1HS1  u.  1882,  p.  801*;  Beibl.  7,  p.  725* 
(vergl.  die  Methodf  Cj.  88»i),  ist  sie  meist  grösser. 
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von  lTkl.  H2S04  in  l,3Thln.  Wasser  oder  reines  Wasser  gegossen.  Die 
Spannkraft  derselben  ist  von  Regnault  gemessen.  Ist  f  der  hygro- 
metrische  Zustand  der  Luft,  so  ist  : 

1>  =  100  -  10  t  —  4i2, 

wo  100  die  PotentialdifFerenz  für  trockene  Luft  ist. 

In  einem  Gemisch  von  Luft  mit  Aethyläther  war  die  zu  einer  Ent- 
ladung erforderliche  Elektricitätsmenge  bei  11,5°  etwa  75  bis  76  Proc. 
toii  der  in  trockener  Luft.  —  lieber  die  Entladung  in  der  Flamme  siehe 
das  betreffende  Capitel. 

Sind  die  Elektroden  des  Funkenmikrometers  nicht  gleich  gestaltet,  897 
so  kann  sich  cet.  par.  die  Schlagweite  je  nach  der  Richtung  der  Ent- 
ladung andern.  Als  Faraday1)  zwischen  einer  grösseren  Kugel  von 
2  Zoll  und  einer  kleineren  von  1  4  Zoll  Durchmesser,  deren  eine  abge- 
leitet, deren  andere  mit  dem  positiven  oder  negativen  Conductor  der 
Elektrisirmaschine  verbunden  war,  Funken  übergehen  Hess  und  beobach- 
tete, bei  welcher  Entfernung  die  eigentliche  Funkenentladung  in  die 


Büscheleutladung  überging,  fand  er: 

Schlagweite  Büschel 

der  Funken  bei 

grosse  Kugel  +,  kleine  Kugel  abgeleitet         0,49"  0,52" 

grosse  Kugel  — ,  kleine  Kugel  abgeleitet         1,15  1,65 

kleine  Kugel  -f,  grosse  Kugel  abgeleitet         0,67  0,74 

kleine  Kugel  — ,  grosse  Kugel  abgeleitet         0,40  0,44 


Die  Schlagweite  bei  der  eigentlichen  Funkenentladung  ist  also  grösser, 
wenn  die  kleinere  Kugel  positiv  geladen  ist,  sei  es  direct,  sei  es  durch 
Influenz,  als  wenn  sie  mit  der  Erde  verbunden  ist. 

In  ähnlicher  Weise  verzweigte  Faraday1)  die  Entladung  der  Ley- 
dener  Flasche  zwischen  zwei  je  eine  Kugel  und  eine  Spitze  enthalten- 
den Zweigen,  Fig.  255,  in  welchen  diese  Elektroden  zwar  gleich  weit  von 

einander,  aber  entgegengesetzt  gestellt 
waren.  Die  Funken  sprangen  von  der 
mit  der  inneren  positiven  Belegung  ver- 
bundenen Kugel  (I)  zu  der  gegenüber- 
liegenden Spitze  über.  Bei  umgekehr- 
ter Ladung  ging  der  Funkenstrom  auf 
das  entgegengesetzte  Elektrodenpaar 
(II)  über.  Indes8  zeigten  sich  hier 
Abweichungen;  so  erhielt  Faraday  bei  geringeren  Entfernungen  der 
Elektroden  (Kugeln  von  2  und  0,25  Zoll  Durchmesser)  sowohl  bei  posi- 
tiver, wie  bei  negativer  Ladung  der  Flasche  im  ersten  Elektrodenpaare 
(I)  Büschelentladungen. 

»)  Faradav,  Exp.  Res.  8er.  13,  $.1480  u.  f.,  18fl8#  —  '-')  Farad  ay,  ibid. 
§.  ut>3  ii.  f.* 
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Bei  ungleichen  Abständen  der  Elektroden  (I  =  0,58",  II  =  0,79") 
gingen  bei  positiver  Ladung  der  Flasche  die  Entladungen  durch  beide 
Paare  fast  gleich,  bei  negativer  Ladung  durch  das  Paar  IL 

898  Dasselbe  geschieht,  wenn  man  die  grösseren  Kugeln  durch  Platten 
oder  auch  durch  Hohlkugeln  ersetzt,  welche  die  Spitzen  oder  kleineren 
Kugeln  fast  völlig  umschliessen.  Die  Entladung  findet  zwischen  der  posi- 
tiven Hohlkugel  und  der  negativen  kleineren  Kugel  leichter  statt1). 

899  Verzweigte  Gaugain*)  die  Entladung  seiner  Metallplatte  (§.  877) 
zwischen  zwei  gleichen,  aber  entgegengesetzt  gestellten  Paaren  von  je 
zwei  ungleich  grossen  Kugeln,  so  dass  bei  dem  ersten  AAX  die  Elektri- 
cität  von  der  kleineren  zur  grösseren,  bei  dem  zweiten  BBX  von  der 
grösseren  zur  kleineren  überging,  und  wurden  die  Abstände  der  Kugeln 
so  verändert,  dass  gerade  zwischen  beiden  Kugelpaaren  gleichzeitig  Fuu- 
ken  übersprangen,  so  waren  dieselben 

AA\  =  2cm,  BB\  =  1  cm  und  AA\  =  1cm,  BBy  =  0,8cm. 

Auch  hier  bemerkt  man  den  Einfluss  der  ungleichen  Influenz  der 
Kugeln  auf  einander  bei  verschiedenen  Entfernungen. 

900  Dass  diese  Resultate  nicht  durch  die  Ungleichheit  der  Form  und 
Oberfläche  der  beiden  Conductoren  der  Elektrisirmaschine  oder  durch 
etwaige  ungleiche  Elektricitätsverluste  bedingt  sind,  kann  man  zeigen, 
wenn  man  der  einen  der  die  Unterbrechungsstelle  begrenzenden  Elek- 
troden, zweier  ungleich  grosser  Kugeln,  z.  B.  mittelst  der  Hol tz1  sehen 
Maschine,  positive  oder  negative  Elcktricität  zuführt  und  die  andere 
unter  Einschaltung  eines  Galvanometers  mit  gut  isolirtem  Multiplicator 
zur  Erde  ableitet.  Wenn  letzteres  auch  in  beiden  Fällen  durch  gleiche 
aber  entgegengesetzte  Ablenkungen  anzeigt,  dass  die  durch  die  Funken- 
strecke gegangenen  Elektricitätsmengen  die  gleichen  sind,  so  ist  doch 
stets  die  Zahl  der  Funken  in  gleicher  Zeit  grösser,  wenn  die  positive 
Elektrode  die  grössere  Kugel  ist. 

901  Dauach  ist  also  auch  hier  ein  grösseres  Potential  zum  Uebergangr 
der  positiven  Elektricität  von  einer  Kugel  zu  einer  Spitze,  als  umgekehrt 
erforderlich.  Belli3)  hat  dies  direct  nachgewiesen.  Er  näherte  einem  mit 
der  inneren  Belegung  einer  Leydener  Flasche  verbundenen  isolirten,  am 
Ende  abgerundeten  Metallstab  eine  relativ  grosse,  mit  der  äusseren  Be- 
legung verbundene,  isolirte  Metallkugel.   Der  Funken  sprang  bei  positi- 


*)  Vergl.  A.  Righi,  Nuovo  Cimento,  [2]  16,  p.  89,  1876*.  —  2)  Oaugain, 
1.  c,  §.  877;  ähnlich  auch  Macfarlnne,  Proc.  Boy.  Soc.  Edinb.  p.  555,  1879 
u.  1880*;  Beibl.  5,  p.  68*,  bei  Versuchen  mit  einer  Platte  und  einer  kleinen 
Kugel  oder  Spitze.  —  8)  Belli,  Bibl.  Italian«,  36,  p.  280;  Corso  di  fisioa,  3. 
p.  ;»f.l,  1H38\ 
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ver  Ladung  der  Flasche  bei  einer  am  Quadrautelektrometer  gemessenen 
Spannung  von  8°,  bei  negativer  Ladung  von  nur  5°  über. 

Auch  aus  meinen  §.  578  u.  f.  erwähnten  Versuchen  folgt  dasselbe. 

Eine  primäre  Abhängigkeit  des  Entladungspotentials,  resp.  der  Schlag-  902 
weite  von  dem  Stoff  der  Elektroden  ist  noch  nicht  nachgewiesen  worden. 

Freilich  fand  Righi  (1.  c,  §.  898),  als  er  die  Entladung  zwischen 
zwei  Kugelpaareu  verzweigte  und  den  Abstand  des  einen  Paares  ver- 
änderte, bis  der  Funkenstrom  sich  gleichmässig  zwischen  beiden  ver- 
theilte, folgende  verschiedene  Schlagweiten: 

Kugeln  von  Kohle    Wismuth    Cadmiura    Blei    Zink  Kupfer 
25  24  24         20      23  22 

Nach  verschiedenen  Versuchen  geht  nach  ihm  etwa  in  der  Reihe 
Aluminium,  Eisen,  Messing,  Antimon,  Blei,  Kohle,  "Wismuth,  Platin, 
Cadmium,  Zinn,  Kupfer,  Zink  die  Entladung  leichter  von  dem  erst  ge- 
nannten elektrisirten  zu  dem  später  erwähnten  Metall  über,  als  umge- 
kehrt; indess  sind  die  Resultate  nicht  immer  constant. 

Diese  Versuche  sind  nicht  entscheidend,  einmal  wegen  Ungleich- 
heiten der  Oberfläche  und  Rauhigkeiten,  dann  auch,  weil  nach  einmaligem 
Funken  Übergang  zwischen  einem  Kugelpaar  die  Oberfläche  je  nach  dem 
Stoff  mehr  oder  weniger  corrodirt  wird  und  die  späteren  Funken  dem- 
entsprechend leichter  übergehen. 

Wurden  Funken  zwischen  einer  Kugel  von  24  mm  Durchmesser  und 
einem  Kegel  von  60°  Oeffnung  hergestellt,  so  war  nach  Holtz1)  ihr 
Längenverhältniss  1  : 3 ,  je  nachdem  der  Kegel  positiv  oder  negativ  war. 
Wurde  aber  der  Kegel  kugelförmig  mit  Seidenzeug  (oder  Leinen,  Wolleu- 
zeag,  Papier)  umhüllt,  so  wurde  die  Funkenlänge  gleich  und  viel  grösser. 
Auch  bei  Umhüllung  der  Kugel  verschwand  der  Unterschied  theilweise.  — 
Die»  beruht  indess  auch  wohl  nur  auf  einer  durch  die  schwach  leitende 
rauhe  Umhüllung  bewirkten  gleichmässigeren  Vertheilung  der  Elektrici- 
tät,  welche  sich  nicht  mehr  so  überwiegend  an  der  Spitze  ansammelt. 

Wir  haben  schon  früher  erwähnt,  dass  wenn  der  Luftraum  zwischen  903 
den  Elektroden  durch  die  anfängliche  Funkenentladung  verändert  wor- 
den ist,  derselben  erst  eine  weitere  Funkenentladung  unter  Thcilnahinc 
des  Stoffes  der  Elektroden  und  dann  noch  eine  schwächer  werdende  Gas- 
entladung folgt,  bis  durch  die  seitlich  zuströmende  Luft  der  frühere  Zu- 
stand so  weit  hergestellt  ist,  dass  sie  aufhört.  Je  nach  ihrer  Dauer  kann 
die  der  erst  entladenen  Elektricitätsmenge  folgende  verschieden,  die  in 
dem  entladenen  Leitersystem  zurückbleibende  grösser  oder  kleiner  sein. 

Je  nach  dem  schnelleren  oder  langsameren  Zuströmen  derElektrici- 
tät  zu  den  Elektroden  überwiegt  dabei  die  Metall-  oder  die  Gasentladung  2). 

»)  Holtz,  Wied.  Ann.  11,  p.  513,  1880*.  —  *)  Vergl.  auch  die  Versuche  von 
Rijke  mit  dem  Imluctorium,  Pogg.  Ann.  111,  p.  612,  18«o*. 
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In  einer  reiu  metallischen  Leitung  bemerkt  man  bei  Entladung  zwi- 
schen den  Conductoren  einer  Influenzmaschine  oder  einer  Batterie  fast 
nur  Metallfunken;  sind  aber  die  Elektroden  oder  eine  derselben  mit  der 
Elektricitätsquelle  (resp.  mit  den  Belegungen  einer  LeydeDer  Batterie) 
durch  feuchte  Schnure  verbunden,  so  überwiegt  die  Gasentladung,  welche 
relativ  sehr  dunkel  ist,  den  Funken  in  einer  weiteren  Hülle  umgiebtt 
und  die  erste  Funkenentladung  überdauert.  Im  rotirenden  Spiegel  er- 
blickt man  dann  einen  schwachen  Funken,  welcher  von  einem  allmählich 
dunkler,  werdenden  Lichtbande  umsäumt  ist,  das  je  nach  dem  Gase,  in 
welchem  die  Funken  übergehen,  gefärbt  ist.  Lässt  man  in  diesem  Falle 
die  Funken  zwischen  zwei  mit  Salzlösungen  von  Kupferchlorid,  Chlor- 
natrium, Chlorstrontium  u.  s.  f.  getränkten  Bimssteinkugeln  überschlagen, 
so  ist  das  Lichtband  grünlich,  gelblich,  röthlich  gefärbt. 

Diese  Erscheinungen  treten  bei  den  Entladungen  eines  Induetoriums 
noch  deutlicher  hervor,  weshalb  wir  sie  dabei  ausführlicher  besprechen 
werden. 

904  Wenn  daher  auch  das  zur  Einleitung  einer  Entladung  erforderliche 
Potential  von  dem  Stoff  der  Elektroden  unabhängig  ist,  so  ist  doch  die 
bei  der  Entladung  selbst  übergehende  Elektricitätsmenge  um  so  grösser, 
je  leichter  die  Elektroden  zerstäubt  oder  verflüchtigt  werden  u.s.  f.  Da- 
her ist  der  Rückstand  nach  der  Entladung  durch  eine  bestimmte  Schlag- 
weite im  Allgemeinen  um  so  kleiner,  je  flüchtiger  die  Elektroden  sind, 
er  ist  kleiner  bei  Anwendung  von  amalgamirten  Quecksilberelektroden 
als  bei  der  von  Platinelektroden  u.  s.  f. 

905  Auch  die  ungleiche  Temperatur  der  Elektroden  übt  einen  Einfluss 
auf  die  Elektricitätsmengen  aus,  welche  sich  zwischen  ihnen  entladen. 
Dies  kann  man  namentlich  gut  an  den  Funken  des  Induetoriums  studiren. 

Herwig1)  verbindet  zwei  gleiche  0,36  mm  dicke  Drähte  mit  den 
Enden  der  Inductionsrolle  eines  Stöhrer'schen  Induetoriums  und  stellt 
sie  in  horizontaler  Richtung  rechtwinkelig  zu  einander,  so  dass  sie  sich 
im  Abstände  von  V«  bis  4mm  kreuzen,  und  spannt  ihre  freien  Enden 
durch  Gewichte.  Ein  Gyrotrop  gestattet  den  Iuductionsstrora  umzukeh- 
ren. Durch  einen  zweiten  constanten  Strom  kann  der  obere  Draht  er- 
hitzt werden.  Der  Ausschlag  des  in  den  Inductionskreis  eingeschalteten 
Galvanometers  durch  einen  einzelnen  Oeffnungsinductionsstrom  ist : 


Abstand  Drähte  kalt  -+~  Draht  glühend  —  Draht  glühend 
0,25  126,5  261,0  337,0 
0,5  55,5  122,5  201,5 
0,75  40,0  55,5  175,0 
1,5  5,0  19,0  82,0 
4,0                4,0                    15,0  30,0 


*)  Herwig,  Pogg.  Ann.  159,  p.  565,  1876*. 

\ 
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Es  geben  also  die  grössteu  Eleklricitätsniengen  über,  wenn  der  nega- 
tive Draht  glüht,  geringere,  wenn  der  positive  glüht,  am  wenigsten  ohne 
die  Erwärmung  (vergl.  das  Verhalten  in  verdünnten  Gasen,  §.  634). 

Ist  endlich  das  Potential  an  den  Elektroden  so  weit  gesunken,  dass  9<Xi 
es  in  Folge  der  immer  schwächer  werdenden,  zerstäubenden  Wirkung  und 
zeitlich  zuströmenden  kalten  Luft  nicht  mehr  für  einen  weiteren  Ueber- 
gang  derElektricität  genügt,  so  bleibt  in  dem  Leitersystem  ein  Rückstand 
von  Ladung,  welcher  indess  nicht  mit  dem  bei  ununterbrochen  leitender 
Verbindung  der  entgegengesetzt  geladenen  Belegungen  eines  Conden- 
sators  oder  eiuer  Batterie  verwechselt  werden  darf.  Schiebt  man  dann 
die  Elektroden,  zwischen  denen  der  Funken  übergegangen  ist,  au  ein- 
ander, so  findet  bei  einer  gewissen  Entfernung  eine  neue  Entladung 
statt,  und  dieses  Verfahren  lasst  sich  wiederholen,  bis  die  entgegen- 
gesetzt geladenen  Leitersysteme  durch  eine  Reihe  von  Partialent- 
ladungen  völlig  entladen  sind. 

Die  Grösse  des  nach  eiuer  Funkenentladung  einer  Batterie  verblei- 
benden Rückstandes  hängt  ab  von  der  Wirkung  des  ersten  Eutladungs- 
funkens,  dem  Abstände  der  Elektroden  und  der  Erhitzung  der  Luft  zwi- 
schen ihnen,  sowie  von  der  Schnelligkeit,  mit  welcher  bei  und  nach  der 
ersten  Entladung  die  Elektricitäten  den  Elektroden  zuströmeu,  also  vou 
den  zwischen  den  Belegungen  und  den  Elektroden  eingeschalteten  Kör- 
peru, von  der  Schnelligkeit  des  Hervortretens  der  in  das  Dielektricum 
der  Batterie  eingedrungenen  Elektricitäten  u.  s.  f. 

Mau  kann  nach  Riess1)  die*  Grösse  des  Rückstandes  nach  der  907 
Funkenentladung  bestimmen,  indem  man  die  Batterie,  deren  Flaschen- 
zahl z  sei,  erst  mit  einer  bestimmten  Elektricitätsmenge  q  ladet,  bis  die 
Entladung  bei  einer  gegebenen  Schlagweite  l  =  bqjz  erfolgt,  und  so- 
dann mittelst  der  Maassflasche  beobachtet,  welche  Elektricitätsmenge  ql 
ihr  zugeführt  werden  muss,  damit  eine  zweite  Entladung  eintritt.  So  war 
J£.  B.  bei  Einfügung  eines  4  Linien  langeu,  '/»  Linie  dicken  Kupferdrah- 
tes, eines  Platindrahtes  von  0,052  Linien  Dicke  und  102  Zoll  Lauge, 
oder  einer  Wassersäule  von  41/*  Linien  Dicke  und  8,3  Zoll  Lange  in 
den  Schliessungskreiw : 


Kupferdraht      Platindraht  Wassersäule 
4'"  102" 


z 

l 

2 

«i 

Q 

«i 

Q 

Vi 

:\ 

l 

6,0 

5,0 

6,0 

5,0 

6,0 

3,5 

2 

10,2 

8,8 

10,5 

8,7 

10,5 

7,0 

3 

15,0 

13,0 

15,0 

12,5 

14,5 

10,5 

')  Rieas,  Po^g.  Ann.  53,  p.  5,  1841*;  Reibungselektr.  2,  p.  80  u.  f.* 
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Kupferdraht 
4" 

Platindraht 

Wassersäule 

102" 

z 

7 
1 

2  2i 

2 

2i 

4 

1 

8,0  6,5 

8,0  6,5 

8,0 

4,5 

o 
& 

14,5  1J,D 

14,1)  11,/ 

14,0 

9,0 

3 

i)i  K  ITA 

1  Q  7      1  7  n 
1  V ,  /       1  /  ,U 

in  e 

19,0 

1  O  TL 

5 

1 

10,0  9,0 

10,0  9,0 

11,0 

5,0 

41 
- 

18,0  15,0 

19,0  16,5 

19,0 

11,7 

Q 
O 

27,0  22,5 

25,5  22,5 

26,0 

17,0 

b 

0,55  0,65 

0,55  0,65 

0,55 

0,88 

Während  also  der  für  die  Einheit  der  Elektricitätsmenge  der  Batte 
berechnete  Rückstand  bei  ganz  metallischen  Schliessungsbogen  ziem  Ii 
unverändert  bleibt,  wächst  derselbe  bei  Einfügung  von  Wassersäul 
durch  welche  die  Elektricitäten  der  Entladungsstelle  nur  langsam  > 
fliessen,  in  hohem  Grade.  Bei  obigen  Versuchen  ist  er  dann  0,375  v 
der  ursprünglichen  Ladung 1). 

Bei  verschiedenen  Elektroden,  Kugeln  von  6,25  Linien  Durchines* 
oder  Scheiben,  sowie  bei  Unterbrechung  des  Schliessungsbogens  noch  ] 
einer  zweiten  Stelle  durch  eine  Funkenstrecke  betrug  die  in  der  Er 
ladung  verschwundene  Elektricitätsmenge  im  Mittel  0,846  der  gesamt 
ten  Ladung,  also  der  Rückstand  0,154  derselben. 

Kann  man  annehmen,  dass  bei  Annäherung  der  Kugeln  des  Funke  i 
mikrometers  bis  zu  einer  zweiten  und  dritten  Entladung  die  Rückstänt 
je  in  demselben  Verhältnisse  zu  einander  stehen,  wie  die  zuerst  in  d; 
Batterie  eingeführte  Elektricitätsmenge  zum  ersten  Rückstände,  so  vei 
halten  sich  die  successiven  Schlagweiten  wie  1 :  a :  a3: . . .  a"_1  und  di 
jedesmal  entladenen  Elektricitätsmengen  wie  1  —  a :  (1  —  a)a :  (1  —  a)a 
d.  h.  sie  bilden  die  Glieder  einer  geometrischen  Reihe. 

Bei  Batterien  von  verschiedener  Capacität  S  beginnt  cet.  par.  beiglei 
eher  Funkenlünge  die  Entladung  bei  gleicher  Dichtigkeit  q/8.  Da  uui 
die  Entladung  so  lange  andauert,  bis  die  Dichtigkeit  auf  einen  aliquot»  i 
Theil  der  ersten  gefallen  ist,  ist  der  Rückstand  der  ersten  Ladung  q  pro- 
portional. Indem  sich  dies  bei  jeder  weiteren  Partialentladung  wieder 
holt,  muss  die  Zahl  derselben  bis  zur  Berührung  der  Kugeln  des  Funken- 
mikrometers  von  der  ursprünglichen  Ladung  q  unabhängig  sein.  Inde-- 
ist  dieses  Resultat  ungenau,  da  die  Funkenbahn  bei  grösserem  q  relativ 
stärker  erhitzt  wird  und  so  auch  relativ  grössere  Elektiicitätsuiengeii 
übergehen  *). 


l)  Auch  Oaugain  fand  bei  seinen  §.  877  erwähnten  Versuchen  das  ent 
sprechende  Resultat.  —  a)  Eine  andere  Anrieht  siehe  Riess,  Pogg.  Ann.  7S 
p.  43.5,  1849*. 
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Schaltet  man  in  den  Schliessangskreis  einer  Batterie  ein  Funken-  90!) 
mikrometer  ein,  dessen  Kugeln  einander  näher  gestellt  sind,  als  der 
Schlagweite  der  in  der  Batterie  angehäuften  Elektricitäten  entspricht, 
und  entladet  dieselbe  durch  einen  Fallapparat,  so  erfolgt  ebenfalls  ent- 
sprechend jeder  Partialentladung  im  Fallapparat  bei  allmählicher  An- 
näherung seiner  Kugeln  zwischen  den  Kugeln  des  Mikrometers  eine  Reihe 
von  Entladungen.  Beobachtet  man  dieselben  in  einem  parallel  zur  Funken- 
bahn des  Mikrometers  rotirenden  Spiegel,  so  sieht  man  darin  eine  Reihe 
von  einzelnen,  den  Partialentladungen  entsprechenden  Funken.  Jede  die- 
ser Partialentladungen  kann  aus  einer  Reihe  oscillirender  Entladungen 
zusammengesetzt  sein  ')  (vgl.§.  196  u.f.).  Noch  besser  bedient  man  sich 
hierzu  einer  G eis s ler' sehen  Entladungsröhre,  durch  welche  schon  bei 
«ehr  geringen  Potentialdifferenzen  Entladungen  hindurchgehen. 

Elektricitätsrückstänrie  bleiben  auch  in  der  Batterie  beim  Zerspren-  910 
gen  eines  Drahtes  durch  die  Entladung,  wobei  zuletzt  an  den  Zerreissungs- 
stellen  Funken  auftreten,  wie  schon  van  Marum  beobachtet  hat2). 

Lässt  man  die  Entladung  einer  Batterie  oder  eines  Conductors  durch  911 
eine  Reihe  hinter  einander  gestellter,  an  ihren  Enden  abgerundeter  und 
isoUrter  Drähte  hindurchgehen ,  so  ist  die  Gesaramtlänge  aller  Funken 
gTösser  als  die  einfache  Schlagweite 3). 

Klebt  man  auf  eine  Glasröhre  spiralig  Stanniolblättchen  oder  Füt- 
tern im  Abstände  von  0,5  bis  1  mm  auf,  oder  bestreut  man  ein  vorher 
gefirnisstes  Brett  mit  Messingfeilen,  so  erscheint  die  Funkenbahn  zwischen 
denselben  bei  Entladung  der  Batterie  oder  des  Conductors  durch  die  be- 
legte Glasröhre  in  den  betreffenden  Formen  auf  langen  Strecken  erleuch- 
tet4). In  ähnlicher  Weise  kann  man,  wenn  man  über  den  Goldschnitt 
eines  Buches  die  Entladung  hinüberleitet,  sehr  lange,  unterbrochene  Fun- 
ken erhalten  s). 

Diese  Verhältnisse  bei  Einschaltung  mehrerer  Funkenstrecken  in  den  912 
Entladungskreis  der  Batterie  hat  Vi  IIa  ri«)  unter  gewissen  Bedingungen 
nntenmeht. 

')  A.  M.  Mayer  (Sillim.  Am.  J.  [3]  8,  p.  436,  1874*;  Phil.  Mag.  [4]  49, 
p.  47,  1875')  berusat  dünnes  Druckpapier  über  brennendem  Kampher,  schneidet 
ilarau*  kreisförmige  Scheiben  von  15  cm  Durchmesser  und  setzt  sie  dann  in 
schnelle  Rotation,  wodurch  sie  eben  werden.  Zu  beiden  Seiten  werden  Kugeln 
aufgestellt ,  zwischen  denen  die  Funken  überschlagen  und  Löcher  in  das  Papier 
bohren.  Man  kann  so  die  Gesetze  der  Entladung  studiren.  Die  Zeit  wird  durch 
«ine  mif  einer  Spitze  versehene  Stimmgabel  verzeichnet,  die  man  der  berussteu 
Wte  der  Scheibe  nähert.  Hierbei  kann  indess  das  Papier,  zu  dessen  Durch- 
brechung eine  ziemlich  hohe  Poteutialdifferenz  erforderlich  ist,  den  Gang  der 
Rürkstünde  ganz  wesentlich  beeinflussen.  —  *)  van  Marum,  Beschreibung  einer 
Rlektrisirmaschine,  1.  Fortsetzung,  Leipzig  1788,  4°,  3.  Abschnitt,  8,  p.  13.  — 
3)  Belli,  Corso  di  fiaica,  3,  p.  585,  1838  .  —  *)  D  ei  manu,  Paetz  und  von 
Troostwvk,  Gehler'«  Wörterb.  3,  p.  461*.  —  6)  Priestley,  Geschichte  der 
Klektricität,  deutsche  Ausgabe,  p.  373*.  —  •)  Villari,  Atti  della  R.  Ace.  dei 
Lincei,  6,  p.  176,  1882*;  Beibl.  (i,  p.  699*. 
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Eine  Batterie  wurde  unter  Einschaltung  von  Widerständen  durch 
ein  Funkenmikrometer  mit  1  mm  starken  Platindrähten  und  zwischen 
zwei  vor  eine  photographische  Platte  gestellten ,  1  mm  dicken ,  an  einem 
Fallapparat  befestigten  Platindrähten  entladen.  Die  Funkenlänge  im 
Mikrometer  (die  Länge  des  „Mikrometerfunkens")  sei  Z»,  die  im  Fall- 
apparat (die  des  „Ausladerfunkens")  Z^.   Es  ergab  sich: 

Ist  L  =  0,  so  ist  die  Summe  L  +  L\  ein  Minimum  (26  mm).  Ist 
L  oder  Lx  sehr  klein  «  2  mm),  so  wächst  die  Länge  des  anderen  Fun- 
kens, so  dass  L  -f-  Lx  sich  einem  Maximum  (40  mm)  nähert.  Für  Län- 
gen von  L  oder  Li  zwischen  3  und  30  mm  bleibt  L  -}-  Lx  auf  einem 
constanten  mittleren  Werth  (32  mm),  der  grösser  ist,  als  die  Schlagweite 
bei  einer  Unterbrechung. 

Der  verlängernde  Eintiuss  einer  kleinen  Unterbrechungsstelle  auf  die 
Funken  an  der  zweiten  Unterbrechungsstelle  rührt  zum  Theil  davon  her, 
dass  ein  grosser  Theil  der  inneren  Entladung  aer  Batterie,  d.  h.  der  über 
ihre  unbelegten  Ränder  ausgebreiteten  Elektricitäten ,  durch  dieselbe 
hindurchgeht,  und  die  iu  der  Batterie  selbst  erzeugte  Wärme  ist  in  der 
That  dabei  viel  kleiner,  als  ohne  die  kleine  Funkenstrecke  (siehe  weiter 
unten). 

Auch  sind  die  Lichtfransen  und  die  bei  Bestäuben  mit  Mennige- 
schwefelpulver ausgezeichneten  Stellen  der  unbelegten  Ränder  der  Bat- 
terieflaschen kleiner  bei  einer  kurzen  Unterbrechungsstelle  als  bei  einer 
continuirlichen  Schliessung. 

Werden  Kartenblätter  in  das  Funkenmikrometer  eingefügt,  so  nimmt 
die  Länge  des  Ausladelfunkens  L{  mit  der  Zahl  derselben  ab;  ebeuso 
wirkt  eine  dünne  Glas-  oder  Glimmerplatte.  Ferner  wird  der  Ent- 
ladungsfunken durch  Einschaltung  von  Kupfervitriollösung  u.  s.  f.  in  die 
Schliessung  ein  wenig  verlängert  uud  dabei  die  innere  Entladung  fast 
vernichtet. 

Wird  in  den  Schliessungskreis  eine  mit  Feilspänen  bestreute  Glas- 
platte gebracht,  so  wird  der  Ausladerfunken  verkürzt  und  schwächer. 
Strecken  von  verdünnter  Luft,  z.  B.  Geissler'sche  Röhren,  wirken  in 
gleicherweise  noch  stärker;  Wasserstoff  an  Stelle  der  Luft  in  der  Strecke 
des  Funkenmikrometers  verkürzt  den  Ausladerfunken  weniger  stark. 
Wird  eine  60  bis  70  mm  lange  WasserstofFschicht  iu  die  Schliessung  ein- 
geführt, so  ist  der  Ausladerfunken  bei  schueller  Schliessung  durch  deu 
Fallapparat  kürzer,  bei  langsamer  länger. 
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5.  Entladungen  an  der  Oberfläche  des  Schliessungs- 
kreises.   Entladungen  im  unterbrochenen  Schliessungs- 
kreise und  in  Inductionskreisen  bei  der  Batterie- 
entladung. 

a.   Entladungen  an  der  Oberfläche  des  Schliessungs- 
kreises der  Batterie. 

Wie  bei  dem  Strome  der  galvanischen  Säule  ladet  sich  auch  bei  dem  913 
Durchgange  einer  Batterieentladung  die  Oberfläche  des  Schliessungs- 
kreises  mit  freier  Elektricität  von  der  positiven  zur  negativen  Belegung 
hin  mit  veränderlicher  Dichte;  indess  ändert  sich  der  Potentialabfall  nach 
seiner  Grösse  und  bei  oscillirenden  Entladungen  auch  nach  seiner  Rich- 
tung sehr  schnell.  Einfache  Verhältnisse  sind  also  schwer  herzustellen. 
Auf  dieser  Ladung  beruhen  die  folgenden  Erscheinungen. 

Leitet  man  durch  einen  sehr  dünnen,  an  einem  Ende  abgeleiteten  914 
Draht  den  Strom  einer  äusserst  kräftigen  Elektrisirniaschine,  so  strömen 
aus  allen  Seiten  desselben  Buschelentladungen  aus,  Fig.  256,  indem  die 

Fig.  256. 


Ladung  der  Oberfläche  des  Drahtes  so  gross  ist ,  dass  Entladungen  ein- 
treten können1).   Die  Luft  riecht  dabei  nach  Ozon'J). 

Aehnliche  Erscheinungen  beobachtet  man  nach  Puluj3)  an  den 
zn  Beleuchtungszwecken  dienenden  elektrischen  Glühlampen.  In  einer 
solchen  erscheint  bei  200  bis  230  Volts  Spannung  blaues  Glimmlicht  an 
den  Platinelektroden,  an  beiden  bei  Wechselströmen,  sonst  würde  es  nur 
an  der  negativen  Elektrode  auftreten.  Mit  wachsender  Verdünnung  brei- 
tet sich  dasselbe  mehr  aus,  geht  aber  stets  radial  vom  Platindraht  aus, 
wobei  es  unscheinbarer  wird. 

Wenn  neben  einem  sehr  dünnen  Drahte,  der  in  eiuem  Glascylinder  915 
ausgespannt  ist ,  die  umgebende  Luft  sehr  verdünnt  ist ,  kann  schon  bei 


M  Siehe  n.  a.  Gehler' s  Wörterbuch,  3,  p.  45»*.  —  *)  van  der  Will  igen, 
Pogg  Ann.  98,  p.  511,  1856*.  —  s)  Puluj,  Wiener  Zeitschrift  <les  elektroteehn. 
Verein«,  J,  p.  30,  188:i*;  Beibl.  8,  p.  63*. 
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starken  Entladungen  einer  Batterie,  bei  denen  der  Draht  in  gewöhnlicher 
Luft  zerbogen  wird  und  durch  die  dabei  geleistete  Arbeit  die  Wärme  im 
Schliessungskreise  vermindert  wird,  ein  Theil  der  Elektricität  durch  die 
Luft  gehen  und  dann  nimmt  die  durch  ein  eingeschaltetes  Luftthermo- 
meter gemessene  Erwärmung  w  im  Schliessungskreise  zu.  Dies  tritt  bei 
dickeren  Drähten  nicht  hervor l).  So  betrug  z.  B.  bei  Einschaltung  eines 
2  Zoll  langen  Platindrahtes  von  0,042  Linien  Dicke  in  den  Schliessungs- 
kreis die  Erwärmung  w  im  Luftthermometer,  sowie  die  auf  die  Elektrici- 
tätsmenge  £  =  1  berechnete  Erwärmung  wu  bei  verschiedenen  Drucken  d 


<1  = 

12 

16 

20 

24 

d  =  27,75" 

w  = 

19,7 

32,1 

44,5 

55,0 

wl  = 

0,55 

0,50 

0,45 

0,38 

d  =  1"' 

w  = 

19,4 

34,5 

62,7 

104,0 

0,54 

0,54 

0,63 

0,72 

Bei  grösseren  Elektricitätsmengen  leuchtet  dann  auch  die  Luft  im 
Glascylinder  auf,  ohne  dass  dabei  der  Draht  stark  verbogen  wird. 

In  Folge  dieses  partiellen  Durchganges  der  Entladung  durch  die 
den  Draht  umgebende  verdünnte  Luft  bedarf  es  in  derselben  einer  viel 
grösseren  Elektricitätsmenge,  um  ihn  zu  schmelzen,  als  in  dichterer2). 

!)1()         Entladet  man  eine  Batterie  durch  einen  Schliessungsdraht  ab,  den 
„Stainmdraht",  und  bringt  au  irgend  einer  Stelle  desselben  einen  gerade 
Fig.  257.  ausgespaunten  seitlichen  „Astdraht4*  cd 

an,  dem  bei  d  in  derselben  Richtung  ein 
T  Seitendraht   cf  gegenüber  ausgespannt 

f  fflT         *st'  80  £cnt        ^er  Entladung  (jer  ßat. 

|      1  terie   ein   Funken    zwischen    d   und  e 

^  ü,,cr3)- 

917  Man  nennt  diese  Entladung  iu  der  Leitung  edef  die  Seite nen t- 
ladung.  Ihr  Verhalten  ist  von  P.  Riess*)  studirt  worden.  Die  posi- 
tive Ladung  der  Batterie  (7  Flaschen  von  etwa  je  3,6  Quadratfuss  Ober- 
fläche) wurde  mittelst  der  Maassflasche  gemessen,  die  Entladung  geschali 
durch  den  Fullapparat.  In  die  Unterbrechungsstelle  des  seitlichen  Drah- 
tes edefwar  ein  Funkenmikrometer  eingeschaltet.  Wurden  die  Kugeln 
desselben  mit  einander  in  Berührung  gebracht  und  der  Seiteudraht  mit 


l)  Riesa,  Abli.  1,  p.  129*;  Beil.  Monatsber.  1856,  p.  241*.  —  3)  Snow  Har- 
ri», Phil.  Trans.  124,  p.  242,  1K34*.  —  *)  Die  erste  Beobachtung  einer  Seiten- 
entladung  ist  von  Priestley  (Phil.  Trans.  59,  p.  57,  1759,  60,  p.  170,  lp'j, 
1760")  gemacht  worden,  als  er  eine  Flasche  durch  eine  Gliederkette  entlud  und 
zugleich  mit  der  äusseren  Beleguug  durch  einen  Eisendraht  eine  Metallkugel  ver- 
band, der  ein  7  Pubs  lauger,  wenige  Zoll  dicker,  mit  Stauniol  bekleideter  Papp- 
cylinder  gegenüberstand.  Bei  der  Entladung  der  Flasche  sprang  ein  Funken 
zwischen  der  Kugel  nud  den»  Cylinder  über.  —  *)  Riess,  Abh.  d.  Beil.  Akad. 
1849';  Pogg.  Ann.  76,  p.  46'.,  1849*;  Reibelektr.  2,  p.  246*. 
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einem  Elektroskop  verbunden,  so  zuckten  seine  Blätter  bei  der  Kutludung 
der  Batterie.  Weder  ein  in  den  isolirten  Seitenzweig,  noch  ein  in  deu 
Seitendraht  eingefügtes  Luftthermometer,  noch  ein  Jodkaliumzersetzung»- 
apparat  gab  einen  Strom  darin  an.  Wurden  die  Kugeln  den  Funkeu- 
mikrometers  von  einander  entfernt,  so  schlug  ein  Funken  in  demselben 
über,  das  mit  dem  Seitendraht  verbundene  Elektroskop  lud  sich  mit  posi- 
tiver Elektricität.  Bei  wachsender  Ladung  der  Batterie  waren  indes«  die 
Divergenzen  seiner  Goldblättchen  sehr  veränderlich,  bald  grösser,  bald 
kleiner;  ebenso  bei  Vergrößerung  der  Funkenstrecke  des  Mikrometers, 
da  sich  nach  der  Ladung  durch  den  Seitendraht  das  Elektroskop  sofort 
wieder  mehr  oder  weniger  rückwärts  entlud. 

Die  Kugeln  des  Mikrometers  in  der  Seitenleitung  wurden  auf  ver-  918 
*chiedene  Entfernungen  k  gebracht  und  die  kleinste  Elektricitätsmenge 
q  beobachtet,  welche  bei  einer  gegebenen  Flaschenzahl  z  in  die  Batterie 
geführt  werden  musste,  um  in  der  Seitenleitung  eine  Funkenentladuug 
zu  bewirken.   Dann  war  : 

I.  Bei  constanter  Zahl  z  der  Flaschen 

k  =       0,1      0,2      0,24      0,3      0,34      0,4      0,44  0,48"' 
q  beob.  12,0    16,0    18,0      20,0    22,0      25,0    26,0  27,0 
q  ber.    12,1     17,1    18,7      20,J)    22,3      24,2    25,4  26,5 

II.  Bei  veränderlicher  Zahl  z  der  Flaschen 
k  =  0,1"' 

z  —  234  5         6  7 

q  beob.  6,0  8,0  10,0  13,0  15,0  18,0 
q  ber.       5,2      7,8      10,4      13,0      15,6  18,1 

k  =  0,4"' 

z  =  2  3  4  5  6  7 

q  beob.  11,0  16,0  21,0  26.0  31,0  36,0 
q  ber.       10,4      15,6      20,7      25,9      31,1  36,3 

m 

Die  Berechnung  geschab  in  der  ersten  Reihe  nach  der  Formel  q  =  38.23  Vk, 
in  der  zweiten  nach  der  Formel  q  =  8,2  fr 

Vi. 

Demnach  ist  die  Schlagweite  der  Seitenentladung 

'  -  ■  (*;)' 

d.  h.  proportional  dem  Quadrat  der  Dichtigkeit  der  Elektricität  in  der 
Batterie,  resp.  dem  Quadrat  ihrer  Scldagweitc. 

Bei  Verlängerung  des  Seiteudrahtes  wächst  bei  gleicher  Ladung  der  919 
Batterie  die  Schlagweite  der  Seitenentladung  bis  zu  einem  Maximum. 
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Bei  z  Flaschen  berechnete  sich  bei  analogen  Versuchen  wie  oben  nach 
Formel  q  =  bV  k  der  Werth  b  wie  folgt: 

Lange  des  Seitendrahtes       7         56     160,6  bis  328" 
b    62,9      37,3  52,5 

Bei  Verlängerung  des  Astdrahtes  nimmt  dagegen  die  Schlagweite 
der  Seitenentladung  ab.  War  der  Seitendraht  constant  160,6"  lang,  so 
betrug: 

Länge  des  Astes      0        7      61  188" 
b   25,6    27,9    32  34,7 

920  Bei  wachsendem  Abstände  A  des  Seitenzweiges  von  der  inneren 
Belegung  nimmt  die  Schlagweite  in  demselben  ab,  und  zwar  zuerst  lang- 
samer, dann  schneller.  Bei  grösserer  Länge  L  des  Stammdrahtes  ist  da- 
bei die  Schlagweite  in  einem  Zweige  grösser,  welcher  gleich  weit  von  der 
inneren  Belegung  oder  auch  an  einem  ähnlich  gelegenen  Punkte  ab- 
geleitet ist.  So  fand  sich  z.  B.  in  obiger  Formel  der  Werth  b  und  die 
für  eine  bestimmte  Elektricitätsmenge  berechnete  Schlagweite  A: 


L  = 

138" 

A 

38 

50 

59 

61 

71 

81" 

b 

21,0 

23,7 

24,7 

25,3 

34,0 

45,2 

A 

0,7 

0,56 

0,51 

0,48 

0,27 

0,15 

L  = 

231" 

A 

61 

101 

136 

b 

17,9 

25.0 

35,7 

A 

0,97 

0.50 

0,24 

Auch  hier  ist  iu  der  ersten  Reihe  A  für  A  =  81  noch  kleiner  ab 
in  der  zweiten  Reihe  für  den  jenem  Punkte  ähnlich  gelegenen,  für  welchen 
A  =  136  ist. 

921  Werden  in  den  Stammkreis  hinter  die  Abzweigung  verschiedene 
Messing-  und  Neusilberdrähte  von  den  relativen  Widerständen  w  ein- 
geschaltet, so  ergeben  sich  die  Wert  he  b  und  für  gleiche  Elektricitäts- 


mengen  23.8  die  Sehl 

u  g  weiten 

A. 

Länge 

Radius 

w 

6 

const ). 

Messing 

24,5" 

0,6667 

5,0 

28,4 

0,7 

24,5 

0,1456 

24,9 

27,7 

0,74 

Neusilber 

24,2 

0,0208 

32,06 

24,3 

1,0 

Messing 

48,3 

0,1456 

45,2 

22  2 

1,15 

Neusilber 

32,0 

0,008 

41,84 

21,3 

1,25 

Die  Schlagweitc  der  Seitenentladung  nimmt  also  mit  dem  Wider- 
stande des  Stammes  sehr  wenig  zu ,  wenn  dabei  seine  Länge  nicht  ge- 
ändert wird,  wolil  aber  bedeutender  mit  wachsender  Länge  desselben. 

922         Wird  der  Seitendraht  zur  Erde  abgeleitet,  so  ist  der  Funken  zwi- 
schen denselben  und  dem  Ast  sehr  viel  heller,  indem  nun  der  Entladungs- 

\ 
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ström  der  Batterie  von  dem  Ableitungspunkte  aus  auf  zwei  I'arallclwegen, 
einmal  durch  die  Stammleitung,  dann  durch  die  Seitenleitung  zu  der  mit 
der  äusseren  Belegung  verbundenen  Erde  übergeht. 

Bei  anderen  Versuchen  von  Riess  wurde  ein  Punkt  des  Schliessung»-  923 
bogens  der  Batterie  mit  der  hinteren  Fläche  einer  52  Linien  grossen  Con- 
densatorplatte  A  verbunden,  der  in  einiger  Entfernung  conaxial  die  zweite 
Condeusatorplatte  B  gegenüberstand,  welche  durch  einen  einige  Zoll 
langen  Draht  mit  dem  Funkenmikrometer  verbunden  war,  an  dessen 
freier  Kugel  ein  106,6  Zoll  langer  Seitendraht  befestigt  war.  Die  Seiten- 
entladung geschah  dann  nur  durch  die  in  B  bei  der  Entladung  influen- 
zirte  Elektricität.  Wiederum  entsprachen  die  zu  einer  Seitenentladung 
erforderlichen  Quantitäten  q  der  Elektricität  in  der  Batterie  der  Formel 

q  =  b  VI-   So  war  (b  =  24,8) : 

A  =  0,1  0,2  0,4  0,8 
gbeob.  8,0  11,5  15,0  22,0 
q  her.     7,8    11,1     15,7  22,2 

Der  Ast  war  nach  der  Entladung  negativ,  der  Seitendraht  positiv. 

Wie  §.913  erwähnt  ,  ladet  sich  bei  diesen  Versuchen  der  Haupt-  924 
draht  beim  Beginn  des  Durchganges  des  Entladungsstromes  mit  freier 
Elektricität  auf  seiner  Oberfläche,  wie  bei  der  Bildung  eines  galvanischen 
Stromes,  und  zwar  von  der  der  inneren  Belegung  zugekehrten  Seite  an 
mit  abnehmender,  während  der  Entladung  selbst  veränderlicher  Dichte. 
Auch  der  Ueberschuss  der  positiven  Elektricität  auf  der  inneren  Belegung 
der  Batterie,  welcher  auf  den  Schliessungsbogen  übergeht,  vermehrt  diese 
Ladung.  Ist  dieselbe  an  der  Stelle,  wo  der  Ast  abgezweigt  ist,  sehr 
gross,  so  geht  sie  daselbst  zum  Theil  in  Form  eines  Funkens  zum  Seiten- 
draht. Ist  letzterer  mit  der  Erde  oder  der  äusseren  Belegung  verbunden, 
so  jgeht  durch  die  durch  diese  erste  Entladung  erhitzte  und  verdünnte 
Luftstrecke  neben  der  Seitenentladung  auch  noch  ein  Theil  des  Haupt- 
stromes hindurch. 

Jedenfalls  sind  die  Verhältnisse  bei  diesen  Versuchen  sehr  eompli- 
cirt l).  Je  nach  der  Schnelligkeit,  mit  welcher  die  Elektricität  im  Batterie- 
kreise  sich  entladet,  also  die  Abnahme  der  elektrischen  Dichtigkeit  an 
der  Ableitungsstelle  des  Astdrahtes  schneller  oder  langsamer  erfolgt, 
können  grössere  oder  geringere  Mengen  derselben  zu  dem  Seitendrahte 
übergehen ;  je  nach  der  Capacität  und  der  Form  des  Leitersysteins  des 
Seitendrahtes  Bind  die  an  der  Unterbrechungsstelle  gegenüber  dem  Ast- 
drahte durch  Influenz  angesammelten  Elektricitätsmengen  während  der 
Entladung  und  so  auch  die  Schlagweiten  verschieden.    Auch  können 


l)  Noch  complicirtere  Verhältnisse  bei  Einschaltung  eines  Condensators  in 
den  Schliejmingsbogen  der  Batterie  siehe  Kies*,  Reibungselektr.  2.  p.  1»2\ 
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Oscillationen  störend  wirken.    Allgemein  gültige  Beziehungen  sind  also 
kaum  zu  erwarten. 

925  Da  wahrend  der  Entladung  der  Batterie  die  verschiedenen  Theile 
der  Leitung  mit  Elektricitätsmengen  von  verschiedener  Dichtigkeit  ge- 
laden xind,  .so  kann  auch  zwischen  ihnen  eine  Funkenentladung  statt- 
finden, welche  in  Folge  der  Elektrisirung  und  Verdünnung  der  Luft  einen 
weiteren  Uebergang  der  Elektricität  daselbst  veranlasst.  Dies  ist  schon 
vo«  Priestley1)  beobachtet  worden. 

Bringt  man  den  Schliessungsdraht  der  Batterie  in  die  Form  eines 
Sl,  so  dass  zwei  der  Länge  nach  entfernte  Punkte  desselben  in  kleinerem 
Abstände  einander  gegenüberstehen,  so  geht  ein  Funken  zwischen  jenen 
Punkten  bei  der  Entladung  der  Batterie  durch  den  Draht  über.  Der 
Strom  verläuft  also  auch  hier  auf  zwei  parallelen  Bahnen,  der  des  Funkens 
und  der  des  Schliessungsdrahtes.  Statt  den  Schliessungsdraht  selbst  zu 
biegen,  kann  man  auch  von  zwei  Stelleu  desselben  Drähte  abzweigen, 
deren  Enden  einander  gegenüberstehen.  —  Je  grösser  der  zwischen  deu 
gegenüberstehenden  Stellen  des  Drahtes  eingefügte  Widerstand  ist.  desto 
grösser  ist  die  Schlagweite  zwischen  denselben,  so  also  bei  veränderlicher 
Schliessung  der  Batterie  bei  Einschaltung  längerer  Drähte  zwischen  jenen 
Stellen,  bei  unveränderlicher,  wenn  jene  Stellen  nahe  den  Belegungen 
der  Batterie  liegen  2).  Denkt  man  sich  den  von  der  inneren  Batterie- 
belegung entfernten  Punkt  in  die  Unendlichkeit  gerückt,  so  ist  die  Er- 
scheinung dieselbe,  wie  wenn  bei  der  Seitenentladung  der  Zweigdraht  zur 
Erde  abgeleitet  ist. 

Auch  hierbei  findet  Riess,  dass  die  Schlagweite  dem  Quadrate  der 
Elektricitätsmenge  in  der  Batterie  proportional  ist3). 

Riess  selbst  zieht  aus  den  hier  erhaltenen  Resultaten  über  die 
Schlagweite  der  Seiteuentladung  den  Schluss,  dass  allgemein  die  Schlag- 
weite einer  bewegten  Elektricitätsmenge  dem  Quadrate  ihrer  Geschwin- 
digkeit proportional  ist,  da  letztere  der  Dichtigkeit  der  entladenen  Elek- 
tricität proportional  wäre.  Wir  haben  iudess  schon  oben  erwähnt,  dass 
dieses  Gesetz  wohl  nicht  allgemein  gültig  und  die  Verhältnisse  sehr  com- 
plicirt  siud. 

b.   Funkenentladungen  im  dauernd  uut  erbrochenen 

Schliessungskreise. 

9*2fi  Bei  der  Entladung  im  dauernd  unterbrochenen  Schliessungsbogen 
(Bd.  II,  §.438)  hat  Riess4)  die  Schlagweiten  bestimmt.  In  den  Schlios- 

l)  PrieHtley,  Geschichte  der  Elektricität,  deutsche  Ausgabe,  p.  47«*>* ;  Phil. 
Trans.  59,  p.  67,  1769*.  —  2)  Ganz  ähnliche  Beobachtungen  wiederholt  von 
Righi.N.  Cimentn.  1,  p,  234,  2,  p.  2:>,  1877':  Beibl.  2,  p.  41*.  —  3)  Riess, 
Reibel.  2,  p.  2;»S*.  —  *)  Riess,  Abb.  d.  Beil.  Äkad.  1850*;  Reibel.  2,  p.  17o*. 
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sungskreis  einer  Batterie  von  n  Flaschen  wurde  ein  aus  zwei  81  Linien 
im  Durchmesser  haltenden  Messingscheiben  und  einer  zwischengelegten 
Guttaperchaplatte  von  3  bis  4  Linien  Dicke  gebildeter  Condensator  ein- 
gefügt. In  den  zur  inneren  Belegung  der  Batterie  führenden  „inne- 
ren" Schliessungsbogen  war  der  die  Entladung  bewirkende  Fallapparat 
(Bd.  I,  §.  164),  in  den  „äusseren"  zur  äusseren  Belegung  der  Batterie 
führenden  ein  Funkenmikrometer  mit  constantem  Kugelabstand  A  einge- 
schaltet. Die  Elektricitätsmenge  q  in  der  Batterie  wurde  so  lange  ge- 
ändert, bis  gerade  eiu  Funken  in  dein  Mikrometer  übersprang.  Es  er- 
gab sich: 

Abstand  der  Condensatorplatte  3"'  4"' 

A=  0,2    0,4      0,8      1,2       0,2    0,4      0,8      1,2  1,6 

q=  4,5    6,5    10,0    15,0       6,0    8,0    12,0    16,0  19,0 

q  =  b  V  A  (her.)   4,6    0,6      9,4    11,5    ,    6,3    8,9    12,6    15,4  17,8 

Bei  der  Berechnung  wurde  für  die  erste  Reihe  b  =  10,5,  für  die 
zweite  b  =  14,1  gesetzt.  Die  Schlagweite  ist  also  annähernd  dem  Qua- 
drat der  Quantität  Elektricität  in  der  Batterie  proportional. 

Wurde  die  Flaschenzahl  z  der  Batterie  bei  constanter  Stellung  der 
Kugeln  des  Funkenmikrometers  geändert,  so  musste  die  Elektricitäts- 
menge  q  proportional  z  geändert  werden,  um  jedesmal  die  Entladung  zu 
erhalten.   So  war: 

A  =r  3  4  5  6  7 
q  ==  6      9      11      13  14 

Die  elektrische  Dichtigkeit  blieb  also  in  allen  Fällen  dieselbe,  so 
dass  danach  die  Schlagweite  A  proportional  dem  Quadrate  der  Dichtig- 
keit der  Elektricität  in  der  Batterie  A  =  const(qj  z)*  sein  sollte. 

Wurden  in  den  Schlieasuugskreis  der  Batterie  von  n  Flaschen  ein  927 
oder  zwei  Condensatoren ,  Leydener  Batterien  von  der  Flaschcnzahl  w, 
eingeschaltet,  nach  der  Entladung  der  der  inneren  Belegung  zunächst 
liegende  Condensator  losgetrennt  und  für  sich  durch  ein  Funkenmikro- 
meter entladen,  so  konnte  aus  der  erhaltenen  Scblajajweite  A'  die  in 
ihm  angesammelte  Elektricitätsmenge  qx  =  ß  A',  wo  ß  eine  Constante 
ist,  im  Verhältniss  zu  der  der  Batterie  q  berechnet  werden.  Dieselbe 
mnss  der  Formel  fli  =  aqm  (n  -J~  am)  entsprechen.  In  der  That  war 
in  =r  0,577): 

1  Condensator  allein 
ii  =  2     m  —  2  n  =  o     m  =  2 

q  8        12       16  8        12       16  20 

A'  beob.  0,55    0,85    1,10  0,40    0,65    0,85  1,05 

A'ber.     0,56    0,83    1,11  0,42    0,63    0,84  1,05 
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2  Condensatoren 

n  =  2     m  =  2  n  =  3  m  =  2 

q  8        12       16  12       16       20  24 

A'  beob.   0,30    0,45    0,62  0,32    0,40  0,55  0,70 

k'  ber.     0,29    0,44    0,59  0,34    0,45  0,56  0,67 

Für  die  beiden  Reihen  ist  ß  resp.  =  0,1095  und  0,058. 

Die  Sehlagweite  l  einer  F ran k  1  in' sehen  Cascadenbatterie  nimmt 
bei  Ladung  derselben  mit  gleichen  Elektricitätsmengen  mit  der  Zahl 
ihrer  Elemente  und  zwar  nach  Dove1)  im  quadratischen  Verhältnisse 
zu.  —  Riesa  *)  verband  vier  gleiche  Flaschen  von  1 1/2  Quadratfuss  Ober- 
fläche cascadenweise  und  leitet«'  die  äussere  Belegung  der  vierten  Flasche 
durch  eine  Maassflasche  ab.  Die  innere  Belegung  der  ersten  Flasche 
wurde  stets  bis  zu  gleichen  Angaben  der  Maassflasche  geladen.  Wurde 
dann  die  Schlagweite  /  der  Flasche  1,  der  Flaschen  1  und  2,  1,  2  und  3, 
sowie  1,  2,  3  und  4  bestimmt,  so  war: 

z   =   1     1-2    1—3  1—4 
3,3  l    =   1       3       4,7  7,5'" 

Das  Verhältniss  ist  also  kein  einfaches. 

Je  nach  den  Dicken  des  Glases,  der  Lage  der  Ableitungsdrähte  u.  s.  f. 
können  diese  Sehlagweiten  sich  sehr  verschieden  ändern. 

Auch  in  den  Zwischenbogeu  der  Batterie  nimmt  mit  der  Zahl  z  der 
Elemente  die  Schlagweite  zu,  so  war  sie  z.  B.  in  dem  Verbindungsdrahte 
des  ersten  und  zweiten  Elementes: 

g    =     2  3  4 

l    =    0,9        1,4  2,2 

Nach  Dove  1.  c.  ist,  wenn  zwei  Zwischenbogen  der  Batterie  unter- 
brochen werden,  die  Summe  beider  Schlagweiten  kleiner,  als  die  einer 
einzigen  Unterbrechung  in  einem  Zwischenbogen. 

)  Auch  Uossetti  fand  bei  den  §.874  erwähnten  Versuchen,  dass  zur 
Erzeugung  einer  gleichen  Anzahl  (100)  Funken  zwischen  den  in  con- 
st anter  Entfernung  bleibenden  Kugeln  eines  Funkenraikrometers  die  fol- 
gende Anzahl  n  von  Umdrehungen  der  Scheibe  der  zur  Ladung  einer 
Cascadenbatterie  von  z  Flaschen  verwendeten  Holt  z' sehen  Maschine 
erforderlich  war: 

d  —  15  mm  d  =  25  mm 

z    —     1        2       3        5  1  4 

n    =    115      57      38    22,6  175  44 

zu—    115    114    114     113  175  176 


')  Dove.  Pogtf.  Ann.  72,  p.  4ütf,  1847*,  auch  Bogg»  u.  Mhc  Gregor, 
Mi'ch.  Ma*.  49,  n.  84,  t»i«'he  Linie,  Sillim.  J.  [2]  7,  n.418,  1849*.  —  2)  Riese«, 
HeitmngRelektr.  2,  y.  198*. 
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Die  Zahlen  w  der  Umdrehungen,  resp.  die  zu  gleichen  Entladungen 
erforderlichen  Elektricitätsmengen  sind  also  der  Zahl  e  der  Flaschen  um- 
gt  kehrt  proportional,  woraus  indirect  folgt,  dass  bei  gleicher  Ladung  die 
Schlagweite  der  Zahl  der  Flaschen  proportional  ist. 

Da  mit  der  Zahl  der  Elemente  der  Cascadenbatterie,  wie  die  grössere 
Schlagweite  zeigt,  auch  die  Schnelligkeit  der  Entladung  steigt,  so  wächst 
auch  die  Magnetisirung  von  Stahlnadeln  durch  dieselbe  in  gleicherweise, 
wobei  indeas  auch  anomale  Magnet  isirungen  durch  oscillatorische  Ent- 
ladungen vorkommen  (vergl.  §.  329). 

Dass  bei  der  Entladung  der  Cascadenbatterie,  sowie  bei  der  Ent- 
ladung im  dauernd  unterbrochenen  Schliessungskreise  auch  I'artialent- 
ladungen  vorkommen  können,  ist  ohne  Weiteres  klar1). 

Die  Bd.  I,  §.  107  (p.  147)  erwähnte  rheostatische  Maschine  von  930 
Plante8)  ist  eine  wiederholt  geladene  und  entladene  Cascadenbatterie; 
deshalb  entsprechen  auch  die  Funkenerscheinungen  an  ihren  Conductoren 
denen  der  letzteren.  Man  erhält  schon  bei  30  Glimmercondensatoren  von 
etwa  3qcm  Oberfläche  Funken  von  4  cm  Schlagweite,  welche  sich  bei 
mehr  Condensatorcn  nahezu  proportional  ihrer  Zahl  vergrösaert.  Die 
sonstigen  äusseren  Erscheinungen  der  Funken  sind  im  Wesentlichen  die 
gleichen  wie  bei  der  Leydener  Flasche. 


c.   Funkenentladungen  in  Inductionsk reisen  bei  der 

Batterieentladun  g. 

Die  Schlagweite  A  des  Nebenstromes  findet  Riess3)  innerhalb  ge-  931 
wisser  Grenzen  dem  Quadrate  der  elektrischen  Dichtigkeit  proportional, 
also  A  =  C.(q  's)2,  wo  c  eine  Constante  ist.  Bei  einer  Batterie  von  z 
Flaschen  mit  den  grösseren  Inductionsscheiben  ergaben  sich  die  Elek- 
tricitätsmengen,  welche  zur  Erzeugung  von  Funken  von  der  Länge  A  in 
dem  in  den  Kreis  der  inducirten  Scheibe  eingeschalteten  Funkenmikro- 
meter erforderlich  waren,  im  Mittel  aus  je  zwei  Beobachtungen  wie  folgt, 
wenn  A  der  Abstand  der  Inductionsspiralen  von  einander  ist: 

z  =  3      A  =  0,1  0,2  0,4  0,8  1,6 

I     4  =  3"'    q         =  5,2  8,0  10,7  15.0  21,7 

q  her.  =  5,4  7,7  10,8  15.3  21,0 

II     A  =  9"'    q         =  7,0  9,7  13.7  18,0  2(1,5 

q  her.  =  0,8  9,6  13,5  19,1  27,1 

Für  die  Berechnung  von  q  ist  c  =  17,1  resp.  21,4  gesetzt. 


Vgl.  auch  Dove,  Beil.  Monatslwr.  1846,  p.  :i56* ;  Pogg.  Ann.  64,  p.  81, 
1845*.  —  2)  «.Plante,  Compt.  rend.  86,  p.  761,  1878*:  Recherche«  »ur  Telectri- 
cite.  p.  252,  Paris  1870*.  —  J)  Rie*«,  Abhandl.  der  Heil.  Akad.  1849,  p. 
Reibuogselektr.  2,  p.  287,      831  u.  f.* 
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Bei  constanter  Schlagweite  0,2"'  war  bei  veränderlicher  Flaschenzali 
z   =     2        3  4  5  6  7 

q  =  5,0     8,0     11,0     13,0      16,5  19,0 

|  =   2,5     2,6       2,7       2,6       2,7  2,7 


6.    Funke  nentladungeu  des  1  nductoriu  in  s. 

932  Die  Funken  des  Inductoriums  zeigen  in  Folge  der  Complieation< 
bei  der  Erregung  der  Inductionsströme  besondere  Eigentümlichkeit  e 

Lässt  man  zwischen  zwei  in  einen  Auslader  oder  ein  Funken  mikn 
nietcr  (§.  870)  eingesetzten  Mctallspitzen  die  Funken  eines  Inductoriuu 
übergehen,  so  zeigt  ein  in  den  Stromkreis  der  Inductionsrolle  eingefüi 
tes  Galvanometer  in  den  meisten  Fällen  au,  dass  nur  der  Oeffnungfsstroi 
die  Luftschicht  zwischen  den  Spitzen  durchbricht,  da  meist  nur  bei  ihi 
die  Elektricitäten  sich  in  gehöriger  Dichtigkeit  an  den  Enden  der  In 
ductionsrolle  anhäufen. 

Ebenso  werden  die  Elektroden  eines  in  den  Schlicssungskreis  der  In 
ductionsrolle  eingefügten  Voltameters  hierbei  einseitig  polarisirt,  und  au 
Jodkaliumkleister  wird  nur  einseitig  Jod  abgeschieden ;  auch  die  Löthsteli« 
eines  eingeschalteten  Wismuth -Antimon-Thermoelementes  wird  erkälte 
oder  erwärmt,  je  nach  der  Richtung  des  Oeffnungsstromes.  Die  Wirme- 
Wirkungen  in  dem  Draht  der  Inductionsrolle  selbst  sind  dabei  schwacher 
als  wenn  die  Enden  derselben  direct  mit  einander  verbunden  werden,  du 
ein  Theil  der  Arbeit  der  in  der  Rolle  bewegten  Elektricität  auf  die  Bil- 
dung des  Funkens  verwendet  wird. 

933  ImUebrigcn  bieten  die  Iuductionsfunken  die  gleichen  Erscheinungen 
dar,  wie  die  Funken  der  Elektrisirmaschine  oder  Leydener  Flasche,  nur 
treten  in  Folge  des  verzögertcu  Zuströmens  der  Elektricitäten  aus  der 
Inductionsrolle  zu  ihren  Enden,  resp.  rückwärts  erfolgenden  Ausgleichun- 
gen der  Elektricitäten  durch  letztere  nach  Aufhören  der  inducirenden 
Wirkung  Abweichungen  in  quantitativer  Beziehung  ein  l). 

So  sind,  wie  bei  der  Elektrisirmaschine,  die  Funken  länger,  wen» 
für  den  Oeffnungsstrom  die  negative  Elektrode  des  Inductoriums  mit 
einer  Hachen  Metallplatto  oder  einer  grossen  Metallkugel,  die  positive 
mit  einer  ihr  gegenüberstehenden  Spitze  verbunden  wird,  als  zwischen 
zwei  Spitzen.  Ist  die  positive  Elektrode  mit  der  Metallplatte,  die  nega- 
tive mit  der  Spitze  verbunden,  so  sind  sie  kürzer.  Im  ersten  Falle  geheu 
die  Funken  nie  in  geraden  Bahnen  zur  Platte;  im  zweiten  bleiben  si«1 
zwischen  der  Spitze  und  dem  nächsten  Punkte  der  Platte.   Bei  Annähe- 


»)  Call  au,  Phil.  Mag.  [:<]  25,  p.  415,  1863*. 
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rang  werden  die  Funken  schwächer,  wenn  die  Spitze  positiv  ist;  wenn 
sie  negativ  ist,  sind  die  Funken  bei  2  bis  3  Zoll  Abstand  sehr  laut. 

In  einzelnen  Fällen  tritt  nach  Hankel1)  in  Folge  von  oscillatori-  934 
sehen  Entladungen  das  Umgekehrte  ein.  Wird  z.  B.  die  Spitze  als  posi- 
tive Elektrode  verwendet  und  die  Platte  durch  eine  zweischenkelige 
Ho  Hz' sehe  Trichterröhre  zur  Erde  abgeleitet,  so  leuchten  bei  grossen 
Entfernungen  von  Spitze  und  Platte,  wo  Büschelentladungen  erscheinen, 
beide  Schenkel  der  Röhre ;  bei  geringeren  Abständen,  wo  Zickzackfunken 
ubergehen,  leuchtet  nur  der  Schenkel,  in  welchen  die  positive  Elektricität 
durch  die  Spitzen  in  die  Trichter  eintritt.  —  Ist  die  Spitze  mit  dem  nega- 
tiven Pol  des  Inductoriums  verbunden,  so  erscheinen  bei  grösserem  Ab- 
stände von  der  Platte  nur  Ausstrahlungen;  beide  Schenkel  der  Röhre 
leuchten.  Bei  geringerem  Abstände,  wo  sich  zickzackförmige,  wenig  laute 
Funken  zeigen,  leuchtet  derselbe  Schenkel  wie,  als  die  Spitze  positiv  war, 
so  dass  hier  die  scheinbar  negative  Spitze  als  positive  Elektrode  der  Fun- 
ken dient.  Bei  weiterer  Annäherung  der  Spitze  werden  die  Funken  ge- 
radlinig und  lauter;  dann  erscheint  das  Licht  in  dem  anderen  Schenkel, 
ho  dass  nun  die  Spitze  wirklich  als  negative  Elektrode  dient. 

Statt  der  Trichterröhre  kann  man  auch  eine  zwischen  den  Magnet- 
polen liegende  Entladungsröhre  verwenden,  in  welcher  die  Ablenkungen 
der  Entladung  nach  beiden  Seiten  die  Stromesrichtung  bezeichnen. 

Wird  die  Platte  noch  mit  der  inneren  Belegung  einer  aussen  ab- 
geleiteten Leydener  Flasche  verbunden,  so  treten  die  einseitigen  Rich- 
tungen der  Entladungen  in  der  Trichterröhre  noch  entschiedener  hervor. 
Zugleich  kann  die  den  obigen  Versuchen  entsprechende  Ladung  der  Bat- 
terie direct  durch  das  Probescheibchen  nachgewiesen  werden. 

Die  Umkehrung  hängt  mit  der  Art  der  Unterbrechung  zusammen; 
sie  zeigt  sich  bei  frischer  Füllung  des  Unterbrechers  des  Inductoriums 
mit  Quecksilber  und  Alkohol,  nicht  aber  nach  längerem  Gebrauch. 

Schiebt  man  eine  Metallscheibe  zwischen  beide  Elektroden,  so  muss  935 
man  dieselben  auf  beiden  Seiten  ziemlich  gleich  weit  von  ersterer  entfernen, 
um  Funken  zu  erhalten;  indess  springen  die  Funken  von  der  positiven 
Klektrode  zur  Mitte,  von  der  negativen  zum  Rande  der  Scheibe  über2). 

Wendet  man  als  Elektroden  für  den  Funken  eine  Metallplatte  und 
einen  ihr  gegenüberstehenden  Pinsel  von  übersponnenem  Kupferdraht 
an,  so  erhält  man  längere  Funken,  als  wenn  die  Drähte  des  Pinsels 
frei  sind;  werden  sie  mit  Siegellack  in  eine  Hülse  gekittet,  so  dass 
dieselbe  nirgends  berührt  wird,  so  werden  gleichfalls  die  Funken  län- 
ger3), wohl  weil  eine  grössere  elektrische  Dichtigkeit  erforderlich  ist. 


V)  Hankel,  Ber.  i|.  Köuigl.  Sachs.  Ges.  Math.  Phvs.  Classe,  1878,  p.  9t*; 
Wied.  Aon.  7,  p.  631,  1879*.  —  2)  Callan,  1.  c.  —  3)*Poggendorlf,  Pogg. 
Ann.  126,  p.  57,  )86j*. 
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um  die  Ueberspinnung  oder  den  Siegellack  zu  durchbrechen,  und  sich 
so  gleichzeitig  eine  grössere  Elektricitätsmenge  entladet l). 

Ferner  springen  die  Inductionsfunken  aus  weiterem  Abstände  nach 
Durchgang  des  ersten  Funkens  über,  wenn  die  Elektroden  aus  leichter 
schmelzbaren  oder  flüchtigen  Metallen  bestehen,  da  dann  der  Schlag- 
raum mehr  mit  Dämpfen  erfüllt  bleibt.  Aus  demselben  Grunde  ist  die 
bei  der  Entladung  ausgeglichene  Elektricitätsmenge  grösser,  wenn  die 
Elektroden,  namentlich  die  negative,  erhitzt  werden. 

Sonst  verhalten  sich  die  Inductionsfunken  ganz  wie  die  gewöhn- 
lichen Funken.  Man  kann  sie  zu  langen  Blitzen  ausdehnen,  wenn  man 
sie  zwischen  Metallfeilspänen  überschlagen  lässt.  Ebenso  zeigen  die  In- 
ductionsfunken die  Pausenerscheinung ;  auch  das  Hervortreten  der  Funken- 
entladung bei  grösserer  Entfernung  der  Elektroden  durch  Annähern  von 
Halbleitern  2}.  Bei  Annäherung  einer  Metallscheibe  an  die  negative  Elek- 
trode nimmt  die  Schlagweite  zu  u.  s.  f. 

937  Bei  den  Inductionsapparaten,  bei  welchen  die  Inductionsrolle  in  ein- 
zelnen, die  ganze  Länge  derselben  einnehmenden  und  so  über  einander 
gelagerten  Windungsreihen  besteht,  besteht  ein  Unterschied  zwischen 
der  Ansammlung  der  Elektricitäten  auf  dem  Ende  der  ersten  inneren 
und  dem  Ende  der  letzten  äussersten  Windungsreihe. 

Während  von  letzterem  bei  Erregung  des  Apparates  und  Annähe- 
rung eines  Leiters  in  ziemlich  weiter  Entfernung  Lunken  überspringen, 
an  demselben  sich  also  bedeutende  Elektricitätsmengeu  anhäufen,  sind 
die  Funken  von  dem  inneren  Ende  nur  kurz.  In  der  inneren  Lage  der 
Windungen  werden  nämlich  die  bei  der  Induction  angehäuften  freien 
Elektricitäten  durch  die  benachbarten  Metallmassen  der  inducirenden 
Spirale  und  des  Eisenkernes  gebunden,  so  dass  sie  sich  hier  nicht  in 
gleicher  Dichtigkeit  frei  anhäufen  können,  wie  an  dem  Ende  der  äusser- 
sten Windungsreihe.  Bei  starker  Erregung  des  Apparates  können  hier- 
durch sogar  Funken  von  den  inneren  Theilen  der  Inductionsrolle  zu  der 
inducirenden  Rolle  oder  dem  Eisenkern  überspringen. 

Verbindet  man  das  innere  Ende  der  Inductionsrolle  mit  einem  lan- 
gen, isolirten  Draht,  oder  zieht  man  aus  demselben  die  Funken  durch 
einen  Körper  von  grosser  Oberfläche,  so  wird  diese  Anomalie  aufgehoben, 
da  im  ersten  Falle  die  condensirende  Wirkung  der  primären  Rolle  und 
des  Eisenkernes  auf  die  an  dem  Ende  des  Drahtes  angehäuften  Elek- 
tricitäten nicht  stark  hervortreten  kann,  im  zweiten  die  Influenz  des  ge- 
näherten Körpers  auf  die  Elektricität  am  inneren  Ende  die  von  den  inne- 
ren Theilen  des  Inductionsapparates  ausgeübte  überwindet3). 


*)  Wein  hold,  Pogg.  Ann.  140,  p.  176,  1870*.  —  2)  Ries  8,  Pogg.  Ann. 
99,  p.  636,  1856*.  —  3)  De  Castro,  in  duMoncel,  Recherche*  sur  la  non-homo- 
g^neite  de  Tetiucelle  dinduetion,  Paris  1860,  p.  69*. 
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Zuweilen  ist  dabei,  wie  bei  den  Entladungen  der  Leydener  Batterie 
zwischen  zwei  scheinbar  gleichen  Elektroden,  die  Schlagweite  grösser, 
wenn  die  Entladung  in  der  einen  Richtung  geschieht,  wie  in  der  ande- 
ren, wohl  in  Folge  kleiner  Ungleichheiten,  die  namentlich  durch  die 
ersten  Entladungen  bedingt  sein  können.  Bei  derselben  Entfernung  der 
Elektroden  (z.  B.  Kugeln)  geht  daher  bei  einem  Inductorium,  in  welchem 
Hie  Inductionsspirale  aus  einzelnen,  ihre  ganze  Länge  einnehmenden 
Windungen  besteht,  zuweilen  die  Entladung  nur  vor  Bich,  wenn  die  eine 
Elektrode  mit  dem  äusseren,  stärker  geladenen  Ende  der  Inductions- 
spirale verbunden  ist,  die  andere  mit  dem  inneren  Ende;  nicht  aber  bei 
Umkehrung  der  Verbindung1). 

Verbindet  man  die  Enden  des  Inductoriums  durch  Drähte  mit  einem  938 
Fnnkenmikrometer,  so  nimmt  die  Schlagweite  mit  der  Länge  derselben 
ab;  indes*  beruht  diese  Abnahme  nicht  ohne  Weiteres  auf  dem  Wider- 
stand der  Drähte,  der  gegen  den  Gesamratwiderstand  der  Inductionsrolle 
sehr  unbedeutend  ist ,  sondern  vielmehr  auf  ihrer  Ladung  mit  freier 
Elektricität,  die  man  auch  bei  Annäherung  einer  zur  Erde  abgeleiteten 
Spitze  durch  die  zwischen  ihr  und  den  Drähten  überschlagenden  Neben- 
funken nachweisen  kann. 

Werden  daher  statt  der  Drähte  schmalere  oder  breitere  Stanniol- 
Greifen  zur  Leitung  verwendet,  so  nimmt  gleichfalls  die  Schlagweite  ab; 
auch  braucht  man  nur  bei  kürzeren  Poldrähten  solche  Stanniolstreifen, 
oder  an  ihrer  Stelle  etwas  längere  Drähte  über  die  Poldrähte  zu  hängen 
und  so  ihre  Oberfläche  zu  vergrössem  ,  ohne  das«  ihr  Leitungsvermögen 
geändert  wird.  Auch  so  wird  die  Sehlagweite  vermindert  und  die  Fun- 
ken werden  weniger  intensiv.  Ebenso  wirkt  die  Verbindung  kurzer  Pol- 
drähte mit  den  äusseren  Belegungen  zweier  Leydener  Flaschen;  indess 
nur,  wenn  die  inneren  Belegungen  abgeleitet  werden,  da  sonst  durch  die 
Vertheilung  in  letzteren  die  Ladung  verhindert  wird.  Werden  die  inne- 
ren Belegungen  hierbei  direct  verbunden,  so  nimmt  die  Schlagweite  sehr 
stark  ab  und  die  Funken  werden  sehr  hell  und  glänzend.  —  Bei  An- 
wendung längerer  Verbindungsdrähte  zwischen  den  inneren  Belegungen 
zeigen  auch  diese  bei  jeder  Entladung  des  Inductoriums  freie  Spannung. 
Sind  die  Poldrähte  lang,  so  nimmt  die  Schlngweite  stark  ab.  Ist  dabei  das 
Stück  der  Poldrähte  zwischen  den  Polen  und  den  äusseren  Belegungen 
derFlascben  lang  (100  m),  das  Stück  zwischen  letzteren  und  dem  Funken- 
mikrometer kurz  (0,3  m),  so  sind  die  Funken  hell  und  glänzend;  sind 
die  Langen  umgekehrt  vertheilt,  so  sind  sie  schwach.  —  Verbindet  man 
die  äusseren  Belege  der  Flaschen  mit  den  Enden  der  Inductionsrolle,  die 
inneren  mit  dem  Funkenmikrometer,  so  erhält  man  glänzende  Funken, 


')  Wart  mann,  Arcli.  den  Sciences  phys.  et  nat.  Nouv.  8er.  24,  p.  236, 
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welch*  altennreaden  Entladungen  entsprechen,  deren  Schla^wei- 
Einbehaltung  längerer  Drähte  ebenfalls  tboimmt l). 

Werden  die  Pole  des  Inductoriums  durch  einen  langen  and  - 
kurzen  Draht  mit  dem  Funkenmikrometer  verbunden,  so  Ladet  sicfa. 
der  der  erste  mit  viel  freier  Hektricitit.  und  die  entsprechende  ent.tr  * 
gesetzte  Ladung  am  kurzen  Draht  überträgt  sich  auf  einen  Th^i  I 
Jndneti&nsrolle  selbst,  die  dann  durch  Influenz  die  Elektrieitit^n 
Hauptrolle  vertheilt,  wodurch  letztere,  sowie  die  mit  ihr  verband« 
Theile  des  Apparate«,  der  Interruptor  und  Condensator,  auch  die  Si 
*ich  mit  der  entgegengesetzten  Elektricität  laden,  wie  der  mit  dem 
gen  Draht  versebene  Pol.  Sind  die  Pole  mit  zwei  ungleich  langen 
ten  versehen  und  nähert  man  den  Polen  eine  mit  der  Erde  verbau  o 
Spitze,  ho  sind  die  zu  dieser  überspringenden  Nebenfunken  an  dem 
dem  längeren  Draht  verbundenen  Pol  kürzer.  —  Werden  zuerst  bt 
Pole  de»  Indnctoriums  mit  gleich  langen  Drähten  verbunden,  wird  «I; 
aber,  ohne  die  Leitungsfähigkeit  zn  ändern,  nur  die  Oberfläche  des  eil 
Drahtes,  etwa  durch  Zusammenrollen,   oder,   bei  Anwendung  brvi 
Stanniolblätter  statt  der  Drähte,  durch  Zusammenfalten  des  einen  . 
Länge  nach  verringert ,  so  verhält  sich  derselbe  wie  ein  kürzerer  Dra 

Die  grösseren  Oberflächen  der  Elektroden  verhalten  sich  hierbei  j 
wis»ermaas*en,  wie  die  Belegungen  einer  Leydener  Flasche,  die  mit  d 
Polenden  verbunden  sind  und  sich  auch  mit  statischer  Elektricität  lad» 
Nur  finden  die  Bindungen  der  Elektricitäten  weniger  zwischen  den  P< 
drähten  selbst  statt,  als  zwischen  ihnen  und  den  umgebenden  Körper 
wie  man  auch  jeden  elektrisirten  Körper  als  die  eine  Belegung  ein 
Leydener  Flasche  ansehen  kann,  deren  Isolator  die  Luft  und  deren  and*- 
Belegung  die  Oberfläche  der  umliegenden  Körper  ist. 

Mit  der  Abnahme  der  Schlagweite  vermindern  sich  in  allen  diese 
Fällen  die  thermischen  Wirkungen  des  Funkens  und  die  galvanometriscb 
Wirkung  der  Entladung. 

Wie  bei  der  Ladung  der  Leydener  Flasche  durch  das  Inductoriuu 
(n.  w.  u.)  treten  auch  bei  den  hier  beschriebenen  Ladungserscheinungei 
alternirende  Ströme  auf  (vergl.  §.  933).  Schaltet  man  daher  neben  den 
Funkenmikrometer  eine  Entladungsröhre  in  den  Schliessungskreis,  * 
zeigt  sie  bei  kurzen  Poldrähten  nur  einseitig  an  der  negativen  Elek- 
trode blaues  Glimmlicht;  bei  Anwendung  zweier  langer  Drähte  oder 
Stanniolstreifeu  treten  zwar  bei  grösserer  Annäherung  der  Elektroden 
des  Funkenmikrometers  auch  noch  einseitig  gerichtete  Ströme  auf,  bei 
grösserer  Entfernung  zeigt  sich  aber  Glimmlicht  an  beiden  Elektroden, 
wobei  das  an  der  positiven  Elektrode  erscheinende  Licht  iudess  zuweilen 
nur  durch  eine  weissliche  Fluorescenz  des  die  Elektrode  umgebende« 
Glases  erkennbar  int. 

')  Pogj?eud  orff,  Mouautber.  d.  Beil.  Akad.  1864,  Juli  28*;  Poge.  Au« 
128,  p.  448,  1864*.    Auch  Gu  ille  min,  J.  de  Phys.  2,  p.  129,  1873*. 
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Lässt  man  die  Funken  eines  Inductoriums,  um  sie  geradlinig  zu  er-  9o9 
halten,  zwischen  Platindrähten  überschlagen,  die  in  die  beiden  Enden 
einer  Glasröhre  gesteckt  sind,  so  wird  die  Schlagweite  mit  Abnahme  der 
Röhrenweite  geringer.  Ebenso  nimmt  die  Schlagweite  ab,  wenn  die  Fun- 
ken zwischen  zwei  einander  nahe  gegenüberstehenden  Glasplatten  oder 
auch  nur  auf  der  Oberfläche  einer  Glasplatte  überschlagen.  Ferner  wird 
*ie  vermindert,  wenn  nur  auf  die  Elektroden  kürzere  Glasröhren  gesteckt 
werden ,  die  um  eine  gewisse  Strecke  über  sie  hinausragen ,  oder  wenn 
zwischen  den  Elektroden  ein  ihnen  conaxiales,  kurzes  Köhrenstück  auf- 
gestellt wird,  durch  welches  die  Funken  durchschlagen  oder  über  dessen 
Oberfläche  sie  hinweggehen.  Ganze  oder  theilweise  Belegung  der  äusse- 
ren Oberfläche  der  Glasröhren  mit  Stanniol  hebt  diese  Verminderung  der 
Schlagweit«  auf,  ja  steigert  die  letztere  sogar  (in  einem  Falle  von  10"' 
bis  15"').  Dabei  sind  die  Funken  in  dem  unbelegten  Theile  der  Röhre 
schwach,  in  dem  belegten  hell  und  breit. 

Wird  auf  die  Röhre  ein  Stanniolstreifen  nur  lose  aufgelegt,  so  haf- 
tet er  daran  bei  dem  jedesmaligen  Durchgange  des  Funkens,  was  von 
einem  Knistern  von  Fünkchen  begleitet  ist;  hängt  man  über  die  Röhre 
an  verschiedenen  Stellen  schmale  Stanniolstreifen,  wie  die  Goldblätter 
eines  Elektroskopes,  so  divergiren  sie  bei  jeder  Funkenentladung  an  der 
Seite  der  negativen  Elektrode  mit  positiver,  an  der  Seite  der  positiven 
Elektrode  mit  negativer  Elektricität.  In  der  Mitte  der  Röhre  sind  die 
Streifen  noch  negativ  geladen. 

Stanniolringe,  die  auf  die  Röhre  geschoben  sind,  erweisen  sich 
ebenso  nach  der  Entladung  an  der  Seite  der  positiven  Elektrode  nega- 
tiv, an  der  negativen  positiv  geladen ,  wie  man  durch  Annäherung  eines 
Elektroskops  zeigen  kann. 

Hierbei  gehen  die  an  den  Elektroden  vor  der  Entladung  angehäuf- 
ten Elektricitäten  zum  Theil  auf  das  Glas  über  und  bedingen  daselbst 
durch  Abstossung  der  Elektricitäten  in  den  Elektroden  die  Verminderung 
der  Schlagweite.  Beim  Umlegen  von  Stanniolstreifen  werden  darin  die 
entgegengesetzten  Elektricitäten  erregt,  die  gleichnamigen  schnell  in  die 
Luft  zerstreut.  Ihre  Wirkung  hebt  die  der  Elektricitäten  im  Inneren  der 
Glasröhre  auf. 

Auf  Geis« ler1  scheu  Röhren  ist  nur  die  vorübergehende  Ladung 
der  Stanniolringe  während  der  Entladung,  nicht  die  dauernde  nach  der- 
selben wahrzunehmen ;  die  Luft  in  den  Röhren  rauss  eine  gewisse  Dich- 
tigkeit besitzen,  um  sie  zu  zeigen  !). 

Treten  durch  die  alternirenden  Ströme  in  der  Inductionsspirale  ab-  940 
wechselnd  Maxima  und  Minima  der  Ladung  der  Enden  derselben  auf, 
zwischen  denen  die  Spannung  sich  schnell  ändert,  so  können  zur  Zeit 
der  Maxima  der  ersten  Funkenentladung  in  der  immer  noch  heissen  Luft 
weitere  Funkenentladungen  folgen. 

x)  Poggendorff,  Berl.  Monatsber.  1865,  Juli;  Pogg.  Ami.  120,  p.  57, 1865*. 
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Die  wiederholten  Fnnkenent  ladungen  des  Schliessungs  -  wie  < 
üefFnungsinductionsstroines  der  Inductions.spirale  sind  von  Don  d  e 
und  N  y  1  a  n  d  ')  in  folgender  Weise  untersucht  worden. 

Vor  der  mit  berusstem  Papier  überzogenen  Metallwalze  eines  I*h< 
autographen,  dessen  Axe  eine  iu  einer  Mutter  laufende  Schraube  bilde 
ho  dass  die  Walze  bei  der  Drehung  sich  verschob,  war  eine  mit  ein« 
Metallstift  versehene  Stimmgabel  aufgestellt ,  die  in  der  Secunde  2 
Schwingungen  machte.  Diese,  sowie  die  Walze  selbst,  waren  mit  d 
Polen  der  Inductionsrolle  eines  grossen  Ru  h  mkorff' sehen  Inductoriui 
verbunden.  Der  Schliessungskreis  der  inducirenden  Spirale  desselb 
wurde  durch  einen  aus  Kupfer-  und  Elfenbeinsegmenten  bestehend 
Disjunctor  während  einer  Umdrehung  der  Walze  zweimal  geschloss 
und  geöffnet.  Wurde  hierbei  die  Stimmgabel  in  Schwingungen  verset 
so  verzeichnete  der  Metallstift  auf  der  Walze  ihre  Oscillationen,  auf  dem 
sich  die  einzelnen,  nach  einander  erfolgenden  Fuukenentladungen  d 
Inductionsrolle  als  weisse  Punkte  markirten.  Macht  man  denselben  Vc 
such,  indem  man  von  der  ersten  Stellung  der  Walze  ausgehend,  diesell 
langsam  dreht  und  die  Stimmgabel  nicht  anstreicht,  so  dass  sie  eil 
gerade  Linie  aufschreibt,  so  kann  man  an  den  auf  dieser  Linie  verzeit- 
neten  Funken  den  Beginn  der  Funkcuentladung  des  Schliessungs-  an 
Oeffnungsstromes  bestimmen.    Figur  258  giebt  ein  Bild  der  bei  d< 

Fig.  258. 


Schwingung  der  Gabel  enthaltenen  Entladungen:  a  für  die  Schliessung- * 
funken,  6  für  die  Oeffnungsfunken. 

Bei  Anwendung  von  10  Grove'schen  Klcmenten  begann  di<  K 
«ler  Schliessungsfunken  nach  !/io  Schwingung  der  Stimmgabel  vom  I 
ginn  der  Induction  an  mit  einem  schwachen,  die  Reihe  der  OefTnungs- 
funken  nach  l/i0  Schwingung  der  Gabel  nach  der  Oelfnung  mit  rii 

!)  Don dem,  Procea-verbaal  van  de  Academie  te  Amsterdam,  1868,  30t,  ]fl 
Nr.  1.  A.  Nylaud,  Over  den  Duur  en  b*>t  Verloup  der  Cieinduceerde  Gab.» 
uische  Stroomen.  Dissertation.  Utrecht  187U*.    (Nach  eiinni  dun  Ii  die  (im 

de»  Verfattsern  niitgetheilten  deutschen  Aufzuge.) 
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starken  Funken.  Bei  der  Schliessungsentladung  sind  deutlich  drei  Perio- 
den zu  bemerken,  die  ejne,  von  V3  Schwingung  Länge,  worin  kleine, 
immer  stärker  werdende  Funken  auftreten,  diezweite,  von  6  bis  8  Schwa- 
llungen, in  der  sich  vereinzelte  Funken  zeigen,  endlich  eine  dritte  Periode 
?on  4  bis  7  Schwingungen  mit  abnehmenden  Funken.  Bei  der  Oeffnung 
ergeben  sich  zwei  Perioden,  die  eine  von  grossen  unterbrochenen,  die 
andere  von  abnehmenden  Funken. 

Wird  dünneres  Papier  über  die  Walze  geklebt  und  die  Zahl  der 
Elemente  der  Säule  vermehrt,  so  wird  die  Dauer  der  Gesammtentladung 
grösser.  Je  nachdem  das  eine  Ende  der  Inductionsspirale  mit  der  Walze 
verbunden  ist,  das  andere  mit  der  Stimmgabel  oder  umgekehrt,  hat  ent- 
weder die  Schliessungs  -  oder  Oeffnungsentladung  am  meisten  Unter- 
brechungen. 

Werden  beide  Enden  der  Inductionsspirale  mit  Stimmgabeln  ver- 
bunden, so  wächst  die  Dauer  der  ersten  Unterbrechung  beim  Oeffnen,  wenn 
die  Zahl  der  Elemente  der  Säule  vermehrt  wird.  Mit  wachsender  Dünne 
des  Papiers  wächst  die  Zahl  der  Funken  bis  zu  einigen  Hundert.  Wird 
au9  dem  den  Cylinder  bedeckenden  Papier  ein  Dreieck  ausgeschnitten  und 
so  der  Metallcylinder  an  der  Stelle  desselben  direct  vom  Schreibstift  ge- 
troffen, so  nimmt  mit  der  Länge  des  während  der  Entladung  eingeschal- 
teten, metallischen  Contactes  die  Zahl  der  durch  Entladungsfunken  be- 
zeichneten Schwingungen  der  Stimmgabel,  d.  h.  die  Zeitdauer  der  ganzen 
Entladung  sowohl  bei  der  Schliessung,  wie  bei  der  Oeffnung  zu.  Wird 
dagegen  auf  das  die  Metallwalze  bedeckende  Papier  ein  Dreieck  von 
Glimmer  geklebt,  so  nimmt  sie  bis  auf  ein  Drittel  ab.  Der  Widerstand 
auf  der  Funkenbahn  vermindert  also  die  Entladungsdauer.  —  Lässt  man 
die  Entladung  zwischen  zwei  Metallspitzen  übergehen,  so  nimmt  in  Folge 
des  Luftwiderstandes  die  Entladungsdauer  zu,  die  Schliessungsentladun- 
gen bleiben  aus  und  die  Einschaltung  des  Gondensators  in  den  induci- 
renden  Kreis  verlängert  die  Entladungsdauer  des  Oeffnungsstromes. 

Verbindet  man  dabei  die  Enden  der  Inductionsrolle  mit  den  Be- 
legungen einer  Leydener  Flasche,  so  haben  die  Gesammtentladungen  die- 
selbe Dauer,  wie  ohne  Flasche  ;  die  Anzahl  der  Funken  wird  indess  kleiner, 
namentlich  gegen  das  Ende  der  Entladungen.  Die  Funken  durchbrechen 
dann  keine  so  grosse  Luftstrecke,  wie  ohne  Flasche.  Wird  die  Schliessung 
und  Oeffnung  bewirkt,  ehe  die  Schliessungsentladung  abgelaufen  ist,  so 
stören  sich  beide  Entladungen. 

Wird  das  eine  Ende  der  Inductionsspirale  isolirt,  das  audere  mit 
der  Stimmgabel  verbunden,  so  verzeichnen  sich  unipolare  Entladungen 
während  1 1/4  bis  1 1/9  Schwingungen  der  Gabel.  Bei  Ableitung  des  einen 
Endes  der  Spirale  und  Verbindung  des  anderen  mit  der  Gabel  sind  die 
Entladungen,  wie  die  gewöhnlichen. 

Liegen  beide  Enden  der  Inductionsspirale  auf  der  rotirendeu  Metall- 
walze, so  dass  Funken  zwischen  ihnen  überspringen  und  ihre  Bahn  auf 
dem  berussteii  Papier  verzeichnen,  so  zeigen  die  Bilder  grosse  Unter- 

r  • 

Digitized  by  Google 


688 


Funkenentladung  des  Inductoriums. 


brechunggstellen  und  treten  am  Ende  der  Entladung  dicht  au  einander. 
Bei  Einschaltung  einer  Leydener  Flasche  drängen  sie  sich  dagegen  am 
Anfang  der  Entladung  an  einander. 

Auch  Ogden  Rood1)  hat  ähnliche  Messungen  gemacht  und  dabei 
zugleich  die  Dauer  der  den  Funken  folgenden  Gasentladungen  (siehe  wei- 
ter unten)  gemessen.  Er  verband  Leydener  Flaschen  von  738,06  qcm 
und  70,96  qcm  Oberfläche  mit  einem  Inductorium  und  beobachtete  die 
Entladungen  in  einem  beiderseits  versilberten ,  rotirenden  Spiegel  von 
bekannter  Rotationsgeschwindigkeit  oder  durch  eine  schwarze  rotirende 
Scheibe,  aus  der  zwei  schmale  Sectoren  von  27a0  ausgeschnitten  waren, 
und  die  sich  vor  einer  von  den  Funken  beleuchteten  weissen  Papier- 
fläche befand.  Bei  geringen  Abständen  der  Elektroden  (Messingkugeln 
von  9  mm,  Platindrähte  von  0,3  mm  Durchmesser)  folgten  mehrere  Ent- 
ladungen auf  einander,  deren  Abstand  mit  wachsender  Länge  der  Fun- 
ken grösser  wurde.  Im  Ganzen  aber  wird  hierbei  die  Zahl  der  Funken 
soweit  vermindert,  dass  die  ganze  Dauer  der  Entladungen  kleiner  wird  2). 

Die  Dauer  der  Lichthülle,  welche  den  zuerst  erscheinenden  Funken 
ohne  Einschaltung  der  Flasche  folgt,  ist  bei  der  Eutfernung  der  Elek- 
troden 

1mm  2  3  4  5 

0,026       0,015       0,012       0,009       0,006  See. 

Bei  10  mm  Entfernung  war  keine  Lichthülle  mehr  sichtbar.  Die 
Dauer  derselben  nimmt  also  mit  Zunahme  der  Entfernung  der  Elektro- 
den ab. 

Wird  mit  dem  Inductorium  eine  Leydener  Flasche  verbunden,  so 
wird  die  Zahl  der  Entladungen  kleiner  mit  grösserer  Oberfläche  der 
Flasche ;  die  Lichthülle  verschwindet  allmählich ;  bei  grossen  Flaschen 
findet  endlich  nur  eine  Funkenentladung  ohne  Lichthülle  statt. 

Wird  durch  den  hellen,  die  Entladung  beginnenden  Funkeu  ein 
auf  berusstem  Glase  gezeichneter,  aus  »/lf  bis  l/n  mm  breiten  schwarzen 
und  hellen  Linien  bestehender  Maassstab  beleuchtet,  und  sodann  das 
Bild  durch  einen  rotirenden  Spiegel  und  eine  Linse  projicirt,  so  kann 
man  bei  gehöriger  Regulirung  der  Rotationsgeschwindigkeit  des  Spiegels 
aus  dem  Verschwinden  der  getrennten  Bilder  der  beiden  Arten  von 
Linien  die  Zeitdauer  des  Funkens  bestimmen.  Bei  einer  Leydener 
Flasche  von  114,4  Quadratzoll  Oberfläche  und  einer  Schlagweite  von 
2mm  zwischen  Platinelektroden  betrug  die  Dauer  175.10- a  Secunden, 
bei  einer  Flasche  von  1 1  Quadratzoll  Oberfläche  unter  denselben  Bedin- 
gungen nur  40.10-*  Secunden. 


!)  Ogden  R.  Rood,  Sillim.  J.  [2]  48,  p.  153,  1869;  [3]  2,  p.  lt>o,  1871; 
4,  p.  249,  1872*.  —  2)  Vergl.  auchCazin,  Ootnpt.  rend.  76,  p.  875 ;  77,  p.  1095. 
1873*. 
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Auch  Holt?,1)  befestigte  zwei  mit  den  Enden  des  Induetoriums  ver-  942 
bundene  Stanniol  spitzen  radial  auf  einer  12  cm  grossen,  circa  KK)mal  in 
derSecunde  sich  umdrehenden  Ebonitseheibe.  Die  Ausdehnung  des  Fun- 
kenbildes war  bei  sehr  kleiner  Fuukenstrecke  am  grössteu  (da  dann  zur 
ersten  Eutladung  ein  sehr  geringes  Potential  erforderlich  ist  und  dem 
ersten  Funken  grosse  Mengen  Elektricität  aus  dem  Innern  der  luductious- 
rolle  folgen).  Bei  geringerer  Zahl  der  erregenden  Elemente  und  Ver- 
ringerung der  Zahl  der  Eisendrähte  in  der  inducirenden  Spirale,  ebenso 
bei  wachsendem  Luftwiderstände  in  der  Funkenstrecke  selbst  oder  bei 
Kioschaltung  einer  zweiten  Funkenstrecke  wurde  die  Ausdehnung  klei- 
ner. Das  Bild  besteht  aus  einer  grösseren  Zahl  durch  Zwischenräume 
getrennter  Theile  mit  hellem,  kürzerem  Kopfende  und  dunklerem  vio- 
lettem, verschieden  langem  Schweif. 

Die  die  ganze  Länge  des  Entladungsgebildes  verringernden  Ein- 
flüsse verkürzen  auch  die  eiuzelnen  Partialentladungen.  Dabei  gabeln 
sich  oft  die  den  frühereu  Entladungen  ungehörigen  Schweife,  namentlich 
bei  Verlängerung  der  Funkenstrecke ;  wohl  in  Folge  von  fortgeschleu- 
derten glühenden  Lufttheilchen  durch  die  elektrische  Einwirkung,  nicht 
aber  durch  directe  Wirkung  der  Rotation,  da  die  Gabelschwänze  ebenso 
weit  innerhalb  wie  ausserhalb  der  Funkenbildlinie  fallen. 

Bei  Verbindung  der  Pole  des  Iuductoriums  mit  Leydener  Flascheu 
kürzt  sich  mit  Vergrösserung  der  Flaschen  die  Gesainmtausdehnung  des 
Fankenbildes  und  seiner  Theile  ab,  die  violetten  Schweife  verschwinden, 
die  Köpfe  werden  heller  (da  die  zuerst  entladene  Elektricitätsmenge 
relativ  grösser  ist). 

Genau  gleiche  Erscheinungen  zeigen  sich  bei  der  Entladung  von 
beydener  Flaschen  unter  Einschaltung  feuchter  Schuüre,  wenn  man 
eyentuell  auch  die  letzten  Enden  der  Schnüre  kurz  vor  der  Funken- 
Drecke  noch  mit  je  einer  kleine  ren  Leydener  Flasche  verbindet.  Die 
Länge  des  Gesammtbildes  wächst  mit  der  Grösse  der  Oberfläche  der 
Batterie,  nicht  aber  bei  gleichbleibender  Oberfläche  und  grösserer 
SchUgweite. 

Wir  haben  schon  früher  auseinandergesetzt,  dass  altemhende  Ströme  943 
'ütstehen,  wenn  man  die  Enden  der  Inductionsrolle  mit  einem  Coudeu- 
^tor,  z.  B.  den  Belegungen  eiuer  Leydener  Flasche,  verbindet.  Es  ge- 
lingt hierbei  nicht,  die  Flasche  dauernd  zu  laden,  da  die  Ladungen  sich 
gleich  wieder  rückwärts  durch  die  Rolle  selbst  ausgleichen.  Dies  ge- 
schieht sogar  schon  bei  einmaliger  Berührung  der  beiden  Belegun- 
gen mit  den  Enden  der  Rolle,  da  dieselbe  stets  langer  dauert,  als 
•in  einzelner  Iuductionsstrom.  Dass  indess  bei  diesem  Versuch  doch 
fine  schnell  verschwindende  Ladung  stattfindet,  beobachtet  man,  wenn 
man  die  Belegungen  der  Batterie  (zwei  Stauniolblätter)  nur  lose  auf  den 

M  Holtz,  Gört.  Nachr.,  19.  Mai  18rt(>,  p.  345*;  Beibl.  4,  p.  7W. 
Wlfderaauu,  Klektridtbt.  IV.  44 
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zwischen  ihnen  befindlichen  Isolator  (eine  Glasplatte)  autlegt.  Ein  Vi- 
briren  derselben  bei  ihrer  Verbindung  mit  den  Enden  des  Iuductions- 
drahtes  zeigt  die  abwechselnde  Ladung,  bei  welcher  die  Belegungen  sich 
anziehen,  und  die  darauffolgende  Entladung  an,  bei  der  sie  wieder  in 
ihre  Ruhelage  zurückkehren.  Ein  elektrisches  Ei,  eine  Entladungsröhre 
in  dem  Kreise  der  Inductionsrolle,  zeigt  in  diesem  Falle  in  Folge  des 
abwechselnden  Hindurchganges  des  Ladungs-  und  Entladungsstroraes 
an  beiden  Elektroden  das  blaue  Glimmlicht. 

Verzweigt  man  den  vom  R u h mk orff  sehen  Apparat  zu  den  Bele- 
gungen der  Batterie  oder  eines  Condensators  führenden  Draht  an  einer 
Stelle  in  zwei  parallele  Zweige  und  schaltet,  mich  Gaugain  in  die- 
selben zwei  Ventileier  in  entgegengesetzter  Lage  ein ,  so  bedecken  sich 
entsprechend  die  beiden  freien  Kugeln  derselben  mit  Glimmlicht,  indem 
durch  das  eine  Ei  die  Batterie  sich  ladet,  durch  das  andere  Ei  aber  ent- 
ladet. 

Man  kann  diese  abwechselnde  Ladung  und  Entladung  der  Batterie 
auch  gut  zeigen,  wenn  man  die  Belegungen  a  und  b  derselben,  Fig.  259, 
p.  m'1^  ^en  Enden  G  und  II  der  Inductionsrolle 

verbindet  und  von  den  Verbindungsdrähten 
zwei  Drähte  cd  und  cf  abzweigt,  deren 
Spitzen  d  und  /  einander  gegenüberstehen. 
Dann  springen  zwischen  d  und  /  starke 
Funken  über,  die  um  so  kleiner  werden,  je 
länger  cd  und  ef  und  je  grösser  ihr  Wider- 
stand ist,  indem  sich  dabei  immer  grössere 
Antheile  der  Ladung  der  Batterie  durch  die 
Inductionsrolle  selbst  ausgleichen.  —  Schal- 
tet man  statt  der  Batterie  ab  ein  elektri- 
sches Ei  ein  und  verbindet  d  und  /  durch 
einen  Draht  von  grossem  Widerstande,  so  geht  durch  das  Ei  ein  Theil 
des  Oeffnungsstromes,  durch  den  Draht  cdfc  der  übrige  Theil  desselben 
und  der  Schliessungsstrom.  Ein  in  die  Zweige  ca  und  bc  eingefügtes 
Galvanometer  zeigt  mithin  nur  eine  einseitige,  dem  Oeffuuugsstrome  ent- 
sprechende, ein  Galvanometer  in  cdfc  eine  schwächere,  dem  Schliessungs- 
strome entsprechende  Ablenkung,  ein  Galvanometer  in  den  Zweigen  G  c 
und  He  die  durch  die  wechselnde  Stromesrichtung  bedingte  doppelsinnige 
Ablenkung 

Die  Funken,  welche  bei  Einschaltung  der  Batterie  ab  zwischen  d 
und  /  überspringen,  sind  viel  heller,  als  die  Funken  bei  der  directen 
Gegenüberstellung  der  Elektroden  der  Inductionsrolle,  dagegen  erwärmen 
sie  ein  in  sie  hineingesenktes  Thermometer  viel  weniger,  als  letztere, 


x)  Oaugain,  Compt.  rend.  40,  p.  640,  1855*;  l'ogg.  Ann.  95,  p.  163* 
Compt.  rend.  41,  p.  152,  1855*.  —  2)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  94,  p.  330, 
1855*. 
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anch  entzündet  sich  in  ihnen  eine  Wachskerze  nicht ,  wie  in  jenen : 
offenhar  weil  hier  ein  viel  grösserer  Theil  der  entladeneu  Elektricitäts- 
nienge  die  Luft  mit  leuchtender  Entladung  durchbricht,  und  die  durch 
sie  eingeleitete  Entladung  in  der  schwächer  leuchtenden  Hülle  der  Fun- 
ken unbedeutender  wird  l)  (s.  w.  u.).  —  Zugleich  verschwindet  der 
Temperaturunterschied  an  den  beiden  Elektroden  der  Unterbrechungs- 
stelle mehr  und  mehr,  einmal  aus  dem  eben  erwähnten  Grunde,  dann 
auch,  weil  die  Richtung  der  Ströme  alternirt.  Indess  ist  letztere  Be- 
dingung von  dem  Abstand  df  und  den  Orten  c  und  c  der  Ableitung  der 
Drähte  cd  und  ef  abhängig,  da  unter  den  verschiedenen  Bedingungen 
zwischen  /  und  d  theils  direct  die  Inductionsfunken ,  theils  indirect  die 
Entladungsfunken  der  Batterie  überspringen  können.  Ist  z.  B.  der  Ab- 
stand df  sehr  klein,  so  springen  nur  directe  Inductionsfunken  über, 
welche  die  Elektroden  ungleich  erwärmen;  bläst  man  aberkalte  Luft 
durch  die  Unterbrechungsstelle,  so  treten  die  Entladungsfunken  der 
Batterie  an  ihre  Stelle.  Wird  die  Luft  an  der  Entladuugsstelle  ver- 
dünnt, so  erhält  man  aus  demselben  Grunde  Funken  von  den  gewöhn- 
lichen Eigenschaften  der  Inductionsfunken.  Ist  das  Glas  der  Batterie 
sehr  dick,  wie  z.  B.  wenn  man  sie  aus  mehreren  Glastafeln  bildet,  von 
denen  nur  die  beiden  äussersten  auf  ihrer  AussenHäche  belegt  sind ,  so 
gehen  ebenfalls  mehr  und  mehr  gewöhnliche  Inductiousfunken  zwischen 
f  und  d  über.  —  Ist  die  Batterie  sehr  gross,  so  entstehen  gar  keine 
Funken;  sie  entladet  sich  stets  wieder  durch  die  Inductiousrollc  selbst. 

Will  man  die  Batterie  dauernd  laden  -),  so  uiuss  man  ihre  eine  (z.B.  944 
äussere)  Belegung  mit  dem  einen  Ende  der  Inductiousrolle  direct  ver- 
binden, oder  dieselbe  zur  Erde  ableiten,  und  der  mit  der  inneren  Be- 
legung verbundenen  Kugel  das  andere  Ende  der  Inductiousrolle  bis  auf 
einige  Entfernung  nähern.  Da  nur  in  dem  schnell  verlaufenden  Oeflf- 
nuugsstroine  die  Spannung  bedeutend  genug  ist,  den  mit  Luft  erfüllten 
Zwischenraum  zwischen  dem  Ende  der  Inductiousrollc  und  der  Kugel 
unter  Funkenbildung  zu  durchbrechen,  so  ladet  sich  die  Batterie  mit  der 
Elektricität,  welche  jenem  Ende  durch  den  Oeffnungsstroui  ertheilt  wird. 
Ut  dabei  der  Abstand  des  Endes  und  der  Belegung  zu  klein,  so  kann 
.-ich  die  Batterie  leicht  durch  die  Inductiousrolle  selbst  wieder  ent- 
laden. 

Bei  fortgesetzter  Thätigkeit  des  Apparates  wiederholen  sich  diese 
Entladungen,  und  man  erhält  durch  dieselben  hellere,  aber  weniger  zahl- 
reiche Funken ,  als  wenu  mau  die  Enden  der  Inductiousrolle  direct  ein- 
ander gegenübergestellt  hätte.  Je  grösser  die  elektromotorische  Kraft 
des  Inductionsstromes,  also  bei  dem  gleichen  Apparat  die  elektromotori- 
sche Kraft  der  ihn  erregenden  Säule  ist,  desto  grösser  muss  die  Batterie 


l)  Poggeinlorff',  Mouatsber.  <ler  Beil.  Akad.,  7.  März  I8t»l*.  —  Hin- 
-iteden,  Pogg.  Aun.  96,  p.  :»53,  18.V>*.  Koo««u,  Pogg.  Ann.  J)7,  p. 2 1 2,  18"»6\ 
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sein,  um  diese  scheinbare  Verstärkung  der  Wirkung  hervorzubringen  1 
Bei  grösserem  Abstände  des  Endes  des  Inductionsdrahtes  von  den  Kug^l 
der  Batterie  finden  die  Entladungen  durch  ersteren  nicht  statt,  da  dan 
die  Elektricitäten  sich  wohl  zum  Theil  über  die  nicht  belegten  Stell«- 
der  Batterie  selbst  ausgleichen. 

Um  bedeutende  Ladungen  der  Batterie  zu  erhalten,  niues  die  Vei 
Stärkungszahl  derselben  möglichst  gross  sein,  damit  die  Dichtigkeit  d* 
Elektricität  an  der  dem  Ende  der  Inductionsrolle  gegenüberstehende 
Kugel  bei  gleichen  in  die  Batterie  hineingeführten  Elektricitätsmengt 
möglichst  klein  werde.  Batterien  mit  recht  dünnem  Glase  sind  al> 
hierzu  besonders  geeignet.  Koosen  verwendet  deshalb  düonc,  innei 
mit  Amalgam  belegte  Glaskugeln,  wie  sie  zu  Zierrathen  häufig  gefertig 
werden,  überzieht  sie  aut-sen  mit  Blattgold  und  versieht  sie  innen  mi 
einem  Zuleitungsdraht. 


Genauer  sind  die  Verhältnisse  der  Ladung  der  Batterie  durch  da- 
Inductorium  von  v.  Oettingen2)  studirt  worden. 

Der  für  den  Oeffnungsstrom  ne 
Fig.  260.  gative  Toi  des  Inductoriums  J 

mit  der  zur  Erde  E  abgeleiteten 
äusseren,  der  positive  durch  ein» 
Funkenstrecke  D  mit  der  inneren 
Belegung  der  Batterie  verbunden. 
Ein  mit  letzterer  ebenfalls  verbun- 
dener Riesa' scher  Fallapparat  V 
gestattet,  die  Batterie  durch  einen 
ein  Spiegelgalvanometer  G  enth»}- 
F  tenden,  zur  äusseren  Belegung  füh- 

renden Zweig  zu  entladen. 
DerHaupthtrom  des  Inductoriums  wird  durch  die  Hand  unterbrochen, 
und  sobald  bei  D  ein  Funken  erscheint,  die  Batterie  durch  den  Fall- 
apparat entladen.  Dabei  wächst  mit  abnehmender  Inductionsschlagweit. 
D  die  durch  den  Galvanometerausschlag  gemessene  Ladung  der  Batten« 
bis  sich  dieselbe  bei  einer  Minimalschlagweite  Di  durch  das  Inductorium 
rückwärts  entladet. 

Mit  Vergrösserung  der  Batterie  nimmt  die  durch  den  Induction- 
Btrom  iu  dieselbe  getriebene  Elektricitätsmenge,  also  auch  die  Ablenkuni; 
des  Galvanometers  zu,  aber  die  Dichtigkeit  ab;  deshalb  wird  die  zur 
Selbstentladung  erforderliche  Schlagweite  D{  kleiner. 

Der  Grund  dürfte  derselbe  sein,  wie  bei  einfacher  Entladung  «,,'! 
Inductionsrolle.  Bei  kürzerer  Schlagweite  folgt  dem  zuerst  bei  ein»1' 
kleineren  Spannung  stattfindenden  Uebergang  der  Elektricität  vom  ln- 


»)  Grove.  Phil.  Mag.  [4]  9.  |>.  1,  1855».  —      v.  Dettingen,  Po**.  Ann 

1  IM,  :m,  i8»>:i\ 
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ductoriuni  zur  Batterie  eine  grössere  Menge  der  im  Inductoriuni  ange- 
häuften Elektricität,  welche  noch  die  zum  Uebergang  durch  die  kleinere 
Entfernung  erforderliche  Spannung  behält.  Da  bei  grösserer  Oberfläche 
der  Batterie  die  Dichtigkeit  auf  der  mit  ihr  verbundenen  Kugel  des 
Mikrometers  bei  gleicher  Elektricitätszufuhr  kleiuer  ist,  kann  auch  mit 
wachsender  Oberfläche  der  Batterie  die  in  sie  eintretende  Elektricitäts- 
rueuge  grösser  sein  (etwa  bei  doppelter  Oberfläche  im  Verhältniss  von 
5 : 8).  Da  sie  sich  aber  auf  einer  grösseren  Fläche  verbreitet ,  ist  ihre 
Dichtigkeit  geringer.  , 

Bei  wiederholtem  Oeffucn  des  Inductionskreises  kann  man  die  94f> 
Batterie  in  abnehmender  Reihe  immer  stärker  laden.  Die  Za^il  der 
Stös.se,  welche  nöthig  ist,  um  die  Maximalladung  zu  erreichen,  wächst 
mit  der  Oapacität;  das  Maximum  der  Schlagweite  selbst,  bis  zu  welcher 
die  Batterie  bei  einer  bestimmten  Inductionsschlagweite  geladen  wird,  ist 
von  der  Capacität  der  Batterie  unabhängig. 

Die  Beobachtungen  hierüber  wurden  gemacht,  indem  die  Ladung 
der  Batterie  bei  1  bis  x  Stössen  gemessen  wurde,  bis  sich  die  Batterie 
durch  das  Inductorium  zurückentlud. 

Aus  verschiedenen  Versuchen  folgt,  dass  die  Dichtigkeit  Ö  der  Elek- 
tricität, bei  der  eine  Selb9tentladung  der  Batterie  eintritt,  proportional 

ist  der  Quadratwurzel  \  L  aus  der  Lunge  der  durchbrochenen  Induc- 
tionsschlagweite; und  entsprechend  ist  das  Maximum  der  Dichtigkeit  ö„„ 
bis  zu  der  man  eine  Batterie  bei  einer  gegebenen  Inductionsschlagweite 
laden  kann,  proportional  der  Quadratwurzel  aus  der  letzteren. 

Dieses  Gesetz  ist  vorläufig  nur  für  kugelförmige  Elektroden 
geprüft.  Da  die  Funkenstrecke  bei  der  Ladung  der  Batterie  durch 
da*  Inductorium  erhitzt  wird,  so  tritt  die  Selbstentladung  leichter 
und  unter  anderen  Bedingungen  ein,  als  die  gewöhnliche  Entladung  der 
Batterie. 

Ist  ein  zweites  Galvanometer  G'  zwischen  dem  Funkenmikrometer  J)  947 
nud  der  Batterie  in  den  Inductionskreis  eingeschaltet,  so  sind  seine  Aus- 
schläge cet.  par.  fast  genau  dieselben,  wie  die  des  anderen  Galvanometers 
im  Entladungskreise,  da  die  gleiche  Elektrieitätsinenge  die  Ladung,  wie 
die  Entladung  bewirkt. 

Entladet  sich  die  Batterie  durch  die  Inductionsspirale  von  selbst, 
so  findet  dasselbe  statt,  da  man  in  beiden •  Fällen  die  DifFerenz  des 
Udungs-  und  Entladungsstromes  beobachtet.  Dabei  ergiebt  indess  die 
verschieden  gerichtete  Ablenkung  des  Galvanometers  G  eine  Reihe  von 
Alternationen  (bis  zu  7)  in  der  Art  des  Rückstandes,  welche  den  Oscilla- 
tionen  in  der  Inductionssprirale  entsprechen.  So  kann  bei  kleiner  Schlag- 
weite D  der  Rückstand  positiv,  bei  grösserer  in  abnehmender  Stärke 
negativ,  bei  noch  grösserer  wieder  positiv  sein. 
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Da  die  bei  der  ersten  Induction  rückwärts  erzeugte  negative  Ludung 
der  Uatterie  viel  kleiner  ist,  als  die  erste  positive  Ladung,  so  kann  sie 
den  Funkenrauni  nicht  mehr  durchbrechen;  so  dass  gleich  das  erste 
negative  Maximum  des  Rückstandes  wahrgenommen  wird. 

94S  Tritt  bei  einer  gewissen  Oberfläche  bei  einer  bestimmten  Inductious- 
schlagweite  eine  neue  Periode  auf,  so  erscheint  bei  halber  Oberfläche 
die  nächstfolgende  Periode  nahe  bei  derselben  Iuductionsschlagweite ; 
da  im  letzteren  Falle  die  Dichtigkeit  der  Laduug  durch  den  Inductions- 
stoss  die  doppelte  ist.  ebenso  also  die  negative  Ladung  bei  der  ersten 
Selbstentladung  u.s.  f. 

Wenn  also  bei  gleicher  Iuductionsschlagweite  bei  n  Flaschen  eine 
einfache  Entladung  mit  negativem  Rückstände  eintritt,  so  ist  dieselbe  bei 
7i  2  Flaschen  zweifach  und  der  Rückstand  positiv,  bei  «  4  Flaschen  drei- 
fach und  der  Rückstand  negativ  u.s.  f. 

Wird  eine  Uatterie  durch  mehrere  Inductionsstösse  bis  zur  Selbst- 
entladung geladen,  so  ist  dieselbe  stets  einfach  gerichtet  und  der  Rück- 
stand negativ,  weil  der  letztere  nie  die  Dichtigkeit  haben  kanu,  um  die 
Funkenstrecke  rückwärts  zu  durchbrechen.  Die  Dichtigkeiten  nehmen 
sehr  schnell  ab. 

949  Dass  man  auch  Cascadenbattcrieu  durch  das  Inductorium  laden 
kann,  ist  selbstverständlich  l). 

Nähert  man  dem  einen  Ende  der  an  beiden  Seiten  isolirten  luduc- 
tionsrolle  einen  zur  Erde  abgeleiteten  Draht  und  lässt  auf  ihn  Fun- 
ken überspringen,  so  ladet  sich  die  Spirale  selbst  in  ihrer  ganzen  Länge 
mit  der  Elektricität,  welche  das  dem  Ableituugsdraht  abgewendete  Ende 
der  Spirale  durch  den  Oeffuungsinductionsstroni  erhalten  hätte. 

950  Das  allgemeine  Aussehen  der  Oeffnungsfunken  des  Inductoriums  ist 
dein  der  Batteriefunken  ganz  ähnlich.  Man  erhält  bei  geringeren  Ab- 
ständen und  sehr  starken  Eutladungspotentialen  geradlinige,  die  Elek- 
troden verbindende  Funken,  bei  grösserem  Abstände  der  Elektroden 
und  geringeren  Potentialen  Zickzackfunken,  welche  oft  entsprechend  den 
Einzelentladungen  in  mehrfachen  Zweigen  auf  einander  folgen,  um  so 
mehr,  als  durch  die  in  der  Iuduetionsrolle  aufgehäufte  Elektricitäts- 
menge  die  Entladung  verlängert  wird. 

Werden  die  aus  mehrfachen  Zweigen  zusammengesetzten  Oeffnungs- 
funken bei  Verbindung  der  Enden  der  Inductionsrolle  mit  einem  Funken- 
mikrometer in  einem  rotirenden  Spiegel  oder  durch  eine  undurchsichtige, 
radial  aufgeschlitzte  Scheibe2)  angesehen,  zwischen  welche  und  den 
Funken  man  einen  radialen  festen  Spalt  stellt,  so  erscheinen  dieselben 


')  Vgl.  auch  Orz  in.  Comp!,  rend.  50.  p.  :to7,  \H6?S.  —  2)  Cazin,  Compt. 
rend.  76,  p.  »7'..  lH7;i*. 
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au*  einzelnen  verschieden  liegenden,  successiven  Zickzaekentladnngeu 
gebildet,  wodurch  der  Gesammtfnnken  den  Anblick  eines  vielfach 
verästelten  Liniensystems  gewinnt.  Dabei  wächst  mit  abnehmender 
Schlagweite  der  Funken  die  Zahl  der  Zweige  bis  zu  mehreren  Hunderten, 
sie  ist  grösser  bei  grösserer  Krümmung  der  Elektroden  und  die  ge- 
rammte Entladungsdauer  wächst  ebenfalls  von  2  bis  24  .  10 ~3  Secunden, 
indem  sich  eine  grössere  Elektricitäfsmenge  dabei  in  den  successiven 
Entladungen  ausgleicht.  Die  ersten  beiden  Funken  sind  viel  weiter  von 
einander  entfernt;  ihr  Abstand  scheint  von  der  Gesammtdauer  der  Ent- 
ladung unabhängig  zu  sein.  Der  Schliessungsfunken  verhält  sich  ähn- 
lich, nur  sind  die  Abstände  der  Elektroden  für  die  gleiche  Erscheinung 
viel  kleiner. 

Bei  den  einzelnen  Funkeu  tritt,  da  die  im  Innern  der  lnductions-  951 
rolle  angehäuften  Elektricitäten  erst  allmählich  nach  dem  Uebergang 
eines  Funkens  ihren  Enden  zuströmen,  zu  dem  zuerst  gebildeten  Metall- 
funken eine  viel  weiter  ausgebildete  Lichthülle  auf,  als  bei  den  Funken 
der  Batterieentladung.  Sie  umgiebt  die  Funken  selbst,  überzieht  die 
negative  Elektrode  mit  blauem  Glimmlicht  und  zeigt  ganz  ähnliche  Er- 
scheinungen, wie  wir  sie  §.  851  erwähnt  haben. 

Die  ersten  Versuche  über  die  Natur  der  Iuductionsfunken  sind  von  952 
Xeef»)  mittelst  des  Wagner' scheu  Hammers  angestellt  worden.  Er 
beobachtete  durch  ein  25-  bis  50  mal  vergrösserndes  Mikroskop  die 
beim  Abheben  der  Spitze  von  der  Platte  entstehenden  Funken.  Auf  dem 
mit  dem  negativen  Pol  verbundenen  Theil  des  Unterbrechuugsapparates, 
namentlich  auf  den  erhabenen  Spitzen,  erschien  eine  Reihe  kleiner  hel- 
ler Fünkcheu,  die  sich  nicht  von  der  Oberfläche  des  Leiters  entfernten. 
Ausserdem  war  der  negative  Leiter  des  Apparates  mit  einer  flammen- 
den, lavendelblauen  Lichthülle  umgeben.  War  die  Spitze  des  Apparates 
negativ,  so  erschien  die  Lichthülle  wie  eine  Flamme  auf  derselben,  war 
die  Platte  negativ,  so  breitete  sie  sich  scheibenförmig  auf  der  letztereu 
aus.  Die  Lichthülle  verschwand,  wenn  man  einen  Tropfen  Wasser  oder 
(>el  zwischen  die  Spitze  und  Platte  brachte.  Sie  vergrösserte  sich  im 
luftverdünnten  Kaurae  sehr  bedeutend,  während  die  Funkenerscheinung 
abnahm.  —  In  einer  Atmosphäre  von  Kohlensäure  erschien  die  Licht- 
hülle milchweiss. 

Das  Neef1  sehe  Lichtphänomen  lässt  sich  bequemer  beobachten, 
wenn  man  die  Enden  des  inducirteu  Drahtes  eines  Inductionsapparates 
in  einer  Platinplatte  und  einer  darüber  stehenden  Schraube  befestigt, 
durch  welche  eine  Platin  spitze  der  Platte  genähert  werden  kann,  wobei 
our  die  Oeffnungsströme  übergehen  2). 


Neef,  Pogg.  Ann.  u'ö,  p.  414,  1845*;  vergl.  auch  Osann,  Pogg.  Ann. 
89,  p.  600,  1855*.  —  a)  Rie*s,  Pogg.  Ann.  91.  p.  290,  1854'. 
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Schraubt  man  die  Spitze  ho  weit  gegen  die  Platte  hinab,  da^ 
Funken  in  hellen,  zuerst  krummen,  dann  bei  weiterem  Nähern  aber  ii 
geraden,  schnell  einander  folgenden  Lichtlinien  übergehen,  so  bleil>ej 
Spitze  und  Platte  noch  dunkel.  Werden  sie  aber  weiter  einander  ge- 
nähert, so  vermindert  sieh  der  Glanz  der  Funken  und  die  jeweilen  mi 
dem  negativen  Pol  verbundene  Kiekt  rode  leuchtet  mit  blauem  Licht  *- 
Dasselbe  ist  auf  der  Fläche  ausgebreitet,  an  der  Spitze  nur  in  eioeiu 
Punkte  conceutrirt,  oder  reicht  auch  an  den  Seiten  hinauf.  Zugleich 
treten  viele  weisse  Lichtpünktcheu  von  glühendem  Platin  an  der  leuch- 
tenden, wenige  an  der  dunklen  Elektrode  auf.  Diese  Funken  nehmen 
an  Menge  nb,  wenn  man  statt  des  Platins  ein  weniger  angreifbares  Me- 
tall, z.  B.  die  von  Sieniens  und  Halskc  eingeführte  Platinlegirun^ 
benutzt. 

Lässt  man  die  Inductionsfunken  zwischen  zwei  einander  gegenüber- 
stehenden Drähten  überschlagen,  so  sind  sie,  wie  die  Funken  der  Influenz- 
maschine unter  Einschaltung  von  Leydener  Flaschen,  ebenfalls  aus  glän- 
zenden Lichtstrahlen  zusammengesetzt,  und  einer  Lichthülle,  welche  an 
der  Endfläche  der  positiven  Elektrode  beginnt,  daselbst  röthlich  ist,  und 
sich  mit  lavendelblauem  Lichte  noch  über  die  negative  Elektrode  aus- 
breitet (Fig.  201).  (Ueber  die  Ausbreitung  der  Lichthülle  im  rotirenden 
Spiegel  u.s.  f.  s.  852). 

Die  Lichtblitze  im  Innern  der  Hülle  erscheinen  raeist  gekrümmt. 
Sie  bilden  sehr  schmale,  helle  Lichtlinien.  Müssen  die  Funken  dichtere 
Medien  durchbrechen,  entstehen  sie  z.  0.  zwischen  zwei  Metallspitzen, 
zwischen  welche  mau  einen  Tropfen  Olivenöl  gebracht  hat,  so  erscheinen 
sie  unter  dem  Mikroskop  aus  einzelnen,  in  mehr  oder  weniger  spitzen 
Winkeln  zusammenlaufenden  Linien  zickzackförmig  gebildet  >). 

Wendet  man  hierbei  zwei  flache  und  an  ihren  Spitzeu 
abgerundete  Drähte  als  Elektroden  an,  welche  zwischen 
zwei  (ilasplatten  eingeklemmt  sind,  so  kann  man  die 
genauere  Zusammensetzung  der  Entladung  sehr  gut  studi- 
ren.  Das  blaue  Licht  umhüllt  die  negative  Elektrode 
gauz  und  ist  von  dem  von  der  positiven  Elektrode  aus- 
gehenden, kegelförmig  sich  erweiternden,  röthlichen 
Licht  durch  einen  dunklen  Zwischenraum  getrennt.  Die 
hellen  Lichtfunken  gehen  hauptsächlich  von  der  positi- 
ven Elektrode  aus  und  durchbrechen  die  eben  erwähn- 
ten Theile  ihrer  Lichthülle.  Fig.  2<i2  giebt  ein  Bild  die- 
ser Erscheinung  bei  SO  maliger  Vergrösserung3).  Einer 
längeren  Beobachtung  derselben  stellt  sich  die  Fortfüh- 
rung von  metallischen  Theilen  von  den  Elektroden  hin* 

')  Fabbri.  Xuovo  Cimento  7,  p.  18'*',  1858;  Archive»  de«  Scieiices  phv? 
et  uat.  Nuuv.  8t« r.  2,  p.  58*.  —  2)  da  Moncel,  Compt.  reu d.  40,  p.  812,  lsto*; 
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darlieh  in  den  Weg,  durch  welche  die  Glasplatten  bald  mit  einem  glän- 
zenden, vielfarbigen  Metallüberzug  bedeckt  werden. 

Liisht  man  den  negativen  Poldraht  eines  Inductoriuins  oscillireu,  BO 
sieht  man  eine  continuirliche ,  von  dem  glühenden  Draht  beschriebene 
Curve,  auf  welcher  sich  einzelne  Lichtstreifen  abzeichnen,  die  den  ein- 
zelnen Entladungen  entsprechen,  deren  jede  mit  einer  blauen  Lichthülle 
umgeben  ist  l). 

Laust  man  die  Entladung  in  der  Flamme  einer  Kerze  übergehen,  9ü4 
ho  erscheint  .bei  langsamem  Gange  des  den  inducirenden  Strom  unter- 


Fitf.  262  Fig.  263. 


brechenden  Apparates  eine  in  blendendein  Weiss  erscheinende  Entladung, 
in  welcher  der  helle  Entladungsfunken  nicht  mehr  zu  erkennen  ist.  Die- 
selbe ist  von  transversalen  dunklen  Schichten  durchzogen, 
welche  bis  an  die  positive  Elektrode  herangehen,  vou  der  negativen  aber 
wiederum  durch  einen  dunklen  Zwischenraum  getrennt  sind  (vergl. 
Fig.  2G3).  An  der  negativen  Elektrode  selbst  kann  man  in  diesem  Falle 
»bis  blaue  Glimmlicht  nicht  sehen;  dieselbe  ist  mit  lebhaft  glühendem 
Rus8  bedeckt. 

In  einem  langsam  rotirenden  Spiegel  erscheint  hierbei  die  Flamme 
»ägeförmig  gezackt,  am  unteren  Ende  jedes  Einschnittes  sieht  mau  einen 
hellen  Funken,  so  dass  die  Flamme  bei  dem  Uebergang  jedes  Funkens 

PogK.  Ann.  95,  p.  17f>*;  Recherche-*  >ur  la  nou- homogene!^  de  l'etincelle  d'in- 
duetion,  Pari»  1»60,  p.  74  u.  flffde.* 

*)  Fernet.  Comp!  read.  59,  p.  1005,  1864*;  vergl.  auch  Seguin,  Compt. 
nrnd.  68.  p.  1:122,  I8tiy\ 

Digitized  by  Google 


G9S  Funkenentladung  des'  Inductoriuins. 

oberhalb  desselben  erlischt.  Unterhalb  bleibt  sie  ungeandert.  Durch 
die  Funken  werden  dabei  die  Verbrennungsgase  aus  einander  gesprengt, 
und  so  wird  jedesmal  ihre  Zufuhr  zum  oberen  Theil  der  Flamme  ge- 
hindert. —  Die  entsprechenden  Erscheinungen  zeigen  sich ,  nur  in  coni- 
plicirterer  Gestalt,  bei  Beobachtung  der  Flamme  durch  eine,  mit  radia- 
len Schlitzen  versehene,  rotirende  Pappscheibe  *);  sie  erscheint  dann 
oberhalb  des  Funkens  aus  abwechselnd  hellen  und  dunklen  Schichten 
gebildet,  die  in  der  Richtung  des  Funkens  als  dunkle  Kreise  auftreten. 

Sehr  deutlich  erscheinen  die  Schichten  der  Funken,  wenn  mau  die- 
selben in  einer  russenden  Flamme,  z.  B.  von  Terpentinöl,  oder  in  Luft, 
in  welche  Kohlenstaub  gestreut  wird,  zwischen  den  Elektroden  über- 
gehen lässt2). 

Audi  erhält  man  eine  ähnliche  Schichtung,  wenn  man  eine  Glas- 
platte mit  Jodsilbercollodium  zur  Herstellung  eines  photographischen 
Bildes  präparirt  und  sie  dem  Sonnenlicht  einige  Zeit  aussetzt.  Lässt 
man  auf  einer  solchen  Platte  Funken  überschlagen,  so  erhält  man  eine 
deutliche,  durchsichtige  Streifuug,  welche  sich  auf  positives  Papier  über- 
tragen lässt.  Die  Schichten  fangen  immer  zuerst  an,  sich  am  negativen  * 
Pol  zu  bilden,  nie  siud  gegen  die  Pole,  wie  die  Schichten  des  Lichtes  im 
luftverdünnten  Räume,  umgebogen  und  lassen,  ebenso  wie  dort,  deutlich 
den  Unterschied  der  beiden  Pole  erkennen  3). 

955  Wie  bei  den  gewöhnlichen  Funken  der  Elektrisirmaschine  und  Ley- 
dener  Batterie  erscheint  die  Metallentladuug  in  den  Inductionsfunkeu 
um  so  kräftiger,  je  grösser  die  zu  den  Enden  der  Inductionsrolle  vor 
oder  während  des  Anfangs  der  Entladung  gelangenden  Elektricitäts- 
mengen  sind. 

Verbindet  man  daher  die  beiden  Kugeln  eines  Henley' sehen  Aus- 
laders durch  nasse  Schnüre  von  etwa  5  min  Durchmesser  und  3  4  bis  Im 
Länge  mit  den  Enden  der  Tuductionsspirale,  so  verschwinden  die  Funken 
fast  ganz,  und  nur  die  Lichthülle  bleibt.  Werden  dagegen  umgekehrt 
die  Enden  der  Spirale  mit  den  Belegungen  eines  Condensators ,  einer 
Leydener  Flasche  verbunden,  von  denen  aus  zwei  Drähte  zu  den  Kugeln 
des  Ausladers  führen,  so  sammelt  sich  eine  gros.se  Menge  der  Elektricität 
vor  der  Entladung  in  der  Flasche  an  und  entladet  sich  gleich  anfangs 
in  einem  Funken;  die  Lichthülle  verschwindet  fast  ganz4). 

Meist  ist  iudess  gleich  nach  der  ersten  Funkenentladung  die  Spau- 
nung  so  vermindert,  dass  in  der  verdünnten  Luft  nur  noch  eine  Gas- 
entladung erfolgt,  ohne  dass  dabei  zugleich  Metalltheile  von  den  Elek- 
troden abgerissen  werden. 


')  Kundt,  Pogg.  Ann.  128,  p.  i:>y,  1866*.  —  2)  Ganz  aualog  schichtet  sich 
Kohlenpulver,  welches  auf  einer  Glasplatte  ausgehreitet  ist,  und  durch  welches 
die  Funkeu  hindurchgehen  (siehe  §.  101:*)-  —  3)  Lahorde,  Compt.  rend.  58, 
p.  ütil  ,  1864*.  —  4)  Rijke,  Pogg.  Ann.  111,  p.  612,  1860*:  siehe  auch  dessen 
analoge  V ersuche  mit  der  DauiptVlektrisinnaschine  ihid. 
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Lässt  man  daher  die  Inductionsfunken  zwischen  zwei  Spitzen  über- 
leben und  vor  deuselben  einen  Spiegel  um  eine  Axe  rotiren,  welche  der 
Verbindungslinie  der  Spitzen  parallel  ist,  so  erscheint  im  Spiegel  die 
Lichthülle  einseitig  durch  den  linearen  Funken  begrenzt  und  im  Sinne 
der  Drehung  des  Spiegels  verlängert;  ein  deutlicher  Beweis,  das*  die 
Lichthülle  sich  erst  mit  dem  momentanen  Funken  bildet  und  denselben 
noch  längere  Zeit  überdauert  l). 

Entsprechend  den  Angaben  des  vorigen  Paragraphen  vergrössern  alle  D  'Ai 
Mittel,  welche  die  zur  Erreichung  einer  Metallfunkenentladung  erforder- 
liche Elektricitätsinenge  an  den  Enden  der  Inductionsspirale  verkleinern, 
die  Lichthülle.  Wendet  man  also  spitze  Elektroden  an  Stelle  von  kugel- 
förmigen an,  so  wird  an  ersteren  schon  bei  kleineren  Elektrieitätsniengen 
das  Potential  so  gross,  dass  die  Luft  durch  einen  Metallfunken  durch- 
krochen wird.  Liefert  also  das  Inductorium  in  beiden  Fällen  in  gleichen 
Zeiten  gleiche  Elektricitätsmengen,  so  ist  bei  den  Spitzen  nach  der  ersten 
Metallfunkenentladuug  die  zurückbleibende  Elektricitätsmenge  grösser, 
welche  sich  durch  die  Licht  hülle  entladet.  Wendet  man  Elektroden  an, 
welche  geringere  Cohäsion  haben,  z.  B.  Elektroden  von  Kohle2)  au  Stelle 
von  Platinelektroden,  so  bedarf  es  ebenfalls  einer  geringeren  Elektri- 
(  itätsladung,  um  ihre  Masse  an  der  Entladung  ferner  Antheil  nehmen 
zu  lassen  und  glühende  Theilchen  von  ihnen  fortzuführen.  Wie  oben 
wird  daher"  die  Lichthülle  grösser. 

Je  mehr  glühende  Theile  hierbei  die  Luft  durchdringen,  je  heisser  957 
>ie  also  wird  und  je  mehr  Stoffe  sie  aufnimmt,  die  schon  bei  kleineren 
Klektrieitätsmengen  eine  Gasentladung  vermitteln,  eine  desto  grössere 
Klektricitätsinenge  fliesst  bei  der  Entladung  des  Inductoriums  durch  die 
Unterbrechungsstelle,  desto  geringere  Mengen  gleichen  sich  rückwärts 
durch  die  Inductionsrolle  aus. 

Bei  Anwendung  spitzer  Kohlenclektroden  ist  in  Folge  dessen  die 
durch  den  Oeffnungsstrom  continuirlich  übergehende  Elektricitätsmenge 
bedeutend,  dass  in  einem  in  den  Inductiouskreis  eingeschalteten  Volta- 
saeter  selbst  zwischen  grösseren  Platinelektroden  Wasser  zersetzt  wird, 
während  dies  bei  Unterbrechung  des  Stromkreises  durch  Metallspitzen 
nur  unter  Benutzung  sehr  dünner  Drähte  als  Elektroden  gelingt.  Den- 
noch geht  auch  bei  Anwendung  von  Kohlenelektroden  nur  der  Ocffnuugs- 
-trom  über,  da  nur  dieser  die  Elektricitäten  in  gehöriger  Dichtigkeit  lie- 
fert, um  zuerst  eine  Funkenentladung  hervorzurufen;  zwischen  dem  Auf- 
boren des  Üeffnungsfunkens  und  dem  Eintreten  des  Schliessuugsstromes 
ergeht  aber  eine  zu  lange  Zeit,  als  dass  die  die  Lichthülle  des  ersteren 
bildende,  leitende  Materie  noch  bis  zu  letzterem  fortbestände.  —  Da 


Iiis«aj  onx ,  Conipt.  rend.  49,  p.  1009,  1859*,  vergl.  O^den  Kood,  I.e. 
Ml*.  —  *)  Sinsteden.  Pogg.  Ann.  105,  p.  1,  1«:»7*. 
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indes»  die  Funkeuentladung  in  diesem  Falle  doch  bei  geringeren  Elek- 
tricitätsinengen  eintritt,  als  zwischen  Metallelektroden,  so  ist  es  nicht 
mehr  nöthig,  die  in  der  Zeiteinheit  in  der  Inductionsrolle  bewegten  Elek- 
tricitäten  möglichst  zu  steigern.  Man  kann  deshalb  den  Condensator  am 
Inductorium  entbehren,  und  auch,  wenn  der  Schlagraum  zwischen  den 
Kohlenspitzen  sehr  kurz  ist,  an  dein  lnterruptor  Silberspitzen  statt  Platin- 
spitzen verwenden.  —  Lässt  man  vor  den  Kohlenelektroden  einen  Spie- 
gel um  eine,  dem  Funkenstrom  parallele  Axe  rotiren ,  so  erscheint  jeder 
Funken  in  der  auf  ihn  senkrechten  Richtung  verlängert;  ein  Beweis,  dass 
hier  auch  der  continuirliche  Strom  nach  der  ersten  Funkenentladung 
durch  glühende  Kohlentheilchen  geleitet  wird.  Bei  Metallelektroden  tritt 
solche  Verlängerung  des  Funkens  durch  den  rotirenden  Spiegel  nicht  ein. 
Hier  verschwinden  sogleich  die  glühenden  Theilchen;  die  continuirliche 
Entladung  in  der  Lichthülle  findet  in  der  verdünnten  Luft  statt,  wie 
auch  die  Untersuchung  ihres  Spectrums  zeigt. 

Wendet  man  nur  eine  Elektrode  von  Kohle  einer  anderen  von  Metall 
gegenüber  au,  so  ist  die  Lichthülle  am  stärksten  ausgebildet,  wenn  die 
Kohle  als  negative  Elektrode  dient.  Wir  werden  später  mittheileu,  dass 
die  negative  Elektrode  bei  den  Inductionsfunken  viel  stärker  erwärmt 
wird,  als  die  positive;  so  dass  also  auch  noch  hierdurch  die  feine  Zer- 
stäubung der  Kohle  erleichtert  wird.  Ein  in  den  Inductionskreis  einge- 
fügtes Galvanometer  zeigt  in  diesem  Falle  eine  grössere  Ablenkung,  als 
wenn  die  Kohle  als  positive  Elektrode  dient.  —  Da  die  Erhitzung  der 
Elektroden  nach  dem  Beginn  der  Inductionsfunken  nach  und  nach  steigt, 
so  wächst  der  Ausschlag  des  Galvanometers  erst  allmählich  bis  zu  einem 
Maximum. 

Taucht  man  die  Elektrodeu  in  Gel,  so  wird  die  Lichthülle  viel 
grösser,  da  hier  gleichfalls  das  Oel  durch  den  zwischen  den  Elektroden 
übergehenden  Funken  sich  verbreitet  und  den  Raum  daselbst  leitend 
macht. 

Heisse  Luft  ist  leichter  zu  durchbrechen,  als  kalte.  Daher  er- 
scheiut  die  Lichthülle  im  Innern  einer  Kerzenflamme  viel  heller  und 
grösser.  —  Ebenso  dehnt  sie  sich  im  luftverdünnten  Räume  aus.  — 
Stellt  mau  dagegen  die  Elektroden  in  einem  Glasrohre  einander  gegen- 
über, in  welchem  die  Luft  comprimirt  wird,  so  nimmt  die  Ausdehnung 
der  Lichthülle  ab  1). 

Zwischen  Flüssigkeiten,  z.  B.  zwischen  zwei  Wasserstrahlen,  in  welche 
man  die  Elektrodeu  senkt,  ist  die  Funkenbildung  sehr  schwach  und 
wenig  leuchtend,  die  Lichthülle  stark  ausgebildet.  Bringt  man  einen 
Platindraht  zwischen  die  Strahlen,  so  erscheint  der  Funken  daran  heller. 

Das  Verhältniss  der  durch  den  Funken  plötzlich  entladenen  und  in 
der  Lichthölle  continuirlich  übergehenden  Elektricitätsmengen  ist  dem- 


Du  iloiieel,  Conijit.  rend.  37,  i>.  99:»,  18:»n*.    Fabbri,  1.  c. 
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nach  je  nach  den  Umstanden  bei  dem  Inductionsfunken  sehr  verschieden 
und  es  unterscheidet  sich  in  dieser  Beziehung  die  Funkeneutladung  zwi- 
schen den  Enden  der  Inductionsrolle  meist  von  der  der  Levdener  Batterie. 
Dies  Usst  sich  namentlich  auch  an  der  Ablenkung  eines  Galvanometers 
studiren,  welches  in  den,  durch  ein  Funkenmikrometer  unterbrochenen 
Schliessungskreis  der  Inductionsrolle  eingeschaltet  ist. 

Liess  Koosen  ')  bei  gleichbleibender  (etwa  10  mal  in  der  Secunde 
erfolgender)  Unterbrechung  der  inducireudeu  Rolle  durch  einen,  dem 
Foucault'scheu  Interruptor  ähnlichen  Apparat  unter  Einschaltung  wach- 
sender Widerstände  W  in  den  Schliessungskreis  die  Induetionsfunken 
in  gleicher  Schlagweite  (Vi<>  big  2  mm)  übergehen,  so  nahm  die  Ablen- 
kung der  Xadel  eines  Galvanometers  immer  mehr  ab.  Wenn  man  hier- 
nach den  Widerstand  7?  einer  bestimmten  Länge  (1  mm)  des  die  Funken- 
Entladung  vermittelnden,  mit  Luft  erfüllten  Schlagraumes  nach  dem 
Ohm' sehen  Gesetze  aus  der  beobachteten  Stromintensität  /  berechnet, 
>o  wachst  derselbe  mit  abnehmender  Stromintensität.  Wenn  man  da- 
tregen die  Schlagweite  L  vermindert,  so  steigt  umgekehrt  der  Werth  Ii. 
So  fand  unter  Anderem  Koosen5): 


w 

L 

I 

R 

L 

I 

R 

0 

1  mm 

0,231 

1  ;4  mm 

0,384 

4  900 

1  mm 

0,194 

10  000 

'/4  mm 

0,306 

48  800 

11  KM) 

1  mm 

0,176 

28  800 

1  4  ,nm 

0,277 

87  300 

18  000 

1  mm 

0,15* 

32  200 

1  *  mm 

0.24«) 

103  000 

Ganz  ähnliche  Versuche  hat  Oberbeck3)  angestellt,  indem  er  iu  959 
verschiedenen  und  verschieden  stark  verdünnten  Gasen,  welche  sich  in 
einer  Glaskugel  befanden,  zwischen  zwei  einander  auf  bestimmte  Ent- 
fernungen zu  nähernden  Stahlspitzeu  die  Funken  eines  Inductoriuins 
übergehen  liess,  während  er  in  den  Induetionskreis  ein  Galvanometer  und 
einen  veränderlichen  Widerstand  (eine  mit  verdünnter  Kupfervitriollösuug 
gefüllte  Rühre)  einschaltete  und  den  eine  Tangentenbussole  enthaltenden 
iuducirenden  Kreis  mittelst  eines  Wagner'scheu  Hammers  unterbrach. 

Berechnet  mau  zunächst  für  Luft  von  Atmosphärendruck,  welchen 
Funkcnlängen  A  und  Ii  (etwa  6  und  2nini)  bei  Einschaltung  von  5  und 
35  cm  der  Kupferlösung  Strome  von  je  gleicher  Intensität  entsprechen, 
*o  ergeben  sich  ihre  Differenzen  A  —  B  nahezu  gleich  (z.  B.  2,46). 
Orr  Widerstand  vou  je  1  mm  der  Funkenbahn  (im  vorliegenden  Falle 
30  2,46  — -  12,2)  ist  also  nahezu  unabhängig  von  der  Funkenlänge. 
Dasselbe  ergiebt  sich  iu'den  übrigen  Fälleu. 

Eine  geringe  Abnahme  des  Widerstandes  bei  Differenzen  aus  grös- 
seren Längen  dürfte  eine  Folge  der  grösseren  Dünnheit  des  Funkeu- 
canals  dabei  sein. 

l)  Koosen,  Potfg.  Ann.  107,  p.  193.  lH'.y*.  —      Ver«].  auch  du  Moucel, 
Rtincell«  iViniluction.  Paris  1860*.  —  3)  Oberbeck,  Po^.  Ann.  155,  p  so, 
Programm  <ler  Herl.  8ophien-P.ealsclm!e  ls7f>\ 
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Wird  der  so  berechnete  Widerstand  von  1  min  der  Funkenliahn  in 
der  Luft  von  Atmosphärendruek  (6360  Q.-E.)  gleich  100  gesetzt,  so  sind 
die  Widerstände  bei  anderen  Drucken  und  Gasen : 


Widerstand 

Druck              Luft          Wasserstoff  Kohlensäure 

760        •     100               84,1  68,8 

500               62,3             64,4  50,9 

250               42,6             45,1  33,5 

100              23,6             22,5  24,3 


Während  also  Luft  von  760  mm  Druck  grösseren  Widerstand  be- 
sitzt, als  Wasserstoff  und  Kohlensäure,  werden  diese  Widerstände  bei 
100  mm  Druck  fast  gleich. 

Bei  verschiedenen  Stromintensitäten  I  des  iuducirendeu  Stromes  ist 
der  Widerstand  der  Luft: 


Druck 

/  =  17 
a 

/  =  9 
U 

(1  jb 

760 

12,67 

14,87 

0,85 

500 

7,90 

11,76 

0,67 

250 

5,44 

7,88 

0,69 

100 

3,00 

4,43 

0,68 

Der  Widerstand  nimmt  also  mit  gesteigerter  Stromintensität  ab, 
wie  schon  Koosen  gefunden;  wohl  in  Folge  der  Temperaturerhöhung. 

Diese  Erscheinungen  rühren  davon  her,  das«  wenn  ein  Funken 
zwischen  den  Elektroden  übergegangen  ist,  die  den  Elektroden  aus  dem 
Innern  des  Inductoriums  zuströmenden  Elektricitätsmengen,  welche  sich 
in  der  Liehthülle  ausgleichen,  allmählich  so  viel  von  ihrer  Spannung 
verlieren,  das«  die  Entladung  aufhört  und  der  Rest  der  Elektricitäten 
sich  rückwärts  durch  das  Inductorium  ausgleicht.  Je  nach  der  Stärke 
des  ersten  Funkens  und  dem  Abstände  der  Elektroden  kaun  die  zwischen 
ihnen  durchgehende  Elektricitätsmenge ,  also  die  am  Galvanometer  ge- 
messene Stromintensität  des  Inductionsstromes,  hiernach  eine  verschie- 
dene sein. 

Zugleich  wird  durch  die  eingeschalteten  Widerstände  sowohl  direct, 
als  auch  wegen  der  auf  ihnen  aufgehäuften  freien  Elektricität  die  Zu- 
strömung  der  Elektricitäten  aus  dem  Innern  des  Inductoriums  zu  den 
Funkenelektroden  vermindert,  wodurch  namentlich  bei  längeren  Funken 
schneller  der  Uebergang  der  Gasentladung  unterbrochen  wird 


l)  Koosen  nimmt  hierbei  in  der  Liehthülle  eiueu  continuirliehen  Ueber- 
gang der  Elektricität,  wie  durch  einen  metallischeu  Leiter,  nach  dem  O hin  - 
sehen Gesetz  an.  Auch  Oberbeck  sieht  einen  Beweis  darin,  das«  die  Gase 
noch  nach  dem  Beginn  der  Entladung  dem  Strome  einen  Widerstand  dar- 
bieten. 
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Penselben  Ursachen  ist  es  zuzuschreiben,  dass,  wie  Villa  ri1)  ge-  961 
funden  hat,  bei  wachsender  Länge  der  Funken  eines  Inductoriums  die  an 
einem  Galvanometer  gemessene  Intensität  des  inducirten  Stromes  zuerst 
nahe  constant,  dann  umgekehrt  proportional  der  Länge  des  Funkens  ist 
und  endlich  schnell  bis  zu  Null  abnimmt.  In  der  ersten  Periode  folgt 
den  Funken  fast  die  ganze  in  der  Inductionsrolle  aufgehäufte  Elektrici- 
tätsmenge;  dieselbe  nimmt  darauf  erst  langsam,  dann  schnell  ab. 

Wird  durch  die  Einzelentladungen  des  Inductoriums  den  Elektroden  962 
eine  so  grosse  Elektricitätsraenge  zugeführt  und  folgen  sie  so  schnell 
auf  einander,  dass  zwischen  zwei  Entladungen  der  Entladungsraum  nicht 
auf  seinen  früheren  Zustand  zurückgekehrt  ist,  also  z.  B.  noch  während 
der  Entladung  der  aus  dem  Innern  der  Inductionsrolle  kommenden  Elek- 
tricitäten  die  Enden  derselben  durch  einen  neuen  Inductionsstoss  wie- 
derum geladen  werden,  so  findet  ein  continuirlicher  Uebergang  der  Elek- 
tricitäten  zwischen  den  Elektroden  statt ;  glühende  Materie  der  Elektroden 
geht  dauernd  zwischen  ihnen  über  und  es  entsteht  ein  Lichtbogen. 
Wir  wollen  die  Eigenschaften  desselben  in  einem  besonderen  Capitel  be- 
handeln. 

Unterbricht  man  nach  Gau ga in -)  den  Schliessungskreis  der  Induc-  963 
tionsrolle  eines  Ruhm  kor  ff  sehen  Apparates  an  zwei  Stellen,  lässt  an 
der  einen  die  Iuductionsfunken  in  der  Luft,  an  der  anderen  zwischen 
zwei  sehr  dünnen,  bis  auf  ihr  Ende  in  Glasröhren  eingeschmolzenen  Platin- 
drähten in  Wasser,  Alkohol,  Olivenöl  oder  Luft  überschlagen,  so  zeigt 
tiu  in  den  Inductionskreis  eingefügtes  Galvanometer  immer  stärkere 
Ablenkungen ,  wohl  weil  immer  grössere  Elektricitätsmengen  in  der 
Funkenentladung  den  zwischen  den  Drähten  befindlichen  Körper  durch- 
brechen, ihn  also  nicht  mehr  im  continuirlichen  Strome  durchfliessen  und 
so  sein  Widerstand  weniger  in  Betracht  kommt.  Diese  Erklärung  wird 
bestätigt,  wenn  man  in  den  Schliessungskreis  einer  Säule  eine  Inductions- 
rolle. den  menschlichen  Körper  und  zwei  einander  in  den  verschiedenen 
Flüssigkeiten  berührende  Drähte  einschaltet,  und  nun  die  Drähte  in  den- 
selben von  einander  trennt.  Die  Erschütterung  ist  bei  Wasser  geringer 
als  bei  den  anderen  Flüssigkeiten  und  der  Luft. 

- 

Durch  einige  Hülfsmittel  ist  man  im  Stande,  die  relative  Lage  der  964 
Funken  und  ihrer  Lichthülle  gegen  einander  abzuändern. 


Wir  haben  *chon  §.  777  erwähnt,  dass  die  Gasentladungen  für  sich  den 
Strom  in  gauz  anderer  Weise  fortführen,  nls  metallische  und  eiektrolytisehe 
Leiter;  also  der  Begriff  des  Widerstandes  bei  ihnen  ganz  anders  aufzufassen 
i«,  alt  bei  letzteren.  Dasselbe  gilt  jedenfalls  auch  für  die  der  ersteu  Funken- 
»•ntladung  des  Inductoriums  folgende  Gasentladung  in  der  Lichthülle. 

M  Villari.  Nuovo  Cimento  (ß)  6,  p.  123,  1»7<J*;  Mein,  di  Bologna  (4)  1, 
p.  4^;  Beibl.  4.  p.  4^7*.  —  2)  Gaugain,  Compt.  rend.  41,  p.  407,  Wf,\ 
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Bedient  man  sich  z.  B.  zweier  parallel  liegender,  dr«ht förmiger  Kiek 
troden,  ac  und  bd  (Fig.  264),  welche  an  den  Enden  zugespitzt  sind,  s< 
Fig.  264.     £en*  ziviM-lien  diesen  Enden  die  helle  Funkenentladung-  v<»; 

sieb,  während  die  continuirliehe  Entladung  durch  die  Licht 
hülle  in  dem  Räume  ab  cd  stattfindet. 

Bringt  man  ferner  in  die  Nähe  der  beiden  spitzet 
Elcktrodeu  u  und  b  (Fig.  2H5),  zwischen  denen  die  Fun 
ken  übergehen,  einen  schlecht  leitenden  Körper  C,  «o  ver 
theilt  sich  durch  Influenz  durch  die  in  den  Elektroden  an 
gehäuften  Elektricitäten  in  ihm  die  Elektricitiit ,  und  die 
helle  Funkenentladung  geht  über  seine  Oberfläche  hin 
Die  langsamere  Entladung  in  der  Lichthülle  findet  ab«  r 
auf  dem  kürzesten  Wege  zwischen  den  Elektroden  stütt. 
da,  wenn  sie  nach  ihrer  Bildung  von  einem  continuirlicheu 
Strome  durchflössen  ist  ,  die  Anziehung  der  neben  einander  liegenden 
Stromestheile  bedingt  ,  dass  sie  sich  in  jene  Lage  begiebt.    Ihre  eiför- 


Fiar.  265, 


Fig.  266 


/ 


mige  Gestalt  ist  dadurch  bedingt, 
dass,  wenn  die  Elektricitäten  durcli 
die  spitzen  Elektroden  in  die  Ga-e 
eintreten ,  die  leicht  beweglichen 
Massen  zuerst  den  Antrieb  in  der 
Richtung  der  Kraftlinien  erhalten. 
Bedient  man  sich  bei  diesem 
W  /Np^  Versuch  zweier  Kugeln  als  Elektn  - 

r"  )r**»w  /"      den ,  denen  man  von  der  Seite  her 

einen  schlechten  Leiter  nähert,  so 
gelingt  es  zuweilen,  die  Lichthnlle 
völlig  von  den  Funken  zu  trennen- 
Bringt  man  in  die  Nähe  des  zwi- 
schen   zwei  Spitzen  übergehenden 
Entladungsstromes  statt  des  schlechten  Leiters  einen  isolirten  LeiUr, 
z.  B.  ein  Metallstück,  so  gehen  auch  zu  diesem  die  Funken  von  beiden 
Elektroden  über,  während  die  Lichthülle  unverändert  zwischen  denselben 
bleibt.  —  Ersetzt  man  das  Metall-tück  dureh  zwei  in  die  Nähe  <hr 
Elektroden  gebrachte  Drähte  el  und  fw  (Fig.  2(JG_),  deren  Abstand  rl 
grösser  ist  als  Im,  so  werden  auch  jetzt  die  Funken  von   den  Elek- 
troden nach  c  und  /  abgelenkt  und  gehen  zwischen  /  und  m  über,  wnli- 
rend  die  Lichthülle  zwischen  den  Elektroden  verweilt. 

Nähert  man  dem  Fntladungsstroine  eine  mit  der  Erde  verbunden^ 
Spitze,  so  biegen  sich  die  Entladungsfunken  selbst  gegen  letztere  bin 
und  ein  abgezweigter  Funken  geht  zu  derselben.  Die  Lichthülle  Hegt 
aber  wieder  zwischen  dein  Funken  und  den  Elektroden. 


Der  erste,  die  Luftschicht  an  der  Unterbrechungsstellu  media- 
isch  durchbrechende  Funken  dauert,  nur  äusserst  kurze  Zeit.    Die  11«" 
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Teplingen  der  Elektroden  selbst  oder  der  Luft  zwischen  ihnen  während 
stbes  Entstehens  vermögen  daher  auf  seinen  Verlauf  keinen  wesent- 
lichen Einfluss  auszuüben.  Wohl  aber  geschieht  dies  mit  der  Lichthülle, 
welche  längere  Zeit  den  Strom  continuirlich  leitet 

Verbindet  man  daher  die  Enden  der  lnductionsrolle  mit  zwei  Wasser- 
strahlen, welche  aus  zwei  getrennten  Gelassen  parallel  neben  einander 
ausfliessen,  so  breitet  sich  die  Lichthülle  in  der  Richtung  der  Bewegung 
des  Wassers  von  dem  eigentlichen  Funken  an  zwischen  den  W  asserstrah- 
len aus.  Der  Funken  selbst  ist  hierbei  ziemlich  unscheinbar;  er  tritt 
aber  stärker  hervor,  wenn  mau  zwischen  die  Wasserstrahlen  einen  Platin- 
draht hält. 

Zwischen  zwei  neben  einander  in  einer  Kbene  in  entgegengesetztem 
Sinne  rotirenden  Kupferscheiben,  welche  mit  den  Enden  der  lnductions- 
rolle verbunden  sind,  wird  gleichfalls  die  Lichthülle  im  Sinne  der  Bewe- 
gung der  Scheiben  gegen  die  Funken  verschoben,  während  die  letzteren 
an  der  Stelle  ihres  kürzesten  Abstandes  übergehen.  —  Verbindet  man 
die  Enden  der  lnductionsrolle  mit  zwei  Metal  1  spitzen  t  welche  um  eine, 
ihrer  Verbindungslinie  parallele  Axe  rotiren,  so  erscheint  die  Licht  hülle 
gleichfalls  in  der  Bewegungsrichtung  gegen  den  Funken  ausgebreitet 
und  ist  an  ihrer  vom  Funken  abgekehrten  Seite  durch  einen  coucaven 
Bogen  geschlossen.  —  Bei  sehr  schneller  Rotation  löst  sich  die  Entladung 
in  eine  Reihe  von  Flächen  auf,  die  mit  dem  Lichte  der  Lichthülle  erfüllt 
und  au  ihrem  äussersten  Ende  von  mehreren,  dem  ersten  Funken  ähn- 
lichen, aber  viel  dunkleren,  den  oscillirenden  Entladungen  entsprechen- 
den Funken  begrenzt  sind. 

Diese  Erscheinung  zeigt  sich  namentlich  sehr  gut ,  wenn  die  Luit 
verdünnt  ist,  in  welcher  die  Funken  übergehen. 

Lässt  man  einen  Inductionsfunken  auf  eine  jodirte  Silberplatte 
schlagen,  welche  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  fortbewegt  wird, 
■io  Terzeichnet  derselbe  einen  kleinen  Punkt,  welcher  der  hellleuchtenden 
Entladung  entspricht.  Dahinter  bildet  sich  ein  bläulicher  Schweif,  der 
die  Wirkung  der  Lichthülle  darstellt  a).  Man  kann  aus  der  Länge  de* 
Schweifes  die  Dauer  der  Entladung  berechnen.  —  Lässt  mau  die  Funken 
auf  einen  bewegten  Papierstreifen  fallen,  so  entstehen  auf  demselben 
kleine  Löcher,  deren  Lage  anzeigt,  das*  die  leuchtende  Entladung  durch- 
aus nicht  von  der  mit  den  bewegten  Köq>ern  fortgerissenen  Luftmasse 
abgelenkt  wird  (vergL  §.  Ü42). 

Vollständiger,  als  durch  die  erwähnten  Hülfsmittel,  geschieht  die  {HH> 
Trennung  der  beiden  Theile  der  Inductionsfunken ,  wenn  man  von  der 
Seite,  sei  es  mit  dem  Munde,  sei  es  mit  einem  Blasebalg,  einen  starken 


')  Perrot,  Archive«  de«  Science«  pliyn.  et  nat.  Nouv.  8#»r.  7,  p.  ;*3*,  1860*: 
Ann  de  Chiin.  et  de  Phys.  [»]  61,  p.  200.  1861*.  —  2)  Leroux,  Compt,  rend. 
55,  p.  839,  1863*. 

Wiedem»nn,  ElektriciUt.  IV.  45 

j 
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Luftstroni  dagegen  blast.  Der  helle  Funken  bewahrt  seine  Lage  zwi- 
schen den  Elektroden  fast  unverändert;  die  Lichthülle  wird  aber  in  der 
Richtung  des  Luftstromes  verschoben  und  erscheint  einerseits  von  dem 
Funken  begrenzt,  andererseits  ist  sie  je  nach  der  Richtung  des  Luft- 
stromes verschieden  ausgefranzt 1).  Ein  in  den  Schliessungskreis  des 
Inductionsstromes  eingeschaltetes  Galvanometer  zeigt  hierbei  eine  Ab- 
nahme der  Stromintensität  an. 

Bei  starkem  Blasen  theilt  sich  auch  der  Funken  und  geht  in  ein- 
zelnen feinen  Strahlen  durch  die  abgelenkte  Lichthülle  a) ;  wohl  weil  die 
von  der  letzteren  durchflossene  Luftschicht  leichter  durch  den  Funken 
zu  durchbrechen  ist,  als  die  gewöhnliche  Luft,  und  so  die  späteren  Ent- 
ladungen sich  in  ihr  ihren  Weg  suchen. 

Lässt  man  die  Funken  zwischen  einer  Kupferscheibe  (von  etwa 
25  mm  Durchmesser)  als  negativer  Elektrode  und  einer  positiven  Spitze 
überschlagen,  so  bildet  sich  auf  der  Scheibe  ein  kleiner  blauer  Fleck. 
Bläst  man  durch  ein  Glasrohr  schräg  dagegen,  so  theilt  er  sich;  ein 
weisser  Fleck  bleibt  an  der  Stelle  und  von  demselben  aus  zieht  sich 
eine  aus  blauen  Fünkchen  bestehende  Lichtlinie  in  radialer  Richtung 
über  den  Rand  der  Scheibe  hinaus,  wo  sie  sich  mit  einem  zum  positiven 
Pol  führenden  röthlichen  Lichtbündel  vereint  3). 


967         Bei  gehöriger  Einrichtung  des  Apparates  gelingt  es,  die  Lichthülle 
vollständig  von  dem  Funken  zu  trennen  *). 

Man  schmilzt  in  ein  Glasrohr  R  (Fig.  267)  zwei  Platindrähte  ac 
und  bd  ein,  deren  Enden  in  kleiner  Entfernung  an  der  Mündung  des 

Fig.  267.  Rohres  einander  gegenüber- 

stehen. Der  Draht  ac  wird 
mit  dem  negativen  Pol  P  des 
Induktionsapparates,  bd  mit 
dem  positiven  Pol  0  dessel- 
ben verbunden,  und  von  letz- 
terem zugleich  ein  Draht  Qh 
bis  vor  das  Ende  c  des  Drah- 
tes a  c  geführt.  Bei  Erregung 
des  Inductionsapparates  bil- 
den sich  die  Funken  mit  ihrer 
Lichthülle  zwischen  den  En- 
den c  und  d  der  Platindrähte. 
Wird  durch  da*  Glasrohr  ein  starker  Luftstrom  geblasen,  so  bleibt  die 
Funkenentladung  zwischen  d  und  c  bestehen.  Die  die  Lichthülle  bil- 
dende Materie  wird  aber  mit  dem  Luftstrom  gegen  den  Draht  Qh  hin 


l)  Du  Moncel,  Notice  surTappareil  d'induotion.  p.  26,  18.*>5*;  Compt.  reud 
40,  p.  313,  18.r>:»-;  Pogg.  Ann.  95,  p.  175*.  —  «)  8eguin,  Ann.  de  Chim.  et  de 
Phy«.  [3]  60,  p.  102,  1863*.  —  *>)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  123,  p.  453,  1864, 
Anm.'  —  *)  Perrot,  1.  c.;  au«*h  du  Moncel,  Recherche*  p.  .19  u.  flgde.* 
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fortgeführt  und  die  continuirliche  Entladung  findet  in  der  jetzt  zwischen 
c  und  h  sich  lagernden  Lichthülle  und  Draht  h  Q  statt.  —  Steht  da» 
Ende  h  des  Drahtes  Qh  etwas  seitlicli  von  der  Elektrode  c,  so  kann, 
wenn  der  Luftstrom  stark  ist  und  vor  der  Elektrode  vorbeigeht,  dio 
Lichthülle  durch  denselben  über  die  Elektrode  hinausgetrieben  werden, 
sich  dort  in  einzelnen  Eranzen  ausbreiten  und  erst  dann  in  einem  Bogen 
mm  Ende  h  zurückkehren. 

Wird  bei  diesem  Versuch  der  Draht  Qh  au  einer  Stelle  unterbro- 
chen, so  zeigen  sich  daselbst  allein  Funken  ohne  Lichthülle,  welche  die 
negative  Elektrode  nicht  umfassen,  sondern  an  beiden  Elektroden  in 
gleicher  Weise  endigen. 

Bildet  man  den  Draht  Qh  aus  zwei  Drahten  hn  und  Qn,  welche 
bei  n  einander  gerade  berühren,  so  geht  daselbst  die  Elektrieität  unter 
Bildung  einer  sehwachen  Lichterscheinung  über,  welche  die  charakteri- 
stischen Unterschiede  an  der  positiven  und  negativen  Seite  zeigt. 

Schaltet  man  in  den  unverzweigten  Tlieil  QOPa  der  Schliessung 
der  Inductionsrolle ,  sowie  in  die  Zweite  Qh  und  Qb  Vultameter  ein, 
in  denen  Kupfervitriol  zersetzt  wird,  so  scheiden  sich  in  den  in  den 
Zweigen  QOPa  und  Qh  befindlichen  Voltnmetern  fast  gleiche  Kupfer- 
mengen ab;  das  im  Zweige  Qh  befindliche  dagegen  zeigt  kaum  eine  Ab- 
«•cheidung  von  Kupfer.  Die  Elektricitätsmengen ,  welche  «ich  bei  der 
Bildung  des  Funkens  zwischen  c  und  d  zwar  in  grosser  Dichtigkeit,  aber 
in  sehr  kurzer  Zeit  im  Zweige  db  Q  ausgleichen,  sind  also  verschwindend 
klein  gegen  die  Mengen,  welche  nach  dem  Auftreten  desselben  lang- 
samer in  der  zwischen  c  und  /*  durch  den  Luftstrom  fortgeblasenen 
Lichthülle  im  Zweige  Qh  circuliren. 

Wird  umgekehrt  0  mit  dem  negativen.  P  mit  dem  positiven  Pol 
des  Inductionsapparates  verbunden,  so  dass  die  Lichthülle  zwischen  der 
jetzt  positiven  Elektrode  c  und  dem  negativen  Ende  h  des  Zweiges  h  Q 
übergeht,  so  findet  dasselbe  statt,  nur  ist  die  Menge  der  durch  den 
Zweig  Qd  und  den  Funken  zwischen  d  und  c  übergegangenen  Elektriei- 
täten*etwas  bedeutender.  So  fand  z.  B.  in  diesem  Falle  Perrot  die  ab- 
geschiedenen Kupfermengen  in  den  Voltametern  in  den  drei  Zweigen 
QOPa,  Qh  und  Qh  bei  einem  Versuch  resp.  0,0115. 0,o09  und  o.uOj:»  g.  — 
Die  analogen  Erscheinungen  zeigen  sieh,  wenn  auch  undeutlicher,  b«  i 
Einschaltung  von  Galvanometern  in  die  drei  Zweige. 

Bringt  man  vor  den  beiden  Elektroden  d  und  c.  w»dehe  man  in 
nnem  weiteren  Rohre  befestigt,  einen  .1  förmigen  Draht  c/  ..n,  <|.-<<-en 
Enden  weiter  von  d  und  c  abstehen  als  d  und  r  -elbst  von  einander,  so 
bleibt  beim  Durchblasen  der  Luft  durch  da-  Rohr  der  Funken -trorn 
zwUchen  d  und  e  bestehen:  die  continuirliche  Entladung  findet  aber 
durch  clie  jetzt  gegen  die  Enden  e  und  /  des  Drahtes  e/  getriebenen 
Lichthüllen  statt.  —  Auch  durch  die  Einwirkung  de.*  Magnet*  kann  man 
die  Lichthülle  vom  Funken  trennen.  (Vergl.  das  Capital  Magnetische* 
Verhalten  der  Funkenentladung.)  j 
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7.   Funken eutladung  der  galvanischen  Säule. 

968  Vermindert  man  den  Querschnitt  eines  vom  Strome  einer  Säule  durch- 
flossenen  Leitungsdrahtes  an  einer  Stelle  mehr  und  mehr,  so  geräth  er  da- 
selbst in  immer  lebhafteres  Weissglühen,  bis  er  zuletzt  entweder  schmilzt 
oder  mit  hellem  Glänze  verbrennt.  Diese  Verminderung  des  Querschnittes 
tritt  ein,  wenn  mau  zwei  mit  den  Polen  der  Säule  verbundene  Leitungs- 
drähte mit  ihren  Enden  an  einander  presst  und  sie  dann  von  einander 
entfernt  »)•  Im  Moment  der  Trennung  entsteht  daher  ein  Funken, 
namentlich  wenn  die  Leitungsdrähte  in  Spitzen  endigen,  welchem  event. 
noch  weitere  Elektricitätsmengen  folgen  können.  Dieser  Funken  ist  zu- 
erst von  Nicholson2)  beobachtet.  Er  hat  bei  Leitungsdrähten  von 
verschiedenem  Stoffe  ein  verschiedenes  Aussehen;  bei  Kupferdrnhten  ist 
er  grünlich,  bei  Zinkdrähten  gross  und  bläulich,  bei  Eisendrähten  klei- 
ner und  sprühend  3).  Besonders  lebhaft  ist  er,  wenn  man  die  Leitungs- 
drähte der  Säule  in  Quecksilber  taucht  und  den  einen  derselben  heraus 
zieht. 

Auch  unter  der  Glocke  der  Luftpumpe  entstehen  die  Funken  4),  nur 
zeigen  sie  dann  nicht  zugleich  die  durch  die  Verbrennung  der  Elektroden 
erzeugten  Phänomene  s),  bei  Eisendraht  sind  Bie  z.  B.  nicht  mehr  von 
Strahlen  umgeben  u.  s.  f. 

Um  bei  sehr  schwachen  Strömen  die  Bildung  eines  Fuukens  nach- 
zuweisen, hängt  man  an  den  einen  Poldraht  ein  Goldblatt,  berührt  damit 
den  zweiten  Poldraht  und  reisst  es  dann  wieder  abß).  —  Oder  man  fügt 
in  den  Stromkreis  eine  Spirale  vou  mit  Seide  übersponnenem  Draht  ein. 
welche  im  Inneren  ein  Bündel  von  Eisendraht  enthält.  Dann  wird  der 
Funken  beim  Ocffnon  des  Kreises  durch  den  dabei  hervorgebrachten  In- 
duetionsstrom  verstärkt. 

Mit  Sicherheit  lässt  sich  auf  diese  Weise  selbst  bei  sehr  schwachen 
Strömen  der  beim  Oeffnen  der  Schliessung  entstehende  Oeffnungs- 
funken  nachweisen.  Dagegeu  ist  es  iu  vielen  Fällen  nicht  gelungen, 
auch  beim  Scbliessen  der  Kette  einen  Funken  zu  erhalten.  Die  mei- 
sten älteren  Beobachtungen ,  welche  die  Existeuz  des  Schliessungs- 
fun ke n s  nachweisen  sollten7),  können  dadurch  erklärt  werden,  dass 
durch  zitternde  Bewegungen  der  an  einander  gebrachten  Stromesleiter 
ein  abwechselndes  Schliessen  und  Oeflnen  stattfindet  und  dann  Oeftnungs- 
funken  entstehen. 

*)  Richtige  Erklärung  von  Oersted,  Schweig.  Journ.  2u",  p.  211,  1816*.  — 
a)  Nicholson,  Kichols.  Journ.  4,  p.  179;  Gilb.  Anu.  6,  p.  358,  1800*.  — 
a)  Böckmann,  Gill».  Ann.  7,  p.  259,  1801*.  —  <)  Pfaff,  Gilb.  Ann.  7,  p.  248 
und  514,  1801*.  —  ö)  Simon,  Gilb.  Ann.  9,  p.  393,  1801*.  —  6)  Bmirguet, 
«üb.  Ann.  7,  p.  485,  1801'.  —  *)  Höckmann,  Gilb.  Ann.  8,  p.  146*;  Ritter, 
ibid.  p.  472*. 
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Dass  bei  gewöhnlichen  Säulen  ein  Schliessungsfunken  nicht  leicht 
zu  erhalten  ist,  hat  Jacob  i  l)  nachgewiesen.  Als  er  die  Elektroden  einer 
aus  12  Platin-Zinkelcraenteu  bestehenden  Säule  durch  Mikrometerschrau- 
ben bis  auf  0,00005  englische  Zoll  einander  näherte,  konnte  er  noch 
kernen  Funken  beobachten.  Auch  D  r  a  p  e  r  a)  nahm  keinen  Funken  wahr, 
aU  er  in  die  Kuppe  des  Glasrohres  eines  Barometers  einen  mit  dem  einen 
Pul  einer  Säule  verbundenen  spitzen  Eisendraht  einschmolz  und  durch 
langsames  Einsenken  des  Barometerrohres  in  das  Quecksilbergefäss  all- 
mählich das  mit  dem  anderen  Pol  verbundene  Quecksilber  im  Vacuo  bis 
au  die  Spitze  des  Eisendrahtes  ansteigen  Hess. 

Der  Grund,  weshalb  bei  den  gewöhnlichen  Ketten  und  Säulen  kein 
Scbliessungsfunken  zu  beobachten  ist,  liegt  in  der  sehr  geringen  Dichtig- 
keit, in  welcher  sich  vor  der  Schliessung  die  freie  Elektricität  an  den 
Enden  der  Leiter  anhäuft.  Vermehrt  mau  diese  Dichtigkeit  durch  Ver- 
mehrung der  Anzahl  der  Elemente,  so  können  auch  vor  der  völligen 
Schliessung  Funken  überspringen.  In  dieser  Art  hat  Crosse3)  mit 
einer  Kupfer-Zink- Wassersäule  von  1626  Elementen.  Gassi  ot  4)  mittelst 
einer  gleichen  Säule  von  3520  Elementen  schon  bei  einem  Abstände 
von  0,0 1  bis  0,02  Zoll  zwischen  den  Elektroden  eine  continuirliche  Reihe 
von  Funken  erhalten.  —  Die  Säule  von  Hittorf5)  von  400  Chromsäure- 
elementen giebt  bei  einem  Abstände  von  0,056  mm,  von  300  Elementen  bei 
0,035  bis  0,043  mm ,  von  20  Elementen  bei  0,0028  mm  Abstand  der 
Elektroden,  gleichviel,  welche  die  stärker  gekrümmte,  eine  Platte  oder 
eine  Spitze  ist,  einen  Schliessungsfunken.  Sind  die  Elektroden  3  bis  4  mm 
dicke  Platindrähte,  so  erscheint  zuerst  eine  Glimmentladung,  der  bald 
eine  Bogenentladung  folgt. 

lieber  diese  Funkenbildung  durch  die  galvanische  Säule  haben  970 
namentlich  Warren  de  la  Rue  und  Hugo  Müller«)  mit  Säulen  aus 
Chlorsilberelementen,  deren  Zahl  bis  zu  8040  gesteigert  wurde,  Versuche 
angestellt.  Hierbei  bedeckt  sich  schon  lange  vor  dem  Funkenübergang 
zwischen  einer  negativen  Spitze  von  30°  Kegelöffnung  und  einer  flachen 
Elektrode  von  1,1  Zoll  Durchmesser  bei  Entfernungen  unter  1,073  Zoll 
die  Spitze  mit  einer  paraboloidischen  Hülle,  die  Platte  in  der  Mitte  mit 
hinein  rothen  Scheine,  ganz  analog,  wie  ich  dies  schon  mit  dem  Strome 
der  Elektrisirroaschine  beobachtet  hatte  (§.  537).  Selbst  noch  bis  zu 
einem  Abstände  von  13  bis  15  cm  der  Elektroden  kann  man  an  einer 
in  die  Schliessung  eingeschalteten  Entladungsröhre  einen  l"  ebergang 
von  Elektricität  erkennen. 


l)  Jaeobi,  Pogg.  Ann.  44,  p.  G.'Kl,  1838*.  —  2)  Draper,  Phil.  Mag.  [:»]  15, 
p.  349,  1839*;  Pogg.  Ann.  4»,  p.  32*.  —  3)  Crosse,  Phil.  Mag.  17.  p.  21.r», 
1840»  —  ♦)  Gassiot,  ibid.  25,  p.  290,  1844*.  —  f')  Hittorf,  Pogg.  Ann.  Jubel- 
l«od,  p.  440,  1874*.  —  c)  Warrnn  de  la  Rue  u.  Hugo  Müller,  Compt.  rend. 
Hl,  p.  686,  746,  1875*;  Pogg.  Ann.  157.  p.  294.  1876*;  Proceed.  Roy.  Soc.  24, 
i>.  167,  1876";  Phil.  Tran*.  1U9  [l]f  p.  :>:.,  1877%  Beibl.  1,  p.  .f>69,  692*. 
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Dies«'  dem  Funken  vorangehende  fortführende  Entladung  ist  zischend 
und  kalt  und  dauert  zuweilen  mehrere  Minuten,  ehe  der  Funken  über- 
schlägt. Sie  besteht  au»  mehreren  um  einauder  gewundenen  Streifen  an 
der  positiven,  eiuem  breiten  Büschel  an  der  negativen  Elektrode,  wel- 
ches sich  im  rotirenden  Spiegel  in  einzelne  Entladungen  auflöst.  An  der 
negativen  Elektrode  liegen  dieselben  viel  naher  an  einander. 

971  Wird  durch  ein  Galvanometer  die  Intensität  des  Stromes  zwischen 
einer  positiven  paraboloidischen  Spitze  uud  einer  Platte  bei  verschiede- 
nen Abständen  bestimmt,  ohne  dasa  ein  Funken  übergeht,  so  wird  das 
Potential  an  den  Polen  der  Batterie  von  8040  Elementen  bei  0.36  Zoll 
Abstand  nur  um  V^oo  vermindert;  die  durch  die  fortführende  Entladung 
vor  der  Funkenentladung  übergehende  Elektricitätsmenge  ist  also  relativ 
sehr  klein 

Werden  die  Elektroden  einander  genähert,  so  springen  Funken 
über.  Auch  kann  der  diruptive  Funkenübergang  bei  etwas  grösserem 
Abstände  durch  das  Ueberschlagen  eines  stärkeren  Funkens  einer  Ley- 
dener  Flasche  zwischen  den  Elektroden  eingeleitet  werden  (siehe  schon 
§.  626). 

Die  Funken  sind  der  Reihe  nach  kürzer  in  Wasserstoff,  Stickstoff, 
Luft,  Sauerstoff,  Kohlensäure.  Ist  die  Spitze  positiv,  so  erscheint  die 
Eutladuug  im  rotirenden  Spiegel  aus  einzelnen  Bildern  zusammengesetzt; 
ist  sie  negativ,  so  lassen  sich  dieselben  nicht  trennen. 

972  Wird  auf  die  11,4  qcm  grosse  Platte  ein  trockenes,  dieselbe  gerade 
bedeckendes  Stück  Löschpapier  gelegt,  so  adhärirt  es  bei  der  Ent- 
ladung stärker,  wenn  die  gegenüberstehende  Spitze  negativ  ist.  Um  es 
in  diesem  Falle  fortzuziehen,  siud  2!)33  g,  im  umgekehrten  nur  1233  g 
erforderlich.  Dieselben  Kräfte  wären  hierzu  nöthig,  wenn  ohne  elektri- 
schen Einfluss  das  Papier  resp.  mit  8403,8  und  3468,6  g  belastet  wäre. 

Siud  die  Elektroden  kugelförmig  oder  eben,  so  beobachtet  man  weder 
die  Anziehung  des  Papiers,  noch  leuchtende  Entladungen  vor  der  eigent- 
lichen Funkcuentladuug  -). 

973  Zwischen  einer  Spitze  und  Platte  ist  bei  n  =  5000  bis  8000  Ele- 
menten die  Schlagweite  /  grösser,  wenn  die  Spitze  positiv  ist,  bei  100(1 
bis  3000  Elementen,  wenn  sie  negativ  ist  («  =  8040,  Spitze  positiv 


»)  Verjrl.  suuh  Hittorf,  Wied.  Ann.  7,  p.  L879'.  Hittorf  leitet  hier- 
an* einen  grossen  Widerstand  der  fortführenden  Entladung  ab;  ebensowohl  kann 
aber  auch  die  Elektricität  dabei  nur  zum  kleineren  Theil  von  Elektrode  xu 
Elektrode  gelangen,  zum  grösseren  «ich  durch  die  in  der  Luft  befindlichen  lei- 
tenden Theile  zerstreuen.  —  2)  Warren  de  la  fiue  uud  Hugo  Müller, 
Compt.  rend.  85,  p.  791.  1877';  Phil.  Tram».  169,  pt.  1,  1877  (Nr.  1  und  t)\ 
171,  pt.  l  (Nr.  a);  Proc  Kov.  Soc.  26,  p.  'JJ7 ,  1K77\  29,  p.  6.r».  «31,  lt*7tt*: 
üt-.bi.  1,  p.  mü,  iti«,  aw-  4,  p.  4?;.. 
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/  =  0,343,  Spitze  negativ  0,190;  n  =  1080,  Spitze  positiv  /  =  0,0037, 
Spitze  negativ  0,0067).    Je  grösser  die  Zuspitzung  der  Spitze  ist,  desto 
Fig.  26».     kleiner  ist  auch  hier  die  Schlagweite,  iudess  ist  das  Ver- 
hfiltniss  bei  verschiedenen  Elementenzahlen  nahe  dasselbe. 

Die  längsten  Funken  werden  erhalten,  wenn  die  posi- 
tive, der  Platte  gegenübergestellte  Spitze  die  Form  des  an- 
bei gezeichneten  Paraboloids  annimmt  (Fig.  268).  Für 
8040  Elemente  (8281  Volts)  beträgt  die  mittlere  Fuuken- 
länge  0,34  bis  0,35  Zoll. 

Die  Curveu,  Fig.  209,  stellen  die  Schlagweiteu  zwischen 
verschiedenen  Elektroden,  zweien  sphärischen  Flächen  von 
1,5  Zoll  Durchmesser  und  3  Zoll  Krümmungsradius  oder 
einem  Cylinder  von  2,5  Zoll  Länge  und  0,4895  Zoll  inne- 
rem Durchmesser  und  einem  conaxialen,  welcher  bei  ver- 
schiedenen Potentialen  so  weit  abgedreht  wurde,  dass  gerade  ein  Funken 
überging,  oder  einer  (positiv  geladeneu)  paraboloidischcu  Spit  ze  und  einer 
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Platte  von  1,5  cm  Durchmesser  oder  zwei  Spitzen  in  Zollen  bei  verscbit 
denen  Elementenzahleu  n  dar. 

Die  elektromotorische  Kraft  eines  Chlorsilherelementes  ist  dalxi 
gleich  1,03  Volts. 

Zwischen  den  Kugelflächen ,  Platten  und  Cylindern  steigt  also  du 
Schlagweite  nahezu  proportional  der  Potentialdifferenz  der  Elektroden 
oder  richtiger  nach  einer  sehr  schwach  gekrümmten  hyperbolischen  Curve. 
so  dass,  um  die  Funkenlänge  um  ein  bestimmtes  zu  vergrössern,  1km 
kleineu  Funkenstrecken  es  eines  grösseren  Zuwachses  des  Potentials  be- 
darf, als  bei  grösseren.  Hei  grösseren  Abständen  wird  der  Zuwachs  nah* 
constant.  Zwischen  Spitze  und  Platte  und  zwei  Spitzen  wächst  die 
Schlagweite  nahe  proportional  dem  Quadrat  der  PoteutialdiHerenz. 

Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  iu  letzteren  Fällen  die  F.utladuDg  mit 
wachsendem  Potential  von  einer  kleineren  Stelle  der  Elektroden  ausgehl. 

Bei  Verbindung  mit  einem  Condensator  wird  bei  den  sphärisch 
gekrümmten  Elektroden  die  Funkenlänge  nicht  geändert,  zwischen  einer 
positiven  Spitze  und  negativen  Platte  vermindert  (z.  B.  im  Verhältnis* 
von  34  :  27). 

Narh  neueren  Versuchen  l)  steigt  die  Sehlagweite  /  mit  wachsende 
elektromotorischer  Kraft  K  in  Volts  wie  folgt: 

Zwei  Platten: 

K    1000    2000    (5000    »000    12000  15450 
10</       205      000    1473    2495      3560      5029  cm 

Eine  parabolische  Spitze  und  eine  Platte: 
10*/       123     1371)    5031    9709     1305*    10600  cm 

Zwei  parabolische  Spitzen: 
U)*l       173    12*2    0845  11002    15243    18500  cm 

Bei  den  Platten  ist  die  Curve  der  Sehlagweiten  für  die  elektro- 
motorischen Kräfte  als  Abscissen  continuirlich  sehwach  convex  gegen  du 
Abscissenaxe,  steigt  also  etwas  schneller  an,  als  eiue  Gerade,  für  tlif 
anderen  Fälle  steigt  sie  zunehmend  schneller  und  ist  convex,  dann  *ber 
wendet  sie  sich  und  ist  gegen  die  Abscissenaxe  coneav.  In  den  dm 
Fällen  ist  die  Differenz  der  Potentiale  pro  Centimeter  des  Funkens  von 
E  —  7000  an  etwa  3S,S90  bis  30,722;  9,945  bis  9,307;  8,239  bi> 
8,351. 

Ist  die  Sehlagweite  zwischen  zwei  Platten  gleich  Eius,  so  ist  die- 
selbe für: 


')  War  reu  de  Iii  Wnv  und  Hugo  Müller,  Proc.  Roy.  Soe.  3u\  p.  I  ' 
1*44*;  Beibl.  8,  p.  73o*. 
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£   1000    3000    «000    9000    12000  15000 

Spitze  und  Platte  .  .  0,60  2,04  3,82  3,80  3,58  3,30 
Zwei  Spitzen  ....    0,84      1,<>4     4,«5     4,51      4,18  3,(58 

In  verschiedenen  Gasen  ist  die  Schlag  weite  s  zwischen  den  zwei  975 
sphärischen  Flächen  und  einer  positiven  Spitze  und  negativen  Platte  von 
1,5  Zoll  Durchmesser  mit  8040  Elementen»): 

Luft    Wasserstoff  Stickstoff     Sauerstoff  Kohlensäure 
2  sph.  Flächen  \Q*s      8.2         150  —  82  77  Zoll 

Spitzeu.Plat.te  10*»      322         581  402  21«  140 

Mit  Ausnahme  des  Aluminiums,  welches  als  Elektrode  eine  1,242  mal 
grössere  Schlagweite  gieht,  als  die  übrigen  Metalle,  hat  auch  hier  die 
Natur  der  letzteren  auf  dieselbe  wenig  Einfluss;  ebenso  ist  sie  auch 
liier  der  Reihe  nach  grösser  in  Kohlensäure,  Luft,  Stickstoff,  Wasserstoff 
und  steigt  mit  der  Verdünnung  nach  dem  Gesetze  einer  hyperbolischen 
Cnrve*). 

Wie  bei  der  gewöhnlichen  Funkenbildung  hat  der  Widerstand  der  97(> 
I*itung  zu  den  Elektroden,  ebenso  wie  die  Form  der  Elektroden,  auf  die 
Art  der  Entladung  der  galvanischen  Säule  einen  Einfluss.  Bei  grösse- 
rem Widerstand  tritt  Glimmentladung  ein,  bei  welcher  die  negative  Elek- 
trode (ein  dünner  Platindraht)  stark  glüht;  bei  geringeren  Widerstän- 
den, namentlich  auch  bei  zugespitzten  Elektroden,  eine  discontinuirliche 
Büschelentladung,  bei  schwächer  gekrümmten  Elektroden ,  bei  welchen 
sich  je  eine  grössere  Elektricitätsmenge  entladet  ■  zeigen  sich  Funken  3). 

Dieser  Uebergang  der  einen  Entladungsform  in  die  andere  zeigt  sich  977 
auch  bei  dem  folgenden  Versuche  von  Warren  de  la  Rue  und  II.  Mül- 
ler (1.  c). 

Eine  bis  auf  ihre  zugespitzten  Enden  lackirte  Sichel  von  Aluminium- 
draht  rotirt  in  einer  Glasglocke,  in  welcher  sie  von  einem  mit  dem  nega- 
tiven Pol  verbundenen  Metallreifen  umgeben  ist,  sowohl  wenn  sie  mit  dem 
positiven  Pol  verbunden  wird,  als  auch  mit  dem  negativen.  Zugleich 
leuchten  die  Enden.  Bei  geringeren  Drucken,  bis  zu  9  mm  herab,  rotirt 
die  Sichel  nur  mit  positiver  Ladung. 

Ist  die  Stromstärke  bei  Drucken  unter  70  mm  zu  gross,  so  hört  die 
Rotation  auf.  —  Dies  dürfte  meines  Erachtens  davon  herrühren,  das* 
dann  eine  continuirliche  Entladung  eintritt,  indem  der  die  Sichel  um- 
gebende Raum  zwischen  zwei  Entladungen  nicht  wieder  auf  seinen  ge- 


')  Warren  de  la  Rue  und  Hugo  Müller,  Phil.  Trans.  169.  pt.  1,  p. 
187**.  _  2)  Warren  de  la  Rue  und  Hugo  Müller,  Proc.  Roy.  Soc.  29, 
P-2S1,  1879*.  —  3)  Vergl.  über  diese  Verhältnisse  auch  namentlich  die  Versuch« 
v«n  Hittorf  mit  einer  Chromsäure-Tauchbatterie  von  1600  Elementen  (Wied. 
Aon.  7,  p.  a&3,  1879'J. 
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wohnlichen  Zustand  zurückkehrt,  und  die  Elektricitäten  an  den  Siebe/ 
enden  nicht  zu  einem  genügend  hohen  Potential  ansteigen. 

In  ähnlicher  Weise  rotirt  eine  kleine,  aus  vier  je  45°  gegen  der 
Horizont  geneigten  Glimmerblättchen  gebildete  elektrische  Mühle  ubei 
einer  mit  dem  positiven  Pol  der  Säule  verbundenen  Spitze  nicht  mehr 
wenn  sich  der  ganze  Raum  mit  Glimmlicht  anfüllt,  wohl  aber  bei  Büschel - 
entladungen. 

978         Ist  ein  Funken  zwischen  den  Elektroden  einer  Säule  übergegangen 
und  liefert  sie  die  hierzu  erforderlichen  Elektricitäten  in  grosser  Schnellig- 
keit, ist  ferner  ibr  Widerstand  relativ  klein,  so  folgen  dem  ersten  Fun- 
ken sehr  schnell  andere;  bei  sehr  schneller  Ladung  kann  ein  continuir- 
licher  Funkenstrom  übergehen,  wobei  die  Bildung  der  folgenden  Funken 
durch  die  von  dem  vorhergehenden  verursachte  und  andauernde  Er- 
hitzung und  Verdünnung  der  Luft,  resp.  ein  Verweilen  von  Theilen  der 
Elektroden  in  der  Fuukenbahu  erleichtert  wird.    Ein  solcher  Strom,  ein 
Lichtbogen  entsteht  in  Folge  dessen  namentlich,  wenn  man  erst  dir 
Elektroden  zur  Berührung  bringt  und  darauf  allmählich  von  einander 
entfernt.   Indem  sich  dabei  zuerst  schon  bei  einer  sehr  geringen  Ladung 
ein  Funken  bildet,  welcher  den  Zwischenraum  zwischen  den  Elektroden 
in  der  erwähnten  Weise  verändert,  kann  man  die  Elektroden  allmählich 
bis  zu  einem  bestimmten  Abstand  von  einander  entfernen,  ohne  dass 
der  Lichtbogen  erlischt. 

Dabei  erglüht  im  Gegensatz  zu  der  Glimmentladung  überwiegend 
die  positive  Elektrode. 

Wir  werden  die  Erscheinungen  des  Lichtbogens  in  einem  besondere// 
Abschnitte  behandeln. 

Auch  Seitenentladungen  von  der  Oberfläche  der  Leiter  kann  mau 
bei  dem  Durchgange  der  continuirlichen  Ströme  der  Säule  beobachten 
Fliessen  dieselben  durch  einen  dünnen  Platindraht,  so  enthält  bald  die 
ihn  umgebende  Luft  Ozon,  namentlich  zur  Seite  des  positiven  Pols  der 
Säule;  zum  Beweise  für  das  Durchströmen  von  Elektricität  durch  die 
den  Draht  umgebende  Luft  l). 


8.    Magnetisches  Verhalten  der  F  u  n  k  e  n  e  n  1 1  a  d  u  ng. 

979  Ein  gewöhnlicher  Funken  der  Elektrisinnaschine  oder  der  Batterie 
wird  von  dem  Magneten  nicht  beeinflusst,  wohl  aber  die  Lichthülle,  welche 
ihn  mehr  oder  weniger  begleitet. 

Diese  Erscheinungen  kann  man  am  besten  bei  den  Inductionsfuukeu 
studiren,  da  bei  ihnen  die  letztere  bedeutend  entwickelt  ist. 


l)  Van  i\w  Willigen,  Pogg.  Ann.  98,  p.  511,  l«5ti*. 
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Lässt  man  die  bei  grösseren  Drucken  aus  dem  hellen  Metallfunken 
und  der  Lichthülle  bestehende  Entladung  zwischen  oder  über  den  auf 
einen  starken  Elektromagnet  gelegten  Halbankern  übergehen,  so  wird 


Yig.  270. 


der  helle  Funken  selbst  in 
keiner  Weise  durch  den  Mag- 
net aus  seiuer  Bahn  abgelenkt ; 
wohl  aber  folgt  die  Lichthülle 
der  Einwirkung  desselben.  Ihre 
N  Ablenkung  ergiebt  sich  aus 
den  frühereu  Betrachtungen. 
Fig.  270  bis  272  stellen  die 
Gestalt  dieser  Lichthülle  bei 
verschiedenen  Lagen  der  Elek- 
troden A  und  B  gegen  die 
Magnetpole  dar.  —  Findet  die 
Entladung  in  der  äquatorialen 
Ebene  statt,  so  lenken  sich 
die  Theile  der  Lichthülle  nach 
der  Seite  ab,  auf  welcher  die, 
lie  Magnetpole  darstellenden  und  durch  Pfeile  angegebenen  Molecular- 
>tröme  mit  dem  Strom  in  der  Lichthülle  gleich  gerichtet  sind.  —  Die 
Gestalt  der  die  Lichthülle  begrenzenden  Curve  bestimmt  sich  danach, 
<lasa  alle  von  den  Magnetpolen  auf  die  einzelnen  Elemente  derselben 
wirkenden  Kräfte  auf  ihnen  senkrecht  stehen  und  sie  von  innen  nach 
aussen  antreiben  müssen.  —  Sie  ist  also  z.  B.  bei  äquatorialer  Richtung 
les  Fuukeustromes  nahezu  ein  Kreisbogen,  wenn  die  Elektroden  gleich 
weit  von  den  conisch  zugespitzten  Magnetpolen  liegen  l). 

Während  man  bei  Anwendung  von  Metallelektroden  hierbei  nur 
die  Ablenkung  der  Lichthülle  wahrnimmt,  und  durch  dieselbe  nur  schwache 
r'unken  hindurchgehen,  ist  sie  bei  Anwendung  von  Elektroden  von 
Holzkohle  oder  Gaskohle  von  hellen  Streifen  durchzogen ,  indem  wahr- 
scheinlich bei  der  Entladung  einzelne  Theilchen  von  den  Elektroden  los- 
gerissen werden  und  als  Stromesleiter  gleichfalls  der  Einwirkung  des 
Magnetes  folgen.  Ausserdem  sieht  man  Linien  von  hellen  Lichtpunk- 
ten, welche  sich  Spiral  ig  um  die  Pole  lagern,  durch  welche  also  an  den 
Elektroden  die  Entladung  nicht  in  der  Richtung  der  magnetischen  Curren 
stattfindet  (vergl.  Fig.  273). 

Findet  die  Entladung  der  Inductionsfunken  in  axialer  Richtung 
zwischen  den  Magnetpolen  statt,  Fig.  271,  so  wird  auf  die,  vom  Strome 
lurchflosseuen  Theile  der  Lichthülle  von  beiden  Polen  ein  entgegen- 
setzter rotatorischer  Antrieb,  gerade  wie  auf  einen  zwischen  ihnen 
liegenden  Draht,  ausgeübt.    Die  jedem  Pol  zunächst  liegenden  Theile 


')  Du  Moncel.  Recherche*  mir  l'etinceile  d'induction,  i>.  47*  u.  Aple.; 
»ucl»  Tlucker,  lVjjy-  Ann.  113.  i».  'J4i»,  1S»)1\ 


71  f.  Wärmewirkungen  des  Funkens. 

werden  durch  deu  überwiegenden  Einfluss  desselben  abgelenkt :  dieTheil« 
in  der  Mitte  bleiben  in  Ruhe,  da  sich  die  Wirkungen  daselbst  aufheben 
So  nimmt  die  Lichthülle  die  Form  einer  Spirale  au. 


Fig.  272. 


l>ie  durch  ein  Galvanometer  gemessene  Intensität  des  Iuductious- 
stromes  nimmt  bei  der  Einwirkung  des  Magnetes  auf  die  Lichthülle 
mit  ihrer  Verlängerung  ab 


9.   Thermische  und  mechanische  Wirkungen  des  Funkens. 

Arbeitsleistung  dabei. 

Durch  die  Entladungsfunken  wird  sowohl  in  ihrer  Bahn  und  an  ihren 
Elektroden  eine  bedeutende  Wärmemenge  erzeugt,  als  auch  eine  mechn* 
nische  Wirkung  hervorgerufen,  indem  die  auf  ihrem  Wege  befindlichen 
Körper  erhitzt,  zerstäubt  und  zerrissen  werden. 

Wir  betrachten  zuerst  die  W  ä  r  m  e  w  i  rk  u  n  g. 

Leitet  man  die  Funken  über  die  Kugel  eines  Luftthermometers,  so 
wird  dasselbe  sehr  wenig  erwärmt  2). 

Auch  die  Büschelentladung  kann  Wärme  hervorbringen,  wie  man 
uachweisen  kann ,  wenn  man  sie  über  ein  mit  Jodlüsung  in  Schwefel- 
kohlenstoff gefülltes  Thermometer  hinübergehen  lässt.  —  Ist  eine  50  mm 
grosse  Metallkugel  mit  der  Elcktrisirmaschine ,  eine  28  mm  grosse  mit 
der  Erde  verbunden,  so  ist  die  Erwärmung  grösser^  wenn  das  Büschel 
von  der  positiven  Elektrode  ausgeht.  Besteht  die  negative  Elektrode 
aus  einer  Spitze,  so  kühlt  sieh  im  Gegentheil  die  Luft  ab  s). 

Die  Funken  selbst  als  Ganzes  in  der  Luft  erwärmen  ein  Thermo- 
meter, welches  in  ihren  Strom  hincingehalten  wird,  je  nach  der  Natur 
der  Elektroden,   zwischen  denen  sie  überspringen,   verschieden  stark. 

!)  Vergleiche  auch  Spottiswoode,  Nature,  25,  p.  539,  1882*;  Beibl.  b', 
p.  HU*.  —  2)  Placidus  Heinrich,  Die  Phosphoreszenz  der  Körper,  l.Abh., 
p.  98,  1820*.  Singer,  Elemente  der  Elektricität  und  Elektrochemie,  deuUcb. 
p.  112,  1819*  —  *)  Provenzali.  Monde*  [2]  28,  p.  24,  1872*. 
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So  fand  z.  B.  Poggeudorff l)  die  Temperaturerhöhung  des  Thermo- 
meters durch  Inductionsfunken  bei  Elektroden  von : 

Platin  Blei         Zinn       Antimon       Zink  Wismutli 

18,5°  C.  30,5  33  34,2f>  35-  37 

Unter  den  übrigen  Metallen  geben  Elektroden  von  Kupfer,  Eisen, 
Silber  einen  etwas  heisaeren,  von  Graphit  einen  etwas  kälteren  Funken- 
f-trom  als  Platin.  Mit  der  geringeren  Cohärenz  und  grösseren  Sehmelz- 
barkeit  und  Flüchtigkeit  der  Metalle  scheint  also  die  Temperatur  der 
Funken  zu  steigen. 

Bestehen  beide  Elektroden  aus  verschiedenem  Metall,  so  ist  die 
Temperatur  der  Funken  am  höchsten,  wenn  das  Metall  der  negativen 
Elektrode  das  flüchtigere  und  schmelzbarere  ist.  So  stieg  die  Tempe- 
ratur des  in  den  Funkenstrom  gehaltenen  Thermometers  bei 

—  Elektrode:   Platin  Platin  Zinn  Platin  Wismuth 
+  Elektrode:   Platin  Zinn  Platin  Wismuth  Platin 
Temperatur- 
erhöhung     18,5°  23,5            31            18,5  30 

Ist  man,  wie  bei  den  Entladungen  des  Inductoriums,  im  Stande,  die  \\S'2 
metallische  Funkenentladung  von  der  Entladung  durch  die  Lichthülle 
zu  trennen,  so  ist  zwar  die  metallische  Materie  auf  einen  sehr  hohen 
Grad  des  Glühens  erhitzt,  indess  ist  die  in  derselben  ent  wickelte  Wärme- 
menge im  Verhältniss  zu  der  Wärme,  welche  in  der  Lichthülle  erzeugt 
wird,  verhältuissmäsaig  klein.  —  Trennt  man  daher  durch  Blasen  die 
letztere  von  dem  eigentlichen  Funken,  und  senkt  einen  Papierstreif  oder 
den  Docht  einer  Weingeistlampe  hinein,  so  wird  er  in  der  Lichthülle 
entzündet,  im  Funken  nicht  3). 

Je  länger  unter  sonst  gleichen  Umständen,  bei  gleicher  iuducirender 
Rolle  und  Unterbrechung  und  bei  gleicher  Kette,  die  Inductionsrolle  ist, 
desto  mehr  wird  die  Entladung  verzögert,  desto  bedeutender  wird  nach 
der  ersten  Entladung  die  Lichthülle  entwickelt  ,  und  desto  höher  steigt 
die  Temperatur  eines  in  den  Funkenstrom  eingesenkten  Thermometers. 
Mit  zunehmender  Verdünnung  der  Luft  nimmt  dieser  Einfluss  der  Länge 
der  Inductionsrolle  ab,  da  dann  überhaupt  ein  grösserer  Theil  der  Ent- 
ladung an  der  Bildung  der  Lichthülle  theilnimmt.  —  Bei  Einschaltung 
einer  Leydener  Flasche  in  den  Inductionskreis  nimmt  aus  dem  entgegen- 
gesetzten Grunde  die  Erwärmung  ab3). 

Aus  der  von  einem  Funken  gelieferten  Wärmemenge  und  seinem  f)83 
ungefähr  zu  schätzenden  Volumen  leitet  De  war4)  ab,  dass  die  Tempe- 
ratur desselben  zwischen  1000°  und  15  000°C.  liegt. 

')  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  94,  p.  «32,  18;>5*.  —  3)  Perrot,  Archive« 
d .8«.  phyg.  et  nat.  Nouv.8er.  0,  p.  65,  1859*.  —  3)  Poggendorff,  Monatsber. 
d.  B«rl.  Akad.  7.  März  1861*.  —  «)  De  war,  Proc.  Roy.  Soe.  Edinb.  7,  p.  «99, 
1872*.   ßollmann,  Pogg.  Ann.  134,  p.  kOb,  1868*. 
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In  Folge  dieser  hohen  Temperatur  können  die  Funken  Körper,  welche 
sich  auf  ihrem  Wege  befinden,  schmelzen. 

Entladet  man  eine  grössere  Leydener  Batterie  (zwei  grössere  Flaschen) 
durch  ganz  trockene,  in  einem  etwa  85mm  tiefen  und  55  mm  weiten 
Glase  enthaltene  Schwefelblumen,  so  kann  man  Schwefelröhren  von  6  bis 
8cm  Länge  erhalten,  die  den  Blitzröhren  entsprechen,  welche  sich  zu- 
weilen beim  Einschlagen  des  Blitzes  in  Sandboden  durch  das  Zusammen- 
sintern der  Kieselsäure  bilden  1). 

984  Messende  Versuche  über  die  Wärmeerzeugung  in  den  Funken  der 
Batterieentladung  hat  Paalzo w  2)  angestellt,  indem  er  dieselben  zwi- 
schen vorn  halbkugelförmig  abgerundeten  Messingcylindern  von  2,6  mm 
Dicke  in  verschiedenen  Abständen  l  vor  einer  mit  einem  Galvanometer 
verbundenen  Thermosäule  überschlagen  Hess,  so  dass  auf  letztere  selbst 
keine  Funken  übergingen.  Bei  verschiedenen  Anzahlen  z  der  Flaschen 
der  Batterie  und  gleicher  Schlagweite  /,  sowie  bei  umgekehrtem  Verhalt- 
niss  wuchs  die  Wärme  der  Funken  mit  wachsender  Elektricitätsmenge 
und  zunehmender  Dichtigkeit  derselben.  So  war  z.  B.  der  Ausschlag 
A  des  Galvanometers  in  Graden: 


z  — 
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Bei  Einschaltung  immer  grösserer  Längen  L  von  Neusilberdraht 
nahm  die  Wärme  W  des  Funkens  ab  (L  —  0  bis  ll>  m,  W=  55  bis  1); 
bei  Einschaltung  einer  Glasröhre  voll  Wasser  aber  erst  ab  und  dann  zu 
(L  =  0,  A  =  55,  L  =  1  bis  32  Zoll,  W=  7  bis  47). 

Wurde  statt  der  Funkenbahn  ein  dicker  Kupferdraht  vor  der  Thermo- 
säule in  den  Entladungskreis  eingeschaltet,  so  schlug  die  Nadel  des  Gal- 
vanometers nicht  aus,  so  dass  also  die  Versuche  von  etwaigen,  in  dem 
Schliessungskreisc  der  Thermosäule  inducirten  Strömen  unabhängig  sind. 

Hierbei  haben  die  in  gewissen  Fällen  eintretenden  Oscillationen  der 
Entladung  einen  wesentlichen  Einfluss. 

985  Die  Gesainmtwarme  der  Luft  und  der  Elektroden  beim  Ueber- 
gange  eines  Iuductionsfunkeuts  hat  auch  Naccari*)  gemessen.  In  eiue 
dünnwandige  Glaskugel  mit  zwei  kleinen  Tubulis  wurden  zwei  3  mm 
dicke  Kupferdrähte  eingesetzt,  deren  sehr  ebene  Endflächen  7,8mm  von 
einander  entfernt  waren.  Die  Kugel  wurde  in  ein  Calorimeter  voll 
(75ccm)  Wasser  eingeführt,  durch  welches  die  Kupferdrähte  isolirt  lüu- 

Die  Entzündung  von  festen  Kör  per  u  und  Gasgemischen  u.a. f.  wollen  wil- 
de» Zusammenhange«  wegen  hei  den  chemischen  Wirkungen  des  Funkens  be- 
trachten. —  2)  Paalzow,  Pogg.  Ann.  127,  p.  126,  1865».  —  s)  Naccari, 
Atti  di  Toiiuo,  17,  26.  Febr.  1882,  Beihl.  0,  p.  59V»*. 
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durchgingen.  Mit  wachsender  Stromintensität  nahm  cet.  par.  die  so  be- 
stimmte Gesammtwärme  des  Funkens,  also  die  Potentialdifferenz  zwischen 
den  Elektroden,  ab.  Ein  in  die  Schliessung  eingefügter  CondenBator  redu- 
eirte  die  in  gleicher  Weise  gemessene  mittlere  Potentialdifferenz  der  Elek- 
troden, um  so  weniger,  je  grösser  seine  Capacität  war.  Diese  von  der 
Erwärmung  abgeleitete  Potentialdifferenz  ist  sehr  viel  kleiner,  als  die  von 
W.  Thomson  u.  A.  (vergl.  §.  584  u.  flgde.)  bei  Beginn  der  Entladung 
constatirte. 

Die  Temperatur  der  Funken  an  beiden  Elektroden  ist  ver-  986 
schieden.  Sie  sind  z.  B.  bei  Anwendung  einer  Hol tz' sehen  Maschine 
bei  Auftreten  einer  Büschelentladung  am  positiven  Pol  heisser.  Die 
durch  eingesenkte  Thermometer  beobachtete  Temperaturdifferenz  an  den 
Elektroden  ist  um  so  grösser,  je  schwächer  die  Krümmungsradien 
derselben  (z.  B.  bei  grösseren  Kugeln  und  stumpferen  Kegeln)  und  je 
flüchtiger  das  Metall  der  Elektroden  ist  (z.  B.  bei  Wismuth,  Zinn,  Zink 
grösser  als  bei  Kupfer  und  Eisen).  Verbindet  man  die  Elektroden  mit 
grösseren  Conductoren,  resp.  den  Belegungen  einer  Batterie  und  verwandelt 
dadurch  die  Büschelentladung  in  eine  Funkenentladung,  so  ist  dann  die 
Erwärmung  im  Ganzen  genommen  eine  geringere,  dagegen  ist  die  Tem- 
peraturdifferenz an  den  Elektroden  grösser,  als  bei  der  Büschelentladung, 
und  zugleich  kehrt  sich  die  polare  Temperaturdifferenz  um,  indem  nun 
die  Erwärmung  am  negativen  Pol  grösser  ist  als  am  positi- 
ven. —  Verbindet  man  einen  grösseren  Conductor  nur  mit  der  einen 
Elektrode,  so  erwärmt  sich  jedesmal  das  Thermometer  an  der  anderen 
stärker.  Dasselbe  geschieht  bei  Ableitung  der  einen  oder  anderen  Elek- 
trode zum  Erdboden.  Namentlich  sinkt  hierbei  die  Temperatur  an  der 
positiven  Elektrode  bei  Ableitung  zum  Erdboden  und  wird  der  an  der 
negativen  fast  gleich;  bei  Ableitung  des  negativen  Pols  sinkt  die  Tem- 
peratur an  der  positiven  Elektrode  weniger  und  bleibt  stets  höher  als 
an  der  negativen. 

Stellt  man  auf  zwei  Stativen  zwei  linsenförmige  Elektroden  von 
10  Zoll  Durchmesser  und  3  *  Zoll  Dicke  mit  ihren  Flächen  einander 
gegenüber,  so  geschieht  bei  weiter  Entfernung  derselben  die  Entladung 
in  Büschelform,  bei  grosser  Annäherung  in  Form  von  Funken.  Bringt 
man  dann  zwischen  sie  Thermometer,  über  die  die  Entladung  hinweg- 
geht, so  wird  im  ersten  Falle  das  Thermometer  an  der  positiven  Elek- 
trode, im  zweiten  an  der  negativen  stärker  erwärmt  ')• 

Die  Erwärmung  der  Elektroden,  zwischen  denen  die  Entladung  987 
übergeht,  ist  gleichfalls  verschieden.    Dabei  zeigen  sich,  je  nach  den 
Verhältnissen,  wesentliche  Unterschiede,  welche  darauf  zurückzuführen 


»)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  132,  p.  107,  1867*;  Monatsber.  der  Berl. 
Ak*1.  16.  Mai  1867*. 
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sein  dürften,  ob  die  Entladung  uberwiegend  durch  das  Gas  oder  durcli 
fortgeführte  Metalltbeile  vermittelt  wird. 

Im  ersten  Falle  ist  die  negative  Elektrode  die  heissere.  Näherte- 
z.  B.  Despretz  l)  den  Kugeln  eines  elektrischen  Eies  ein  Thermometer, 
so  erwies  sich  die  mit  violettem  Licht  bedeckte  als  die  wärmere.  —  Wendet 
man  als  Elektroden  für  den  Inductionsf unken  zwei  dünne  PlatindrähU 
an,  so  erglüht  der  negative  an  seiner  Spitze,  während  der  positive  dun- 
kel bleibt2).  —  Bedient  man  sich  zweier  dünner  Eisendrähte  als  Elek- 
troden, so  schmilzt  und  verbrennt  der  als  negative  Elektrode  dienen  <it- 
Draht. 

Stellt  mau  zwei  sehr  dünne  Platiudrähte  von  Vse  u»ni  Durchmesse! 
mit  ihren  Spitzen  einander  gegenüber,  schlingt  den  einen,  als  negative 
Elektrode  dienenden  um  die  Kugel  eines  Thermometers  und  läset  den 
Funkenstrom  eines  Inductoriums  zwischen  den  Drähten  übergehen,  so  er- 
glüht bei  gewöhnlichem  Luftdruck  nur  die  Spitze  des  negativen  Draht i  - 
und  nur  sie  ist  mit  blauem  Glimmlicht  bedeckt.  Das  Thermometer  steigt 
kaum.  Bei  Verdiinnung  der  Luft  vermindert  sich  die  Temperatur  der 
Spitze  und  die  Lichthülle  breitet  Hieb  aus.  Sobald  sie  den  das  Thermo- 
meter bedeckenden  Theil  des  Drahtes  erreicht,  steigt  dasselbe  schnell. 
Bei  weiterer  Verdünnung  weicht  da*  Glimmlicht  immer  mehr  vom  Endt 
den  Drahtes  zurück,  und  zugleich  sinkt  die  Temperatur  des  Thermo- 
meters wieder,  wenn  die  Lichthülle  den  dasselbe  bedeckenden  Theil  de^ 
Drahtes  verlässt.  Also  auch  hier  ist  die  Temperaturerhöhung  an  die 
Bildung  der  Lichthülle  geknüpft.  Je  länger  die  Inductionsrolle  unter 
sonst  gleichen  Umständen  ist,  desto  stärker  ist  die  Erwärmung  de« 
Thermometers  3). 

Der  Unterschied  der  Erwärmung  der  Elektroden  zeigt  sich  nur. 
wenu  sie  sich  in  einem  weiteren  Kaume  befinden.  In  einem  engen  Capillar 
röhre,  wo  die  lichthülle  sich  nicht  ausbildet,  ist  er  nicht  bemerkbar. 

Lässt  mau  die  Funken  der  Influenzmaschine  oder  Iuductionsfunktii 
zwischen  zwei  hohlen  Metallkugeln  oder  Cylindern  überschlagen,  weicht 
mit  irgend  einer  Flüssigkeit,  Wasser  oder  Petroleum,  gefüllt  siud,  in  dir 
Thermometer  eingesenkt  oder  auf  welche  Therinometerröhren  aufgesetzt 
siud,  so  duss  sie  selbst  als  Thermometer  dienen,  oder  die  mit  Luft  ge- 
füllt und  durch  eine  etwas  Alkohol  als  Iudex  enthaltende  U förmige tilw 
röhre  verbunden  sind,  so  erwärmt  sich  nach  Naccari4)  ebenfalls  die 
negative  Elektrode  mehr  als  die  positive.  Bei  Anwendung  von  InductioD?- 
strömen  muss  man  dabei  die  Schliessung  noch  zur  Vermeidung  alter- 
nirender  Entladungen  durch  eine  zweite  kurze  Funkenstrecke  unterbrechen 


')  Despietz,  Coinpt.  rend.  37,  p.  :it>v>,  1«'»o*.  —  a)  liassiot,  Pltil.  Mw- 
|4j  7,  p.97,  l«54\  —  J)  Poggendorff,  I.e.  —  *)  Naccari,  Atti  del  R.  l>1 
Venet.  [5],  7,  p.  i:»t>2,  1881*;  Beibl.  0,  p.  132*;  Atti  di  Torino,  17,  2t>.  Febr. 
1882*;  B«'ibl.  ü ,  p.  599*.  Naccari  und  Gugliehno,  Atti  di  Torino,  19 
19.  Miirz  1884*;  Beibl.  8,  p.  4«>1,  729'. 
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Ist  der  Abstand  der  Elektroden  nicht  nahe  der  Grenze,  bei  der 
die  Funken  eines  Inductoriums  nicht  mehr  überspringen,  so  ist  die  Erwär- 
mung jeder  Elektrode  der  übergehenden  Elektricitätsmenge  proportional. 
Die  Natur  der  Metalle  der  Elektroden  hat  auf  die  Erwärmung  keinen 
merklichen  Einfluss.  Mit  wachsender  Entfernung  der  Elektroden  scheinen 
bei  gleicher  Stromstärke  die  Erwärmungen  einer  jeden  derselben  bis  zu 
einem  Maximum  anzuwuchsen  und  dann  abzunehmen,  das  Verhältnis 
der  Erwärmungen  nähert  sich  dabei  allmählich  der  Einheit. 

Das  Verhältniss  des  Ansteigens  des  Alkohol«  n  :p  an  der  nega- 
tiven und  positiven  Elektrode  schwankt  zwischen  den  Drucken  760  und 
10mm  nur  von  2  bis  5;  bei  niederen  Drucken  ändert  es  sich  stärker; 
es  wächst  langsam  bis  zum  Druck  von  5  mm ,  dann  schneller  bis  zum 
Druck  von  1,2  mm,  sehr  schnell  bis  0,27  mm  Druck,  wo  es  ungefähr  den 
Werth  27  erreicht,  und  sinkt  dann  äusserst  schnell,  um  bei  sehr  niede- 
ren Drucken  den  Werth  Eins  zu  erreichen. 

Die  Erwärmung  der  positiven  Elektrode  sinkt  vom  Druck  2,87  mm 
langsam  bis  zum  Druck  0,02  mm ,  dann  wächst  sie  schnell.  Die  Erwär- 
mung der  negativen  Elektrode  wächst  schon,  wenn  auch  langsam,  bei 
Verminderung  des  Druckes  von  2,87  bis  0,2  mm ,  und  dann  ebenfalls 
*hnell l). 

Bei  höheren  Drucken  und  näher  stellenden  Elektroden  sinkt  die  Er- 
wärmung beider  Elektroden  bei  Verminderung  des  Druckes  von  750  auf 
i'mm  und  die  Erwärmung  der  negativen  Elektrode  steigt  vom  Druck  von 
!*mm  an. 

Das  Verhältnis»  nip  der  Erwärmungen  der  negativen  und  positiven 
Elektrode  ist  bei  verschiedener  Gestalt  derselben: 

Kügeln   3 

Spitzen  von  Kegeln,  Winkel  46,5"   5,2 

Spitzen  von  Kegeln,  Winkel  I  46,5"  u.  II  91"    .   .    .    .  a  6,62  b  2,56 

Spitzen  von  Kegeln,  Winkel  I  46,5"  u.  II  ebene  Platte  a  5,4H  b  2,16 

a  und  b  bezeichnen  die  Verhältnisse  der  Erwärmungen  der  Elek- 
troden I  und  II,  je  nachdem  I  oder  II  positiv  ist. 

Im  Allgemeinen  erwärmt  sich  der  spitzere  Kegel  weniger  als  der 
dumpfere,  was  sich  auch  bei  Einschaltung  zweier  Funkenstrecken  zwischen 
46,5  und  91°  haltenden  Kegeln  oder  zweien  Kegeln  und  zweien  Kugeln 
in  denselben  Kreis  ergiebt.  Das  Verhältnis*  ist.  grösser,  wenn  die  Kegel 
positiv  sind. 

Steht  dieselbe  Spitze  von  46,5°  einmal  einer  Spitze  von  91°  und 
dann  einer  Ebene  gegenüber,  so  ist  ihre  Erwärmung  um  so  grösser,  je 
kleiner  die  der  anderen  Elektrode  ist. 

Mit  wachsendem  Abstände  d  wächst  die  Erwärmung  einer  Elektrode 
anfangs  und  nimmt  dann  ab ;  das  Verhältniss  n  jp  wächst  ebenfalls  erst 
bis  zu  einem  Maximum  (d  =  2  bis  5  mm)  uud  nimmt  dann  ab. 

')  Vergl.  Eilh.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  10,  p.  '226,  1880*. 
Wiedemann,  Elektrizität.  IV.  u't 
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Wird  eine  Wasserfläche  gegenüber  einem  Kupferdraht  als  Elektrode 
verwendet,  so  treten  dieselben  Verhältnisse  ein,  wie  bei  einer  ebener 
Metallplatte,  auch  ist  das  Verhältnis  n/p  nahe  dasselbe;  die  absolut 
Erwärmung  des  Wassers  aber  ist  stärker  als  die  einer  Metallplatte.  Bei 
Quecksilber  ist  die  Erwärmung  nahe  die  gleiche  wie  bei  einer  Metall- 
platte. 

Bei  den  Funken  der  sogenannten  Disjunctionsströine  ergiebt  sicJi 
daseelbe.  Ebenso  erwärmt  sich  die  Kathode  der  Funken  der  Influenz- 
maschine stärker  als  die  Anode,  wenigstens  falls  dieselben  nicht  länger 
als  40  mm  sind  ;  indess  ist  das  Verhältniss  kleiner  als  bei  dem  Induction>- 
funken. 

Werden  die  Elektroden  mit  den  Belegungen  eines  Condensator- 
verbunden,  so  nimmt  (bei  Inductionsfunken)  das  Verhältniss  der  Er- 
wärmungen der  beiden  Elektroden  mit  wachsender  Capacität  des  Cou- 
densators  bis  zu  Eins  zu.  Die  Gesammtwärme  in  beiden  Elektroden 
nimmt  erst  zu  und  dann  wieder  ab  J). 

Um  diese  Verhältnisse  in  verschiedeneu  Gasen  zu  untersuchen,  unter- 
bricht Reitlinger''')  einen  Inductionskreis  an  zwei  Stellen,  befestigt 
daselbst  die  Elektroden  in  Metallhülsen,  in  welche  Thermometer  ein- 
gesenkt sind,  und  beobachtet  das  Maximum,  bis  zu  welchem  die  Tem- 
peratur während  der  fortgesetzten  Entladungen  des  Inductoriums  bei 
gleicher  Zahl  der  Unterbrechungen  ansteigt.   Wird  hierbei  die  Luft  an 
der  einen  Unterbreclmngsstelle  verdünnt,  so  steigt  an  beiden  Unter- 
brechungsstellen die  Temperaturerhöhung.   Hält  man  aber  die  Tempe- 
raturerhöhung an  der  einen  Unterbreclmngsstelle  durch  Einschaltung 
vou  Widerständen  constaut  (so  dass  auch  die  Zahl  der  Entladungen  die 
gleiche  bleibt),  so  ändert  Bich  die  Temperatur  an  der  anderen  durcli 
Verdünnung  kaum  :  ebenso  steigt  sie  nur  wenig  bei  Ersetzung  der  Lnft 
durcli  Sauerstoff,  Kohleusäure  und  sinkt  ein  wenig  in  Wasserstoff,  da 
sich  in  diesen  Gasen  die  Elektroden  ungleich  schnell  abkühlen. 

Die  Entfernung  der  Elektroden  hat  unter  sonst  gleichen  Verhält- 
nissen keinen  Einfluss  auf  die  Temperaturdifferenz  (s.  §.  988). 

Ueberwiegt  dagegen  die  Entladung  durch  fortgeführte  Theile  der 
Elektroden,  so  scheint,  wie  beim  Lichtbogen  (s.  w.  u.),  die  positive 
Elektrode  stets  die  heissere  zu  sein. 

Schon  Ritter3)  beobachtete  diese  Ungleichheit  der  Erwärmung  der 
Elektroden.  Er  hängte  an  den  negativen  Leitungsdraht  der  Säule  ei" 
dünnes  Silberblatt  und  verband  mit  dem  positiven  ein  Stück  Kohle.  Bei 
der  Berührung  der  Kohle  mit  dem  ersteren  wurden  nur  kleine  Löcher 


')  Magna,  Rivista  Scientif.  Induat,  14,  p.  242,  1882*;  B^ibl.  0,  p.  95:?*.  - 
fteitlinger,  Zeitschr.  f.  Mathem.  8,  p.  14«.  18«:$*.  —  s)  Ritter,  Gilt 
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mit  scharfen  Rändern  hinein  gebrannt.  War  dagegen  die  Kohle  negativ, 
no  waren  die  Löcher  sehr  gross. 

Besser  kann  man  diese  Unterschiede  der  Temperatur  der  Elektroden 
mit  Hülfe  des  Waguer'schen  Hammers  beobachten. 

Formte  Neef1)  bei  seinen  mit  diesem  Apparat  angestellten  Ver- 
puchen  die  oscillirende  Spitze  aus  einem  sehr  dünnen  Draht,  z.  B.  einer 
Nähnadel,  so  erglühte  sie  bei  Anwendung  etwas  kräftiger  Ströme,  jedoch 
nur,  wenn  sie  mit  dem  positiven  Pol  der  Säule  verbunden  war,  also  die 
Lichthülle  auf  der  Platte  ruhte.  Niemals  erglühte  die  Spitze,  wenn  Hie 
als  negative  Elektrode  diente.  —  Neef  folgerte  aus  diesen  Versuchen, 
dass  der  galvanische  Strom  an  der  negativen  Elektrode  wärnieloses  Licht  , 
an  der  positiven  lichtlose  Wärme  erzeugte,  und  so  eine  gewisse  Polarität 
von  Wärme  und  Licht  zu  beobachten  wäre. 

Auch  wenn  man  vermittelst  des  Wagner' sehen  Hammer»  zwei 
Metallspitzen  gegen  einander  hämmern  lässt  und  in  beide  etwa  1  mm 
von  ihrem  Ende  Löcher  bohrt,  in  welche  man  ein  nadeiförmiges  Thermo- 
element einsetzt,  so  kann  man  durch  letzteres  die  höhere  Temperatur 
der  positiven  Spitze  nachweisen.  Die  Temperaturdiffereuz  ist  nach 
Matteucci*)  am  bedeutendsten  bei  Spitzen  aus  Eisen  und  Kupfer,  ge- 
ringer bei  solchen  aus  Eisen  und  Platin,  noch  kleiner  bei  solchen  aus 
Blei,  Wismuth,  Zinn.  Bei  diesen  Versuchen  bemerkt  man,  namentlich 
wenn  die  positive  Spit2e  aus  einem  leichter  schmelzbaren  Metall  besteht, 
eine  Fortführung  von  Kügelchen  von  derselben  zum  negativen  Pol ;  indess 
findet  sich  auch  ein  Uebergang  der  Materie  in  umgekehrter  Richtung, 
wenn  auch  in  geringerem  Grade. 

Wird  durch  irgend  einen  Umstand  bewirkt,  dass  sich  die  Entladung  05)1 
zwischen  den  Elektroden  ändert,  dass  sie  also,  statt  überwiegend 
durch  das  Gas,  überwiegend  durch  Metallentladungen  vermittelt  wird,  so 
kann  sich  die  ungleiche  Erwärmung  beider  Elektroden  umkehren.  Lässt 
man  die  Funken  zwischen  zwei  dünnen  Platindrähten  überspringen,  und 
erglüht  hierbei  nur  der  negative  Draht  lebhaft,  so  dass  er  zu  einer 
kleinen  Kngel  schmilzt,  und  berührt  man  dann  diese  Kugel  mit  einem 
dünnen  Glasfaden,  so  beginnt  plötzlich  der  positive  Draht  zu  glühen, 
während  der  negative  Draht  dunkel  wird  3).  Hierbei  wird  wahrschein- 
lich die  Oberfläche  des  negativen  Drahtes  mit  einer  schlecht  leiten- 
den Glasschicht  bedeckt,  und  somit  ist  eine  grössere  Elektricitätsspannung 
zu  ihrer  Durchbrechung  erforderlich,  wodurch  Entladungen  unter  Theil- 
nahme  des  Metalls  auftreten  können. 

Eine  Erschein uug,  welche  wohl  auf  ähnlichen  Ursachen  beruht,  beob- 
achtete ebenfalls  Gass  iot  *).  Er  leitete  den  Stromseiner  Wasserbatterie  oder 


»)  Neef,  Pogg.  Ann.  66,  p.  414,  1845*.  —  a)  Matteucci,  Ann.  deChim.  et 
<1*  Phys.  41,  p.  41,  1849*.  —  3)  Gassiot,  Phil.  Mag.  [4]  7,  p.  97,  18.r»4*.  Sin- 
steden, Pogg.  Ann.  96,  p.355,  1855*.  —  *)  Gassiot,  Phil.  Mag.  [4j24,p.225, 
ls«2';  Pogg.  Ann.  119,  p.  131,  1863*. 
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eines  Ruh  w  kor  ff 'sehen  Inductoriuins  durch  eine  kleine,  3  Zoll  lange. 
1  Zoll  weite  Geissler'sche  Röhre,  in  welcher  sich  im  Abstände  von 
einem  Zoll  zwei  x/s  Zoll  im  Durchmesser  haltende  Metallkugeln  als  Elek- 
troden befanden.  Die  Röhre  war  mit  Kohlensäure  gefüllt,  welche  durch 
schmelzendes  Kali  absorbirt  wurde.  Die  negative  Elektrode  war  mit 
hellem  Licht  umgeben ,  und  zuweilen  erschien  eine  schwache,  geschich- 
tete Entladung  am  positiven  Pol.  —  Bei  Anwendung  einer  Grove'seheu 
Säule  von  400  Elementen  zeigte  sich  dieselbe  Erscheinung,  doch  bald 
nahm  mit  Anwachsen  der  Wirkung  der  Batterie  der  Lichtschein  an  der 
negativen  Elektrode  an  Ausdehnung  zu  und  die  Elektrode  wurde  glühend. 
Eine  Aluminiumkathode  schmolz  in  diesem  Falle,  während  die  positive 
Elektrode  vollkommen  blank  blieb.  In  anderen  Fällen,  bei  Anwendung 
von  schwer  schmelzbaren  Elektroden,  hohlen  Kugeln  von  Messing  oder 
Kugeln  von  Coakskohle  erschien  plötzlich,  als  die  negative  Elektrode 
rothglühte,  eine  helle  geschichtete  Entladung,  und  nun  wurde  die  nega- 
tive Elektrodo  dunkel,  die  positive  erglühte  dagegeu,  und  aus  der  Säure 
in  der  Säule  entwickelten  sich  zum  Beweise  der  Zunahme  der  Stromstärke 
grosse  Metigen  salpetrichter  Säure  (vergl.  auch  die  Versuche  von  Hit- 
torf  §.  034). 

Offenbar  hängt  diese  Erscheinung  mit  einer  Aenderung  der  Art  der 
Entladung  zusammen,  da  sie  wohl  bei  schwächerer  Intensität  der  Ströme 
grösstenteils  in  der  gewöhnlichen  Art  durch  das  Gas  stattfindet;  dann 
aber,  wenn  die  negative  Elektrode  heiss  geworden  ist,  und  dadurch 
leichter  Theilcheu  von  ihr  losgerissen  werden,  unter  Zunahme  der  Strom- 
intensität in  einem  eigentlichen  Lichtbogen  unter  Theilnahme  der  Materie 
beider  Elektroden  übergeht. 

992  Die  Ursachen  der  Temperaturverhältnisse  der  Entladung  sind  noch 
nicht  völlig  ergründet. 

Nach  Riess1)  wäre  die  hohe  Temperatur  der  Enden  der  Elektroden 
und  namentlich  der  einen  derselben  dadurch  bedingt,  dass  die  continuir- 
liche  Entladung  in  der  Drahtleitung  schon  in  den  Metallstrecken,  welche 
der  Luftschicht  zwischen  den  Elektroden  zunächst  liegen,  in  die  dis- 
continuirliche  übergeht.  Hierdurch  würde  zugleich  die  eine  oder  andere 
Elektrode  zerstäubt.  Je  nach  dem  Widerstande,  welchen  die  zwischen 
den  Elektroden  befindliche,  mehr  oder  minder  verdichtete  Luft  dem  Uebcr- 
gang  der  Eloktricität  darbietet,  soll  diese  Umwandlung  der  Entladung 
erst  am  Ende  der  Elektroden  oder  schon  in  einigem  Abstände  von  dem- 
selben vor  sich  gehen. 

Diese  Erklärung  schliefst  sich  an  die  ebenfalls  von  Riess  gegebene 
Theorie  der  Schichtenbildung  in  der  positiven  Gasentladung  an  (vgl.  §.  757). 

993  Die  Erhitzung  der  Elektroden  kann  bis  zum  Schmelzen  derselben 
gehen. 

')  Riesa,  I'ogg.  Ann.  98.  p.  585,  185f>*. 
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Diese  Erscheinungen  zeigen  sich  sowohl  bei  den  Funken  der  Elek- 
trigir-  oder  Influenzmaschine,  wie  bei  denen  des  Inductoriums. 

Lässt  man  die  Entladungen  durch  Feilspäne  durchschlagen,  welche 
man  auf  eine  Glasplatte  gestreut  hat,  so  hören  bald  die  zickzackförraigen 
Funken  zwischen  denselben  auf.  Die  Feilspäne  schaaren  sich  namentlich 
an  dem  positiven  Pol  an  einander,  so  dass  man  bald  keine  Funken  mehr 
zwischen  ihnen  überspringen  sieht.  Man  kann  dann  die  Feilspäne  mit 
den  Elektroden  in  die  Höhe  heben.  Diese  Erscheinung  ist  durch  die 
Vertheilung  der  Elektricitäten  in  den  Feilspänen  vermittelst  der  an  den 
Elektroden  angehäuften  Elektricitäten  und  durch  die  darauf  folgende 
Anziehung  derselben  bedingt.  Berühren  sich  die  Späne  danach  an  einzel- 
nen Punkten,  so  werden  sie  durch  die  an  diesen  Stellen  stattfindende  Er- 
hitzung bei  der  Entladung  auch  wohl  ein  wenig  mit  einander  verlöthet. 

Wie  die  Feilspäne  verschmelzen  auch  zwei  Metallschneiden,  welche 
im  Winkel  von  90°  über  einander  gelegt  werden,  beim  Durchleiten  des 
galvanischen  Stromes.  Zuweilen  hört  man  beim  Umkehren  seiner  Rich- 
tung dabei  ein  knackendes  Geräusch,  indem  sich  bei  der  neuen  Erhitzung 
wohl  zuerst  die  Verlöthung  löst.  Mit  wachsender  Leitungsfahigkeit  des 
Metalls  nimmt  der  Reihe  nach  die  durch  Abreissen  mit  Gewichten  ge- 
messene Stärke  der  Verschmelzung  bei  Stahl,  Eisen,  Platin,  Blei,  Gold, 
Zink.  Silber,  Kupfer  ab  l). 

Neben  den  thermischen  Wirkungen  im  Funken  und  seinen  Elektro-  994 
den  sind  mechanische  Wirkungen  zu  beobachten,  sowohl  an  den 
Elektroden,  als  auch  in  der  Funkenbahn  selbst. 

Schon  §.  801  haben  wir  erwähnt,  dass  bei  wachsendem  Druck  neben 
den  allein  durch  die  Gase  vermittelten  Entladungen  an  der  positiven 
Elektrode  helle,  im  Spectroskop  die  Linien  des  glühenden  Metalls  der- 
selben zeigende  kleine  Lichtbüschel  auftreten ,  welche  sich  allmählich 
bis  zur  negativen  Elektrode  in  Form  eines  immer  schmaler  werdenden 
Funkens  ausbreiten. 

Hierdurch  ist  nachgewiesen,  dass  zunächst  die  positive  Elektrode 
das  Material  zur  Bildung  des  Funkens  liefert. 

So  hatte  schon  Beccaria*)  beobachtet,  dass,  wenn  zwischen  einem 
Quecksilbertropfen  und  zwei  daneben  liegenden  Goldmünzen  Funkeu 
übergehen,  nur  die  eine  Goldmünze  verquickt  wird,  die  andere  nicht. 

Auch  Reitlinger  und  Wächter3)  haben  dies  gezeigt.  Sie  leiteten 
zwischen  einer  Antimonspitze  und  Aluminiumplatte  zwischen  den  Polen 
eines  Magnets  in  äquatorialer  Richtung  die  alternirenden  Entladungen 
eines  Inductoriums  hindurch,  wobei  die  beiderseits  gerichteten  Ent- 
ladungen in  einer  mit  Wasserstoff  gefüllten  Röhre  nach  entgegengesetzten 


')  Stroh,  J.  Tel.  Eng.  9,  p.  182,  1880*;  Beibl.  4,  p.  678*.  —  2)  Becea- 
ria.  Elettriciamo  art.  §.  661.  —  8)  Reitlinger  und  Wächter.  Wien.  Ber. 
83  (2).  p.  060,  1882';  Wied.  Ann.  14,  p.  591*. 
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Seiten  abgelenkt  wurden.  Dabei  lagern  sich  nur  Antimontheilchen  auf 
der  Seite  des  positiven  Stromes  von  Spitze  zu  Platte  auf  letzterer  ab. 

995  Man  hat  wiederholt  die  diesen  Erfahrungen  entgegengesetzte  Beob- 
achtung gemacht,  dass  der  Stoff  beider  Elektroden  an  der  Funkenbildung 
gleichmäßig  theilnimmt.  Liess  man  eine  Reihe  von  Entladung.sfunken  einer 
Batterie  zwischen  einer  Gold-  und  einer  Silberkugel,  einer  Kupferplatte 
und  einer  Silberkugel  u.  s.  f.  überschlagen,  so  erschien  nach  längerer  Zeit 
erstere  versilbert,  letztere  vergoldet  bez.  verkupfert lüde««  konnte  dies 
davon  herrühren,  dass  die  Entladung  aus  alternirenden  Strömen  bestand, 
für  welche  die  beiden  Elektroden  abwechselnd  positiv  und  negativ  waren. 

Trotzdem  kann  man  nicht  mit  Bestimmtheit  behaupten,  dass  nur 
das  Material  der  positiven  Elektrode  an  der  Bildung  der  Metallfunken  theil- 
nimmt, da  ebenso  wie  an  dieser,  so  auch  unter  günstigen  Bedingungen  an 
der  negativen  Elektrode  Büschelentladungen  nachgewiesen  werden  könneu. 
Da  zur  Einleitung  der  positiven  Entladung  ein  grösseres  Potential  er- 
forderlich ist ,  so  wird  auch  der  Stoff  derselben  stärker  losgerissen  und 
weiter  zerstreut;  und  so  hat  sie  überwiegend  an  der  Funkenbildung 
Antheil,  wenn  auch  nicht  ausschliesslich.  Auch  der  dunkle  Kaum,  welcher 
sich  im  Funken  etwa  auf  2  :i  seiner  Länge  von  der  positiven  Elektrode 
bildet,  scheint  darauf  hinzudeuten,  dass  sich  im  Allgemeinen  an  dieser 
Stelle  die  Elektricitäten  der  von  beiden  Elektroden  fortgeführten  Metall- 
und  Gast  heilchen  ausgleichen. 

99<i  Die  Losreissung  von  glühenden  resp.  geschmolzenen  Theilchen  der 
Elektroden  kann  zur  Bildung  besonderer  Figuren,  der  sogenannten 
Priestley'schen  Ri  ng-  ode  r  Schmelzfiguren,  Veranlassung  geben. 

Läset  man  nach  Priestley2)  auf  eine  Metallplatte  Funken  von 
einer  grossen  Batterie  überschlagen,  so  erscheint  bei  mässig  starker 
Ladung  auf  der  Platte  ein  kleiner  mittlerer  Fleck,  welcher  bei  wieder- 
holten Entladungen  von  hellen  und  dunklen,  oft  auch  farbigen  Ringen  um- 
geben ist,  deren  Zahl  um  so  grösser  wird,  je  spitzer  die  mit  der  Batterie 
verbundene  Elektrode  ist.   Ist  sie  stumpfer,  so  werdeu  die  Ringe  grösser. 

Auch  als  Ritter*)  den  Stromkreis  einer  Säule  durch  Herausheben 
einer  Spitze  aus  Quecksilber  öffnete,  erschienen  auf  letzterem  als  noga- 
ver  Elektrode  schwarze  Oxydsterne,  umgekehrt  mit  Ringen  umgebene 
Punkte. 

Da  bei  der  Batterieent ladung  häufig  oscillirende  Entladungen  die 
Erscheinungen  trüben,  so  stellt  man  diese  Figuren  besser  mittelst  einer 

l)  Fusinieri,  Archive«  de  l'Electr.3,  p.  5^7.  —  a)  Priestley,  Gesch.  d. 
El.  1767,  deutsch,  p.  4««*;  Phil.  Trans.  58,  p.  68,  1768*.  Nobili  (Memorie  ed 
osaervationi,  Firenze  18:14,  1,  p.  50)  sieht  mir  die  Ringe,  keine  schwarzen  Staub- 
kreise. Matteue  ei  (Contpt.  rend.  10,  p.  850,  1843*)  erhielt  sie  von  derElek 
trisirmaschine  ohne  Batterie  und  fand  sie  iu  Luft,  Kohlensäure,  Stickstoff,  mit 
und  ohne  Verdünnung  gleich ,  auch  gleich  für  positive  und  negative  Elektrizi- 
tät. -  s)  Ritter,  Gilb.  Ann.  9.  p.  350,  1801*. 
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Influenzmaschine l)  oder  eines  Iuductoriums  von  nicht  zu  grosser  Schlag- 
weite  (2cm)  her.  In  dieser  Weise  haben  namentlich  Reit. liuger  und 
Wächter*)  dieselben  studirt,  und  den  Unterschied  der  auf  einer  posi- 
tiven und  negativen  Platte  erscheinenden  Figuren  genauer  festgestellt, 
welchen  schon  Riess3),  namentlich  bei  Einstfhaltung  von  Wassersäulen 
in  den  Schliessungskreis,  beobachtet  hatte. 

Ist  zuerst  die  Spitze  negativ,  die  Metallplatte  positiv,  so  erscheint  997 
nach  wiederholtem  Durchschlagen  der  Inductionsfunken  unter  ersterer  eine 
b  bis  15  cm  grosse  Figur,  Fig.  274,  bestehend  aus  einem  #rauschwarzen 
Fig.  274.     Scheibchen,  welches  durch  einen  schmalen,  helleren  Ring 
,.  ,        von  einem  trüberen,  stahlblau  gefärbten  Ringe  getrennt 
ist»  an  den  sich  ein  matter  verwaschener  Saum  schliesst. 
AI  Die  Neigung  der  Spitze  gegen  die  Platte  ist  ohne  Ein- 

^f^W     fluss,  die  Figur  entsteht  gerade  unter  der  Nadel.  Scharfe 
Spitzen  geben  die  besten  Figuren  (Riess). 
Die  centrale  n Aufreissungsscheibe"  erscheint  unter  dem  Mikroskope 
vielfach  zerrissen  und  mit  Partikelchen  von  Metalloxyd  bedeckt,  welche 
indess  in  Luft  auf  Platinplatten,  in  Wasserstoff  und  in  Terpentinöl  auch 
3uf  anderen  Metallen  fehlen  4). 

Bei  wachsendem  Abstände  der  Spitze  von  der  Platte  von  1  bis  6  mm 
nimmt  der  Scheibendurchmesser  stetig  zu  (von  1,3  bis  2,2  mm)  und  dann 
schnell  ab  (bis  zu  15  mm  Abstand  auf  0,71  mm). 

Mit  wachsender  Stromdauer  wächst  der  Durchmesser  der  Scheibe 
schnell  bis  zu  einem  Maximum.  Vom  Druck  des  Gases  (3  Atmosphären 
bis  200  mm  oder  750  bis  10  mm  Quecksilberdruck)  ist  der  Durchmesser 
der  Scheibe  unabhängig.  Unter  10  mm  Druck  treten  fast  nur  Gasent- 
ladungen auf;  die  Aufreissungsscheibe  verschwindet;  völlig  ausgebildet 
ist  sie  erst  bei  hohen  Drucken  (1,5  Atmosphären  und  mehr).  —  Bei 
niederen  Drucken  erfolgen  übrigens  fast  immer  alternirende  Entladun- 
gen, wodurch  in  der  Mitte  der  Scheibe  ein  heller  blanker  Punkt  entsteht. 

Die  Scheiben  erscheinen  also  an  den  Stellen  der  Metallplatte,  wo 
die  Entladung  eine  grössere  Dichtigkeit  besitzt  und  Mctnllthcile  fort- 
gerissen werden.  Dies  geschieht  überwiegend  an  der  positiven  Elektrode. 

Die  farbigen  Ringe,  welche  die  centrale  Aufreissungsscheibe  um-  998 
geben,  bestehen  aus  einem  stahlblauen  Ringe  mit  rothbraunem  Saume, 
von  denen  der  erstere  gegenüber  dem  Saume,  wie  Riess  und  G  r  o  v  e  *) 
Wobachteten,  blank  erscheint  (weshalb  er  von  Grove  und  Riess  als 

>)  Peterin,  Wien.  Ber.  62  |2],  p.  679,  1870*.  —  2)  Reitlinger  und 
Wächter,  Wien.  Ber.  82  [2],  p.  180,  1882*;  Wied.  Ann.  12,  p.  590,  1883*.  — 
*)  Riess,  Abhandl.  der  Berl.  Akad.  1861,  1,  p.  248*;  Pogg.  Ann.  114,  p.  193, 
1W1*;  Abhandl.  1,  p.  248*.  —  4)  Schon  Ries»  fand  dies,  ebeuso,  dass  die 
Figuren  auf  Platin  und  Aluminium  undeutlich  und  sehr  klein,  dagegen  auf  Sil- 
ber und  Kupfer  am  deutlichsten  sind.  —  s)  Grove,  Phil.  Trans.  1852,  pt.  1, 
p.  87';  Pogg.  Ann.  93,  p.  417  u.  582*. 
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oxydfrei  angesehen  wurde;.  Die-«  Ringe  bilden  sich  uar  in  sauerstofi- 
haltigen  Gasen,  x.  B.  in  feuchter  Luft.  In  ganz  trockenem  Sauerstoff 
und  trockener  Luft  ?ind  sie  klein. 

Sie  entstehen  am  leichtesten  auf  Silber  und  Kupfer,  schwerer  auf 
Messing.  Ei-en.  Zink,  ni.-hfr  auf  Platin.  Da*  Material  der  Spitze  ist  ohne 
Einflu-s. 

Die  Einschaltung  eiu»  r  Leydemr  Fla-che  in  den  Entladungen  ^ 
verhindert  die  Bildung  der  Binare. 

Dieselben  dürften  Ton  einer  Ozonirung  der  Luft  in  der  die  Metall- 
entladung umgebenden  Lichthülle  herrühren,  wodurch  die  von  ihr  ge- 
troffenen Theilc  der  Metdlplatte  oxydirt  werden. 

Anch  lassen  sie  sich  nach  Grove  auf  einer  Silberplatte  mit  einer 
Losung  von  untcr>t'hwttlig>.i!irem  Natron  fort  waschen. 

Rlä*t  man  auf  die  Entladung,  und  trennt  sich  dadurch  die  Lichthüllt 
vou  dem  Funken,  so  entsteht  unter  ersterer  eine  pfauenschweifuhnliclie 
Figur,  welche  erst  rothbraun,  dann  in  der  Mitte  stahlblau,  umgeben  vou 
einem  rothbrannen  Saume  erscheint.  Fast  ganz  dieselbe  Figur  bildet  sich 
beim  Aufblasen  der  Oxydatiousflamnie  eines  Löthrohres  auf  die  Metall- 
platte: ein  weir*rer  Bewei*  tür  den  Einfluss  der  Oxydation.  Ebenso  entsteh 
bei  der  Einwirkung  des  Dampfes  von  rauchender  Salpetersäure  auf  eine 
Kupferplatte  er.-t  eine  rothbranne  Färbung,  dann  in  deren  Mitte  ül*r 
dem  aufströmenden  Dampf  eine  stahlblaue  Scheibe. 

Bei  vermindertem  Luttdruck  verschwindet  die  Metallentladung  uod 
die  centrale  Aufreissnngsscheibe  und  es  bleiben  nur  die  Ringe,  welche, 
wie  schon  Grove  (I.e.)  beobachtete,  mit  wachsender  Verdünnung 
Zahl  und  Ausdehnung  zunehmen  und  scharf  begrenzt  sind  (vergleiche 
Fig.  J7Ö). 

Die  Farben  wechseln  uach  Grove  mit  den  Bedingungen  des  Ver- 
suchs.   In  einem  speeiellen  Falle  folgte  dem  innen  gelbgrünen,  au^eo 
Kik.  ü;:».      Maugrünen  Fleck  ein  blanker  Ring,  dann  ein  innen  oranpe. 

in  der  Mitte  karmoisinrother,  aussen  purpurfarbener Binfi- 
Man  erhält  die  Ringe  am  besten  in  einem  Vacuuro  von 
1  Vol.  Säuerst  oft'  und  5  Vol.  Wasserstoff.  Der  blanke  Ring 
erscheint  in  dem  Wasserstoff  -  Sauerstoffgemenge  constau' 
Im  Vacuum   von   Stickoxydul,  Stickoxyd,  Kohlensäure, 
Sauerstoff  erfolgen  dieselben  Erscheinungen,  wie  in  der  Luft,  mi£ 
Matte  ul*  positive  oder  negative  Elektrode  dienen.  —  In  ölbildendeu1 
(ia.se  zeigt  die  Platte  die  Farbenringe  dünner  Bliittcheu,  nachher  eine" 
pul verfönn igen  Niederschlag,  in  welchem  sich  glänzende  Punkte  bilden 
Ein  bin  auf  seine  ausserste  Spitze  in  Glas  eingeschmolzener  Platin* 
draht  giebt  keine  Ringe,  sondern  nur  einen  dunklen,  kleinen,  rundci" 
Fh-ck.    Ist  die  Spitze  des  Drahtes  der  Platte  sehr  nahe,  so  bilden  sich 
augs  keine  Ringe.     Bei  langer  Fortsetzung  des  Versuchs  bescM*^ 
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«las  Glas  an  der  Platinspitze  mit  Platin,  und  die  Ringe  treten  auf,  weil 
uun  die  leitende  Oberfläche  der  Spitze  vergrössert  ist. 

Neben  diesen  Erscheinungen  geht  das  bekannte  Lichtphänomen  an 
den  Elektroden  her. 

Kupfer-,  Silber-,  Platiudrähte,  eine  Stahlnadel  zeigen  die  gleichen 
Phänomene,  nur  wirkt  der  Platindraht  etwas  schwächer. 

Platten  von  Wismuth  sind  ebenso  gut,  wie  Silberplatten,  zu  ver- 
wenden. Blei  oxydirt  sich  leichter,  reducirt  sich  aber  schwerer.  Kupfer, 
Zinn  und  Zink  bedürfen  grösserer  Luftmengen  zur  Oxydation  und  redu- 
ciren  sich  nach  derselben  nicht  vollständig.  Eisen  bedarf  viel  Luft  und 
zeigt  dann  einen  nicht  zu  reducirenden  Rostfleck.  Platinplatten  sind 
nnwirksam. 

Leitet  man  in  einem  Gemenge  von  Wasserstoff  und  Sauerstoff'  den 
Strom  nach  Bildung  der  Flecke  in  entgegengesetzter  Richtung  durch 
Spitze  und  Platte,  so  verschwinden  sie  in  Folge  der  Reduction. 

Dient  die  Platte  als  negative  Elektrode,  so  erscheint  auf  1001 
derselben,  wie  schon  Priestley  beobachtete,  eine  grosse  Anzahl  kleiner 
Mauker  Scheiben  in  einem  durch  Oxydation  des  Metalls  gefärbten  Unter- 
Fie  27B.  Fig.  '277.         grund.  Die  Zahl  der  Scheiben  wächst  mit 

dem  Druck  (von  180  mm  bis  745  mm 
,.  -  o  •.  Druck  von  5  bis  120  bis  150  bei  einem 


Abstände  von  ti  mm  der  Spitze  von  der 
Platte).  Fig.  27H  und  277  stellen  diese 
Figuren  bei  190  und  750  mm  Queck- 
silberdruck   und    einem   Abstände  der 


Spitze  von  der  Platte  von  10  mm  dar. 

Mit  abnehmendem  Spitzeuabstande  nimmt  die  Zahl  der  Scheibchen 
ab,  da  sich  dann  die  Büschelentladung  weniger  ausbreitet.  —  Der  Ge- 
hammtdurchmesser  der  blanken  Scheiben  wächst  mit  Verdünnung  der 
Luft  (von  745  bis  1,25mm  Druck,  von  0,24  bis  22mm),  er  ist  nahezu 
unabhängig  von  der  Spitzendistanz  und  unabhängig  vom  Stoff  der  Platte 
and  Spitze  ;  nur  ist  die  Erscheinung  deutlicher  auf  Kupfer-  und  Messing- 
platten,  als  auf  solchen  von  Silber,  Eisen  und  Zink;  sie  bildet  sich  auf 
Platin  nicht,  wie  sich  auch  daselbst  keine  Ozonringe  bilden. 

Die  Ausbreitung  dieser  blanken  Fläche  entspricht  ganz  der  Aus- 
breitung der  Glimmlichtentladung  in  dem  §.  537  erwähnten  Versuche. 

Bei  völligem  Ausschluss  von  Feuchtigkeit  erscheint  die  blanke 
Scheibe  nicht;  weshalb  Reitlinger  und  Wächter  ihre  Bildung  der 
elektrolyti sehen   Ausscheidung   von  Wasserstoff  auf  der  als  Kathode 
dienenden  Platte  und  dadurch  eintretenden  Reduction  der  nicht  völlig  , 
oxydfreien  Oberfläche  zuschreiben. 

Bei  Anwendung  grosser  Inductionsapparate,  in  deren  Inductions-  1002 
kreis  eine  Leydener  Flasche  eingeschaltet  ist,  entstehen  noch  andere 
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Riugfiguren,  welche  durch  Metalltheilchen  gebildet  sind,  die  von  der 
Spitze  losgerissen  und  über  die  Mel  all  Hache  verbreitet  sind.  Am  besten 
bilden  sie  sich  in  Wasserstoff,  wo  der  störende  Einfluss  von  Oxydation.*- 
wirkungen  ausgeschlossen  ist.  Daun  erscheint  um  die  blanke  Auf- 
reissungsscheibe  ein,  je  nach  dem  Stoße  der  Spitze  verschieden  ge- 
färbter Metallring,  der  Condensationsring  nach  Reitlinger  und 
Wächter,  welcher  von  einem  grauen  oder  schwarzen,  aus  vielen  ein- 
zelnen Partikelcheu  vom  Metall  der  Spitze  gebildeten  Ringe,  dem  Auf- 
btreuungsringe,  umgeben  ist. 

Spitzen  von  Aluminium  und  Eisen  geben  schwer  diese  Riuge,  leich- 
ter Gold,  Platin,  Kobalt,  Nickel,  noch  leichter  Silber,  Wismuth,  Blei. 
Antimon ,  und  vor  Allem  Palladium.  Die  so  niedergeschlagenen  Palla- 
diumtheilchen  absorbiren  bei  ihrer  Bildung  Wasserstoff,  welcher  sich 
entzündet,  wenn  die  Platte  an  die  Luft  gebracht  wird.  Das  Metall  der 
Platte  ist  gleichgültig. 

Der  Aufstreuungsring  lässt  sich  leicht  mit  Kreidepulver  abreiben, 
nicht  aber  der  Condensationsring.  In  der  Luft  oder  in  sauerstoffhaltigen 
Gasen  werden  die  abgerissenen  Theilchen  meist  oxydirt,  die  Erschei- 
nungen sind  weniger  deutlich,  aber  noch  immer,  je  nach  der  Natur  der 
Spitze,  in  ihren  Eigentümlichkeiten  zu  erkennen. 

In  sehr  verdünnter  Luft  werden  die  Ringe  die  gleichen,  wie  die  mit 
kleineren  Apparaten  erhaltenen. 

Da  bei  den  Entladungen  des  Iuductoriums  mit  der  Flasche  meist  Os- 
cillationen  auftreten,  ist  schwer  zu  entscheiden,  ob  zur  Ueberführung  der 
aufgestreuten  Theilchen  eine  bestimmte  Stromesrichtung  erforderlich  ist. 
In  sehr  verdünnter  Luft  wird  bekanntlich  die  negative  Elektrode  zer- 
stäubt »). 

l)  Als  Ursachen  der  beschriebenen  Figureu  haben  wir  theils  Lossreissung 
von  Metalltheilchen,  theilB  Oxydation  durch  die  ozonisirte  Luft  der  Lichthülle 
angegeben.  In  früheren  Zeiten  wurden  andere  Ansichten  ausgesprochen. 
Pries tley  sieht  als  Ursache  der  Ringe  oberflächliche  Schmelzung  und  Oxy- 
dation bei  der  Hitze  an  ;  die  Farben  sind  Farben  dünner  Blättchen.  Aehnlich 
spricht  sich  Nobili  aus.  Grove  will  elektrochemische  Polarität  der  Gase 
annehmen.  Der  blanke  Gürtel  zwischen  dem  mittleren  graulichen  Fleck  und 
den  farbigen  Ringen  will  er  erklären,  indem  sowohl  an  der  Spitze,  wie  an  den 
Seiteuflächen  der  Nadel  Elektricität  zur  Metallfläche  übergebe.  Die  Partial- 
ströme  sollen  intertVriren  und  so  theils  oxydirend,  theils  reducirend  wirken.  — 
Da  nach  Riess  von  der  Spitze  eine  Büschelentladung  mit  immer  abnehmender 
Dichtigkeit  nach  aussen  hiu  gegen  die  Platte  geht,  so  werden  die  Metalltheil- 
chen derselben  theils  geschmolzen,  theils  oxydirt,  und  so  entstehen  die  den 
N  >i  b  i  1  U  sehen  Ringen  ganz  analogen  Pries  tley' sehen  Ringe.  Dabei  soll  von 
der  Spitze  ein  ozonisirter  Luftstrom  ausgehen,  eiu  anderer  radial  verlaufender 
Vom  Gentium  der  Platte.  Die  centrale  Scheibe  soll  durch  beide,  der  blanke 
1  durch  diu  radialen,  seines  Ozons  beraubten  Strom,  der  farbige  Ring 
•b  i  Luftströme  von  oben  bedingt  sein. 

Die  iv  Ausbreitung  der  positiven  Entladung  schiebt  Riess  (wie  später 

der  Bildung  der  Lichten  her g' sehen  Figuren  und  dem  Lull  in' sehen 
uch)  auf  die  negative  Elektrisirung  der  Luft  und  der  fremden  Schicht 
Atterdampf)  auf  der  Platte  durch  Vorbeistreichen  an  der  Platte ,  in  welcher 
negative  Elektricität  schwerer  an  der  Spitze  ausbreite ,   als  die 
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Bei  solchen  alternirenden  Entladungen  treten  gemischte  Figuren  auf. 

Dabei  entstehen  (z.  B.  bei  Anwendung  der  Influenzmaschine)  oft 
mehrere  Figuren,  welche  in  Form  von  .Strahlenbüscheln  oder  blumen- 
kohlartig verästelt  erscheinen. 

Dergleichen  Erscheinungen  zeigen  sich  auch,  wenn  man  die  Ent- 
ladung zwischen  zwei  gleichen  Kugeln  übergehen  lässt.  Daun  bildet  sich 
hei  einfacher  Entladung,  wie  sie  durch  Einschaltung  geeigneter  Funken- 
strecken, eines  elektrischen  Ventils  oder  dergl.  erhalten  wird,  nur  an 
der  positiven  Elektrode  ein  von  einem  dunkeln  Oxydring  eingefasstes 
Grübchen,  an  der  negativen  eine  grössere  Wolke  von  Oxyd.  Alternirt 
aber  die  Richtung  der  Entladuug,  so  treten  die  Grübchen  und  Wolken 
an  beiden  Elektroden  auf.  Man  kann  auf  diese  Weise  den  Uebergang 
<ler  einen  Entladungsart  in  die  andere  gut  beobachten. 

Werden  die  Figuren  auf  einer  Metallplatte  dargestellt,  über  welcher  1003 
sich  eine  positive  verticale  Spitze  befindet  und  die  auf  den  Halbankeru 

eines  starken  Elektromagnets  liegt ,  so  werden  sie 
in  Äquatorialer  Richtung  nach  einer  Seite  verlängert 
und  zeigen  somit  Eiformen.  Sowohl  für  die  Oxydringe,  < 
als  auch  für  die  negative  blanke  Seheibe,  entspricht 
diese  Ablenkung  dem  Einfluss  des  Magnets  auf  die 
über  der  Platte  befindlichen,  die  Elektricitüt  führen- 
den Theilchen  gemäss  dem  Biot-Savart' sehen 
Gesetze. 

Die  Gase,  durch  welche  die  Funken  hindurch-  1004 
gehen,  werden  mechanisch  aus  einander  getrieben. 
Lässt  man  einen  Funken  in  dem  sogenannten  Kin- 
nersley 'sehen  l)  Luftthermometer  zwischen  zwei  in 
einem  Glasrohre,  Fig.  278,  befestigten,  vorn  halb- 
kugelig abgerundeten  Metallstäben  in  etwa  4  bis  5  mm 
Entfernung  überspringen  und  verbindet  dasselbe  mit 
einer  in  seinen  Boden  eingesetzten  U  förmigen  Glas- 
röhre, in  welcher  sich  Alkohol  befindet,  so  wird  er 
in  der  Glasröhre  in  die  Höhe  geworfen,  indem  die 
Luft  plötzlich  mechanisch  nach  allen  Seiten  aus  ein- 
ander geschleudert  wird.  —  Ist  der  Funken  zwischen  den  Elektroden 
länger,  etwa  V* Zoll  lang,  so  vermag  er  den  Kork  einer  zugestöpselten 
Flasche  herauszuschleudern. 

Schlagen  Funken  zwischen  zwei  in  einer  tubulirten  Glasröhre  ein-  1005 
gekitteten  Metalldrähten,  Fig.  279,  über,  so  wird  bei  jedem  Funkenüber- 

poritfr«.  So  hat  die  positive  Figur  eine  grössere  Ausdehnung;  eine  Erklärung, 
welche  indes»  nicht  mehr  aufrechterhalten  werden  kann  (vgl.  755). 
>)  Kinner »ley,  Priestley's  Oesch.  d.  EL,  deutsch,  p.  137*. 


Digitized  by  Google 


732  Mechanische  Wirkungen  der  Funkenentladung. 


gang  die  Luft  aus  dem  Tubulus  herausgeschleudert,  wodurch  eiu  kleines 
Haddien  in  Bewegung  gesetzt,  eine  kleine  Kerzenflarame  fortgeblasen 
werden  kann  u.  s.  f.  l)  (elektrischer  Blasebalg). 

Wird  dieser  Versuch  mit  einer  oben  zu  einer  kleinen  Oeffnung  aus- 
gezogenen Glasröhre  (Fig.  280)  angestellt,  in  welcher  unten  die  für  don 
Fig.  279.  Oeffnungsstrom  positive,  und  neben 

welcher  an  der  Oeffnung  die  negative 
Elektrode  eines  Inductoriums  von  4  bis 
f>cm  Schlagweite  angebracht  ist,  so 
entsteht  nach  Hertz  bei  der  Entladung  unter  einer  bis  auf  30  bis 
fiOmm  Druck  evaeuirten  Glocke  ein  1  bis  2  mm  dicker  rot  her  Streifen 
von  der  Anode  aus,  welcher  von  dem  an  der  Kathode  sitzenden  Glimm- 
licht durch  einen  dunklen  Kaum  getrennt  ist,  und  aus  der  Oeffnung 
des  Rohres  erhebt  sich  ein  flammenartiger,  etwa  4  cm  langer  Strahl, 
welcher  sich  bei  Umkehrung  des  Stromes  nicht  wesentlich  ändert. 

Bei  Einschaltung  einer  Leydener  Flasche  von  etwa  zwei  Quadrat- 
fuws  Belegung  wird  der  Strahl  auf  1  bis  2  cm  von  der  Oeffnung  gerad- 
linig und  breitet  sich  dann  erst  in  mehrere  Zweige  aus.  Mit  Vermehrung 
des  Druckes  füllt  der  Funken  nicht  mehr  die  Oeffnung,  der  Strahl  wird 
schwächer,  dunkler  und  tritt  nun  au  der  Seite  des  Funkens  aus  der 
Oeffnung.  Bei  Verminderung  des  Druckes  wird  der  Strahl  kürzer  und 
breiter,  heller  gelb,  aber  dunkler.  Entstehen  bei  weiterer  Ab- 
nahme des  Druckes  Schichten  im  Rohre,  so  tritt  gerade  noch 
ein  keiner  halbkugelförmiger  Raum  aus  der  Oeffnung  des 
Rohres  heraus. 

Mit  der  Flasche  zeigt  sich  das  Maximum  der  Strahlen- 
entwickelung  bei  kleinerem  Druck  und  ohne  Verengung  der 
Röhrenwandung  (bei  einem  5  mm  weiten,  3  cm  langen  Rohr 
und  10  bis  20  cm  Druck. 

Liegt  dem  Strahle  eine  Wand  gegenüber,  so  breitet  er 
sich  auf  derselben  aus ,  etwa  wie  ein  Flüssigkeitsstrahl.  Ist 
die  Wand  beweglich  (ein  Draht,  ein  Glimmerblatt),  so  geräth 
sie  in  Schwingungen  u.  s.  f.  Vom  Magnet  wird  der  Strahl  nicht 
abgelenkt;  ein  Thermometer  wird  von  ihm  stark  erwärmt.  — 
Durch  Beobachtung  im  rotirenden  Spiegel,  bez.  durch  eiüe 
an  einer  Stelle  radial  aufgeschlitzte  Scheibe,  ergiebt  sich 
die  Geschwindigkeit  der  Ausbreitung  des  Strahles  von  unten 
nach  oben  etwa  2  m  in  der  Secunde.  In  Sauerstoff  und  Stick- 
oxj'dul  ist  der  Strahl  gelblicher  und  wie  in  Luft  entwickelt, 
in  Wasserstoff  ist  er  iudigblau  und  viel  ausgedehnter,  als  ui 
Luft,  namentlich  bei  100mm  Druck;  in  Stickstoff  ist  er  sehr 
schwach  und  dunkelrot h;  in  Dampf  von  Terpentinöl,  Aether, 


Fig.  2X0. 


»)  Beccaii  iü,  Elettr.  art.,  §.  536*.  —  *)  Hertz,  Wied.  Ann.  19,  p.  1>, 
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Leuchtgas  gräulich  weiss,  kurz  und  scharf  gezeichnet.  Die  Spectra  sind 
meist  Bandenspectra.  In  feuchter  Luft  entwickelt  sich  der  Strahl  schlech- 
ter als  in  trockener. 

Der  Strahl  ist  jedenfalls  durch  die  aus  der  Oeffnung  herausgetrie- 
bene Gasuias.se  gebildet. 

Das  Gesetz  dieser  mechanischen  Wirkungen  der  Funken  ergiebt  1(MH> 
-ich  aus  Versuchen  von  Knochenhauer1),  bei  denen  eine  Batterie  von 
veränderlicher  Flaschenzahl  z  mit  verschiedeneu  Elektricitätsmengen  </ 
L'eladen  und  dann  durch  zwei  Kugeln  entladen  wurde,  welche  in  der 
Kugel  des  Luftthermometers  in  einer  bestimmten  Entfernung  einander 
gegenüberstanden.  Die  Senkung  der  Flüssigkeitssäulen  in  dem  Capillar- 
rohr  desselben  war  der  Elektricitätsracnge  q  direct  proportional.  Wurdeu 
die  Kugeln  in  verschiedene  Entfernungen  l  gebracht,  und  die  Batterie  so 
lange  geladen,  bis  ein  Funken  übersprang,  so  waren  die  Senkungen  dem 
Werthe  q-'z  —  const  q  .  I  proportional,  woraus  also  folgt,  dass  die  mecha- 
nische Wirkung  des  Funkens  bei  gleicher  entladener  Elektricitätsmeuge 
meiner  Länge  proportional  ist.  Da  indess  bei  diesen  Versuchen  die 
Flüssigkeitssäule  in  der  Röhre  am  Thermometer  nach  dem  Funken- 
tiurehgange  nur  laugsam  auf  ihren  früheren  Stand  zurückkehrt,  beob- 
achtet man  die  gemeinsame  Wirkung  des  mechanischen  Auseinander- 
*chleuderus  und  der  Erwärmung  der  Luft. 

Auch  Villari2)  hat  die  mechanische  Wirkung  der  Funken  auf  die  1007 
Luft  untersucht,  indem  er  sie  in  einer  3/4  Liter  haltenden,  mit  Stickstoff 
gefüllten,  vierfach  tubulirten  Glaskugel  zwischen  den  Enden  zweier  cou- 
axialer  Elektroden  überschlagen  Hess,  und  den  einen  uuteren  Tubulus  der 
Kugel  mit  einer  verticalen,  in  Glycerin  tauchenden  Röhre  verband,  in 
welche  durch  „eine,  an  dem  oberen  vierten  Tubulus  angesetzte  Pumpe 
die  Flüssigkeit  bis  zu  einer  bestimmten  Höhe  hinaufgesogen  wurde.  Die 
Batterie  wurde  durch  Annähern  der  Elektroden  in  der  Glaskugel  ent- 
laden. Die  Ladung  wurde  durch  eiue  Maassflasche  bestimmt  und  zuerst 
ein  Spiegelgalvauometer  in  die  Schliessung  eingefügt,  dessen  Ausschläge 
den  Angaben  der  Maassflasche  proportional  waren,  so  dass  wirklich  die 
eanze  Elektricitätsmenge  der  Batterie  den  Schliessungskreis  durchfloss. 

Danach  wächst  die  mechanische  Wirkung  mit  wachsenden  Ladun- 
gen erst  etwas  schneller  als  die  Quadrate  derselben,  dann  nach  einer 
immer  mehr  abnehmenden  Potenz  der  Ladungen,  endlich  ihnen  propor- 
tional, was  erklärlich  ist,  da  innere  Entladungen  in  der  Batterie  selbst 
über  die  Ränder  der  Flaschen  hinweg  immer  mehr  hervortreten  und 
Arbeit  consumiren.  Die  in  ihnen  verbrauchten  Energien  müssen  sich  dem- 
nach gerade  umgekehrt  verhalten,  was  sich  auch  durch  directe  Messungen 
derselben  ergiebt. 

')  Knochenhauer,  Pogg.  Ann.  58,  p.  *29,  1843*.  —  *)  Villari,  Atti 
<lella  R.  Acc.  dei  Lincei.  Memorie  9,  p.  118,  1883%  Beibl.  7,  p.  475*. 
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Bei  wachsender  Flaschenzahl  und  gleichhleihendem  Potential  wuchs 
die  Ausdehnung  durch  den  Funken  etwas  langsamer  als  die  Ladungen 
q  ;  umgekehrt  stieg  bei  gleicher  Elektricitätsmenge  und  bei  durch  Aende- 
rung  der  Oberfläche  der  Batterie  geändertem  Potential  die  Ausdehnung 
schneller  als  die  Potentiale  bei  kleinen  "Werthen  derselben,  dann  bei 
grösseren  Wertheu  ihnen  proportional  und  endlich  viel  langsamer  an ;  ja 
sie  nahm  sogar  bei  sehr  grossen  Werthen  derselben  ab.  —  Bei  geringen 
Potentialen  wächst  also  bei  gleichzeitiger  Zunahme  der  Ladung  und  der 
Potentiale  die  Ausdehnung  etwas  langsamer  als  die  Ladungen  und  viel 
schneller  als  die  Potentiale. 

Für  ein  mittleres  Ladungspoteutial  theilt  sich  aber  die  Energie  der 
Entladung  eines  Condeusators  zwischen  der  inneren  Entladung  und  den 
äusseren  Ausladerfunken  und  die  Ausdehnung  der  Luft  durch  letztere 
ist  proportional  dem  Product  aus  der  Quantität  der  Elektricität  mit  der 
Dichtigkeit  oder  der  Quantität  mit  dem  Abfall  des  Potentials,  wie  die 
in  Drähten  erzeugte  Wärme. 

1008  Bei  kleinen  Funkenstrecken  wächst  unter  Entladung  gleicher  Elek- 
tricitütsmengen  die  Ausdehuung  erst  langsamer,  dann  bei  grösseren  immer 
mehr  proportional  der  Funkenlänge,  was  damit  in  Uebereinstimmui)^' 
ist,  dass  das  zur  Entladung  erforderliche  Potential  ebenfalls  der  letzteren 
entspricht 

In  verschiedenen  Gasen  waren  die  Ausdehnungswirkungen  nicht  sehr 
verschieden;  sie  verhielten  sich  in  Kohlensäure,  Sauerstoff,  Stickstoff, 
Luft  und  Wasserstoff  wie  1,072  :  1,045  :  1,0998  :  0,053. 

1009  Bei  weiteren  Untersuchungen  über  diese  mechanischen  Wirkungen 
bei  Einschaltung  zweier  und  mehrerer  Funkenstrecken  hat  Vi  1  la ri ')  in 
den  Batteriekreis  zwei  Funkeuthermometer  (von  150  min  Durchmesser) 
eingeschaltet.  In  dem  einen  „Funken14 -Thermometer  I  (th.  a  scintilla) 
in  welchem  die  „Verbindungsfunken,  sc.  congiuntive",  übergehen,  stehen 
zwei  Elektroden  gerade  einander  gegenüber,  in  dem  anderen  rKnt- 
ladungsthermometer"  II  (th.  eccitatore)  sind  die  die  Elektrodenkugelu 
tragenden,  au  zwei  diametral  gegenüberstehenden  Enden  der  Glaskugel 
eingesetzten  Drähte  viertelkreisförmig  gebogen,  und  so  können  ihre 
Enden  durch  Drehung  einander  genähert  werden. 


!)  Villari,  Meui.  «Ii  Bologna  [:\]  10,  p.  147,  1879*;  Nuovo  Cimento  [äj  3, 
p.  27H*;  4,  p.  49,  161*;  Beibl.  3,  p.  713*.  Bei  diesen  Versuchen  »rar  au*«* 
der  Funkenstrecke  in  der  Glaskugel  noch  ein  Fallapparat  zur  EntlaJuu? 
der  Batterie  in  den  Schliessungskreis  eingefügt,  in  Folge  dessen  iu  dom^i 
ben  zwei  Funken  entstanden  und  sich  die  Verhältnisse  eomplicirten.  —  Vil- 
lari bezeichnet  die  erhaltenen  Resultate  als  „thermische"  Gesetze  d^s  Fuß* 
kens.  Indes*  sind  die  hier  überwiegende  mechanische  Wirkung  des  Funken* 
und  die  nebenhergehende  schwächere  thermische  Wirkung  aus  einanu« 
zu  halten.  —  a)  Villari,  Mem.  di  Bologna  [4]  4,  22.  April  188:<;  BeiW.  <• 
p.  784*. 
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Heide  Glaskugeln  sind  durch  ein  mit  Hähnen  versehenes  Glasrohr 
mit  ei d ander  verbunden,  von  welchem  aus  ein  in  ein  Glas  mit  einem  Ge- 
misch von  Wasser  undGlycerin  tauchendes  und  theilweise  damit  gefülltes 
Glasrohr  mit  Theüung  nach  unten  geführt  ist. 

Die  einen  Elektroden  der  Kugeln  I  und  II  waren  direct  unter  ein- 
ander verbunden,  die  anderen  derselben  mit  zwei  auf  einem  Ebonitstück 
befestigten  Klemmschrauben ,  welche  unterhalb  amalgamirte  Messing- 
kugeln trugen.  Durch  Senken  des  Ebonitstückes  wurden  die  Messing- 
kugeln in  zwei  mit  den  beiden  Belegungen  einer  Batterie  verbundene 
Gläser  voll  Quecksilber  eingesenkt  und  so  die  Entladung  hervorgerufen. 
Die  Ladung  der  Batterie  wurde  durch  eine  mit  ihrer  äusseren  Belegung 
verbundene  Maassflasche  gemessen.  Alle  Verbindungen  waren  sehr  sorg- 
faltig hergestellt,  um  daselbst  die  Funkenbildung  zu  verhindern. 

Entsteht  in  der  Schliessung  nur  ein  Entladungsfunken,  so  ist  die 
erzeugte  Ausdehnung  ein  schwach  hervortretendes  Minimum;  entsteht 
daneben  noch  ein  sehr  kleiner  Verbindungsfunken,  so  ist  sie  ein  schwaches 
Maximum.  Wachst  die  Länge  des  letzteren  Funkens  bis  fast  zur  Schlag- 
weite, so  ist  die  Gesammtausdehnung  durch  beide  Funken  nahezu  con- 
>tant  und  liegt  zwischen  jenem  Maximum  und  Minimum. 

Aendern  sich  die  Längen  zweier  Verbindungsfunkeo ,  so  dass  die 
Summe  derselben  constant  bleibt,  so  ist  die  Ausdehnung  durch  beide  zu- 
sammen fast  constant;  daher  ist  die  Ausdehnung  der  Verbindungsfunken 
ihrer  Länge  proportional.  Sind  die  beiden  Funken  (der  Verbindungs-  und 
Entladungsfunken)  nahe  gleich  lang,  so  zeigt  die  Ausdehnung  ein  schwa- 
rhes  Maximum,  welches  zugleich  mit  dem  Minimum  der  Summe  ihrer 
Längen  zusammenfällt.  Dieses  Maximum  der  Ausdehnung  ist  nur  dem 
Entladungsfunken  zuzuschreiben,  da  zwei  Verbindungsfunken  es  nicht 
zeigen.  Erscheint  ausser  dem  Verbindungsfunken  ein  sehr  kleiner  Ent- 
ladungsfunken, so  ist  die  Ausdehnung  durch  beide  ein  schwaches  Maxi- 
mum, welches  mit  einer  Verminderung  der  inneren  Entladungen  derCon- 
densatoren  zusammenfällt. 

Alle  diese  Sätze  entsprechen  vollständig  den  bereits  §.912  über  die 
Länge  der  Entladungs-  und  Verbindungsfuuken  mitgetheilteu. 

Bei  drei  in  den  Schliessuugskreis  eingefügten  Funken  ergiebt  sich: 

Die  Ausdehnung  durch  einen  einzigen  Entladungsfunken  ist  ein 
schwaches  Minimum,  die  durch  einen  Entladungs-  und  einen  Verbin- 
dungsfunken etwas  grösser,  und  vielleicht  auch  grösser  als  durch  einen 
Entladungs-  und  zwei  Verbindungsfunken.  —  Die  durch  alle  drei  Fun- 
ken von  coustanter  Gesammtlänge  erzeugte  Gesammtausdehnung  ist  fast 
konstant;  wobei  bei  gleicher  Länge  der  drei  Funken  ein  schwaches 
Maximum  auftritt. 

Aehnliche  Sätze  dürften  nach  Villari  vielleicht  auch  für  mehrere 
Kunkenstrecken  gelten. 
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1010  Bei  Einschaltung  von  metallischen  Widerständen  nimmt  ebenso, 
wie  die  rein  thermische,  so  auch  nach  Paalzow1)  die  mechanisch- 
thermische Wirkung  der  in  einem  Luftthermometer  überschlagenden  Fun- 
ken ab  und  bei  Einschaltung  von  Flüssigkeitssäulen  erst  ab,  dann  zu  und 
nachher  wieder  ab,  wobei  die  Wirkung  mit  wachsender  Elektrieitäts- 
menge  in  allen  Fällen  zunimmt. 

Diese  Erscheinungen  rühren  einmal  von  der  verschiedenen  Ii  rosse 
der  Rückstände  der  Batterie,  sodann  von  der  Aenderung  der  Art  der  Ent- 
ladung her.  Mit  sehr  stark  wachsendem  Widerstande  können  nach  Beginn 
der  Entladung  die  in  der  Batterie  verbliebenen  ElektricitätBinengen  nicht 
mehr  der  zuerst  entladenen  Menge  so  schnell  in  solcher  Dichtigkeit  zu- 
strömen, dass  die  Entladung  lange  andauert;  die  thermisch -mechanische 
Wirkung  im  Funken  nimmt  ab;  in  der  Batterie  bleibt  ein  grösserer  Rück- 
stand. Dann  aber  treten,  bei  etwas  grösseren  Widerständen,  Oscillationeu 
ein,  deren  Zahl  mit  wachsendem  Widerstaude  abnimmt,  bis  endlich  der 
Elektricitätsstrom  einseitig  gerichtet  wird  und  durch  den  Funkencanal 
continuirlich  fliegst. 

Jedenfalls  ist  aber  die  Arbeit  im  Funken  bei  einzelnen  iuterinittiren- 
den  Entladungen  grösser,  als  bei  dem  cnntinuirlichen  Durchströmen,  da 
die  Luft  jedesmal  von  Neuem  durchbrochen  werden  muss. 

1011  Geht  Elektricität  von  der  inneren  Belegung  einer  geladenen  Batterie 
von  n  Flaschen  zu  der  einer  ungeladenen  von  m  Flaschen  über,  während 
die  äusseren  Belegungen  derselben  verbunden  sind,  so  soll  nach  Vi llari-') 
die  Ausdehnungs  wirkung  A  des  Funkens  bei  constanter  Länge  desselben 
der  entladenen  Elektricitätsmenge  q  proportional  sein;  z.  B. : 

n  +  ffl  =  18,    n  =  2  bis  18,   A/q  =  1,85  bis  1,15  u.  s.  f. 

Auch  wurde  eine  Batterie  von  n  (18)  Flaschen  1)  erst  für  sieb, 
dann  2)  in  eine  gleiche  ungeladene  Batterie,  endlich  nachher  3)  und  4) 
jede  der  Batterien  für  sich  entladen.  Die  vier  Ausdehnungen  waren 
A{  —  31,2,  A^  =  24,1,  As  =  14,1  und  AA  =  14,8.  Danach  wäre  die 
Summe  der  Ausdehnungen  bei  den  letzten  beiden  Entladungen  nahe  die 
gleiche  A$  -f-  j44  =  28,^,  wie  bei  der  ersten  Ax  \  und  die  durch  die  Ent- 
ladungen 2  sowie  3  und  4  zusammen  erzeugte  Wirkung,  also  die  Wir- 
kung bei  auf  einander  folgender  unvollkommener  Entladung  und  Ent- 
ladung der  beiden  dadurch  geladenen  Batterien  wäre  um  3, 4  grösser,  als 
die  Wirkung  der  direeten  vollständigen  Entladung  der  ersten  Batterie. 

1012  Di''  meehanischen  Bewegungen,  Verdichtungen  uud  Verdünnungen 
der  Luft  beim  Durchgänge  eines  elektrischen  Funkens  hat  Töpler3) 
mittelst  d<->  Srlilierenapparates  verfolgt. 

i)  PaaUow,  Potftf.  Ann.  127,  p.  126,  1866*.  —  3)  Villari,  Atti  della 
i  Lincei  [3]  4,  187y*;  Beibl.  4,  p.404*.  —  8)  Töpler,  Pogg.  Ann. 
134,  p.  1  v4,  1868V 
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Eine  kleine  Leydener  Flasche  wurde  durch  Verbindung  mit  einer 
Elektricitätsquelle,  einer  Influenzmaschine,  unter  Einschaltung  einer  Fun- 
kenbahn zwischen  zwei  Kugeln  geladen  und  entlud  sich  zwischen  zwei 
anderen  einander  nahe  stehenden  Kugeln  unter  Ableitung  der  äusseren  Be- 
legung. Von  dem  Entladungsfunken  wurde  durch  ein  Linsensystem  ein 
reales  Bild  entworfen  und  hinter  dasselbe  daß  Objectiv  eines  nach  dem 
Fonken  gerichteten  Fernrohrs  gestellt;  der  Ladungsfunken  schlug  vor 
dem  Linsensysteme  über.  Dann  erkennt  man  in  Folge  der  zeitlichen 
Differenz  zwischen  den  Funken  in  dein  durch  ersteren  momentan  erhell- 
ten Gesichtsfelde  die  durch  den  Ladungsfunken  in  der  umgebenden  Luft 
bewirkten  Dichtigkeitsänderuugen ,  wobei  die  Kante  des  analysirenden, 
einseitig  in  das  Gesichtsfeld  vor  das  Fernrohr  geschobenen  Diaphragmas 
des  Apparates  den  Funken  parallel  ist.  Hierbei  erscheint,  wenn  die  Zeit- 
differenz zwischen  den  Funken  Null  ist,  der  Lndungsfunken  unverändert; 
er  zeigt  auf  der  einen  Seite  eine  dunkle,  auf  der  anderen  eine  helle 
Linie.  Er  ist  also  im  ersten  Moment  von  einem  Cylinder  von  sehr  dich- 
ter Luft  umgeben.  Wird  die  Zeitdifferenz  grösser,  so  erweitert  sich  der 
Cylinder  auf  8  bis  10  mm  Durchmesser  und  dann  erscheint  innerhalb  dessol- 
l>en  um  den  Funken  ein  zweiter,  enger,  der  ausgedehnten  Luft  des  Canals 
entsprechender  Cylinder.  Bei  noch  grösserer  Zeitditferenz  30  bis  4R/ioihmo 
Secanden,  erscheint  der  letztere,  wenn  der  Durchmesser  des  ganzen  Bil- 
des 30  bis  40mm  ist,  mit  vielfachen,  sehr  feinen  Ausbauchungen  und 
Anschwellungen  besetzt,  welcho  bei  Erweiterung  des  Bildes  auf  80  mm 
(Zeitdifferenz  "°/iooooo)  ungleich  dick  sind,  so  dass  namentlich  eine 
derslben  in  der  Nähe  der  Kathode  hervortritt,  und  bei  immer  grösseren 
Zeitdifferenzen  sich  in  einzelne  immer  weniger  zahlreich  werdende  Wol- 
ken auflösen,  von  denen  wieder  die  eine  nahe  der  negativen  Elektrode 
die  grössere  ist. 

Bei  alternirenden  Entladungen  werden  die  Erscheinungen  unregel- 
mässiger; dann  kann  sich  auch  noch  auf  der  anderen  Seite  des  Funken- 
leides  eine  starke  Ausbauchung  zeigen. 

Der  Grund  dieser  Erscheinungen  dürfte  sein,  dass  in  Folge  des  An- 
triebes von  den  Elektroden  aus  Verdichtungs-  und  Vcrdünnungswellen  in 
der  Luft  zwischen  beiden  Elektroden  entstehen,  in  welchen  abwechselnd 
die  Luft  auch  nach  der  Seite  ausweicht.  Treffen  bei  fortdauerndem  länge- 
ren Antrieb  die  Luftbewegungen  wegen  des  stärkeren  Impulses  von  der 
Anode  aus  in  der  Nähe  der  Kathode  zusammen,  so  bildet  sich  dort  eine 
trrosse  Ausbauchung.  Zugleich  breitet  sich  von  der  Funkenbahn  seitlich 
iu  die  Luft  eine  Erschütterungswelle  mit  abwechselnden  Verdichtungen 
und  Verdünnungen  aus. 

Mit  diesen  Erscheinungen  hängen  auch  die  folgenden  zusammen.  11113 
Befinden  sich  fein  vertheil to,  schlecht  leitende  Pulver  von  Kreide, 
Magnesia,  Semen  lycopodii  u.  s.  f.  auf  einer  Metall-,  Holz-,  Papier- 
oder Glasplatte  unter  zwei  an  den  Henley'schen  Auslader  geschraub* 
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ten  Spitzen  .  so  verde*  m  Folge  der  Zerstäubung  der  Luft  bei  der 
Entladung  au«,  einander  g'irorfen1!. 

Schaltet  man  in  den  Sei  lies  sTingskreiF  feuchte  Schnüre  ein,  so  wer- 
den die  Pulver  entsprechend  der  Zerstäubung  der  Luft  in  der  Funken- 
bahn mehr  oder  wenicer  £tark  zer?iäubt  -'). 

Namentlich  an  der  positiven  Eltktrode  entgeht,  z.  B.  bei  Anwen- 
dung von  schlecht  leitendem  K^hlenpulver,  ein  von  Pulver  entblösster 
Raum,  da  von  jener  an?  die  Entladung  mit  grösserem  Antrieb  ausgeht*). 

Findet  die  Entladung  in  Pulver  von  Ga^kohle  statt,  welches  auf 
einer  2cm  breiten.  15  cm  langen  Glasplatte  ausgebreitet  ist,  so  bilden 
sich  transversale  S'reifen  von  Kohle,  welche  in  einem  Abstände  von  2 
bis  3mm  von  einander  liegen4). 

Aehnliche  Schichtungen  hat  Zoch  s)  an  Bronzepulver  beobachtet,  wel- 
ches sich  in  einer  beiderseits  mit  Korken  geschlossenen  Röhre  befand,  und 
einerseits  durch  einen  Kupferdraht  mit  dem  Gonductor  der  Elektrisir- 
masebine.  andererseits  mit  einem  frei  in  die  Luft  geführten  Draht  ver- 
bunden war.  Am  negativen  Pol  wird  das  Bronzepulver  am  meisten  an- 
gehäuft, an  dem  positiven  entsteht  ein  freier  Raum  :').  Diese  Erscheinun- 
gen dürften  der  mechanischen  Fortführung  des  Pulvers  vom  positiven 
Pol  aus  durch  das  zuerst  austretende  Büschel  und  dadurch  stattfinden- 
den Erschütteruncswellen  zuzuschreiben  sein,  wobei  die  Pulvertheile  zu- 
gleich durch  Influenz  polari^irt  werden  und  sich  nach  der  Richtung  der 
Röhrenaxe  anziehen. 

1014  Bei  dieser  Zerstäubung  schlechtleitender  Pulver  beobachtet  man 
nach  Antolik*;  häufig  neben  der  von  Pulver  entblössten  FunkenhahD 
eine  Anzahl  ihr  paralleler  zarter  Linien.  Bei  starker  Verdünnung  drv 
Luft  W  **w»  5mm  und  darunter  verschwinden  diese  Zeichnungen. 

1015  I'i'  p$*r;iii'-J':»  Liriu-n  erscheinen  --ehr  deutlich,  wenn  man  einen  Funken 
zwi-'Ji'  ri  z J»«if  «  iri"  Glasplatte  geklebten  Stanniolspitzen,  welche  mit 
gl.itt'fn  V  i  -  j  *  *  i » W  .-*  r  i  «-rj  p:*pi  er  überklebt  sind,  im  Abstände  von  5  bin  8  cm 
ub<Tgf)i»-fj  ht-  ''t  n.'i'  Ij'leni  man  die  Glasplatte  über  einer  Stearinkerze 
beruht  hat,  1  ia n n  z«i<  hnet  sich  die  Fuukenbahn  als  helle,  rußsfreh' 
Linie  ab,  welehe  beiden-cit*  von  dunklen,  von  dem  fortgetriebeneu  Ru^ 
gebildeten  Linien  eing»'fas*t  int.  denen  wieder  gekräuselte  breitere  Ränder, 
umgeben  von  einem  dunklen  Rande,  und  nochmals  verwaschene  liclltiv 
Ränder  auf  dem  dunklen  Grunde  folgen.  Legt  man  über  die  Glasplatte 
in  2  bis  3  mm  Entfernung  eine  zweite,  auf  ihrer  Unterfläche  beruht.- 
Glasplatte,  so  entsprechen  im  Wesentlichen  dunkle  Stellen  auf  derselben 

!)  Abria.  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  74,  p.  18*,  1840*;  Pogg.  Ann.  51 
p.  :.m9*.     -  i)J'»ftlzow,  Tofcft.  Ann.  1*27,  p.  137,  1866*.  —  3)  Du  Monc*-! 
Jonipt.  r»  ntl.  37,  p.  995,  1853*;  Notice  imr  l'appareil  d'iuductiou,  p.  144,  lübb*.  - 
g»M  n.  Keguiii,  Compt.  rend.  48,  p.  338,  1859*.  —  6)  Zoch,  Jalirwlxr 
k.  k.  Realgymnasiums  zu  Berajewo  1879/foO;  DeiM.  4,  p.  741*.  —  6)  Anto 
.  Ann.  151,  p.  1*27,  1874";  154,  p.  14,  1875'. 
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den  helleren  auf  der  unteren  Platte.  Einer  dunklen  Linie  folgt  ein 
hellerer  Saum,  dann  eine  schwarze  Linie,  darauf  eine  strahlige  Schicht, 
abgegrenzt  von  einer  zweiten  solchen  Schicht  durch  eine  dunkle  Linie  u.  s.  f. 
Zaweüen  springt  dabei  der  Funken  von  der.  einen  Platte  auf  einer  Strecke 
zur  anderen  über.  Diese  Erscheinungen  sind  mit  dem  nicht  ganz  ge- 
eigneten Namen  das  „Gleiten  der  Funken"  bezeichnet  worden. 

Gewöhnlich  ist  dabei  auf  einer  mit  Schellackfirn iss  überzogenen, 
berussten  Glastafel  das  der  positiven  Elektrode  zuliegende  Drittel  der 
Fankenbahn  zickzackförmig  verästelt,  während  von  den  Biegungen  des 
Zickzacks  kegelförmige  Ausstrahlungen  ausgehen,  mit  einem  dunklen 
Streifen  in  der  Mitte.  Das  der  negativen  Elektrode  zuliegende  Drittel  ist 
nicht  verästelt,  ohne  kegelförmige  Ausstrahlungen,  mit  einem  hellen 
Streifen  in  der  Mitte.  Das  mittlere  Drittel  ist  breiter  und  besitzt  in  der 
Mitte  einen  breiten  hellen  Streifen  mit  breiten  dunklen  Säumen  an  den 
Seiten ,  dem  weisse  Streifen  folgen  i). 

Auch  beim  Annähern  einer  berussten  Glastafel  an  die  Kugeln  einer 
Holtz'schen  Maschine  beobachtet  man  das  Gleiten  der  Funken;  ebenso 
auf  berusstem  Papier,  welches  auf  eine  grössere  Glasplatte  gelegt  ist1). 

Die  ParalleUtreifen  neben  der  Funkenbahn  sind  nach  Ma  c  h ')  durch  1016 
'Ue  Erschütterung  bedingt,  welche  die  Luft  von  der  Funkenbahn  aus  er- 
fahrt und  die  sich  in  Wellen  nach  den  Seiten  fortpflanzt.  Sie  lassen  sich 
durch  andere  Explosionen  ebenso  gut  hervorrufen 2).  Zeichnet  man  da- 
her mit  Goldfarbe  dem  Funken  einen  Zickzackweg  vor,  bo  erhält  man, 
in  Folge  der  Interferenz  der  Luftbewegungen,  gekreuzte  Figuren,  deren 
helle  V förmige  Spitzen  den  Einbiegungen  des  Funkens,  deren  dunkle 
A  förmige  Einbuchtungen  den  Spitzen  des  Funkens  gegenüberstehen. 

Lässt  man  die  Funken  ein  M  beschreiben,  so  bemerkt  man  deutlich 
die  Anhäufungen  des  Russes  und  hellen  Stellen  da,  wo  die  von  den  ein- 
zelnen Theilen  der  Funken  ausgehenden  Schallwellen  intensiver  werden. 
Aehnliche  Interferenzen  zeigen  sich,  wenn  man  eine  gerade  Funkenbahn 
anwendet  und  zwischen  die  Glasplatten,  zwischen  denen  die  Entladung 
stattfindet,  Scheidewände  von  Guttapercha  einführt,  gegen  welche  die 
Funken  schräg  gerichtet  sind.  Man  erhält  dann  V  förmige  Streifen, 
gerade  wie  wenn  ausser  dem  Funken  noch  das  Spiegelbild  desselben 
hinter  der  Scheidewand  vorhanden  wäre  2). 

Aehnlich  erhält  man,  wenn  im  Brennpunkte  einer  berussten  Ellipse 
ein  Funken  unter  Geräusch  überspringt,  am  anderen  Brennpunkte  einen 
^harf  begrenzten,  ganz  russfreien  Fleck. 

Eine  Deckplatte  von  Glas  bewirkt  auch  noch  durch  Reflexion  der 
Wellen  Veränderungen  der  Figuren. 

>)  Peters,  Pogg.  Ann.  156,  p.  397,  1875*;  158,  p.  174,  1876*.  —  a)  Mach 
und  Wosyka,  Wien.  Ber.  72  (2] ,  p.  44,  1875*;  Pogg.  Ann.  156,  p.  407\ 
Weitere  Literatur:  8chneebeli,  Carl'sRep.  11,  p.  403,  1875*.  Ronickv, 
Wien.  Ber.  73  [2],  p.  629,  1876*. 
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Die  wesentlich  der  Akustik  angehörigen  Details  waren  hier  nur  in 
soweit  zu  behandeln,  als  sie  für  die  Natur  des  Funkens  selbst  von 
Interesse  sind 

1017  Auf  photographisch  mit  salpetersaurem  Silber  prftparirtem  Papier 
sind  keine  Interferenzstreifen  zu  bemerken,  wohl  aber,  wenn  der  Funken 
zwiseben  zwei  dicht  auf  einander  liegenden  Glasplatten  hindurchgcleitet 
wird.  In  dem  opalisirenden  Funkenstreifen  ist  eine  Anzahl  verschieden 
gefärbter  Längslinien  zu  bemerken.  —  Werden  die  Glasplatten  auf  Metall- 
platten gelegt,  so  entstehen  unregelmässige  Gebilde. 

Lässt  man  gleichzeitig  zwei  Funken  an  den  beiden  Enden  einer 
innen  berussten,  l/1cm  weiten,  1  bis  7  cm  langen  Glasröhre  überschlagen, 
so  bilden  die  im  Inneren  derselben  interferirenden  Explosionswellen  in 
der  Mitte  der  Röhre  einen  schönen  schwarzen  King,  welcher  meist  durch 
dunklere  linienförmige  Ringe  in  Unterabtheilungen  zerfällt  *). 

Diese  Erscheinungen  sind  ebenfalls  secundär  nur  durch  die  von  den 
Funkenstrecken  ausgehenden  Luftwellcn  hervorgerufen,  und  haben  mit 
dem  eigentlichen  Vorgang  der  Entladung  selbst  nichts  zu  thun. 

1018  Stellt  man  diese  Versuche  in  verdünnter  Luft  an,  so  kaun  man  noch 
besser  als  in  gewöhnlicher  Luft  die  ungleiche  Ausbreitung  der  positiven 
und  negativen  Entladung  beobachten  3). 

Klebt  man  auf  eine  Glasplatte  im  Abstände  von  46  cm  zwei  zuge- 
spitzte Stanniolstreifen,  beklebt  sie  dazwischen  mit  glattem  Visiteukarten- 
papier,  welches  man  berusst  und  lässt  in  einem  auf  10  mm  Quecksilbei- 
druck  evaeuirten  Raum  die  Entladung  einer  positiv  geladenen  Flasche 
hindurchgehen,  so  erscheint  von  der  positiven  Elektrode  ausgehend,  eiu 
etwa  5 .3  der  Fuukenlänge  einnehmender  gerader  Streifen,  der  gegen  die 
negative  Elektrode  durch  einen  hellen  Fleck  scharf  abgeschnitten,  und  von 
zwei  ebenso  weit  reichenden  Parallel  st  reifen  eingefasst  ist,  welche  eben- 
falls in  lichten  Stellen  enden.  Im  negativen  Drittel  entstehen  nur  sehr 
schwache  Spuren  derartiger  Streifen  und  die  Ladung  ist  verästelt.  Die 
Ausgleichung  der  Elektricitätcn  scheint  demnach  an  dem  Ende  des  posi- 
tiven Streifens  stattzufinden.  —  Bei  noch  niedererem  Drucke  ist  die  Er- 
scheinung verschwommen. 

* 

')  Weitere  Verbuche  hierüber  s.  Mach  u.  Sommer,  Wien.  Ber.  75 
p.  101,  1877*.  sowie  Mach,  Tumlirz  u.  Koller,  ibid.  77  [2],  p.  7,  1*7S*. 
über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Funken-  und  Explosiv  wellen ;  Mac  Ii. 
Wien.  Ber.  77  f2l,  p.  819,  1878*.  über  den  Verlauf  derselben  ;  Mac  h  und  Oru»*. 
Wien.  Ber.  78  [2],  p.  467,  1878*,  Versuche  unter  Anwendung  der  Entladung- 
vorrichtung  von  v.  Oeningen  (£.  210),  wobei  die  Zeit  zwischen  den  beidim 
sonst  fast  gleicbzeitigen  Funken  durch  Einschaltung  gut  leitender  Drähte  ver- 
längert wurde,  Beobachtungen  auch  mit  dem  Schlierenapparat.  Dabei  wird  auch 
die  zweite  Flasche  unter  Einschaltung  von  Flässigkeitssäulen  in  eine  dritte 
entladen ;  Mach  u.  Weltrubsky,  ibid.  p.  f»M  ,  ähnliche  Versuche  mit  Hälfe 
des  ,1  am  in 'sehen  Interfereuzapparates.  —  a)  de  Waha,  Puhl,  de  Tlnst.  de 
Lnxemb.  16,  p.  49,  1877*;  Beibl.  2,  p.  188,  1878*.  —  a)  Antolik,  Wied.  Ann. 
483,  1878*. 
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Unterbricht  man  die  Leitung  durch  eine  Funkenstrecke,  so  nimmt 
die  Ausgleichungsstelle  einen  grösseren  Raum  ein  und  nähert  sich  mit 
wachsender  Länge  jener  Strecke  immer  mehr  der  negativen  Elektrode. 

Ist  die  Flasche  negativ  geladen,  so  rückt  die  Ausgleichungsstelle 
nach  der  positiven  Elektrode  hin,  indess  nicht  regelmässig. 

Bei  Bedeckung  der  Glasplatte  mit  einer  zweiten  erleidet  der  mittlere 
Streifen  keine  Veränderung.  Freie  Elektricität  lässt  sich  auf  der  Funken- 
bahn  durch  Mennige  und  Schwefelpulver  nicht  nachweisen. 

Bei  oscillirenden  Entladungen  werden  die  Erscheinungen  unregel- 
mässig. 

Die  Funken  eines  Inductoriums  geben  wesentlich  dieselben  Zeich- 
uuugen,  wie  die  der  Elektrisirraaschine. 

Mau  hat  auch  untersucht,  ob  die  Luft  bei  der  Funkcnentladung  1019 
nach  einer  bestimmten  Richtung  fortbewegt  wird.  Liessen  Warren  de 
la  Rue  und  Hugo  Müller1)  die  Funken  ihrer  grossen  Säule  von  11 000 
Zellen  in  einem  aus  zwei  aufeinandergeschliffenen  llalbkugeln  von  Glas 
bestehenden  Gefäss  übergehen,  zwischen  dessen  Hälften  eine  durchbohrte 
Glasplatte  eingefügt  war,  in  deren  Oeffnung  eine  durchlöcherte  Glimmer- 
platte  eingekittet  war,  und  wurde  die  eine  oder  andere  Hälfte  mit  einem 
Manometer  verbunden,  so  zeigte  sich  indess  beim  Durchgang  des  Funkens 
durch  das  Loch  in  der  Glimmerplatte  keine  wesentlich  verschiedene  Zu- 
nahme des  Druckes  in  der  Nähe  der  einen  oder  anderen  Elektrode. 

Die  in  dem  Funken  geleistete  Arbeit  besteht  wesentlich  im  Los-  1020 
rebsen  von  Metall-  und  Gastheilchen  von  den  Elektroden  und  in  der  Be- 
wegung derselben  Und  der  von  der  Entladung  getroffenen  Gase. 

Es  wäre  aber  auch  möglich,  dass  ein  Theil  der  Arbeit  auf  die  Bil- 
dung einer  Art  Polarisation,  einer  elektromotorischen  Gegenkraft  au  den 
Elektroden  verwendet  würde. 

Edlund*)  hat  eine  derartige  Polarisation  in  folgender  Weise  nach- 
zuweisen gesucht. 

Die  Auffanger  A  und  B  einer  Elektrisirmaschine,  Fig.  281  (a.  f.  S.), 
werden  mit  einem  Galvanometer  G  verbunden.  Die  Stromesbahn  ist  bei 
C  unterbrochen.  Zwischen  den  Punkten  E  und  F  der  Leitung  ist  eine 
bei  D  unterbrochene  Brückenleitung.  Um  zu  starke  statische  Ladungen 
des  Multiplicators  des  Galvanometers  zu  vermeiden,  ist  ausserdem  vor 
dem  Galvanometer  noch  ein  Neusilberdraht  III  als  Nebenschliessung  ein- 
gefügt und  der  Punkt  II  der  Leitung  mit  der  Erde  verbunden.  Wird  die 
Maschine  in  Thätigkeit  gesetzt  und  sind  die  Elektroden  der  Funkeubahn 
D  so  weit  von  einander  entfernt,  dass  daselbst  keine  Funken  übergehen, 


l)  Warren  de  la  Rue  und  Hugo  Müller,  Proc.  Roy.  Soc.  29,  p.  281, 
1880*;  Beibl.  4,  p.  485*.  —  *)  Ed  1  und,  I'ogg.  Anu.  134,  p.  337,  1868*  139, 
p.  353,  1870*.    Sundeil,  Pogg.  Ann.  125,  p.  422,  497,  1865* 
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so  zeigt  das  Galvanometer  einen  Ausschlag.  Werden  die  Elektroden  bei 
D  einander  genähert,  dass  sich  ein  Theil  der  Elektricitäten  durch  I) 
in  einem  Funken  ausgleicht,  so  nimmt,  trotzdem  jetzt  nur  ein  Theil 


Kig.  281. 


des  elektrischen  Stromes  durch  das  Galvanometer 
fliesst,  der  Ausschlag  desselben  zu.  Edlund 
— -i  nimmt  daher  an,  dass  sich  an  den  Elektroden  von 
0„  D  eine  der  ursprünglichen  Elektricitätsströmuug 
entgegengesetzte  elektromotorische  Kraft  bildet, 
die  sich  nachher  durch  das  Galvanometer  aus- 
gleicht. 

Dabei  vermindert  sich  die  in  einem  Riess'- 
schen  Luftthermometer  erzeugte  Wärmemenge, 
welches  neben  dem  Galvanometer  in  den  Zweig 
EGF  eingefügt  ist,  wenn  die  Kugeln  D  so  weit 
einander  genähert  werden,  dass  Funken  zwischen 
ihnen  uberspringen  l). 

Edlund  nennt  die  so  erzeugten  Ströme 
D  i  s  j  u  n  c  t  i  o  n  s  s  t  r  ö  ni  e. 

Wird  an  Stelle  einer  Influenzmaschine  eine 
Batterie  verwendet,  so  nehmen  bei  Verminderung 
des  Druckes  an  der  Funkenstrecke  D  die  Galvanometerausschläge  erst 
langsam  bis  zu  einem  .,Wendedruckd  ab,  dann  aber  wieder  zu  und  dann 
nochmals  ab;  letzteres  nach  Mebius')  in  Folge  der  geringeren  Funken- 
dauer und  oscillirenden  Entladungen,  wobei  selbst  die  Ausschläge  nega- 
tiv werden  können.  Dieselben  wachsen  mit  der  Elektricitätsmenge  des 
Hauptstromes,  nehmen  bei  grösserer  Dichtigkeit  der  Ladung  der  Batterie 
bei  höheren  Drucken  ab  und  wachsen  dagegen  unterhalb  des  Wende- 
druckes. Sie  wachsen  bei  niederen  Drucken  mit  der  Funkenlänge.  Bei 
letzteren  (0,2mm)  bildet  sich  ein  Funken  von  5mm  Länge  nicht,  wohl 
aber  von  50  mm  Länge ,  weshalb  die  elektromotorische  Gegenkraft  bei 
kleinen  Funkenlängen  grösser  sein  soll.  Auch  G  u  gl  i  e  1  m  o  3)  hat  über  diese 
Erscheinungen  Versuche  angestellt,  indem  er  den  Hauptstrom  durch  ein 
mit  Condensatoren  verbundenes  Inductorium  erzeugt,  in  die  Zweige  CF 
und  DF  die  beiden  Rollen  einer  Spiegelbussole  in  gleichem  oder  ent- 
gegengesetztem Sinne  und  in  den  Brückenzweig  EF  noch  eine  Chrom- 
säurebatterie im  einen  oder  anderen  Sinne  einschaltet.  Unter  der 
Annahme,  dass  in  dem  Funken  bei  D  eine  dem  Ohm' sehen  Gesetze  ent- 
sprechende Gegenkraft  und  ein  Widerstand  auftritt,  berechnet  er  aus  den 
ziemlich  unregelmässigen  Versuchen,  dass  der  Widerstand  des  Funkens 
mit  dem  Luftdruck  wächst,  die  Gegenkraft  damit  zunimmt,  mit  der  ge- 
lieferten Elektricitätsmenge  nicht  bedeutend  wächst,  der  Schlagweite 


»)  Edlund.  Pogg.  Ann.  Jubelband,  p.  261,  1874*.  —  a)  Möbius,  Oefvers. 
ifk.SvenskaVet.Akad.F6rh.  1883,  Nr.  6*;  Beibl.8,  p.318*.  —  s)  Guglielmo, 
Atti  di  Torino,  18,  1883*;  Beibl.  8,  p.  238*. 
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proportional  und  von  der  Grösse  der  Elektroden  nahezu  unabhängig  ist. 
Die  Gegenkraft  ist  der  Reihe  nach  grösser  bei  Elektroden  von  Kohle, 
Kupfer,  Messing,  Quecksilber,  Zink.  Bei  letzterem  sind  die  Resultate  un- 
regelmässig. 

Wird  in  den  Zweig  des  Galvauoineters  eine  Inductionsrolle  ein- 
geschaltet, sei  nimmt,  wenn  sich  die  Unterbrechungsstelle  bei  D  in  Luft 
von  höherem  Druck  befindet,  der  Ausschlag  des  Galvanometers  ab,  dagegen 
bei  niederem  Druck  (1  bis  3  mm)  zu.  Zwischen  beiden  Drucken  fiudet  sich 
ein  Weudedruck,  bei  welchem  die  Inductiousspirale  nicht  wirkt.  Derselbe 
nimmt  ab  bei  Steigerung  des  Selbstpotentials  der  Inductiousspirale  und 
der  Schlagweite  bei  Z),  und,  falls  eine  Batterie  für  die  Entladungen  ver- 
wendet wird,  wenn  ihre  Fläche  oder  Schlagweite  bei  C  vergrössert  wird. 
Der  Widerstand  der  Schliessung  ausser  der  Doppelleitung  HI  und  II G I 
\>t  ohne  Einfluss.  Danach  geht  bei  höheren  Drucken  der  dem  Haupt- 
strome  im  Galvanometer  und  der  Inductiousspirale  entgegengesetzte,  bei 
niederen  der  ihm  gleichgerichtete  in  grösserer  Quantität  durch  den 
Funken  l). 

Auch  hieraus  wird  auf  eine  elektromotorische  Gegenkraft  an  den 
Elektroden  bei  D  geschlossen,  welche  bewirken  soll,  dass  der  Funke  bei  I) 
spater  beginnt  und  früher  aufhört,  als  der  Entladungsstrom.  Bei  höheren 
Drucken  ist  die  Gegenkraft  bei  D  der  dem  letzteren  entgegeugerichtete 
Entladungsstrom  weniger  geschwächt  als  der  gleichgerichtete. 

Es  ist  indess  fraglich,  ob  diese  Versuche  wirklich  die  Existenz  einer 
Gegenkraft  beweisen.  Gehen,  wie  ohne  Anwendung  der  Inductions- 
rollen,  in  der  Zeiteinheit  beliebig  viele,  sehr  kurz  dauernde  Entladun- 
gen, welche  zusammen  die  Elektricitätsmenge  E  mit  sich  führeu,  in 
gleichen  Intervallen  durch  den  Multiplicator ,  so  misst  die  Ablenkung 
der  Nadel  des  Galvanometers  nur  die  Elektricitätsmeuge  E.  Es  ist  nun 
nicht  wohl  abzusehen,  wie  diese  Elektricitätsmeuge,  welche  ohne  die 
Leitung  EF  direct  von  der  Elektrisirmaschiue  geliefert  wird  und  das 
Galvanometer  durchfliesst,  durch  die  Einfügung  der  Bahn  EDF,  in  der 
sich  doch  ein  Theil  der  Elektricitäten  ausgleicht,  vergrössert  werden 
kann,  da  eine  Polarisation  bei  D  doch  nie  grössere  Elektrieitätsmengen 
liefern  kann,  als  die  sind,  welche  sie  erzeugen. 

Es  wäre  wohl  möglich,  dass  ohne  die  Nebenleituug  EDF  zwistheu 
den  einzelnen  Windungen  des  Galvanometers  Funken  übergehen  und  da- 
durch der  die  Windungen  selbst  durchlaufende  Elektricitätsstrom  vermin- 
dert wird;  mit  der  Nebenleitung  könnte  zwar  die  zum  Galvanometer 
fließende  Elektricitätsmeuge  insgesammt  vermindert,  indess  wegen  des 
Fortfalls  jener  Uebergänge  doch  die  Wirkung  derselben  auf  die  Nadel 
grösser  werden.  Möglich  wäre  es  auch,  dass  von  den  in  den  Galvanometer- 
windungeu  inducirten  Extraströmen  der  eine  sich  durch  die  Funkeubahn 
ausgliche,  der  andere  nicht,  wobei,  wenn  neben  der  Fuukenbahn  noch  die 


»)  Edlund,  Mebius,  1.  c. 
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Parallelleitung  III  vorhanden  wäre ,  auch  durch  diese  die  Ausgleichung 
partiell  stattfinden  könnte. 

1021  Die  im  ganzen  Schliessungskreise  der  Batterie  geleistete  Arbeit  ist 
gleich  der  auf  ihre  Ladung  verwendeten  Arbeit.  Wird  also  zu  der  Funken- 
bildung eine  grössere  Arbeit  verbraucht,  so  muss  die  in  dem  übrigen 
Schliessungskreise  geleistete  Arbeit  kleiner  sein,  also  z.B.  der  Draht  eine.^ 
in  denselben  eingeschalteten  Luftthermometers  weniger  erwärmt  werden. 

Entladet  man  eine  Batterie  bei  gleicher  Ladung  einmal  durch  An- 
nähern einer  Spitze  an  die  Kugel  der  inneren  Belegung,  wobei  die  Ent- 
ladung langsam  in  Form  einer  Büschelentladung  vor  sich  geht,  dann 
durch  Annähern  einer  zweiten  Kugel,  wobei  die  Entladung  durch  einen 
hellen  Metalliünken  vermittelt  wird,  so  ist  im  zweiten  Falle  die  Erwär- 
mung des  Luftthermometers  im  Schliessuugskreise  grösser.  In  dem 
Funken  wird  also  weniger  Arbeit  geleistet,  als  in  der  Büschelentladuug. 
Geschieht  die  Entladung  bei  langsamer  Annäherung  einer  etwas  abge- 
rundeten Spitze  bis  zum  Contact  in  einer  Anzahl  kleiner  Funken,  wobei 
die  durch  jeden  Partialfunken  entladenen  Elektricitätsmengen  kleiner 
sind,  als  bei  der  Entladung  beim  Annähern  einer  grössereu  Kugel  bis 
zum  Contact,  so  ist  ebenfalls  im  ersten  Falle  die  Erwärmung  des  Luft- 
thermometers kleiner,  was  wiederum  zeigt,  dass  die  bei  der  Entladung 
einer  bestimmten  Elektricitätsmenge  in  vielen  kleineren  Funken  geleistete 
Arbeit  grösser  ist,  als  in  wenigeren  grossen. 

Dieses  Verhalten  ist  schon  daraus  zu  entnehmen,  dass,  wenn  bei 
der  einmaligen  starken  Funkenentladung  der  Uebergaug  der  Elektrici- 
täten  bei  einem  bestimmten  Potential  begonnen  hat,  die  ganzen  folgen- 
den Elektricitätsmengen  in  dem  veränderten  Lufträume  noch  bei  ab- 
nehmendem Potential  übergehen,  während,  wenn  die  Entladung  durch 
wiederholte  Funken  oder  Büschel  erfolgt,  vor  einer  jeden  einzelnen  da> 
frühere  Potential  wieder  hergestellt  werden  muss. 

Aus  diesem  Grunde  hat  man  früher  angenommen,  dass  die  im  Luft- 
thermometer  und  also  auch  im  ganzen  übrigen  Schliessungskreise  erzeugte 
Wärmemenge  um  so  grösser  wäre,  je  kürzere  Zeit  die  Entladung  dauerte. 
Nach  dem  Obigen  muss  sie  aber  bei  gleicher  Ladung  der  Batterie  ohne 
weitere  Nebcnuinstäude  davon  unabhängig  sein  und  die  oben  gegeben«' 
Erklärung  ist  an  die  Stelle  der  älteren  zu  setzen. 

1022  Die  Unterschiede  der  bei  den  verschiedenen  Entluduugsarten  er- 
Bengten  Wärmemengen  in  der  Schliessung  zeigen  sich  nach  Riess1) 
namentlich  deutlich  bei  der  Herstellung  der  elektrischen  Pausen. 

Elim       uzölligcn  Kugel,  welcher  au  den  horizontalen  Schenkel  ein«  - 
n  dem  Conductor  der  Elektrisirmaschiue  befestigten  Drahtes 
chraubt  ist,  wird  conaxial  ein  in  einem  gleichseitigen  Kegel  von 


Abb.  I,  p.  132";  Herl.  Monatsber.  1856,  p.  241  u.  f.* 
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7 ^  Linien  Seite  endender  Draht  genähert.  Der  Kegel  ist  auf  einen 
Kreis  von  l1/*  Linie  Durchmesser  abgestumpft,  der  ihn  tragende  Draht 
durch  das  Luftthermometer  zur  Erde  abgeleitet.  Bei  der  Entfernung  e 
der  Elektroden  in  Zollen  ergab  sich  die  Erwärmung  w  bei  gleich  schnel- 
ler Drehung  der  Scheibe: 

t  =    0,25    0,5    0,75    1    1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,25  4,5 
v  =  10        7       2        00      04     10    9       94  0 

Zwischen  1  l/j  und  2  Zoll  Abstand  hören  die  Funken  auf.  Erscheinen 
dieselben  bei  Annäherung  eines  Brettes  hierbei,  so  tritt  sofort  eine  Er- 
wärmung w  =  7  auf. 

Ueber  die  Arbeit  bei  Funkenentladungen  allein  hat  Schwedoff1)  1023 
einige  Beobachtungen  angestellt.  Die  inuere  Belegung  der  Batterie  wird 
einmal  mit  dem  Conductor  der  Elektrisirmaschine,  dann  durch  einen 
dicken  Kupferdraht  mit  der  äusseren  Belegung  verbunden.  In  diesen 
Draht  sind  hinter  einander  zwei  Funkenmikrometer  I  und  II  und  ein 
Luftthermometer  eingeschaltet.  Vor  letzterem  ist  der  Schliessungsbogen 
mit  der  inneren  Belegung  einer  Maassflasche  verbunden.  Bezeichnen  I 
und  II  die  Abstände  der  Kugeln  der  Mikrometer,  so  waren  die  Erwär- 
mungen w  bei  erfolgender  Selbstentladung  der  Batterie,  deren  Rückstände 
kleiner  als  l/ir  der  Ladung  waren: 


I 

0  mm 

1 

2,1 

3,1 

4,0 

0 

II 

5 

4 

4 

4 

1 

6 

tc 

11,6 

10,1 

10,0 

9,5 

8,4 

11,5 

Die  Erwärmung  tc  im  Luftthermometer  nimmt  also  mit  zunehmender 
Funkenlänge  ab.   Die  Versuche  genügen  der  Gleichung: 

1.8       +  1,8^  +  w  =  15,9  (15,5  bis  lb\L>), 

wo  die  ersten  beiden  Glieder  die  in  den  Funken  erzeugten  Wärme- 
mengen angeben  und  die  Gcsammtwärme  W  im  Schlicssungskreise  con- 
;tant  ist. 

Für  einen  G  mm  hingen  Funken  wäre  also  die  in  der  Leitung  er- 
zeugte Wärme  11,5,  die  im  Funken  4,4-). 

Aehnliche  Verhältnisse  fand  Riess3)  beim  Durchgange  der  Ent-  1024 
ladungen  durch  verdünnte  Luft  zwischen  zwei  ungleichen  Elektroden. 

Stehen  in  einem  evaeuirten  Glascylinder  zwei  Messingkugeln  (ti) 
tou  4,  'j  Linien  Durchmesser  oder  zwei  bis  auf  ihren  Querschnitt  von 

Jj  Schwedoff,  Pogg.  Ann.  135,  p.  4'J8,  18G8\  —  2)  Aehnliche  Beobach- 
tungen über  die  Arbeit  bei  der  Funkenentladuug ,  wonach  dieselbe  in  Kohlen- 
*amv,  Luft,  Wasserston"  eet.  par.  der  Reihe  nach  immer  schwächer  int,  sich  iu 
ier  Nähe  dea  Atniosphärendrucks  nur  wenig  ändert  und  der  Länge  des  Fun- 
kens proportional  ist  uiehe  Zomakio,  Journ.  de  la  Soc  phy*. -chiin.  Russe 
lsst,  j>.  45';  Jouru.  de  Phys.  IG.  p.  416,  1881*;  Beibl.  u\  p.  *f\  —  3)  Riess, 
Abb.  L.  p.  120* ;  Beil.  Monatsber.  185G,  p.  241*. 
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Glas  umgebene  Platindrähte  (b)  von  Ys  mm  Dicke  oder  ein  solcher  Platin  - 
draht  und  eine  Messingkugel  einander  gegenüber,  wobei  der  Draht  ein- 
mal als  positive  (c+),  dann  als  negative  (c_)  Elektrode  bei  der  Ent- 
ladung der  Batterie  durch  den  Apparat  dient,  bo  sind  bei  verschiedenem 
Luftdruck  die  Erwärmungen  w  eines  Luftthermometers  im  Schliessungs- 
kreise: 

Druck  1       5"'      10      20       40      80     100    120     160    200  240 
a     29,2    34,2    36,6    37,8    39,5    38,5     *      —       —     —  — 
b     35,3    36,2    35,4    35,6    34,8    33,7    —    33,8    33,8    32  * 
c  +  23,4    26,9    30,9    30,4    30,2    30      —    30,3    30,7     *  — 
c-  32,5    32,2    31       30,3    29,6    30,4    —    30,5    30,6    —  — 
*  bedeutet  keine  Entladung. 

Bei  den  Kugeln  (a)  ändert  sich  also  bei  grösseren  Drucken  die  Er- 
wärmung kaum;  erst  bei  Verminderung  des  Druckes  unter  10"'  nimmt 
sie  schnell  ab,  während  sie  bei  den  dünnen  Platindrähten  (b)  umgekehrt 
mit  wachsendem  Druck  etwas  abnimmt.  Im  ersten  Falle  entsteht  bei 
vermindertem  Druck  die  länger  dauernde  Glimmentladung,  im  zwei- 
ten fallt  die  letztere  fort,  da  die  Elektroden  sehr  klein  sind  und  die 
Dichtigkeit  der  plötzlich  auf  ihnen  aufgehäuften  Elektricitat  sehr 
gross  ist1). 

Ist  bei  den  Versuchen  (c)  die  Spitze  negativ,  so  ist  bei  geringen 
Drucken  die  Erwärmung  im  Schliessungskreise  grösser,  als  wenn  sie 
positiv  ist,  da  in  verdünnter  Luft  zur  Erzeugung  der  positiven  Entladung 
au  der  Spitze  eine  grössere  Arbeit  erforderlich  ist,  als  an  der  negativen. 

Dies  zeigen  auch  einige  andere  Versuche  mit  dem  §.  592  beschrie- 
benen Ventil,  in  welchem  die  Luft  auf  eine  Linie  Druck  verdünnt  war. 
War  die  Kugel  des  Apparates  positiv  oder  negativ,  so  war  die  auf  die 
Einheit  der  Ladung  der  Batterie  berechnete  Wärmemenge  bei  einem 
Abstände  der  Elektroden  von  a)  10  Linien,  b)  32 »/»  Linien: 

a)  Kugel  (— )   1,07  bis  1,10       Kugel  (-f )   1,78  bis  1,87 

b)  „     (-)  0,83  „  0,84  „     (+)   1,16  „  1,18. 

Die  Erwärmung  ist  also  grösser,  wenn  der  positive  Entladungs- 
strom von  der  grossen  zur  kleinen  Fläche  geht4). 

Der  Rückstand  der  Batterie  ist  dabei  unabhängig  von  der  Richtung 
der  Entladung,  so  dass  hierin  die  Ursache  der  Erscheinung  nicht  zu 
suchen  ist.  Vielmehr  beruht  sie  auf  den  bereits  §.  580  angeführten  Be- 
dingungen. 

Geht  die  Entladung  von  der  Kugel  zur  Spitze,  so  erscheint  ein  helles 
Licht  zwischen  ihnen,  während  Kugel  und  Spitze  nur  schwach  leuchten. 
Geht  die  Entladung  von  der  Spitze  zur  Kugel,  so  erscheint  ein  heller, 


l)  Vergl.  Ries s,  Ber.  d.  Berl.  Akad.  1855,  p.  400*.  -  *)  Riesa,  Abb.  1, 
p.  137*. 
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breiter,  röthlicher  Lichtstreifen  in  der  ganzen  Länge  des  Glascyliuders 
iweü  sieb  nun  die  Kugel  auf  der  ganzen  Fläche  vor  der  Entladung  ladet). 

In  dichter  Luft  verschwinden  auch  hier  die  Unterschiede  der  Erwär- 
mung bei  verschiedener  Richtung  der  Entladung.  Dies  zeigen  sowohl 
•iie  obigen  Reihen  c_  und  c+,  wie  die  folgenden  Beobachtungen  an  dem 
letit  erwähnten  Apparate  bei  verschiedenen  Quecksilberdrucken  d  in  Pari- 
er Linien.    So  ist : 

d  —  1     5        10       20       30  40 

a)  kleine  El.  -f    0,85     1,02    0,93    0,91     1,09  1,18 

b)  kleine  El.  —     1,28     1,13    0,96    0,96     1,08  1,19 

b  :  a    1,50    1,11     1,03     1,02    1,00  1,00 

Im  ersten  Falle  ist  also  die  Erwärmung  in  der  dichtesten,  im  zweiten 
in  der  dünnsten  Luft  am  grössten. 

Gehen  bei  Einschaltung  eines  Funkenmikrometers  in  eine  Neben-  1023 
•pirale,  in  welcher  durch  die  Batterieentladung  Ströme  inducirt  werden, 
b«i  allmählicher  Annäherung  seiner  Kugeln  bei  der  „Schlagweite  des 
Nebenstromes"  Funken  über,  so  wird  die  Erwärmung  dadurch  im  All- 
gemeinen in  dem  inducirten  Kreise  vermindert,  da  wieder  beim  Funken- 
übergang eine  Arbeit  geleistet  wird.  Bei  dem  verschiedenen  Verlauf 
der  beiden  beim  Entstehen  und  Vergehen  des  iuducirendeu  Stromes  er- 
zeugten Inductionsströme  können  indess  verschiedene  Antheile  beider 
Ströme  die  Funkenbahn  durchbrechen  und  dadurch  die  einfache  Bezie- 
hung der  Erwärmung  tT  zu  der  entladenen  Elektricitätsincnge  q  und  der 
Uberfläche  z  der  Batterie  =  aq*/z  abgeändert  werden,  so  dass  die 
k  onstante  a  abwechselnd  steigende  und  fallende  Werthe  annehmen  kann. 
So  war  bei  Anwendung  der  grossen  Inductiousscheiben  bei  Anbringung 
einer  0,4  m  langen  Fun kenstrecke  im  Inductiouskreise  nachRiess1)  z.B.: 


z 

2 

3 

4 

5 

(i 

7 

fi 

6 

9 

12 

15 

17 

19 

ff 

9,2 

14 

17,2 

20,3 

28,7 

20,7 

a    0,51    0,52      0,48      0,45      0,60  0,52 

Bei  der  Entladung  des  Inductoriums  gestalten  sich  diese  Ver-  1026 
hiltnisse  complieixter  und  sind  schwerer  zu  übersehen,  da  in  der  Funken- 
tatladung sich  meist  nur  ein  gewisser,  schwer  bestimmbarer  Theil  der 
Tertheilten  Elektricitäten  ausgleicht. 

Bildet  sich  ein  einfacher  Entladungsfunken,  so  entsteht  ein  mehr  1027 
•^der  minder  lauter  Knall.   Derselbe  ist  gebildet,  indem  die  Luft  aus  ein- 
ander geschleudert  wird  und  in  den  luftentleerten  Raum  die  umgebende 


l)  Ries»,  Beibungseiekt.  II,  p.  285  u.  s.  f.* 
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Luft  wieder  eintritt.  Der  Knall  ist  um  so  intensiver,  je  schneller  der 
Funken  verläuft;  er  wird  also  bei  Einschaltung  von  feuchten  Schnüren 
und  Wassersäulen  in  den  Schliessungskreis  schwach.  Mit  wachsender 
Dichtigkeit  der  Elektricität  in  einer  Batterie  und  wachsender  Elektrici- 
tätsmenge nimmt  dagegen  die  Stärke  des  Knalles  der  Funken  zu.  Der 
Ton  ist  um  so  höher,  je  kleiner  die  Capacität  des  Leiters  ist,  von  dem 
der  Funken  ausgeht1). 

Dieselben  Erscheinungen  zeigen  sich  an  Inductionsfunken,  deren 
Knall  stärker  ist,  wenn  die  Enden  der  Inductionsrolle  mit  den  Belegun- 
gen eines  grossen  Condensators  verbunden  sind. 

Je  schneller  die  Inductionsfunken  bei  gleichbleibender  bewegter 
Elektricitätsmenge  verlaufen,  desto  stärker  ist  das  Geräusch,  welches  sie 
in  der  Luft  erzeugen.  Eine  solche  Verkürzung  der  Dauer  des  Funken* 
findet  z.  B.  statt,  wenn  man  seitlich  gegen  denselben  bläst2)  oder  einen 
Magnet  auf  denselben  einwirken  lässt.  Hierauf  beruht  u.A.  die  Beobach- 
tung von  Page3),  dass  beim  OeflFnen  des Schliessungakreises  der  Mague- 
tisirungsspiralen  eines  Elektromagnetes  der  erscheinende  Oeffnungsfunkeu 
um  so  kürzer  und  breiter  wird  und  mit  um  so  grösserem  Geräusch  über- 
springt, je  näher  das  OeflFnen  an  den  Polen  des  Magnets  geschieht.  Bei 
den  Versuchen  von  Page  betrug  die  Länge  des  Funkens  hierbei  8  Zoll; 
der  Knall  beim  OeflFnen  war  fast  der  eines  Pistolenschusses.  Entsprechend 
ist  die  Ladung  eines  Condensators,  welcher  in  den  Inductionskreis  ein- 
gefügt wird,  bei  Einschaltung  einer  Funkenbahn  grösser  bei  Unter- 
brechung des  inducirenden  Stromes  zwischen  den  Polen  *). 

Beim  Oeffnen  des  Stromes  bildet  sich  zuerst  in  Folge  des  Extra- 
stromes ein  lebhafter  Funken,  welcher  Veranlassung  zur  Bildung  eines 
kleinen,  eine  gewisse  Zeit  dauernden  Lichtbogens  giebt,  der  noch  eine 
partielle  Schliessung  des  Stromkreises  bewirkt.  Wird  der  Strom  aber 
in  der  Nähe  der  Magnetpole  geöffnet,  so  wird  dieser  Bogen  aus  seiner 
Lage  abgelenkt  und  dadurch  zerrissen,  so  dass  die  Unterbrechung 
des  Stromes  viel  schneller  geschieht,  als  ohne  Einwirkung  des  Mag- 
netes. —  Hierdurch  wird  die  elektromotorische  Kraft  des  dabei  mo- 
mentan auftretenden  Extrastromes  verstärkt.  Da  sich  aber  im  Ganzen 
eine  geringere  Elektricitätsmenge  entladet,  als  wenn  die  Entladung  der 
im  Inneren  der  Inductionsspirale  befindlichen  Elektricitäten  andauert,  so 
ist  in  einem  geschlossenen  Räume,  in  welchem  der  Funken  entsteht,  die 
Erwärmung  eines  eingesenkten  Thermometers  bei  der  Wirkung  des  Mag- 
nets kleiner s). 


l)  Priestley,  Gesch.  der  Elektr. ,  deutsch  p.  479*.  —  2)  H.  Becquerel, 
J.  de  Phys.  4,  p.  206,  187'/.  —  *)  Page,  Sillim.  J.  [2]  10,  p.  34»,  1850'; 
Phil.  Mag.  [4]  1,  p.  170*;  Pogg.  Ann.  107,  p.  458*.  Rijke,  Pogg.  Anu.  89, 
p.  16*5,  law*.  —  <)  Aehnlich  Peirce,  Phil.  Mag.  [5]  1,  p.4til,  1876*;  Proceed. 
Americ.  Acad.  11,  p.  218,  1875/76*;  auch  Treve,  Compt.  rend.  80,  p.  SIC 
1878*.  —  6)  Treve,  Compt.  reud.  80,  p.  1587,  1878*. 
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In  ganz  gleicher  Weise  wird  auch  die  elektromotorische  Kraft  des 
Orffnungsstromes  iu  einer  Inductionsspirale ,  z.  ß.  der  eines  Ruhm- 
korff  sehen  Apparates,  vermehrt,  wenn  man  die  inducirende  Spirale 
zwischen  den  Polen  eines  Magnetes  öffnet;  die  zwischen  den  Enden  der 
rrsteren  erscheinenden  Funken  werden  dadurch  bedeutend  kraftiger  und 
liuter. 

Dieselbe  verstärkende  Wirkung  des  Magnetes  zeigt  sieh  nach 
Rijke.  wie  zu  erwarten,  auch  für  die  physiologische  Wirkung  des 
F.xrrastromes. 

Die  Temperaturerhöhung  der  Elektroden  der  Funken,  sowie  die  Zer-  10*29 
•.iubung  und  Erwärmung  der  Luft  durch  dieselben  können  zu  einer 
Reihe  von  Bewegungserscheinungen  Veranlassung  geben,  so  zunächst  zu 
tioer  vibrirenden  Bewegung  der  Elektroden,  zwischen  denen  sie  ent- 
<tthen. 

Befestigt  man  zwei  Kohlenspitzen  an  elastischen  Drähten,  welche  sie 
rben  durch  ihren  Druck  zusammenhalten,  so  erscheint  beim  Einsetzen 
J?s  Stromes  zwischen  den  Spitzen  zugleich  mit  dem  Funken  und  Licht- 
tagen ein  knatterndes  Geräusch,  wie  von  einer  Reihe  kleiner  Explosionen. 
Die  so  erzeugten  Vibrationen  theilen  sich  den  Drähten  mit,  und  man 
kann  sie  an  letzteren  sowohl  durch  den  Augenschein,  als  auch  durch 
Berühren  mit  den  Fingern  deutlich  wahrnehmen. 

Legt  man  nach  Paalzow1)  in  ähnlicher  Weise  auf  ein  mit  dem 
t-men  Pol  der  Säule  verbundenes  dickes  Kupferblech  ein  dünnes  Platin- 
Wech,  auf  dieses  ein  halbringförmigcs  Stück  Coakskoble,  und  senkt  man 
in  eine  mit  Quecksilber  gefüllte  Vertiefung  des  letzteren  den  zweiten 
UituDgsdraht  der  Säule,  so  geräth  die  Kohle  in  eine  wiegende  Be- 
wegung. Dabei  bilden  sich  Funken  zwischen  Kohle  und  Platinblech. 
Dünne  Messing-  und  Kupferbleche  zeigen  die  Erscheinung  schwächer, 
andere  dünne  Bleche  gar  nicht.  Löthet  man  das  Platinblech  auf  das 
ücke  Kupferblech,  so  erscheint  die  Bewegung  nicht.  Wird  auf  ein 
rbenes  Stück  Kohle  ein  Platinblech  gelegt  und  werden  beide  mit  den 
Polen  der  Säule  verbunden,  so  bildet  sich  jedesmal  an  der  Stelle,  wo 
in  Funken  auftritt,  eine  der  Kohle  zugewandte  Erhebung  den  Platin- 
bleches, wodurch  das  Blech  auf  die  Seite  fällt.  Nun  entsteht  an  einer 
äderen  Stelle  ein  Funken  und  eine  Erhebung  des  Bleches  u.  s.  f. 

Die  Bewegungserscheinung  rührt  also  von  der  Erwärmung  der  Elek- 
troden au  der  Stelle  her,  wo  ein  Funken  zwischen  ihnen  überspringt,  und 
von  der  dadurch  bewirkten  Gestaltsveränderung.  Wo  diese  nicht  ein- 
treten kann,  z.  B.  beim  Anlöthcn  des  Platinblcchs  an  ein  dickes  Blech, 
findet  die  Bewegung  nicht  statt. 

Zum  Theil  können  diese  Bewegungen  wohl  auch  durch  die  Aus- 
dehnung der  Luft  bei  der  Bildung  eines  Funkens  bedingt  sein.  Auch 


')  Paalzow,  Pogg.  Ann.  J04,  p.  413,  1858*. 
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kann  sich  zwischen  den  einander  berührenden  Körpern  ein  kleiner  Licht- 
bogen bilden;  indem  sich  dabei  Theilchen  von  den  Elektroden  losreissen, 
können  sie  durch  eine  Art  Reactionswirkung  Ton  einander  getrieben 
werden  Lässt  man  z.  B.  einen  an  einem  Coconfaden  aufgehängten 
horizontalen  Metallstab,  der  durch  einen  in  seiner  Axe  befestigten  und 
in  einen  Quecksilbernapf  tauchenden  verticalen  Draht  mit  dem  einen 
Pol  der  Säule  verbunden  ist .  mit  sehr  geringer  Kraft  gegen  eine  feste 
Spitze  von  Platin  gegendrücken ,  so  springt  er  jedesmal  zurück,  wenn 
die  Spitze  mit  dem  anderen  Pol  der  Säule  verbunden  wird3). 

Zuweilen  können  die  durch  die  beschriebenen  Ursachen  erzeugten 
Bewegungen  so  schnell  in  regelmässigen  Intervallen  auf  einander  folgen, 
das*  dabei  Töne  entstehen,  die  denen  des  Trevelyan -Instrumentes  voll- 
ständig entsprechen.  Roll  mann3)  hat  hierbei  als  Träger  Stücke  von 
verschiedenen  Metallen  verwendet,  welche  oberhalb  zu  zwei  Spitzen  auf- 
gearbeitet waren.  Er  hat  darauf  als  Wieger  einen  Messingstab  gelegt, 
der  unten  convex  und  oben  concav  war.  oder  auch  prismatische  Stücke 
von  Gaskohle  oder  Gussstahl.  Alle  diese  Körper  hatten  Stiele,  welche  auf 
einer  Unterlage  ruhten.  An  den  Stielen  war  ein  Draht  befestigt,  der  in 
einen  mit  dem  einen  Pol  der  Säule  verbundenen  Quecksilbernapf  tauchte. 
Der  Träger  wurde  mit  dem  anderen  Pol  verbunden.  Die  Wieger  gerie- 
then  ohne  Erscheinen  von  Funken  in  Schwingungen.  Je  nach  der  Natur 
der  Metalle,  der  Grösse  der  bei  ihrer  Erwärmung  stattfindenden  Aus- 
dehnung, der  Lage  der  Spitzen  des  Trägers,  der  Form,  dem  Gewicht  und 
der  Lage  des  Schwerpunktes  des  Wiegers  sind  die  Oscillatiouen  schneller 
oder  langsamer. 

Auch  mit  einem  gewöhnlichen  Trevelyan-In&trument  gelingt  dieser 
Verbuch  bei  Verbindung  des  Trägers  und  Wieger»  mit  den  Polen  eiDer 
Säule.   Die  Metalle  beider  können  hierbei  beliebig  gewählt  werden  *). 

Nach  Forbes5)  tönt  indess  ein  Trevelyan -Instrument,  in  welchem 
der  Wieger  oder  die  Unterlage  aus  WTismuth  geformt  ist,  beim  Hiu- 
durchleiten  des  Stromes  nicht.  Nach  Reitlinger *)  fehlt  das  Tönen 
namentlich  bei  stärkereu  Strömen,  tritt  aber  bei  schwächeren  Strömen 
deutlich  hervor,  ebenso,  wenn  der  Apparat  sich  unter  kaltem  Wasser 
befindet.  Auch  tönt  ein  Wismuthwieger  auf  einer  Unterlage  von  Antimon, 
oder  umgekehrt  ein  Wieger  von  Antimon  auf  einer  Unterlage  von  Wis- 

')  Le  Roux,  Couipt  rend.  48,  p.  579,  1858*;  Pogg.  Ann.  107,  p.  461*.  — 
2)  Möns  (Pogg.  Ann.  113,  p.  316,  1861*)  beobachtete  ein  Tönen  der  gegen  deu 
Commutator  eines  kleinen  magnetischen  Rotationsapparates  schleifenden  Drahte. 
Bei  demselben  rotirte  ein  Elektromagnet  durch  abwechselnde  Umkehrung  der 
Polarität  unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus.  Das  Vibrireu  der  Drähte  kanu 
auch  hier  wohl  durch  die  Funkenbildung  auf  dem  Commutator  hervorgerufen 
nein.  —  3)  Rollmann,  Pogg.  Ann.  105,  p.  620,  1858*;  Hallischer  Jahresbericht 
1850*.  -  «)  Page,  Sillhnan's  Journ.  [2]  9,  p.  105,  1850';  Pogg.  Ann.  107, 
p.  458*.  —  5)  Forbes,  Phil.  Mag.  [4]  17,  p.  358,  1859';  Pogg.  Ann.  107, 
p.  4:>8*.  —  •)  Reitlinger,  Sitzungsber.  der  Wiener  Akad.  [i]  45,  p.  4»3, 
1862'. 
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muth  nicht,  wenn  der  Strom  vom  Antimon  zum  Wismuth  fliesst,  wohl 
aber  bei  umgekehrter  Stromesrichtung.  Ebenso  tönt  ein  Messingwieger 
anf  einer  Wismuthunterlage  starker,  wenn  der  Strom  von  letztgenann- 
tem Metalle  zum  Messing  fliesst.  Eine  stärkere  Temperaturerhöhung 
der  Berührungsstellen  von  Wieger  und  Unterlage  scheint  also  das  Tönen 
zu  verhindern,  möglicherweise  in  Folge  eines  oberflächlichen  Ab- 
scbmelzens  der  Kanten,  welches  bei  dem  niedrigen  Schmelzpunkt  des 
Wi«muths  besonders  leicht  eintreten  kann.  Aus  demselben  Grunde  tönt 
pin  Wieger  von  Wismuth  auf  einer  Zinnunterlage  zuweilen ,  nicht  aber 
ein  Zinnwieger  auf  einer  Wismuthunterlage,  da  die  scharfen  Kanten  des 
er*ten?n  im  zweiten  Falle  leichter  abschmelzen. 

Von  allen  Metallen  tönt  indess  Eisen  am  besten ,  und  zwar  wenn 
«•nwohl  Wieger  als  auch  Unterlage  daraus  bestehen;  viel  besser,  als  z.B. 
ein  Eisenwieger  auf  einer  Bleiunterlage.  Auch  dauert  das  Tönen  unter 
dem  auf  2  mm  Quecksilberdruek  evaeuirten  Recipienten  der  Luftpumpe 
fort;  so  das«  es  hier  nicht  von  einer  Zerstäubung  der  Luft  herrühren 
kann. 

Lässt  man  analog  eine  feine  Nähnadel  mit  ihrer  Spitze  auf  einer 
dicken  Kupferplatte  ruhen  und  leitet  durch  beide  den  durch  einen  In- 
terruptor  unterbrochenen  Strom  eines  einzigen  Bunscn'schen  Elemen- 
tes, so  tritt  gleichfalls  ein  Geräusch  auf1). 

Legt  man  einen  Messingstab  auf  die  Kanten  zweier  mit  den  Polen 
einer  Säule  verbundener  verticaler  Metallplatten,  so  geräth  auch  er  ins 
Wackeln  und  fahrt  damit  selbst  beim  Einsenken  des  ganzen  Apparates 
in  Wasser  fort. 

Forbes3)  glaubte,  da  die  Abkühlung  hierbei  jede  Ausdehnung  der 
«ich  berührenden  Körper  verhinderte,  so  raüsste  das  Phänomen  aus  der 
abstossenden  Wirkung  der  Elektricität  beim  Uebergang  von  einem  Leiter 
zom  anderen  entspringen.  —  Indess  wäre  diese  (zweifelhafte  elektro- 
dynamische) Kraft  doch  zu  schwach  zur  Erzeugung  der  Bewegung.  Sie 
katin  ganz  wohl  durch  die  ungleiche  Ausdehnung  der  Unterlagen,  welche 
iiu  Wasser  freilich  schwächer  wäre  als  in  der  Luft,  und  durch  Bildung 
Ton  Funken  und  Lichtbogen  an  dieser  oder  jener  Stelle  bedingt  sein. 

Aehnliche  Erscheinungen  sind  auch  von  Gore*)  angegeben  worden.  1031 
Er  legt  auf  zwei  horizontale  und  parallele  Metallschienen,  die  mit  den 
Polen  einer  starken  Säule  verbunden  sind,  eine  leichte  MetaUröhre  von 
Zink  oder  einen  eben  solchen  Stab.  Dieselben  rollen  dann  nach  einem 
schwachen  Anstoss  in  der  Richtung  der  ihnen  einmal  ertheilten  Bewe- 
gung weiter  fort.  Ebenso  rollt  eine  dünne  hohle  Kupferkugel  auf  zwei 
concentrischen  kreisförmigen  Metallschienen,  welche  mit  den  Polen  der 
Säule  verbunden  sind,  im  Kreise  continuirlich  herum. 


Buff,  Pogg.  Ann.  124,  p.  84 ,  1864'.  —  a)  Forbes,  1.  c.  —  s)  Gore, 
Phil.  Mag.  [4]  15,  p.  519,  1858*;  Pogg.  Ann.  107,  p.  455*. 
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Dabei  hört  man  beständig  ein  knackendes  Geräusch  und  beobachtet 
bei  dickeren  Röhren  Vibrationen  mit  Erzeugung  von  Tönen,  im  Dunkeln 
auch  Funken,  namentlich  an  den  hinter  dem  bewegten  Körper  befind- 
lichen Berührungspunkten  mit  den  Schienen. 

Die  Richtung  des  Stromes  ist  hierbei  gleichgültig,  ebenso  die  Natur 
des  Metalles.  Indess  tritt  die  Erscheinung  um  so  weniger  deutlich  her- 
vor, je  besser  das  Metall  der  Kugel  die  Elektricität  (und  auch  die  Wärme) 
leitet.  Bei  Amalgamation  der  Oberflächen  verschwindet  sie  l).  Sie  ist 
also  jedenfalls  hauptsächlich  durch  die  Funkenbildung,  die  dadurch  be- 
wirkte etwaige  Reactionswirkuug  auf  die  Elektroden ,  durch  die  stärkere 
Erwärmung  der  Contactstelle  und  die  Expansion  der  daselbst  befind- 
lichen Luft  bedingt. 

1032  Kann  sich  die  durch  den  Funken  bewirkte  Erschütterung  der  Luft 
anderen  Körpern  mittheilen ,  so  können  aucli  dadurch  Töne  hervor- 
gebracht werden,  wie  dies  Poggendorff*)  beobachtet  hat. 

Zwei  parallel  neben  einander  liegende  Drähte  von  je  100  Fuss 
Länge  und  1  mm  Durchmesser  waren  zu  einer  5  Zoll  langen  Spirale 
von  5,5  Zoll  Umfang  aufgewunden.  Diese  Spirale  wurde  vertical  auf- 
gestellt; die  nach  unten  gehenden  Enden  ihrer  Leitungsdrähte  wurden 
ro  mit  den  Polen  eines  Grove'schen  Elementes  verknüpft,  dass  der 
Strom  desselben  die  beiden  Drähte  neben  einander  durchfloss.  Ueber  die 
Spirale  wurden  Röhren  von  verschiedenen,  cylindrisch  zusammengeboge- 
nen Blechen  geschoben.  Waren  die  Ränder  der  Bleche  entweder  mit 
einander,  wenn  auch  nur  au  einer  kleinen  Stelle,  verlöthet,  oder  berühr- 
ten sie  einander  gar  nicht,  so  tönten  sie  bei  Unterbrechung  des  Stromes 
durch  einen  Wagtier'schcn  Hammer  nicht,  mit  Ausnahme  von  eisernen 
Blechen.  Berührten  aber  die  Ränder  einander  lose,  so  hörte  man  bei 
Röhren  von  Platin,  Kupfer,  Neusilber,  Zinn,  Messing,  Blei,  Eisen  ein 
trockene.«,  schlagendes  Geräusch,  welches  an  der  Berührungsstelle  der 
Röhrenränder  gleichzeitig  mit  den  jedesmaligen  Unterbrechungen,  nicht 
aber  bei  den  Schliessungen  des  Stromes  durch  den  Wagner' scheu 
Hammer  auftrat.  Bei  den  elastischeren  Metallen  wird  zugleich  hierbei 
die  ganze  Masse  der  Röhren  in  Schwingungen  versetzt. 

Mit  verstärktein  Aneinauderpressen  der  Röhrenränder  nimmt  die 
Stärke  des  tickenden  Geräusches  ab;  der  Ton  wird  dabei  (z.B.  bei  Zink- 
röhren) höher.  Hierbei  ist  es  nicht  die  Vermehrung  der  Berührungs- 
punkte, welche  die  Abnahme  des  Geräusches  bedingt,  denn  wenn  man 
eine  Nähnadel  zwischen  die  Ränder  klemmt  und  sie  dann  mehr  oder 
weniger  stark  zusammendrückt,  zeigt  sich  das  gleiche  Verhalten. 

Offenbar  ist  dieses  Geräusch  und  die  Tonbildung  durch  die  bei 
der  Unterbrechung  des  Stromes  der  Spirale  in  dem  umhüllenden  Blech 


l)  Le  Roux,  CompU  read.  48,  p.  579,  185$';  Pogg.  Ann.  107,  p.  461*.  — 
Poggendorff,  Pogg.  Ann.  98,  p.  193,  1856*. 
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••rztugten  Inductionsströrae  hervorgerufen,  denn  alle  Ursachen,  weicht« 
die  Intensität  derselben  vermehren  und  ihre  Dauer  abkürzen,  z.  B.  Ein- 
schieben von  Eisendrahtbündeln  in  die  Spirale,  verstärken  das  Geräusch: 
ille  Ursachen ,  welche  die  Intensität  der  IuductionsstrÖme  vermindern 
and  ihre  Dauer  vermehren,  schwächen  es,  so  z.  B.  das  Einschieben  einer 
geschlossenen  Metallröhre  zwischen  die  Spirale  und  das  umgebende  Blech. 
Aus  demselben  Grunde  vermindert  es  sich,  wenn  man  zwei  ungleich 
weite,  für  sich  einzeln  tönende  Röhren  zugleich  über  einander  über  die 
Spirale  schiebt,  oder  wenn  man  eine  offene  oder  geschlossene  Eisenröhrt' 
zwischen  die  Spirale  und  das  tönende  Blech  einsetzt,  da  diese  Röhre  sich 
durch  die  Spirale,  wenn  auch  sehr  schwach,  so  doch  im  entgegengesetzten 
Sinne  magnetisirt,  wie  ein  hineingestelltes  Eisendrahtbündel,  und  so  bei 
der  Induction  der  Spirale  entgegenwirkt. 

Der  Grund  dieses  Tönens  und  Schlagen«  scheint  nicht  sowohl  von 
der  elektrodynamischen  Abstossung  der  Röhrenränder,  durch  welche  der 
inducirte  Strom  fliegst,  bedingt  zu  sein,  da  sie  zu  gering  wäre,  um  dickere 
Röhren,  wie  Zinkröhren  von  2  Zoll  Durchmesser  und  21/»  Linien  Blech- 
dicke, in  Schwingungen  zu  versetzen:  er  scheint  im  Wesentlichen  der- 
•elbe  zu  sein,  welcher  auch  die  §.  1029  u.  flgde.  beschriebenen  Schwiu- 
^ungserscheinungen  und  Tonbildungen  durch  einen  continuirlichen 
^trom  veranlasst.  An  den  Rändern  der  Röhre  bilden  sich  bei  dem 
Durchgang  des  Oeffnungastromes  kleine  Funken,  welche  die  Luft  und 
auch  die  Ränder  der  Röhre  eiu  wenig  von  einander  pressen  und  so  in 
Schwingungen  versetzen.  Auch  mag  wohl  die  Erwärmung  der  einzelnen 
Berührungspunkte  durch  die  Ströme  die  Bleche  nach  Art  des  Trevelyan- 
Instrumentes  bewegen,  indem  sich  dieselben  nach  jedem  Inductionsstrome 
wieder  abkühlen  und  zusammenziehen.  Diese  Schwingungen  besitzen 
indess  eine  sehr  geringe  Weite ;  denn  selbst  bei  100  maliger  Vergrösseruug 
konnte  man  mittelst  eines  Mikroskopes  keine  Bewegung  der  Ränder  der 
Bleche  beobachten  und  ebenso  wenig  beim  Einsenken  derselben  in  Was- 
t^er  eine  Wellenbewegung  des  letzteren  wahrnehmen. 

Dass  obige  Erklärung  die  richtige  ist,  zeigen  auch  einige  Versuche 
von  Buff bei  denen  er  die  von  einander  abstehenden  Ränder  eines 
50  cm  hohen,  8  cm  weiten,  der  Länge  nach  aufgeschlitzten  Cylinders  von 
1,5  mm  dickem  Zinkblech  in  der  Mitte  einerseits  mit  einer  kleinen  auf 
einem  Resonanzboden  ruhenden  Me.s»iugplatte,  andererseits  mit  einer 
auf  derselben  aufstehenden  Nähnadel  verband.  Wurde  durch  eine  in 
den  Cylinder  gesenkte  Spirale  ein  unterbrochener  Strom  geleitet,  so  hörte 
man  deutlich  das  Geräusch  zwischen  der  Messingplatte  und  der  Spitze 
der  Nähnadel.  Derselben  Erklärung  entsprechend  hört  man  das  Geräusch, 
wenn  man  die  Spirale  aus  zwei  parallelen  Drähten  windet,  das  eine 
Ende  des  einen  mit  der  Messingplatte  und  das  andere  Ende  mit  der 
auf  der  Messingplatte  aufstehenden  Metallspitze  verbindet,  und  durch 


')  Buff,  Pogg.  Ann.  124.  p.  78,  18«:.'. 
Wiedeminu,  KlektriciUt.  IV. 
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den  anderen  Draht  den  unterbrochenen  Strom  leitet..  —  Ist  die  Spitze 
fein,  so  bemerkt  man  bei  nicht  zu  schnell  auf  einander  folgenden 
Unterbrechungen  deutliche  Schwankungen  in  dem  Erglühen  derselben. 
Wird  aber  die  Messingplatte  und  die  Spitze  des  Drahtes  stark  amalga- 
mirt,  so  ertönt  kein  Geräusch.  Uebrigens  hört  man  dasselbe  schon  bei 
einmaligem  Oeftnen  oder  Schliessen  des  primären  Stromes;  Funken  kann 
man  dabei  nicht  wahrnehmen. 


10.   Leuchtdauer  und  Helligkeit  der  Funken. 

1033  Betrachtet  man  die  Funken  in  einem  Spiegel,  welcher  um  eine 
ihnen  parallele  Axe  rotirt,  so  erscheinet  ein  jeder  bei  sehr  schneller  Ent- 
ladung der  Elektricitätcn  als  ein  heller  schmaler  Lichtstreifen,  der  der 
ersten  Metallentladung  entspricht  und  von  einem  schmalen  bläulichen, 
immer  dunkler  werdenden  Saume  eingefasst  ist,  welcher  das  Bild  der  der 
Metallentladung  folgenden  Lichthülle  oder  Gasentladung  ist.  Je  mehr 
die  Entladung  verzögert  wird,  desto  dunkler  wird  der  helle  Lichtstreifen, 
desto  länger  der  blaue  Schweif  der  Entladungsbilder,  so  also  bei  Ein- 
schaltung feuchter  Schnüre  in  den  Entladungskreis  der  Batterie,  bei  Ent- 
ladung des  Inductoriums. 

Nach  diesen  Angaben  ist  die  Dauer  jedes  einzelnen  Funkens  eine 
sehr  verschiedene,  von  vielen  nicht  genau  zu  bestimmenden  Nebeu- 
umständen  abhängige,  wobei  auch  noch  event.  die  Oscillationen  der  Ent- 
ladung in  Betracht  kommen. 

1034  Die  Leuchtdauer  des  Funkens  hängt  von  seiner  wirklichen  Dauer, 
der  Zeit,  innerhalb  deren  die  glühenden  Metalltheile  sich  uuter  die  Glüh- 
hitze abkühlen1),  und  der  Lichtempfindlichkeit  des  Beobachters  ab.  Die 
Bedingungen  sind  also  äusserst  complicirt. 

Für  die  Entladung  einer  Batterie  bei  rein  metallischer  Leitung  hat 
Wli  eins  tone  (Bd.  I,  §.415)  die  Zeitdauer  des  Leitehtens  des  Funken* 
gleich  -l'J.K)- ß  Secundeu  gefunden. 

Ogden  Rood  hat  dieselbe,  wie  bereits  §.941  erwähnt  ist,  bei  einer 
Sclila^weite  von  2  mm  zwischen  Platinelektroden  und  einer  Leydener 
l  lai^ihf  von  114,4  Quadratzoll  Oberfläche  gleich  175.  10-1\  bei  einer 
Flasche  von  11  Quadratzoll  Oberfläche  gleich  4  .  10"  *Secunden  gefunden. 

103.)         Lin  as  und  Cazin2)  haben  dieselbe  in  folgender  Weise  bestimmt. 

Eine  Gliinmerplatte  ist  auf  photographischem  Wege  mit  einer  KreU- 
thoilung  in  Doppelgraden  versehen.  Sie  rotirt  durch  eiu  Bäderwerk  100 
bis  300  mal   in  der  Secunde.     Dicht  vor  ihr  steht  eine  als  Noniu* 

)  Die*?  zweite  Beziehung  ist  von  Ries 8  besonders  betont  worden.  Berl 
•W  Monat  «bei,  1872,  p.34T;  Abhandl.  II,  p.  9»*.  —  a)  Luchs  und  Cazin.  Compt. 

70,  p.  923,  1342,  1870*  ;  74,  p.  180,  1872*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Fhv< 
\2G\  p.  477,  1873*;  Kapport,  Compt.  rend.  75,  p.  <i($,  1872*. 
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dienende  Glasplatte  mit  (J  Theilstricheu,  deren  Abstand  1 1  ,;  mal  grösser 
ist  ab  der  der  Striche  der  rotirenden  Scheibe.  Kiue  durch  einen  Motor 
bewegte  Holtz'sche  Maschine  ladet  eine  Batterie  von  1  hin  9  mög- 
lichst gleichen  Flaschen  von  je  1243  (jcm  Oberflüche,  deren  Kntladungs- 
funken  vor  dem  Nonius  zwischen  zwei  Metallkugeln  überspringen. 
Das  Licht  derselben  wird  durch  eine  Linse  parallel  gemacht  und  geht 
durch  den  Nonius  und  die  rotirende  Scheibe  zum  Fernrohr.  Da  zwischen 
der  Coincidenz  zweier  auf  einander  folgender  Striche  de»  Nonius  mit  einem 
Strich  der  Scheibe  bei  der  grössten  Rotationsgeschwindigkeit  23X10-7 
Secunden  vergehen,  bestimmt  die  Zahl  der  leuchtend  erscheinenden  Striche 
die  Leuchtdauer  deB  Funkens  bis  auf  obigen  Werth  >). 

Bei  gut  leitendem  Schliessungsbogen  (3,78  m  von  (>,!>  mm  dickem 
Kupferdraht)  ergab  z.  B.  sich  hei  einer  Schlagweite  von  2,29  mm  zwi- 
schen Zinkkugelu  von  1 1  mm  Durchmesser  und  der  Flasehenzahl  F=  1  —  9 
die  Leuchtdauer  B  in  Milliontel  Secunden : 

F  =  1         2        3        4        f»        (>         7        8  9 
D      7,5    11,8    l«,ü    19,3    21,5    23.8    25,s    27,5  28,«» 

Bei  einer  Batterie  von  3  Flaschen  und  veränderlicher  Schlag  weite  / 
zwischen  zwei  Platinkugeln  von  7  mm  Durchmesser  war: 

/    2        4        <i        8       11       14       18       22  mm 
D    8,9    15,8    21,8    25,0    29,4    32,4    33,5  35,(i 

Bei  Einschaltung  verschiedener  Längen  A  eines  0,338  mm  dicken 
Messingdrahtes  in  den  Schliessungskreis  einer  Batterie  von  4  Flaschen 
bei  8mm  Schlagweite  war: 

X         0,14        2  5  10  20  30  m 

D      36,8        19,(>        12,5         8,2         5,2  3,8 
Die  Leuchtdauer  nimmt  also  laugsamer  zu  als  die  Oberfläche  der 
Batterie  F,  resp.  die  entladene  Elektricitätsmenge,  und  bei  gleicher  Ober- 

')  Bequemer  al*  nach  dieser  Methode  beobachtet  man,  wie  bei  den  Ver- 
suchen von  Fedderseu  (§.  196),  die  Zeitdauer  des  Funkens  durch  einen  roti- 
renden Spiegel.  Statt  desselben  wendet  Holtz  (Pogg.  Ann.  157,  p.  596,  187H*; 
Gott.  Nachr  .  19.  Mai  1880,  p.  345*)  eine  15  cm  grosse  Ebonit  Scheibe  an,  auf 
welcher  in  radialer  Richtung  die  mit  den  isolirten  Hälften  der  Rotutiousnxe 
i'ommuuicirenden  Elf ktroden  befestigt  sind  und  die  in  schnell«.»  Rotation  versetzt 
wird.  Das  Funkenbild  erscheint  dann  in  der  Richtung  der  Rotation  verlängert. 

Bei  der  Entladung  der  Lej-dener  Batterie  treten  auch  die  Partialentladun- 
geu  in  Form  von  einzelneu,  neben  einander  liegenden  Funkenbildern  auf,  welche 
aas  einem  hellen,  dem  erfiten  Funken  entsprechenden  radialen  Streifen  bestehen, 
•lern  «ich  in  der  Rotationsriehtung  das  immer  dunkler  werdende  Bild  der  dem 
Funken  folgenden  Gasentladung  anschließt. 

Die  Länge  jedes  einzelnen  Funkenbildes,  also  zunächst  de*  ersten  der  Haupt' 
Entladung  entsprechenden,  wächst,  den  früheren  Betrachtungen  gemäss,  mit  der 
Grösse  der  Oberfläche  der  Batterie  bei  gleich  bleibender  Schlagweite,  nicht  aber 
bei  gleich  bleibender  Oberfläche  mit  wachsender  Schlagweite,  es  ist  länger  bei 
Einschaltung  von  feuchten  Schnüren  u.  s.  f. 

Mit  der  Länge  des  ganzen  Funkenbildes  nehmen  auch  die  Längen  der 
Bilder  der  einzelnen  Partialentladungen  ab. 

Einen  Apparat  hierzu  von  Alfred  M.  Mayer,  siehe      t)oy  Amn. 


Digitized  by  Google 


756  Leuchtdauer  der  Funken. 

flache,  als  die  Schlagweite,  d.  h.  langsamer  als  die  Dichtigkeit  der  Elek- 
tricität.  Sie  nimmt  mit  wachsendem  Widerstande  ah  und  hängt  von  der 
Natur  der  Elektroden  ab.  Bei  verschiedenem  Stoff  der  Elektroden  war 
cet.  par.  die  Leuchtdauer  D: 

Zink     Kupfer  Platin  

ueu         alt  benetzt 
D     248        157       52        149  94 

Allgemein  läset  sich  danach  die  Leuchtdauer  durch  die  Formel: 

D^K   1  4-  cfr  

darstellen,  wo  fr,  c,  a  und  b  Conwtante,  «  und  b  positiv  und  kleiner  alt» 
Eins  sind. 

10<3ß  Bei  Entladung  einer  Cascadenbatterie  au«  zwei  Elementen,  deren 
Belegungen  die  Oberflächen  F,  und  F2  haben ,  ergiebt  sich  die  Leucht- 
dauer der  Funken: 


wo  k  und  n  Constante  sind,  /  die  Schlagweite  der  zu  einer  Batterie  ver- 
einten Batterien  Fx  -4-  F2  ist. 

So  war  z.  B.,  wenn  k  =  4,  n  =  V4  gesetzt  sind: 


F, 

7 

ii 

5 

4 

*\ 

1 

2 

3 

4 

D  beob. 

12,2 

23,6 

33,4 

37,0 

D  ber. 

12,0 

24,5 

33,0 

36,0 

Für  m  Batterien  in  Cascadeuordnung,  deren  Oberflächen  Fn  F2  ...  sind, 
wird  ebenso 


/    Fv  F.j  ...  Fm  \" 

\{*\  +  f, +  ...)«; 


So  war  z.  B.,  wenn  F|  =  F2 . . .,  n  =  */3  war. 

m  =  1         2        3  4 
7)  beob.    25,9    26.1    21,1  11,1 
D  ber.      25,1    28,4    20,2  11,5 

1037  Bei  einem  Inductorium  vermehrt  sich  nach  Cazin'j  die  Dauer  des 
Funkens  bei  gleicher  Stromintensität  mit  dem  Einschieben  von  massiven 
Eisenkernen,  mehr  noch  von  Eisendrahtbündeln  in  die  Spiralen.  Sie  ist 
bei  dem  Durchgang  durch  Alkohol  halb  so  gross,  als  durch  Luft  (bei 
Messung  der  Dauer  des  ersten  Funkens),  bei  Wasser  ist  sie  et  was  kürzer 
als  im  Alkohol;  und  wird  sehr  abgekürzt  bei  Verbindung  der  Contact- 


l)  Cazin,  Ann.  <le  (,'him.  et  Phvs.  [4]  17,  p.  414,  18t»V. 
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paukte  iPlatinspitzr  und  Quecksilber-flache)  mit  den  Belegungen  eine* 
Coadeosators. 

Die  Helligkeit  der  Funken  wächst  mit  der  Quantität  der  in  ihnen  1038 
mtkdenen  Elektricitätsmeugen,  so  lange  man  die  Entladung  als  momentan 
ansehen  kann.  Dauert  die  Entladung  eine  längere  Zeit,  z.  B.  bei  Ein- 
schaltung feuchter  Schnüre,  so  werden  die  Funken  dunkler  (s.  §.  1033). 
Die  Helligkeit  ist  ferner  abhängig  von  der  Grösse  der  Batterie,  der  Natur 
des  Gases  zwischen  den  Elektroden  u.  s.  f. 

Versuche  hierüber  sind  zuerst  von  Masson1)  angestellt  worden. 

Eine  Papierscheibe  von  8  cm  Durchmesser  mit  60  gleich  grossen , 
abwechselnd  schwarzen  und  weissen  Sectoren  wird  in  einem  schwarzen 
dunklen  Zimmer  in  schnelle  Rotation  (200  bis  250  Umdrehungen  pro 
Secunde)  versetzt.  Vor  derselben  schlagen  zwischen  den  Kugeln  eines 
Fnnkenmikrometers  die  Entladungsfunken  einer  Batterie  von  Fr  an  kl  in' - 
sehen  Tafeln  über.  Die  Sectoren  der  Scheibe  erscheinen  getrennt  neben 
einander.  Wird  der  Scheibe  eine  constante  Lichtquelle,  eine  Carc  er- 
sehe Lampe,  bis  zu  einer  bestimmten  Entfernung  E  genähert,  so  ver- 
schwinden die  Sectoren  plötzlich.  Bei  verschiedenen  Funken  ist  deren  Ge-  " 
s&mmthelligkeit  //umgekehrt  proportional  dem  Quadrat  der  Entfernung 
i  der  Lampe,  resp.  bei  constantem  Abstände  der  Lampe  proportional 
dem  Quadrate  der  Entfernung  y  der  Funken  von  der  Sectorenscheibe. 
Der  Beobachtungsfehler  betrug  etwa  Vir.  bi*  l/.Jb. 

Nach  den  Versuchen  ist  die  Helligkeit  H  der  Entladungsfunkeu 
proportional  der  Oberfläche  s,  und  umgekehrt  der  Dicke  e  des  Isolators 
der  Batterie,  sowie  proportional  dem  Quadrat  der  Schlagweite  /,  und  um- 
gekehrt proportional  der  Länge  L  des  aus  gleichem  Draht  gebildeten 
Schliessuugskreises,  also : 

cL 

Da  aber  die  Schlagweite  /  =  Constq/S  ist,  wo  q  die  Quantität  der 
Elektricität  iu  der  Batterie  ist,  so  ist  auch: 

H  =  r  ■   II 

s.cL 

wo  c  eine  neue  Constante  ist. 

Die  Helligkeit  der  Funken  an  der  Unterbrechungsstelle  ist  also  der 
an  einer  Stelle  der  ununterbrochenen  Schliessung  erzeugten  Wärmemenge 
direct  proportional. 

Beispielsweise  führen  wir  die  folgenden  Resultate  an.   So  war  z.B.: 

I.  bei  gleicher  Batterie: 

/  3,5       4,5       5,5       6,5       7,1        8,5  mm 

y        408       52(i       644       764       882  1001 
y;l      116,6    117,0    117,0    117,0    117,0  117,0 

')  Masson,  Ann.  de  Chini.  et.  de  Phys.  [3]  14,  p.  \'2».  I8ß.r/,  30,  p.  5', 
31,  p.  29b,  1850*. 
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II.  bei  gleicher  Schlagweite: 

*  22500       40U0U       60000  u,mm 

//  814  420  514 

»/      2.007  I  i        315.2        419,4  511,« 

Bei  anderen  coniplicirteren  Versuchen  wurde  bei  verschieden  grossen 
Batterien  die  Schlagweite  /  aufgesucht,  bei  der  bei  einer  bestimmten 
Entfernung  der  Carce  1' sehen  Lampe  die  Sectoren  der  Scheibe  gerade 
verschwanden.  Dann  mus*  in  Formel  I  1-s  =  coust,  also  /  =•  r  \  > 
sein.    Ks  ergab  sich  ic  =  742): 

\'H  200  244  233  30<> 
/  beob.  3.76  3.14  2,60  2,62 
/  bei.  3.71      8.04      2.62  2,47 

Bei  Condeusatoreu  von  verschiedener  Dicke  c  und  gleicher  Ober- 
riäirhe  (300  mm  im  Quadrat)  war  z.  B.: 

r  1,31        1,S3        2,51        2,75  3,24 

y  679         5*9         51*        451)  4011 

ronsty.Ve     774,06    795,15    «13,26    757,35  727,20 

Werden  in  den  Schliessungskreis  der  Batterie  ausser  dem  Funken- 
mikrometer  verschiedene  Drahtlängen  A,  A,  eingeschaltet,  so  nahm  di«> 
Helligkeit  im  Verhältnis*  von  A0  !  A  :  A0  -f-  A,  . . .  ab,  wo  AQ  eine  Con- 
s.tante  ist. 

Die  Natur  der  Kugeln  hat  auf  diese  Beziehung  keinen  Kiufluss,  sie 
ändert  nur  die  absolute  Helligkeit  in  jedem  einzelnen  Falle;  dieselbe  ist 
am  grössteu  bei  amalgamirten  Kugeln  und  grösser  bei  Kugeln  von  Zink. 
Zinn,  Blei,  als  bei  solchen  von  Kupfer,  Messing,  Eisen;  grösser  bei  mat- 
ten, als  bei  polirten  Kugeln. 

i 

Bei  anderen  Versuchen  wurden  in  den  Schliessuugskreis  zwei  Mikro- 
meter eingeschaltet,  das  eine  zwischen  dem  Conductor  und  der  oberen  Cou- 
densatorplatte,  das  zweite  zwischen  letzterer  uud  einer  Ableitung,  die  zu- 
nächst isolirt  blieb,  und  wurde  wieder  der  Abstand  y  gemessen,  damit 
die  von  dem  Funken  in  einem  der  Mikrometer  gelieferte  Helligkeit  auf  dor 
rotirenden  Scheibe  die  gleiche  war.  Waren  /  und  /'  die  Schlagweiten,  w 
war  y  nahezu  constaut  (z.  B.  von  114  bis  130.  99  bis  118). 

Bei  Einschaltung  von  metallischen  Widerständen  blieb  dieses  (ie^etz 
ungeündert.  Wurde  die  Ableitung  mit  der  Erde  verbuuden,  so  war  der 
Werth  y    Vll'  ebenso  gross,  wie  vorher  y  j  V'2  1  /'. 

Auch  drei  Funkenstrecken  wurden  in  den  Schliessungskreis  eingefügt 
von  denen  die  dritte  zwischen  zwei  in  einen  Ballon  eingefügten  Kugeln 
lag.  Die  Kesultate  waren  weuiger  zuverlässig,  entsprachen  aber  den 
früheren. 

Im  Allgemeinen  soll  sein,  wenn  A  und  k  Constante,  R  der  Wider- 
htnnd  der  metallischen  Leitung,  /.  /'.  /"  u.  s.  f.  die  Schlagweiten  der 
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Funken  in  einem  mehrfach  unterbrochenem  Kreise  sind,  1)  bei  einem 
Fanken  kl*  y*R  =  A:  2)  bei  zwei  Funken,  a)  wenn  der  Zwischenleiter 
zwischen  ihnen  isolirt  ist,  2klV  y*R  r=  A,  b)  wenn  er  abgeleitet  ist. 
für  den  ersten  Funken  kJ*/y*R  =  A,  für  den  zweiten  kW /y'2R  —  A\ 
3)  bei  drei  Funken,  a)  wenn  die  beiden  Zwischenleiter  isolirt  sind, 
2klV  tj2R  =  A,  b)  wenn  der  zweite  Zwischenleiter  abgeleitet  ist,  für 
iien  zweiten  Funken  2kll"/y*R  —  Ay  für  den  dritten  kW  /y*R  —  Ay 
ci  wenn  beide  Zwischenleiter  abgeleitet  sind,  für  den  ersten  Funken 
kP  yiR  =  A<  für  den  zweiten  kU"  y*R  =  A,  für  den  dritten 
k  J  V  2  yi  R  =r  A. 

Nimmt  man  in  diesen  Gleichungen  den  Werth  ?'//,  das  Verhältniss 
der  Schlagweiten  oder  Spannungen  an  der  Unterbrechungsstelle  und  im 
Condensator  heraus,  so  ist  im  Allgemeinen  nach  Masson  die  Helligkeit 
der  Funken  dem  Quadrate  der  Quantität  der  Elektricität  und  der  Span- 
nung proportional. 

Wie  wir  schon  §.  994  erwähnten,  bestehen  die  Metallfunken  aus  1041 
losgerissenen  Theilchen  der  Elektroden,  welche  beide  au  der  Funken- 
bildung theilnehmen. 

Wegen  dieser  Beschaffenheit  sind  die  Funken  je  nach  der  Natur  des 
Metalls  der  Elektroden  gefärbt.  Sie  sind  zwischen  Elektroden  von  Kupfer 
grünlich  *) ,  zwischen  Silberelektroden  lebhaft  grün  2) ,  bei  Zink  bläulich, 
bei  Messing  blaugrün  3),  bei  Eisen  röthlich  4). 

Ihre  Farbe  tritt  namentlich  auch  bei  verzögerten  Entladungen,  bei 
Einschaltung  von  Halbleitern,  nassen  Schnüren,  in  den  Batteriekreis  oder 
bei  Anwendung  von  schlechtleitenden  Flüssigkeiten  als  Belegungen  der 
Batterie  hervor  5) ,  da  dann  das  Auge  nicht  so  sehr  durch  die  Helligkeit 
des  Funkens  geblendet  ist. 

Zwischen  feuchten  Elektroden,  mit  Salzlösungen  getränkten  Dochten 
oder  Capillarröhren ,  welche  mit  der  Flüssigkeit  gefüllt  sind,  erscheinen 
die  Funken  in  der  Farbe,  welche  die  Lösungen  beim  Hineinbringen  einer 
Flamme  ertheilen  würden. 


Schlagen  die  Funken  über  einheisses  Ei,  so  sind  sie  gelblich  roth,  von  1042 
der  Farbe  des  glühenden  Calciumdarapfes,  über  Kochsalz  und  Holz  u.s.  f. 
*ind  sie  gelblich  u.  s.  f. 

Geht  der  Funken  über  Kohlenpulver  hinüber,  so  ist  er  hellgelb, 
über  Schwefelsäure  röthlich. 

Auch  die  Natur  des  Gases,  in  welchem  der  Funken  überspringt,  ist 
von  Einfluss«),  er  ist  grünlich  in  Aetherdampf 7),  weiss  in  Kohlensäure 


r 

*  Diniti7f 
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röthlich  in  Wasserstoff,  in  der  Luft  weiss,  in  Stickstoff  purpurn  und 
heller  als  in  Luft,  in  Sauerstoff  weisser  als  in  Luft,  in  Chlorwasserstoff- 
gas ist  er  fast  weiss,  in  Leuchtgas  theils  grün,  theils  rot h. 
Für  Inductionsfunken  gilt  dasselbe  y). 

1043  Zerlegt  man  das  Licht  der  Funken  durch  ein  Prisraa,  so  sieht  man 
die  dem  Metall  der  Elektroden  entsprechenden  hellen  Linien  und  die 
dem  Gase,  durch  welches  die  Funken  hindurchgehen,  angehörigen  Linien. 
Je  nach  der  Temperatur  der  Funken,  der  grösseren  oder  geringeren 
Entwickelung  der  Licbthülle  treten  diese  letzteren  mehr  oder  weniger 
hervor. 

Ist  die  Temperatur  der  Funken  relativ  niedrig,  wie  zwischen  Lösungen 
von  Kalk-,  Strontiau-  und  Barytsaken,  welche  sich  in  Asbestdochten  be- 
finden, so  köuneu  auch  die  Verbinduugsspectra  derselben  auftreteu.  Ebenso 
können  die  Funken  die  Linien  -  oder  die  Bandenspectra  der  Gase  zeigen, 
welche  sich  indess  besser  bei  den  reinen  Gasentladungen  in  Entladungs- 
rohren beobachten  lassen. 

1044  Da  bei  relativ  schwachen  Entladungen  die  Metalltheile  nicht  durch 
die  ganze  Funkenntrecke  hindurchgehen,  so  erscheinen  die  Metallspectra 
in  gewissen  Füllen  nur  in  der  Nähe  der  Elektroden. 

Richtet  man  z.  B.  ein  Spectroskop  auf  die  zwischen  zwei  Kupfer- 
spitzen übergehenden  Funken,  so  dass  der  Spalt  desselben  der  Funkenrieb  - 
tuug  parallel  ist,  so  sieht  man  bei  grösserer  Entfernung  der  Elektroden 
ziemlich  auf  der  ganzen  Länge  der  Funken  die  Spectrallinien  der  Luft, 
nur  in  der  Nähe  der  positiven  Elektrode  selbst  erscheinen  Kupferlinien. 
Bei  grösserer  Annäherung  der  Elektroden  bleiben  die  Luftlinien  an  der 
negativen  Elektrode  bestehen.  Bläst  man  gegen  den  Funken,  so  ver- 
längern sich  die  Kupferlinien  und  auch  die  Luftlinien,  so  dass  also  die 
Lichthülle  gleichfalls  neben  der  Luft  noch  Kupfertheilchen  enthält. 

Mit  ainalgainirten  Elektroden  kann  man  ähnliche  Beobachtungen 
anstellen''4).  Ebenso  erscheint  die  Lichthülle  bei  einer  positiven  Elek- 
trode von  Aluminium  bis  auf  eine  gewisse  Entfernung  von  letzterer 
grünlich. 

Diese  Erscheinungen  haben  mit  der  elektrischen  Entladung  als 
solcher  nichts  zu  thuu,  und  rühren  von  der  höheren  oder  niederen  Tem- 
peratur her,  welche  die  von  der  Entladung  durchzogenen  Körper  er- 
halten. Wir  können  deshalb  auf  ihre  Betrachtung  hier  nicht  näher  ein- 
gehen. 

1045  Da  mau  die  Funken  leicht  zwischen  zwei  im  Inneren  von  durch- 
scheinenden Körpern  befindlichen  Elektroden  erzeugen  kauu,  so  kann 

>)  Fabbri,  N.  Cim.  7,  p.  182,  1858;  Arch.  des  Sc.  phys.  et  nat.  N.  S.  2, 
p.  58*.  —  2)  Seguin,  Ann.  de  C'bini.  et  de  Phys.  [3]  69,  p.  105,  1803*; 
Mondes  11),  p.  Uli,  1869*. 


Digitized  by  Google 


Phosphorescenzerregung  durch  Funken.  701 

uuu  dieselben  hierdurch  erleuchten,  so  Holz,  Thon,  Eier,  Krystaile, 
lie  Hände  l)  u.  8.  f. 

Wie  durch  Sonnenlicht,  wird  auch  durch  das  Licht  der  elektrischen  1046 
Funken  die  Phosphorescenz  in  vielen  Körpern,  Kreide,  Bergkrystall, 
Ca  n  ton1  schein  Phosphor  u.  s.  f.,  erregt*). 

Diese  Erscheinungen  übergehen  wir  hier,  da  sie  ebenfalls  mit  den 
eigentlichen  elektrischen  Erscheinungen  nichts  zu  thun  haben. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  viele  Körper,  welche  durch  zu  starke  Er- 
sitzung ihre  Eigenschaft  zu  phosphoresciren  verloren  haben,  z.  B.  ge- 
glühtes schwefelsaures  Kali,  Glaspulver,  Adular,  Flussspath,  Schwer- 
>path,  frisch  gebrannter  Kalk,  durch  das  Ueberschlagen  der  Funken  über 
ihre  Oberfläche  wieder  phosphoresciren;  ebenso  werden  Substanzen,  die 
>onst  nicht  für  sich  phosphoresciren,  z.  B.  weisser  Flussspath,  nach  dem 
teberschlagen  der  Funken  phosphorescirend.  Auch  wenn  man  durch 
derartige  in  eine  Glasröhre  eingeschlossene  Substanzen,  Chlorophan, 
Kammmuscheln,  Ossa  Sepiae,  welche  z.  B.  in  Schrotkörner  eingebettet  sind, 
len  Entladungsschlag  häufig  hindurchgehen  lässt,  werden  dieselben  wieder 
beim  Erwärmen  phosphorescirend 3) ,  wobei  wohl  auch  noch  Funken 
zwischen  den  Schrotkörnern  übergehen4). 


IlL   Entladungen  auf  der  Oberfläche  und  im  Innern 
von  festen  und  flüssigen  Körpern. 

1.    Ausbreitung  der  Elektricität  und  Entladungen  auf  und 
in  festen  schlechten  Leitern.   Lichtenbergische  Figuren 

und  Ringfiguren. 

a.  Entladungen. 

Wie  zwischen  und  auf  geladenen  Leitern  hat  mau  schon  sehr  früh  1047 
auf  elektrisirten  Nichtleitern  Lichterscheinungen  wahrgenommen. 

Zuerst  hat  0.  v.  Guericke5)  ein  derartiges  Licht  an  einer  mit  der 
Uand  geriebenen  Schwefelkugel  gesehen.  Dann  bemerkte  Ha  wksbee«5),  als 


l)  Cadogan  Morgan,  Phil.  Trans.  75,  p.  '204,  1785*;  Binger,  Elek- 
tricitätslehre,  p.  133*.  —  *)  Vergl.  hierüber  Riess,  Elektricität  2,  p.  162  biH 
1*7*.  —  »)  Dessaignes,  Delametherie ,  J.  de  Phys.  68,  p.  465,  1809'.  — 
*)  PI. Heinrich,  Phosphorescenz  2,  p.  239,  181 1*.  Siehe  auch  Grotthus«, 
Schweigg.J.  f.Chem.  15,  p.  191,  1815*.  Pearsall,  Pogg.  Ann.  20,  p.  255,  1830', 
22,  p.  570,  1834\  Biot  n.  Becquerel,  Compt.  rend.  8,  p.  223,  1840*;  Pogg. 
Ann.  49,  p.  553*.  —  5)  O.  v.  Guericke,  Experimenta  Magdeburg.  Amstelod. 
l«72,  neuer  Abdruck,  Leipzig  1881,  p.  152*.  —  e)  Hnwksbee,  Phil.  Trans.  25, 
Juli  bi*  Sept.  1706,  Nr.  2\ 
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er  im  Dunkeln  eine  evacuirte  Glaskugel  mit  der  Hand  rieb,  einen  Licht- 
schein, welcher  der  Hand  folgte,  indem  die  auf  der  Glaskugel  durch  die 
Reibung  erregte  Elektricität  auf  letztere  überging.  Näherte  er  die  andere 
Hand  der  Röhre,  so  bemerkte  er  das  Glimmlicht,  welches  die  Hand 
bedeckte,  und  bei  weiterer  Annäherung  einen  Funken.  Aehnliche  Licht  - 
erscheinungen  beobachtet  man ,  wenn  man  in  einer  mit  sehr  verdünnter 
Luft  gefüllten  Röhre  einen  Quecksilbertropfen  hin  und  her  laufen  lässt. 
Die  auf  dem  Glase  und  in  dem  Tropfen  bei  ihrer  gegenseitigen  Reibung 
erregten  entgegengesetzten  Elektricitäten  gleichen  sich  unter  Auftreten 
von  blauem  Glimmlicht  mit  einander  aus. 

1048  Berühren  die  Belegungen  eines  Condensators,  z.  B.  zwei  Metallplatten, 
das  Dielektricuni,  eine  Glasplatte,  nicht  vollständig,  so  gehen  bei  der 
Ladung  Fünkchen  von  den  Belegungen  zum  Glase  und  ebenso  bei  der 
Entladung.  Dasselbe  kann  man  beobachten,  wenn  man  die  Belegungen 
des  Condensators  mit  den  Polen  eines  Inductoriums  verbindet.  Zwischen 
mehreren  Glasplatteu,  z.  B.  zweien,  deren  äussere  Flächen  mit  Stanniol  - 
blättern  belegt  sind,  springen  hierbei  beständig  Funken  über,  durch 
welche  ein  zwischen  die  Platten  gelegtes  Jodkaliumpapier  beiderseits 
gebräunt  wird.  Stellt  man  einer  Metallplatte  eine  Metallspitze  in  solcher 
Entfernung  gegenüber,  dass  bei  der  Verbindung  beider  mit  den  Enden 
der  Iuductionsrolle  die  Spitze  nur  schwach  leuchtet,  so  tritt  dieses  Leuchten 
deutlicher  hervor,  wenn  eine  (ilasplatte  zwischen  beide  geschoben  wird, 
und  verwandelt  sich  bei  weiterer  Annäherung  der  Spitze  au  die  Glasplatte 
in  einen  Funkenstrom,  der  sich  in  einer,  den  positiven  Lichtenberg' - 
sehen  Figuren  (siehe  weiter  unten)  ähnlichen  Verästelung  auf  dem  Glase 
ausbreitet. 

1049  Bei  dem  Uebergang  der  Funken  von  den  Belegungen  zu  dem  Isolator 
eines  Condensators  und  umgekehrt  wird  die  Oberfläche  des  ersteren  ver- 
ändert, wie  die  von  G.  Karsten1)  zuerst  beobachteten  Hauch  bil  der 
zeigen. 

Legt  mau  auf  eine  wohlgereinigte  Platte  von  Spiegelglas,  Glimmer, 
Pech,  welche  auf  einer  Metallplatte  ruht,  einen  recht  erhaben  ge- 
schnittenen Metallstempel  oder  eine  Münze,  und  lässt  eine  Reihe  Funken, 
zweckmässig  unter  Einschaltung  eiues  Fuukenmikrometers  mit  '/«  L»ni< 
von  einander  entfernten  Kugeln  vom  Conductor  zur  Münze  und  vou 
dieser  auf  den  Rand  der  Metallplatte  überschlagen,  so  erhält  man  beim 
Entfernen  der  Münze  und  Behauchen  der  Platte  ein  Bild  der  erhteren. 
ein  sogenanntes  Hauchbild.  Bei  Anwendung  vou  Metallplatten,  die  mit 
Pech  bestrichen  sind,  bedarf  man  hierzu  nur  weniger  Umdrehungen  der 
Scheibe  der  Maschine2).  Die  Art  der  Elektricität  des  Condensators  ist 
dabei  gleichgültig. 

1 1  G.  Kars  teu,  Pogg.  Anu.  57,  p.  492,  1842* ;  weiter  untersucht  von  R  i  eiv 
lV>Kg.  Anu.  69,  p.  20,  1849*;  Reibungsel.  2,  p.  224  u.  rlgde.*  —  a)  In  Staub  und 
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Statt  derMetallplatteu  kann  man  auch  Platten  von  allerlei  anderen 
Stoffen.  Glanzpapier,  Holz,  Horn  u.  s.  f..  statt  der  Stempel  auch  geschnit- 
tene Steine,  auch  z.  Ii.  einen  auf  Papier  in  Kupfer  gestochenen  Kreis 
verwenden. 

Hierbei  wird  zunächst  die  obere  Fläche  der  isolirenden  Platte  ab- 
wechselnd an  den  hervorragenden  Stellen  des*  Stempels  geladen,  wobei 
die  Ladung  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  eindringt,  und  dann  wieder  ent- 
laden, so  dass  abwechselnd  gerichtete  Ströme  in  ihrer  Oberfläche  entstehen, 
weiche  dadurch  mechanisch  verändert  wird. 

Auch  auf  der  unteren,  an  der  Metallplatte  liegenden  Seite  der  isoli- 
renden Platte,  z.H.  einer  Glimmerplatte,  finden  an  den  erhabenen  Stellen 
des  Stempels  ähnliche  Ladungen  und  Entladungen  statt,  so  dass  auch  hier 
ein.  wenn  auch  meist  weniger  vollkommenes  Hauchbild  sowohl  auf  der 

•  ilimiuerplatte,  wie  auf  der  Metallplatte  entsteht.  Amieichtesten  bilden 
■ich  die  Hilder  auf  Platin.  Werden  die  Platten  vollständig  gereinigt,  z.  B. 
las  Platin  durch  Glühen,  Waschen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  und 
Wasser  und  wiederholtes  Glühen,  so  entstehen  die  Hauchbilder  nicht:  ein 
neuer  Beweis,  dass  sie  von  mechanischer  Veränderung  der  auf  den  Metal- 
len angehäuften  Oberflächeuschichteu  herrühren,  welche  je  nach  dem  Putz- 
luaterial  der  Platte  (Oel,  Zinnasche  bei  Messing,  Alkohol,  Knochenasche 
!'H  Platin)  verschieden  sein  können.  Da  diese  Schichten  durch  die  Ent- 
gangen entfernt  werden,  so  kann  sich  auf  den  dadurch  gereinigten 
Hillen  der  Platte,  wenn  sie  z.  B.  aus  Messing  besteht,  beim  Einsenken 
iu  Kupfer-  oder  Silberlösung  als  negativer  Elektrode  «las  Metall  der 
I Zornig  überwiegend  niederschlagen. 

Wird  der  Stempel  auf  den  isolirenden  Platten,  z.  B.  Glimmerplatten. 
längere  Zeit  dem  Funkenstrome  des  Conductors  ausgesetzt,  so  ändert 
»ich  das  Hauchbild  und  erscheint  getrübt,  in  dem  nun  umgekehrt  vom 
Stempel  die  condensirten  Schichten  losgerissen  und  auf  die  Platte  über- 

*  ragen  werden. 

An  die  K  a  rs  t  e  n '  sehen  Hauchbilder  schliessen  wir  die  sogenannten  1050 
Haubbilder  an,  welche,  statt  durch  directen  Uebergang,  durch  Influenz 
'1t  Klektricitäten  auf  Nichtleitern  entstehen. 

Stellt  man  einen  Metallstempel  mit  erhabener  Schrift  auf  eine  Pech- 
rfiche,  lässt  auf  den  Stempel  aus  dem  Knopf  der  Leydener  Flasche  Elek- 
'rirität  strömen,  am  besten,  indem  mau  denselben  einer  feinen  an  dem 
Tempel  befestigten  Nähnadelspitze  nähert,  hebt  den  Stempel  an  einem 
i-olirenden  Griff  ab  und  bestäubt  die  Pechplattc  mit  Mennige-Schwefel- 

Kauoh  enthaltender  Luft  schlägt  sieb  zuweilen  sofort  nach  Abheben  des  Steni- 
i*rl*  auf  der  Platte  der  Staub  und  Rauch  in  Form  eines  Staubbildes  nieder,  wel- 
h<«*  mit  der  Zeit  so  stark  wird,  dass  es  schon  ohne  Behauchen  sichtbar  ist. 
H  ie»B ,  1.  c. 

li  Kur  s  ten,  Pojfjf.  Ann.  .r)8 ,  p.  11."»,  1 84:i* :  s.  auch  Knurr,  Pogif.  Ann. 
♦>l.  j..  ISx,  1S44#. 
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pulver,  so  erscheint  das  Bild  des  Stempels,  wenn  die  Flasche  positiv 
geladen  war,  roth  auf  einem  mit  krausen  gelben  Figuren  erfüllten  Grunde 
und  mit  einem  gelben  Strahlenkranz  umgeben ;  wenn  die  Flasche  negativ 
geladen  war,  gelb  auf  rothem  Grunde.  Wird  der  Stempel  vor  dem  Ab- 
nehmen leitend  berührt,  so  sind  die  Figuren  weniger  deutlich 

Nach  der  Farbe  sind  die  Figuren  durch  die  auf  der  Harzfläche  durch 
Influenz  angehäufte,  der  Elektricität  des  Stempels  entgegengesetzte  Elek- 
tricität  gebildet,  weshalb  ein  Ueberströmen  der  Elektricität  des  Stempels 
in  diruptiven  Entladungen  bei  zu  starker  Ladung  vermieden  werden 
muss.  Deshalb  gelingen  auch  die  Figuren  sehr  gut  bei  Verbindung  des 
Stempels  mit  dem  einen  oder  anderen  Pol  einer  trockenen  Säule,  wobei 
sie  zwar  verschieden  gefärbt,  aber  sonst  ganz  gleich  gestaltet  erschei- 
nen.  Mit  Lycopodiumpulver  siud  sie  vollkommen  gleich. 

Erzeugt  man  die  Staubbilder  in  verdünnter  Luft  unter  der  Glocke 
der  Luftpumpe,  so  ist  das  Bild  des  Stempels  ganz  scharf  auf  bestäubtem 
Grunde. 

Bei  starker  Elektrisirung  des  Stempels,  z.  B.  bei  Verbindung  mit 
dem  Conductor  der  Elektrisirmaschine  in  verdünnter  Luft,  erscheinen 
zuweilen  die  Bilder  anomal  gefärbt,  indem  danu  direct  Elektricität  von 
dem  Stempel  auf  die  Pechplatte  übertritt. 

1051  Auch  zwischen  zweien  einige  Millimeter  von  einander  entfernten 
parallelen  Glasplatten  oder  in  einander  geschobenen  Glasröhren  (bei  den 
sogenannten  Ozonröhren),  welche  ausserhalb  mit  Metallplatten  armirt  sind, 
geht  bei  Verbindung  derselben  mit  den  Polen  eines  Inductoriums,  resp. 
mit  den  Conductoren  der  Influenzmaschine,  deren  Kugeln  bis  auf  eine 
kleine  Entfernung  einander  genähert  sind,  ein  Strom  von  kleinen  bläu- 
lichen Funken  über,  indem  die  Belegungen  abwechselnd  im  einen  oder 
andern  Sinne  geladen  werden,  durch  Influenz  die  ungleichnamigen  Elek- 
tricitäten  auf  den  inneren  Oberflächen  der  Glasplatten  anziehen,  während 
die  ihnen  gleichnamigen  sich  im  Funkenscheine  ausgleichen;  dann  aber 
entladen,  wobei  sich  wiederum  die  vorher  angezogenen  Elektricitäten 
ausgleichen. 

Streut  man  Schwefcl-Mennige-Pulver  auf  die  inneren  Seiten  der  m> 
verwendeten  Platten,  so  kann  man  bei  einseitiger  Richtung  der  Ent- 
ladungen ihre  Ladung  an  den  gebildeten  rotheu  Flecken  und  gelben 
Sternen  nachweisen.  Bei  abwechselnder  Richtung  zeigen  beide  Platte«) 
beide  Arten  von  Figuren  2). 

1052  Führt  man  einer  Leydener  Flasche  continuirlich  Elektricität  zu,  so 
gehen  auch  von  dem  Rande  der  positiven  Belegung  zu  dem  der  uegati- 
ven  dauernd  büschelartig  verzweigte  Entladungen  über  die  Glaswand 
über;   wobei,  wie  bei  Verbindung  eines  Conducton  mit  einer  freien 


l)  Kien»,  1.  c.  -  ,J)  v.  Bezold,  Pogg.  Ann.  140,  p.  146,  1*70\ 
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Spitze,  das  mit  der  inneren  Belegung  verbundene  Quadrantelcktrometer 
einen  festen  Stand  annimmt 

Entladet  man  eine  geladene  Leydener  Flasche  im  Dunkeln,  so  leuchtet 
auch  der  Rand  derselben  auf  -);  namentlich,  wenn  die  Flasche  einige  Zeit 
Haden  gestanden  hat.  Bei  den  positiven  Flaschen  der  Holt 7/ sehen 
Maschine  beobachtet  man  diese  Erscheinung  sehr  deutlich  und  bei  jeder 
Entladung,  selbst  schon  bei  schwachen  Ladungen;  bei  stärkeren  tritt  sie 
uoch  deutlicher  hervor.  Firnissen  der  unbelegten  Theile  mit  einem  sehr 
gut  bohrenden  Lack  hindert  die  Erscheinung  mehr  oder  weniger. 

Dies  rührt  davon  her,  dass  sich  bei  der  Ladung  von  den  Belegungen 
aus  die  beiden  Elektricitäten  derselben  aucli  über  die  benachbarten  Glas- 
flächen verbreiten  und  nach  der  Entladung  zu  den  Belegungen  zurück- 
strömen. 

Durchschneidet  man  die  Belegungen  einer  Leydener  Flasche  viel- 
fach, oder  bildet  sie  aus  Feilspänen,  so  springen  ausserdem  zwischen 
ihnen  bei  der  Ladung  uud  noch  deutlicher  bei  der  Entladung  überall 
Funken  über,  so  dass  die  ganze  Oberfläche  von  Blitzen  durchzogen  ist. 

In  verdünnter  Luft  hatte  schon  Noll  et3)  diese  Erscheinungen  be-  1053 
(  buchtet  Eine  Flasche  mit  langem  Halse  war  durch  einen  Metallhahn 
^blossen,  von  welchem  ein  Draht  in  die  Flasche  ging.  Der  Boden  der- 
*lben  war  mit  Stanniol  bedeckt.  Wurde  die  Flasche  nach  dem  Eva- 
cuiren  geladen,  so  gingen  helle  baumförmige,  leuchtende  Blitze  im  Innern, 
namentlich  auf  der  Glaswand  von  dem  Metallhahn  bis  zu  den  Rändern 
ler  äusseren  Belegung;  ebenso  erschienen  sie  beim  Entladen.  War  der 
lh*aht  unten  spitz,  so  zeigte  sich  je  nach  der  Natur  der  Elektricität  da- 
rbst ein  Büschel  oder  Glimmlicht. 

Sind  die  Belegungen  der  Coudensatoren  nicht  gleich  gross,  belegt  1054 
Toan  z.  B.  eine  reine  Glastafel  von  etwa  36  cm  Kante  auf  einer  Seite  mit 
Manniol  oder  legt  sie  auf  eine  Blechscheibe,  bringt  auf  die  andere  Seite 
'ine  kreisrunde  Stanniol-  oder  Blechscheibe  von  etwa  10  cm  Durchmesser 

verbindet  die  Belegungen  dieser  F  ran  kl  i  n' sehen  Tafel  mit  den 
1  onduetoren  der  Ho ltz' sehen  Maschine,  welche  sich  durch  die  einander 
jegen  überstehenden  Kugeln  entladen ,  so  bemerkt  man  bei  jeder  Ent- 
ladung ein  Aufleuchten  des  unbelegten  Theiles  mit  hellen  Strahlen. 
Ihese  Erscheinung  ist  schon  lange  unter  dem  Namen  der  elektrischen 
Rose  bekannt.  Da  die  unbelegten  Theile  der  (riasplatte,  wo  sie  der 
"inen  Belegung  gegenüberstehen,  ebenso  geladen  sind,  wie  die  ihnen  be- 
achbarte  Belegung,  so  kehrt  die  daselbst  aufgehäufte  Elektricität  wieder 
:u  letzterer  bei  der  Entladung  zurück.  Ist  die  unbelegte  Stelle  zu  gross,  *o 

de  Luc,  ldees  sur  la  Meteorologie ,  deutsch  1,  p.  416,  Jj.  517,  1787'.  — 
Saxtorpb,  Klektrieitätalehre ,  deutsch  von  Fangel,  1803,  1,  p.  343*,  auch 
logtrendorff.  Berl.  Monatsber.il.  Nov.  1867*;  Pogg.  Ann.  133,  p.  152,  1867'.  — 
J>  Sollet,  Recherch.  p.  426,  1749.   Priestley,  Gesrh.  d.  El,,  deutch  p.  67*. 
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bleiben  ihre  Ränder  dunkel .  indem  s-ic-li  wahrscheinlich  wesentlich  von 
der  leitenden  Belegung  aus  die  Elektrieität  über  jene  Stelle  ausbreitet. 

Die  Verästelungen  der  Entladung  auf  dem  Glase  dürften  von  partiel- 
ler Bindung  grösserer  Elektricitätsmengen  an  einzelnen  Stellen  in  Folge 
der  adhärirenden  Feuchtigkeit  herrühren. 

1055  In  verdünnter  Luft  bis  zu  24  bis  30  cm  Druck  bleibt  die  Erscheinung 
unverändert ,  bei  noch  schwächerem  Druck  erscheint  nur  ein  feiner 
Lichtschimmer  an  den  Rändern  der  Belegung,  bestehend  an  der  positiven 
Belegung  (namentlich  sichtbar,  wenn  sie  kleiner  ist.  als  die  andere)  in 
kurzen  hellen  Lichtfranzen ,  an  der  negativen  in  einer  dunkeln  Zone, 
welcher  ein  blaues  mildes,  viel  weiter,  als  die  positiven  Franzen  ausge- 
breitetes Licht  folgt. 

1056  LTiu  diese  Erscheinungen  dauernd  zu  erhalten,  lässt  Rosset ti1)  in 
trockener  Luft  zwischen  den  Couductoren  der  Hol  tz' sehen  Maschine- 
Funken  überschlagen,  verbindet  erstere  aber  zugleich  mit  zwei  Drähten, 
deren  einer  mit  der  Belegung  einer  nur  einerseits  mit  Stanniol  bekleb- 
ten Franklin' sehen  Tafel  von  12  cm  Durchmesser  und  1,3  mm  Dick«- 
verbunden  ist,  deren  anderer  mit  seinem  Ende  auf  die  unbelegte  Flächt 
derselben  aufgesetzt  ist.  Ist  letzterer  positiv  und  die  Schlagweite  der 
Funken  klein  (4  bis  5  mm),  so  erscheinen  sehr  häufig  Funken  und  aui 
der  unbedeckten  Seite  der  Glasplatte  bildet  sich  eine  kreisähuliche  Cnrve. 
die  durch  einen  radialen,  seine  Stelle  oft  wechselnden  Arm  mit  den  Enden 
des  Drahtes  verbunden  ist.  Bei  grösserer  Schlagweite  gehen  nach  aussen 
verzweigte  Aeste  von  der  Curve  aus.  Ist  der  Draht  auf  der  unbelegten 
Seite  der  Platte  negativ,  so  entsteht  unter  demselben  ein  heller  Fleck,  von 
welchem  Verästelungen  ausgehen,  die  mit  wachsender  Schlagweite  immer 
weniger  verzweigt  sind. 

Wird  die  unbelegte  Seite  des  Glases  behaucht,  so  hört  die  Er- 
scheinung vorübergehend  auf. 

Statt  der  Holt  z' sehen  Maschine  kann  mau  auch  ein  Inductoriuiu 
verwenden2),  von  welchem  fast  ausschliesslich  die  Oeffnungs  ströme  di« 
Ladung  der  Frank  Untschen  Tafel  bewirken. 

1057  Die  Ladungen  der  Ränder  der  Franklin' scheu  Tafeln  können  durch 
Bestaubung  mit  Mennige-Schwefelpulver  nachgewiesen  werden.  Sie  be- 
stehen von  den  Belegungen  ausgehend  aus  einer  neutralen  und  einer  ent- 
gegengesetzt geladenen  Zone.  Durch  die  vielfachen  Influenzwirkungen 
beider  Belegungen  uud  des  geladenen  Glases  werdcu  die  Erscheinungen 
eomplicirt. 

Bei  Fra  ukl  i  n' M-hcn  Tafeln  mit  zwei  verschieden  grossen  Belegun- 
gen wächst  die  Ausdehnung  der  neutralen  Zone.  Wenn  die  Grösse  null* 

!l  Rossetti,  Xuovo 
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:u  Yerschieden  ist,  dehnt  eich  die  neutrale  Zone  um  die  kleinere  Belegung 
herum  bis  weiter  zum  Rande  der  grösseren  aus  *),  worauf  die  noch  grössere 
elektrische  Zone  folgt  (wobei  indess  die  Influenz  der  Belegung  auf  das 
Pulver  mit  zu  beachten  wäre).  Auch  die  grössere  Belegung  ist  von  einer 
j'  Utralen  und  elektrisirten  Zone  umgeben. 

Diese  Zeichnungen  beruhen  wiederum  darauf,  dass  sich  die  freien 
Flächen  des  Isolators  von  den  Belegungen  aus  laden,  aber  auch  die  auf 
eder  Seite  derselben  gestreuten  Pulver  durch  die  Elektricität  der  ander- 
nitigen  Belegung  beeinflusst  werden. 

Nach  dem  Entladen  einer  Leydener  Flasche  entstehen  auch  beim 
Bestäuben  der  Ränder  Figuren ,  welche  sich  daraus  herleiten ,  dass  nun 
entgegengesetzt  Elektricitäten  von  den  unbelegten  Rändern  der  Belegung 
zuströmen. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  diese  Entladungen  auch  media-  1058 
rasche  Wirkungen  und  Wärme  hervorrufen  können.    Wird  daher  eine 
L#jdener  Flasche  bis  auf  ihre  Zuleituugsdrähte  in  einen  mit  einem 
Manometer  verbundenen  Cylinder  luftdicht  eingeschlossen,  geladen  und 
:ann  entladen,  so  zeigt  das  Manometer  eine  Volumenzunahme  der  Luit 
im  Cylinder  an,  die  aber  sofort  wieder  zum  grünsten  Theil  verschwindet. 
Die*  geschieht  auch  bei  sorgfältigster  Vermeidung  aller  Funkenüber- 
zange  zwischen  den  metallischen  Theilen  der  Belegungen.  Ist  die  äussere 
Biegung  der  Flasche  netzförmig  durchschnitten,  so  ist  die  Volumen- 
ranahme  ziemlich  unverändert,  indem  sich  dafür  die  leuchtende  F,nt~ 
«dang  am  Rande  weiter  'ausbreitet.    Wird  die  Flasche  durchschlagen, 
o  ist  dieselbe  geringer.    Von  der  Grösse  der  inneren  Belegung  ist 
-i*  anabhängig,  wenn  dieselbe  gleich  oder  grösser  ist,  als  die  äussere. 
M  *ie  viel  kleiner,  so  wächst  dieselbe.    Im  letzteren  Falle  wird  wegen 
der  Kleinheit  der  Belegung  das  Potential  grösser,  im  anderen  kleiner. 
Üem  entsprechend  breitet  sich,  wenn  die  innere  Belegung  kleiner  ist, 
Jie  leuchtende  Entladung  auf  dem  Rande  vollständig  aus,  während 
ti  gleichen  Belegungen  kurze  lebhafte  Funken  entstehen,  und  wenn  die 
aaere  grösser  wird,  die  einzelnen  Lichtblitze  zwischen  den  Belegungen 
bald  von  der  einen  bis  zur  anderen  übergehen.    Mit  wachsendem  ausse- 
gln Widerstande  nehmen  die  inneren  Funken  an  Helligkeit  und  Ab- 
lehnung ab.  —  Bei  einer  inneren  Belegung  von  Quecksilber  statt  von 
Stanniol  wird  die  innere  Entladung  stets  cet  par.  stärker;  sonst  treten 
dieselben  Verhältnisse,  wie  bei  Stanniolbeleguugen  auf2). 

Ist  die  eine  Elektrode  sehr  klein,  eine  Drahtspitze,  so  breiten  sich  1059 
iie  beiden  Elektricitäten  von  derselben  auf  dem  ihnen  gegenüberstehen- 
den Körper  ebenfalls  verschieden  aus. 

!)  Villa  ri,  Mein,  di  Bologna  [4]  2,  p.  101,  1880*;  Beibl.  5,  p.  460*  Wei- 
tere Ausführungen  dieses  ziemlich  secundären  Gegenstandes  siehe  Vi  1 1  a r  i ,  ibid. 
I*]  3.  U.  Mai,  10.  Nov.  1882*;  Beibl.  7,  p.  782*.  —  a)  Villari,  1.  v. 
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So  erscheint  auf  Glas-  oder  Harzplatten,  auf  deren  eine  Fläche  man 
eine  Metallspitze  aufsetzt,  welcher  man  den  Knopf  einer  geladenen  Lei- 
dener Flasche  nähert,  namentlich  wenn  die  Platte  auf  einer  abgeleiteten 
Metall  platte  anfliegt,  welche  die  der  oberen  Fläche  zugeführte  Elektrici- 
tät bindet,  bei  Zufuhr  von  positiver  Elektricität  eine  mehr  strahlige  Licht  - 
tigur.  bei  der  ron  negativer  eine  mehr  abgerundete,  bläulich  leuchtende 
Scheibe. 

Dass  diese  Figuren  auf  Krystallflächen  elliptische  Gestalt  annehmen, 
haben  wir  bereits  Bd.  II,  §.  77  erwähnt. 

Wie  in  der  Luft,  ist  auch  auf  der  Oberfläche  von  Dielektricis  mei?t 
ein  grösseres  Potential  zur  Entladung  der  positiven  Elektricität  erforder- 
lich, als  zu  der  der  negativen;  nur  in  gewissen  Fällen  zeigen  sich  Aus- 
nahmen. Klebt  man  analog  zwei  gabelförmige,  je  in  eine  Spitze  und  in 
eine  Scheibe  endende  Stanniolstreifen  C  und  J),  Fig.  282,  so  auf  eiiu- 
Ebonitplatte,  dass  je  Scheibe  und  Spitze  bei  a  und  b  einander  gegenüber- 
stehen und  ist  die  Gabel  C  mit  dem  positiven  Pol  einer  Influenzmaschine. 
D  mit  der  Erde  verbunden,  so  springen  die  Funken  bei  b  über;  ist  C 
negativ,  bei  a;  so  dass  wiederum  die  positive  Elektricität  stets  von  der 
stärker  gekrümmten  Fläche  zur  schwacher  gekrümmten  übergeht l). 
Fig.  282.  Fip.  283. 


a 

o 


o 


b 

Nur  bei  grosser  Nähe  der  Elek- 
troden kehrt  sich  die  Erscheinung 
um  *),  offenbar  in  Folge  der  durch 
die  Influenz  geänderten  Dichtigkeit 
auf  den  Scheiben. 

Bestreut  man  die  Platte  mit  Mennige-Schwefelpulver,  so  bilden  sich 
an  beiden  Enden  der  positiven  Gabel  C  positive  Lichte nberg'schc 
Figuren  (s.  w.  u.),  die  Enden  der  negativen  bedecken  Bich  mit  Mennig*'. 
Dabei  sind  die  Figuren  an  der  Seite,  wo  der  Funken  erscheint,  viel  ver- 
kümmerter,  als  an  der  anderen,  wo  also  eine  stärkere  Büschelentladun^: 
Huftritt.   Wird  die  Gabel  C  negativ,  so  sind  die  Figuren  weniger  deutlich 

Enden  die  Gabeln  in  Ringen  und  in  Spitzen,  welche  in  der  Mitte  der 
crsteren  aufgesetzt  sind,  Fig.  283,  so  geht  wiederum  bei  positiver  Ladung 
von  C  der  Strom  bei  b  über '). 

Legt  man  zwei  concentrische  Drahtringe  um  eine  iu  ihrein  Ceu- 
trum  befindliche  Spitze,  und  verbindet  den  grossen  Ring  mit  derselben, 
so  geht  bei  positiver  Ladung  der  beiden  letzteren  der  Funken  von  der 
Spitze  zum  mittleren  Ring,  bei  negativer  vom  mittleren  zum  grossen 

')  von  Bezold,  Sitzungnber.  d.  konigl.  Münchener  Akad.  1880,  p.  6*-M 
Wied.  Ann.  11,  p.  7W.  —  2)  Do u  bra  v a ,  Fdektrinche  Zustände,  p.  2"»*. 
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Ring.  Wird  in  die  Schliessung  eine  Büschelentladuug  eingeführt,  so 
leuchtet  im  ersten  Falle  der  Raum  zwischen  Spitze  und  Mittelring,  im 
zweiten  erscheint  nur  an  der  Spitze  ein  leuchtender  Lichtschein.  Wird 
zwischen  die  Spitze  und  die  Ringe  ein  Kartenblatt  gebracht,  so  erleuch- 
tet sich  der  Raum  zwischen  den  Ringen 

Bewirkt  man  bei  diesen  Versuchen,  dass  die  negative  Entladung  bei  1061 
einer  geringeren  oder  einer  ebenso  grossen  Elektricitätszufuhr  beginnt, 
Fig.  28*.  Fig.  285.  w*e  die  positive,  so  bilden  sich, 

4.  wie  in  der  Luft  (§.  815),  beide 

Büschel  fast  gleich  aus. 

So  sind  zwischen  zwei  auf 
Papier  geklebten  Stanniolblät- 
tern (Fig.  285)  beide  Büschel  fast 
gleich  gestaltet,  indess  ist  das 
negative  Büschel  kürzer.  Zwi- 
schen einem  Ringe  und  einer 
Spitze  tritt  dasselbe  ein,  nur  ist,  wenn  die  Spitze  negativ,  das  Büschel 
klein,  wenn  sie  positiv  ist,  gross.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  einer 
Spitze  inmitten  einer  Kugel  von  Drahtgeflecht2). 

In  einzelnen  Fällen  ändert  auch  die  Natur  des  Dielektricums,  auf  1062 
welchem  die  Büschel  entstehen,  ihre  relative  Ausbreitung  ab. 

Bringt  man  auf  die  entgegengesetzten  Seiten  eines  Karteublattes 
zwei  einander  gegenüberstehende  Spitzen,  so  ist  in  der  Luft  (auch  in 
Sauerstoff"),  wie  gewöhnlich,  das  positive  Büschel  länger.  Tränkt  man  die 
Karte  mit  Olivenöl,  ist  umgekehrt  das  negative  Büschel  lang  und  buschig, 
der  positive  kleiner  und  sternförmig3) 

Befinden  sich  über  einer  Glasplatte  zwei  mit  den  entgegengesetzt  1063 
geladenen  Conductoren  einer  Elektrisirmaschine  oder  einer  Batterie  ver- 
bundene Spitzen  oder  Kugeln,  so  kann  bei  der  Entladung  der  Funken  auf 
«ler  Oberfläche  der  Dielectrica  übergehen.  Dabei  wird  sie  daselbst  zersetzt 
und  rauh;  sowohl  durch  die  mechanische,  wie  durch  die  thermische  Wir- 
kung der  Funken,  durch  welche  die  Silicate  des  Glases  zersetzt,  Alkalien 
Terflüchtigt  werden  4)  und  Kieselsäure  zurückbleibt  ').  Man  beobachtet  da- 
bei neben  der  centralen,  tief  eingegrabenen  Zone  eine  Reihe  von  Neben- 
zonen  von  mehr  oder  weniger  zersprengtem  Glase,  welche  theils  durch 
die  verschieden  heissen  Schichten  des  Funkens,  besonders  aber  wohl,  wie 
die  Erscheinungen  bei  dem  Gleiten  der  Funken,  durch  Erschüttcrung.s- 
wellen  gebildet  sind8). 

')  Do  11  brav»,  Elektr.  Zustände,  p.2f>*.  —  a)  Doubrava,  ibid.  p.  26*.  — 
/  Doubrava,  ibid.  p.  28*.  —  4)  Simon,  Gilb.  Ann.  30,  p.  f>7,  18oh*.  Ca- 
rillo,  Elektricitätsdehre,  deutsch  p.  172,  1779*.  —  6)  Prien tley.  Geschieht* 
Jer  Elektricitat ,  deutsch  p.  473,  1772*.  —  •)  Vergl.  hierüber  ausführliche  Be- 
Wiidomn,  KlektrieitM.  IV.  49 
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Bei  verschiedenen  Ladungen  q  und  Zahlen  s  der  Batterieflaschen  siud 
nach  Villari  die  Quadrate  der  Durchmesser  D  der  mittleren  Zone  der 
Funkenbahnen,  also  die  Querschnitte  bei  gleichem  Potential  q/e  etwa 
den  Laduugen  q  proportional;  z.  B.  wenn  q  =  l  —  24,  *  =  4  —  96 
war,  betrug  D?  q  von  0,23  bis  0,30. 

So  werden  oft  die  Funkcnentladungen  über  den  Rand  der  Leydener 
Flaschen  in  denselben  eingegraben. 

Ist  dabei  die  Glasfläche,  über  welche  der  Funken  geht,  mit  eiiier 
mit  einem  Gewicht  belasteten  Elfenbeinplatte  bedeckt,  so  wird  das  Glas 
event.  zu  feinem  Pulver  zersprengt.  Ist  die  Glasplatte  sehr  dick,  so 
irisirt  sie  in  Folge  der  Abblatterung  dünner  Stücke  Die  auf  dem  Glase 
verzeichnete  Funkenbahn  leitet  die  Elektricität  *). 

Haucht  man  auf  eine  Glimmer-  oder  Pech-  oder  Glasplatte,  über  welche 
zwischen  Spitzen  ein  Funken  gegangen  ist,  so  erscheint  die  Funkenbahu 
hell  auf  der  trüb  angehauchten  Fläche.  Bespülen  mit  einer  Flamme 
ändert  die  Figuren  nicht,  welche  Jahre  lang  bei  neuem  Behauchen  wieder 
erzeugt  werden  können.  Lässt  man  ebenso  Funken  von  einer  Spitze  auf 
eine  polirte  Gold-  oder  Silberplatte  überschlagen,  so  erscheint  auf  der 
behauchten  Fläche  ein  heller  spiegelnder  Kreis  um  die  Funkenstelle.  Posi- 
tive und  negative  Elektrik rung  des  die  Funken  liefernden  Conducton 
wirken  ganz  gleich5). 

Bei  hinlänglich  grosser  Poteutialdiffercuz  zwischen  den  Elektroden 
kann  die  Entladung  sogar  durch  das  Innere  von  festen  Nichtleitern  hin- 
durchgehen. 

So  kann  Glas  durch  den  Funken  durchbohrt  werden.  Man  füllt 
eine  Kugel  von  dünnem  Glase  mit  Wasser,  Quecksilber  oder  EisenfeileD. 
verbiudet  letztere  mit  der  einen  Kugel  eines  Henley' sehen  Ausladers  und 
brinfft  die  andere  Ausladerkugel  an  die  Oberfläche  der  Glaskugel.  Bei 
der  Entladung  wird  die  Kugel  in  einem  Loche  durchbohrt,  von  welchem 
radiale  Risse  ausgehen.  Siud  im  Glase  Luftblasen,  so  geht  die  Durch- 
bohrung vorzüglich  durch  letztere  hindurch  4). 

Füllt  man  eine  Glasflasche  mit  Olivenöl,  steckt  durch  den  Kork 
einen  im  rechten  Winkel  gebogenen  Draht,  dessen  unteres  Ende  nahe 


obachtuugen  von  Villari,  Atti  della  lt.  Accad.  di  Napol»  [2]  1,  7.  April  1883*  . 
Beibl.  7,  p.  786*. 

>)  Uenley,  8iehe  Cavallo,  I.  c.  —  a)  Wenn  Villari  (Mem.  di  Bologna 
[4l  4,  10.  November  1882*;  Beibl.  7,  p.  788)  beobachtete,  dass  versilberte  Glas- 
platten viel  leichter  von  einer  durch  die  Silberbelegung  geleiteten  Entladung 
zersprengt  weiden ,  als  uubelegte,  auch  wenn  sie  noch  mit  einer  zweiten  Glan- 
platte  bedeckt  Kind ,  ho  Ktimmt  dies  völlig  mit  den  alten  Erfahrungen  über  die 
mechanischen  Wirkungen  von  zersprengten  Drähten  und  Metall  blättern  (vergl. 
Bd.  II,  §.  448).  Amalgamirte  Glasplatten  werden  weniger  leicht  zersprengt, 
jedenfalls  weil  eine  groRse  Arbeit  auf  die  Verdunstung  des  Quecksilbers  verwen- 
det wird.  —  3)  Vergl.  Riesa,  Pogg.  Ann.  43,  p.  85,  1838*.  —  4)  BeccarU. 
Elettric.  art.  p.  142*. 
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der  Wand  der  Flasche  liegt,  und  der  oben  an  den  Conductor  einer  Elek- 
trisirmaschine  gehängt  ist,  und  nähert  der  Aussenfläche  der  Flasche  die 
Hand  oder  eine  Metallkugel,  bo  schlägt  ein  Funken  über,  welcher  das 
Glas  durchbohrt »). 

Steckt  man  zwei  Drähte  couaxial  in  ein  Stück  Holz,  so  das»  ihre 
Enden  in  kleiner  Entfernung  darin  einander  gegenüberstehen,  so  wird 
es  durch  eine  starke  Funkeneutladung  zwischen   ihnen  zertrümmert »). 

Auch  eine  Glasplatte,  welche  zwischen  die  einander  gegenüber-  1(M>5 
Gehenden  Kugeln  des  Henley' sehen  Ausladers  gebracht  wird,  kann 
durch  einen  Entladungsfunken  durchgeschlagen  werden 3).  Man  muss 
hierbei  nur  Sorge  tragen,  dass  der  Funken  nicht  seitlich  über  die  Über- 
wache des  Glases  hinübergeht.  Zur  sicheren  Anstellung  dieses  Versuches 
bedient  man  sich  nach  Holtz4)  eines  dickwandigen,  12  Zoll  langen 
GUsrohres  von  etwa  1  Linie  innerem,  2  3  Zoll  äusserem  Durchmesser, 
welche« ,  au  seinem  einen  Ende  vollkommen  eben  geschliffen ,  auf  eine 
Spiegelplatte  mittelst  eines  Gemisches  von  2  bis  3  Thln.  venetianischem 
Terpentin  und  1  Thl.  Schellack  aufgekittet  ist.  In  dem  Rohre  verschiebt 
»ich  ein  genau  hinein  passender  Draht,  der  oben  etwas  herausragt.  Mit 
U-tzterem  Ende  schraubt  man  den  Draht  in  den  Conductor  oder  versieht 
ihn  daselbst  mit  einer  fest  an  letzteren  gelegten  Kugel.  An  die  Hinter- 
fläche der  Glasplatte  wird  eine  mit  dem  Erdboden  verbundene  Kugel 
angelegt.  Die  Entladung  erfolgt,  event.  ohne  Geräusch  mit  einem  sehr 
hellen  Funken  durch  das  Glas,  wenn  dasselbe  überhaupt  durchbrochen 
wird. 

Man  kann  auf  diese  Weise  leicht  Glasplatten  von  3  bis  4  cm  Dicke 
durchbohren 

Häufig  werden  auch  die  Wände  der  Leydener  Flasche  von  einem 
f  unken  durchbohrt  und  sind  dann  unbrauchbar. 

Statt  der  Elektrisirmaschine  kann  man  auch  ein  Inductorium  ver- 
wenden und  damit  bis  zu  6  cm  dicke  Glasplatten  durchbohren  6).  Dabei 
t«»rt  man  kaum  ein  Geräusch. 

Mit  Verlängerung  des  Schliessungsbogens  wird  die  Fähigkeit  des  l(tf>6 
Funkens,  das  GlaH  zu  durchbohren,  verringert,  indem  dabei  die  Oscilla- 
•  toiwdauer  wächst7),  also  die  Dichtigkeit  der  Entladung  in  jedem  Moment 
und  die  Schlagweite  abnimmt. 


')  Singer,  Elemente,  deutsch  p.  101,  1819*  ;  ganz  ähnlich  ohne  Oel  Holtz, 
B-rL  MonatBber.  1876,  p.  486*.  —  2)  lieccaria,  Klettric.  art.,  Ü.  :>»2.  — 
:IBeccaria,  Klettric.  art.  p.  142*.  —  <)  Holtz,  Pogg.  Ann.  116,  p.  507, 
130,  p.  118,  1867*;  ein  ähnlicher  Apparat  von  Terqucm  und  Tran- 
bin,  J.  de  Phys.  4,  p.  120,  1875*.  —  6)  Kastner  (Lichtenberg'»  Magaz.  VII, 
1"(»2,  8t.  2,  p.  5)  durchbohrte  schon  Glasplatten  bis  zu  V3  Zoll  Durchmesser.  — 
V1  Faye,  Compt.  rend.  53,  p.  684,  1868*;  du  Moncel,  Recherche«  sur  la  Non- 
HomogeneiU-  de  l'etincelle  etc.  p.  28*.  —  7)  Fedd  eisen,  Pogg.  Anu.  112, 
j'-  45fc,  1861*. 
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Deshalb  hat  schon  Nairue1)  gerathen,  Batterien  nur  durch  lange 
Leiter  zu  entladen,  um  das  Zerspringen  der  Flaschen  zu  verhüten. 

1067  Die  Glasplatten  sind  nach  dem  Durchgänge  des  Funkens  entweder 
nur  an  einer  Stelle  von  einem  kleinen  Loche  durchbohrt,  oder  es  zieht 
sich,  namentlich  bei  grösserer  Dicke,  eine  Anzahl  von  Rissen  hindurch. 
Röhrchen,  die  zuweilen  bei  starken  Entladungen  mit  Glasstaub  erfüllt 
sind  und  welche  die  verästelte  Bahn  des  Funkens  bezeichnen,  deren  Zweige 
alternirenden  Entladungen  angehören  können.  Auch  der  Kitt,  mit 
dem  der  Zuleiter  auf  der  Glasplatte  befestigt  ist,  zeigt  strahlige  Fur- 
chen 2).  Dabei  wird  in  Folge  der  Compression  das  Glas  doppelbrechentl 
und  giebt  zwischen  zwei  gekreuzten  NicoP  sehen  Prismen  Farben- 
erscheinungeu. 

Nach  Quincke3)  sollte  hierbei  die  ungleiche  elektrische  Ausdeh- 
nung des  Glases  die  Zersprengung  bewirken. 

Porcellan  wird  ebenso  schwer,  wie  Glas,  Hartgummi,  frisch  ge- 
schmolzene und  dadurch  von  Rissen  befreite  Platten  von  Harz,  Schwefel. 
Siegellack  werden  leichter  durchbrochen  als  Glasplatten.  Abwechselnd 
aus  Harz  und  Glas  geschichtete  Körper  werden  um  so  schwerer  durch- 
brochen, je  zahlreicher  und  je  dünner  die  Schichten  bei  derselben  Ge- 
sammtdicke  sind. 

Kittet  man  Glasplatten  mit  Harz  fest  zusammen  und  lässt  die  Ent- 
ladung parallel  den  Glasflächen  hindurchgehen,  so  verweilt  sie  meist  in 
der  Schicht ,  auf  welche  sie  zuerst  aus  der  Spitze  übergeht.  Sind  Risse 
vorhanden,  so  folgt  sie  diesen  letzteren. 

Die  Lichterscheinungen  im  Glase  bestehen  meist  aus  blitzartig  ver- 
zweigten Linien ,  die  sich  zwischen  den  besser  leitenden  Theilchen  hin- 
ziehen und  bei  fortgesetztem  Durchleiten  der  Elektricität  immer  spär- 
licher werden.  Kehrt  man  die  Polaritäten  um,  so  werden  sie  bei  Beginn 
der  neuen  Entladung  wieder  zahlreicher.  Bei  Wiederholung  der  Ent- 
ladung wächst  die  Zahl  der  Zweige  (bis  mehr  als  30).  An  der  positiven 
und  uegativen  Spitze  zeigen  sich  keine  Unterschiede,  nur  in  Harzschichten 
sind  die  von  der  negativen  Spitze  ausgehenden  Verzweigungen  weniger 
ausgebildet  (s.  §.  822). 

I06S  Wird  der  Strom  der  Maschine  in  zwei  Zweige  getheilt  und  durch 
gleiche  Glasstückc  zwischen  einer  Spitze  und  einer  Kugel,  welche  in  bei- 
den Zweigen  entgegengesetzt  gestellt  sind,  hindurch  geleitet,  so  zeigt, 
sich  kein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  beiden  4). 

I(H>9  Bei  der  Durchbohrung  der  Nichtleiter  hat  die  derselben  häufig  vor- 
hergehende büschelartige  Verbreitung  der  Elektricitäteu  auf  ihrer  Ober 
fläche  einen  wesentlichen  Einiluss. 

l)  Na i nie,  8.  Cavallo,  Elektricität,  deutsch  p.  124.  1779'.  —  2)  Holl/. 
I.e.  —  ;,|  Quincke,  \Vi»«d.  Ann.  10,  p.  :•:»*.',  li<80*.  —  «)  Holtz,  Bt«rl.  Monat, 
ber.  1H7H,  p.  4st;<. 
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Befeuchtet  man  eine  beiderseits  bis  auf  einen  kreisförmigen  Fleck 
mit  Schellack  lackirte  Glasplatte  au  den  freien  Stellen  mit  Chlorcakiuin- 
lögung,  so  kann  man  bei  Entladung  der  Flasche  zwischen  den  auf  beide 
Glasflächen  aufgesetzten  Spitzen  die  leuchtenden  Aeste  verfolgen,  welche 
auf  der  Vorderfläche  roth,  auf  der  Hinterfläche  blau  erscheinen.  Bei 
contrischer  Stellung  entsprechen  sich  die  Aeste  beiderseits;  die  Durch- 
brechung des  Glases  findet  stets  am  Ende  eines  solchen,  wahrscheinlich 
des  stärksten  statt.  Bei  excentrischer  Stellung  gehen  die  Aeste  durch 
einander;  einer  derselben  geht  von  der  negativen  Elektrode  zu  der  der 
positiven  gegenüberliegenden  Stelle  hin,  und  verbreitet  sich  entspre- 
chend den  von  dort  ausgehenden  Aesten.  —  Aehnliches  kann  man  beim 
Berussen  der  Flächen  dauernd  beobachten.  —  Diese  Erscheinungen  kön- 
nen mit  den  mehrfachen  Durchbohrungen  zusammenhängen. 

In  ähnlicher  Weise  verhält  sich  eine  uubenetzte  Glasplatte.  Tropft  1070 
man  nach  von  Waltenhofen  auf  eine  Glasplatte  einen  einige  Centi- 
meter  im  Durchmesser  haltenden  Stearinring  und  stellt  in  seinem  Cen- 
trum zwei  Spitzen  auf  beiden  Seiten  der  Platte  einander  gegenüber,  die 
man  mit  den  Belegungen  einer  Batterie  verbindet,  so  erfolgt  eine  meist 
einfache  Durchbohrung  des  Glases  am  inneren  Rande  des  Ringes. 

Stehen  die  einander  parallelen  Spitzen  auf  einem  Durchmesser  gleich 
weit  vom  Mittelpunkte  auf,  so  wird  eben  daselbst  die  Platte  meist  mehr- 
fach durchbohrt. 

Ebenso  wird  eine  dünne  Glasplatte,  aufweiche  mau  ein  Stearintröpf- 
'hen  gebracht  hat,  zwischen  den  Elektroden  der  Hol tz' sehen  Maschine 
stets  dicht  am  Tropfen  durchbohrt,  namentlich  leicht,  wenn  derselbe  der 
|x>sitiven  Elektrode  zugewendet  ist '). 

Da  bei  hinläuglich  kleinen  Platten  ohne  Stearinfleck  die  Entladung 
iin  den  Rand  geht,  und  wenn  dabei  ein  durchbrochener  Stearinring  auf 
ihnen  verzeichnet  ist,  durch  diese  Unterbrechungsstelle,  so  leitet  die 
Mbernache  des  Glases  oder  die  darauf  befindliche  Luftschicht  besser,  als 
'lie  Oberfläche  des  Stearins.  Die  Elektricität  wird  also  vom  Stearinring 
auf  der  begrenzten  Fläche  festgehalten.  Da  an  ihrem  Rande  die  Dichtig- 
keit am  grössten  ist,  so  wird  sie  auch  ebendaselbst  durchbohrt.  An  dieser 
Erscheinung  wird  nichts  geändert,  wenn  rann  die  innere  Fläche  des 
Ringes  mit  einem  Stanniolblatt  bedeckt. 

Werden  auf  beiden  Seiten  der  Platte  nicht  concentrische  Ringe  von 
Mearin,  Wachs,  Paraffin  angebracht,  in  deren  Mittelpunkten  die  Elek- 
'  roden  aufgesetzt  sind,  so  wird  die  Platte  entsprechend  an  einem  Durch - 
*chnittspunkte  der  Innenränder  der  Ringe  durchbohrt. 

Man  kann  diese  grössere  Schwierigkeit  des  Uebergaugs  der  Elek- 
Tricität  über  die  Stearinfläche  direct  zeigen,  indem  man  die  Kugeln 


')  von  Wal  teuhofen,  Wien.  Ber.  79  p.  33t»,  1*79';  Wied.  Auu.  8, 
|  .  m,  187»*. 
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eines  Fuukenmikrouieters  in  gleicher  Entfernung  (4  cm)  in  Luft,  auf 
einer  Glas  -  und  einer  Steariufläche  einander  gegenüberstellt.  Die  zum 
rebergang  eines  Funkens  erforderlichen,  durch  eine  La ne' sehe  Flasche 
gemessenen  Ladungen  einer  mit  den  Kugeln  verbundenen  Batterie  be- 
trugen 10  bis  11;  8  bis  9  ;  10  bis  10,5  l). 

< 

'1071  Zuweilen  treten  bei  der  Durchbrechung  von  festen  Körpern  eigen- 
tümliche Funkenerscheinungen  ein.  Wird  die  untere  Belegung  eines 
aus  einer  dünnen,  beiderseits  mit  Stanniol  belegten  Glimmerplatte  be- 
stehenden Condensators  auf  eine  Zinnplatte  gelegt,  welche  mit  dem  eineD 
Pol  einer  starken  secundären  Batterie  unter  Einschaltung  einer  Glasröhre 
voll  Wasser  verbunden  ist,  und  die  obere  Belegung  mit  einem  mit  dem 
anderen  Toi  verbundenen  Draht  berührt,  so  schlägt  zuweilen  ein  Funken 
über,  wo  der  Glimmer  zu  dünn  oder  eingerissen  ist.  Dieser  Funken  wan- 
dert in  Form  einer  kleinen  leuchtenden  Kugel  mit  einem  Geräusch  und 
zeichnet  auf  der  Zinnplatte  des  Condensators  eine  tiefe,  gewundene  und  un- 
re gel  massige  Furche,  die  auch  verzweigt  und  unterbrochen  sein  kann.  Zu- 
weilen bleibt  auch  der  Funken  an  einer  Stelle.  Die  G]immerplatte  ist  aut 
dem  Wege  des  Funkens  völlig  durchbrochen  und  an  den  Rändern  des 
Durchbruches  ist  das  Zinn  beiderseits  zu  einer  Reihe  kleiner  Kugeln  ge- 
schmolzen. Hierbei  entsteht  ein  kleiner  wandernder  Lichtbogen,  welcher 
durch  das  Weissglühen  des  Glimmers  noch  heller  wird  J). 

1072  Wie  Glasplatten  werden  auch  ein  oder  mehrere  Kartenblätter,  ein 
Stück  Tappe,  welche  man  zwischen  zwei  spitze  oder  kugelförmige  Metall- 
elektroden, z.B.  in  den  Henley 'sehen  Auslader,  legt,  durchbohrt,  wenu 
man  die  Entladung  einer  Leydener  Batterie  oder  auch  nur  einen  Funken 
der  Elrktrisirniaschine  hindurchgehen  läsbt. 

Dabei  erscheinen  die  Ränder  des  gebildeten  Canals  nach  auB?m 
beiderseits  kraterförmig  aufgeworfen3). 

Der  aus  diesen  Versuchen  gezogene  Schluss,  dass  die  Entladuug 
von  beiden  Seiten  gleichmütig  ausgehe,  ist  nicht  gerechtfertigt;  dunh 
die  plötzliche  mechanische  Auseinandertreibung  der  Masse  weicht  su1 
da  aus,  wo  sie  den  geringsten  Widerstand  findet4). 

Je  kürzer  die  Dauer  der  Entladung  ist,  desto  stärker  ist  die  Wir- 
kung. Wird  daher  dieselbe  Elektricitätsmenge  in  eine  grössere  Batterie 
eingeführt,  so  ist  die  Wirkung  geringer,  ebenso  wenn  der  Schltessungs- 
bogeu  durch  lange  Drähte  oder  durch  Wassersäulen  verlängert  wird. 
Die  Durchbohrung  wird  immer  kleiner  und  zuletzt  ganz  unmerklich  I 


')  Mach  mul  Doubrava.  Wien.  Ber.  78  [2l  p,  T'JS.  1*7i**;  Wied.  Aun. 
8.  p.  462.  l!»7*\  —  3)  Plant  ö.  Comp»,  reud.  87,  p.  :<2.% ,  IST**;  Beibl.  2. 
p.  62o\  —  '»  Symmer.  Phil.  Trans.  51  [l] .  p.  375,  1759*.  —  «)  üeber  d;- 
Cirosse  der  Löcher,  welche  mit  wachsender  Ladung  zunimmt,  sudie  Villari, 
Atü  deiia  R.  Accad.  dt  Xapoli  [2]  1,  7.  April  lt*i»3»;  Beibl.  7,  p.  736*.  - 
*)  Ries«,  Berl.  Monat  sWr.  i>6-\  p.       u.      f..  Abb.  I,  p.  10^*. 


Digitized  by  Google 


Durchbohren  von  Kartenblättern. 


775 


Stellt  man  ein  Kartenblatt  an  verschiedenen  Stellen  zwischen  die  1073 
Elektroden,  so  sind  nach  Gaugain1)  verschiedene  Spannungen  zu  seiner 
Durchbohrung  erforderlich. 

Befindet  sich  die  zu  durchbohrende  Karte  (oder  an  ihrer  Stelle  auch 
eine  Metallplatt«  [s.  w.  u.])  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Elektroden  oder 
auch  näher  an  der  positiven,  so  ist  die  zur  Durchbohrung  nöthige Span- 
nung grösser,  befindet  sich  die  Karte  nahe  der  negativen  Elektrode,  so 
ist  gie  kleiner. 

Diesem  Versuche  entspricht  ein  spaterer  von  Mach  und  Doubrava  4). 

Theilt  man  die  Entladung  der  Batterie  zwischen  zwei  Spitzenpaaren, 
so  dass  zwischen  beiden  gleich  viel  Funken  übergehen,  und  setzt  zwischen 
das  eine  Spitzenpaar  ein  Kartenblatt  vor  die  positive,  zwischen  das 
andere  vor  die  negative  Elektrode,  so  wird  das  Karteublatt  an  letzterer 
durchbrochen.  Werden  die  Spitzen  durch  Kugeln  ersetzt,  so  tritt  die 
Durchbohrung  an  beiden  Stellen  gleich  oft  ein. 

Häufig  wird  ein  Kartenblatt  mehrfach  durchbohrt.  Sehr  deutlich  1074 
bat  dies  Bohnenberg  er3)  beobachtet,  indem  er  in  die  Mitte  eines 
Packetes  Papier  ein  Stanniolblatt  legte.  Im  Papier  zeigten  sich  bis  zum 
Stanniol  mehrere  Löcher  mit  ihrem  Wulst  theils  nach  der  positiven,  theils 
aach  der  negativen  Seite,  welche  zuweilen  nach  innen  seitlich  verliefen 
and  dort  aussahen,  wie  wenn  sie  mit  einem  stumpfen  Pfriemen  gestochen 
wen4). 

Diese  mehrfachen  Durchbohrungen  rühren,  wie  beim  Durchbohren 
ton  Glas,  von  oscillirendcn  Entladungen  her,  welche  unter  den  üblichen 
Versuchsbedingungen  meist  auftreten.  —  Einfache  Entladungen  schlagen 
durch  dünnes  Papier  ohne  sichtbare  Richtung,  durch  dicke  Pappe  mit 
aufgeworfenen  Wülsten  nach  beiden  Seiten  (siehe  §.  1072) :>). 

An  die  vorhergehenden  Erscheinungen  schliesst  sich  ein  schon  im  1075 
Jahre  1766  von  Lull  in6)  angestellter  Versuch  an. 

Setzt  man  die  beiden  Spitzen  des  Ausladers  auf  zwei  etwa  um  13 
bis  15  mm  von  einander  entfernte  Stellen  der  entgegengesetzten  Seiten 
einer  Kart«,  so  wird  dieselbe  bei  einfacher  Entladung  der  Batterie  nur 
unter  der  mit  der  negativen  Belegung  verbundenen  Spitze  durchbohrt. 

Zweckmässiger  klebt  man  auf  die  beiden  entgegengesetzten  Seiten 
einer  Karte  zwei  Stanniolblätter,  welche  an  den  einander  zugekehrten 
Enden  zu  Spitzen  zugeschnitten  sind,  und  daselbst  etwa  10  mm  von 
einander  abstehen.  Verbindet  man  die  beiden  Stanniolbelege  mit  den 
beiden  Zuleitcrn  des  Henley' sehen  Ausladcrs   und  lüsst  den  Schlag 


l)6aagain,  Mondes  9,  p.  524,  1865.  —  a)  Mach  und  Doubrava,  Wien. 
B*r.  80  [2],  p.  331,  187»*;  Wied.  Ann.  9,  p.  61,  1880*.  —  8)  Bohnen!»  er  «er, 
Beitr.  z.  Elektricitätslehre,  St  III.  —  *)  Symmer,  1.  c.  —  B)  Fedderaen, 
Pogjr.  Ann.  112,  p.  455,  1861*.  —  B)  Lullin,  Diasertatio  phyaica  de  ele<*  Mi- 
etete, p.  24,  Geneve  1766.  ^ 
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der  Batterie  hindurchgehen ,  so  wird  die  Karte  wiederum  vor  der  nega- 
tiven Spitze  durchbohrt 1). 

1076  Der  Versuch  ändert  sich  nicht,  wenn  man  statt  der  Stanniolspitzen 
lange  parallele  Stanniolstreifen  oder  concentrische  Ringe,  oder  eine  Spitze 
und  einen  ihr  concentrischen  Ring  anwendet. 

Wird  auf  die  Karte  eine  Reihe  von  Stanniolrhomben  abwechselnd 
auf  die  eine  und  die  andere  Seite  geklebt ,  so  wird  sie  an  allen  an  der 
negativen  Spitze  durchbrochen. 

Durchbohrt  man  die  Karte  zwischen  den  Rhomben  durch  feine 
Oeffnungen,  so  geht  der  Funken  nur  hindurch,  wenn  dieselben  dicht  an 
der  negativen  Elektrode  liegen. 

Nimmt  man  an  der  negativen  Elektrode  das  Papier  mehrfach,  an 
der  positiven  einfach,  so  entstehen  zuletzt  die  Löcher  an  der  positiven 
Spitze  *). 

Die  Arbeit  und  das  Potential  ist  dabei  nicht  grösser,  wenn  das 
Kartenblatt  an  der  positiven  Elektrode  durchbrochen  wird  ,  wie  man  an 
einem  Luftthermometer  im  Schliessungskreise  und  einem  Elektrometer 
nachweisen  kann. 

1077  Ueberzicht  mau  nach  von  Waltenhofen3)  die  Karte  beiderseits 
mit  altem  (verharztem)  Terpentinöl,  venezianischem  Terpentin,  frischem 
Colophonium,  weissem  Siegellack,  Bienenwachs,  gewöhnlichem  Baumöl, 
so  bleibt  das  Verhalten  ungeändert. 

Bei  Ueberzug  mit  Stearin  geht  der  Funken  in  der  Mitte  zwischen 
den  Elektroden  durch. 

Beim  Tränken  oder  Ueberziehen  der  Karte  mit  Wallrath,  frischem 
Terpentinöl,  Glyceriu,  mit  Harzen,  ätherischen  Oelen,  feinem  Olivenöl. 
Ricinusöl,  auch  wiederholt  unigeschmolzenem  Colophonium  geht  im 
Gegentheil  der  Funken  an  der  positiven  Elektrode  über. 

Nach  dem  Verdunsten  der  ätherischen  Oele  kehrt  die  Karte  in  ihren 
früheren  Zuntand  zurück. 

Mit  Schellack  lackirte  Seide  verhält  sich  verschieden,  was  wohl  von 
der  Ungleichheit  ihrer  Beschaffenheit  herrührt. 

Ueberzieht  man  eine  Karte  nur  auf  einer  Seite  mit  Glycerin  und 
stellt  zwei  nicht  conaxiale  Spitzen  auf  ihre  entgegengesetzten  Seiten,  so 
wird  sie  an  der  positiven  Spitze  durchbohrt  ,  wenn  letztere  sich  auf  der 
bestrichenen  Seite  befindet. 

1078  Ganz  analog  verhalten  sich  die  Erscheinungen  bei  Verbindung  der 
Spitzen  mit  den  Enden  der  Iuductiousrolle  eines  Inductoriums,  wobei  ein 
andauernder  Funkenstrom  die  Karte  durchzieht. 

J)  Pictet,  Gilb.  Ann.  43,  p.  218*.  —  s)  Mach  uud  Doubrava,  Wien. 
Ber.  80  [2],  p.  331,  1879*;  Wied.  Ami.  9,  p.  65,  1880*.  —  s)  von  Walten- 
hofen, Pog«.  Ann.  128,  p.  :»8P,  18«6*. 
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Aendert  dabei  die  Hitze  desselben  die  Substanzen,  so  kann  sich  das 
Verhalten  umkehren,  wie  z.  B.  beim  Tränken  der  Karte  mit  Nitrobenzol 
«xier  Lavendelöl  der  Funkenstrom  an  der  positiven  Elektrode  hindurch- 
geht, die  Karte  aber  an  der  negativen  Elektrode  geschwärzt  wird. 

In  verdünnter  Luft  von  10  bis  15  mm  Druck  erscheint  die  Durch-  1079 
kohrnng  in  der  Mitte  zwischen  den  Spitzen  und  rückt  bei  zunehmendem 
Druck  immer  mehr  gegen  die  negative  Elektrode  hin  l). 

Treten  bei  der  Entladung  der  Batterie  resp.  eines  Inductoriums  1(>80 
Ovulationen  und  somit  abwechselnd  gerichtete  Ströme  auf,  so  kann  die 
Aschen  die  Elektroden  gebrachte  Lull  in1  sehe  Karte  an  beiden  Elek- 
troden durchbohrt  werden.  So  wird  nach  Reitlinger3)  eine  beider- 
seits mit  Wasser  benetzte  Karte  in  dem  Schliessungskreis  eines  Induc- 
toriums an  beiden  Spitzen  durchbohrt,  in  dem  einer  Batterie  nur  an  der 
negativen.  Erst  bei  wiederholten  Entladungen  der  letzteren,  wobei  die 
Feuchtigkeit  entfernt  wird,  treten  auch  in  der  positiven  Elektrode  Durch- 
bohrungen ein. 

Auch  bei  Verdünnung  der  Luft  bis  5  mm  Quecksilberdruck ,  wobei 
den  beiden  Strömen  des  Inductoriums  der  Durchgang  ermöglicht  wird, 
zoigen  sich  Unregelmässigkeiten.  Die  Löcher  liegen  nicht  immer  in  der 
Verbindungslinie  der  Elektroden,  sondern  seitlich,  und  selbst  hinter  den 
Spitzen.  Dabei  bemerkt  man  eine  Schwärzung  des  Papieres,  welche  bei 
Urdünnung  der  Luft  erst  zu-  und  dann  wieder  abnimmt.  Auch  dies 
itutet  auf  die  mit  Temperaturänderungen  des  Funkens  verbundenen 
Aenderungen  der  Art  der  Entladung  bin. 

Ueber  den  Grund  der  einseitigen  Durchbohrung  der  Karten  beim  1081 
L  u  i  1  i  n '  sehen  Versuche  sind  mehrere  Hypothesen  aufgestellt  worden. 

Nach  ltiess  soll  diese  Erscheinung  ebenso,  wie  die  ungleiche  Aus- 
breitung der  Lichtenbergischen  Figuren,  darauf  beruhen,  dass  die 
leuchte  Luft  beim  Beginn  der  discontinuirlichen  Entladung  durch  die 
erste  Partialentladung  über  die  Karte  hingeführt  wird  und  dieselbe  negativ 
elektrisirt.  Auf  der  negativen  Fläche  soll  sich  die  positive  Elektricitnt 
t*i  den  folgenden  Partialentladungen  weiter  verbreiten  als  die  negative, 
uod  somit  bis  gegenüber  der  negativen  Spitze  gelangen,  wo  sie  die  Karte 
durchbricht.  In  verdünnter  Luft  fällt  diese  Elektrisirung  der  Karte  fort, 
beide  Elektricitäten  begegnen  sich  in  der  Mitte,  wo  sie  dieselbe  durch- 
brechen'). Dem  entspricht  auch  nach  von  Waltenhofen  die  Durch- 
führung der  Karte  an  der  positiven  Elektrode,  wenn  sie,  wie  in  §.  1077 
erwähnt  ist,  mit  Substanzen  getränkt  ist,  welche,  zum  Wasser  der  Dampf- 
'  lektrisirmaschine  gemischt,  den  Dampfstrom  negativ,  statt  positiv  machen. 

*)  Tremery,  Gilb.  Ann.  23,  p.  426,  1806*  —  *)  Iteitlinger,  Wien.  Ber. 
*1,  p.  759,  1660*  (mit  anderer  Erklärung).  —  s)  Riess,  Beibungsel.  2,  p.  213, 
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Indess  erscheint  diese  Hypothese  nicht  halthar,  da  bei  vorheriger 
Klektrisirung  der  Karte  im  einen  oder  anderen  Sinne  sich  der  Ort  des 
Durchbruchs  nicht  ändert1),  um  so  mehr,  als  auch  die  Erklärung  der 
Lichtenbergi scheu  Figuren  nicht  demselben  Princip  unterliegen  kann 
(8.  w.  u.). 

Reitliuger  (1.  c.)  führt  den  Versuch  auf  die  grössere  Länge  des 
positiven  Büschels  zurück .  in  Folge  dessen  sich  die  Ausgleichungststelle 
beider  Büschel  mehr  an  der  negativen  Elektrode  befinden  soll. 

Hiermit  würde  auch  der  §.  1073  erwähnte  Versuch  von  Gauguin 
stimmen,  wonach  die  Entladung  durch  eine  zwischen  zwei  gleichen 
Kugeln  gebrachte  Karte  bei  geringerer  Spannung  zu  Stande  kommt, 
wenn  der  Theil  des  Funkens  von  der  positiven  Kugel  zur  Karte  länger 
ist,  als  von  der  negativen. 

Der  §.  107l>  augeführte  Versuch,  dass  bei  Verdickung  des  Papieres  an 
der  negativen  Elektrode  endlich  der  Funken  an  der  positiven  übergeht, 
zeigt,  dass  dasselbe  dem  Durchgang  des  Funkens  einen  gewissen  Wider- 
stand darbietet;  es  ist  also  sehr  wahrscheinlich,  dass,  wenn  dieser  Wider- 
stand überall  der  gleiche  ist,  die  Karte  an  der  Stelle  durchbrocheu  wird, 
wo  die  von  beiden  Elektroden  kommenden  Elektricitäten  sich  gegen- 
seitig am  stärksten  anziehen.  Dies  würde  wiederum  bei  der  weitereu 
Ausbreitung  der  positiven  Elektricität  an  der  negativen  Elektrode  der 
Fall  m  in. 

Indess  ändert  sich  in  Kohlensäure  die  Ausbreitung  der  Büschel 
wesentlich,  während  der  Lullin'sche  Versuch  ungeäudert  bleibt.  Auch 
erscheinen  nach  Mach'2)  auf  einer  Keihe  Substanzen,  welche  nach  vod 
Walteuhofen  an  der  positiven  Elektrode  durchbrochen  werden,  die 
positiven  Büschel  länger,  als  die  negativen. 

Doubrava  nimmt  entsprechend  seineu  Voraussetzungen  (Annierk. 
zu  §.  778)  an,  dass  die  Durchbohrung  da  stattfindet,  wo  in  der  Masx 
der  Karte  das  Gefälle  der  Elektricitäten  ein  Maximum  ist ,  also  in  ge- 
wöhnlichen Fällen  au  der  negativen,  in  Olivenöl  an  der  positiven  Elek- 
trode. Wir  haben  schon  (1.  c.)  gegen  diese  Voraussetzungen  Bedenken 
geäussert. 

Somit  bedarf  es  noch  weiterer  Versuche,  die  Ursache  des  Lullin'- 
schen  Versuches  und  den  Eiuiluss  der  Substanz  des  Dielektricums  aul- 
zuklären. 

1082  Auch  leitende  Metallblätter  können  durch  deu  Funken  durchbohrt 
werden,  wobei  indess  ihre  Temperaturerhöhung  eine  bedeutende  Uolle 
spielt.  So  legte  schon  Beccaria5)  zwischen  zwei  Kartenblätter  ein 
Stanniolblatt.  Beim  Durchschlagen  des  Entladungsfunkens  in  einem 
Henl<      -eben  Auslader  waren  die  Karten  bis  zum  Stanuiol  nur  einfach 


!)  Mach  und  Doubrava.  L  c.  — 
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durchbohrt,  ihre  Ränder  gegen  letzteres  aufgetrieben.  Das  Stanniol  war 
mehrfach  durchbrochen  und  an  den  Randern  der  Löcher  geschmolzen. 

Osann1)  hat  derartige  Versuche  angestellt,  indem  er  Stanniolblätter 
theiis  in  Luft,  theils  in  verschiedenen  Flüssigkeiten  zwischen  die  Kugeln 
eines  He  nley'  sehen  Ausladers  oder  zwischen  zwei  in  eine  mit  der  Flüs- 
sigkeit gefüllte  Höhlung  eingekittete,  etwa  1mm  von  einander  abstehende 
Drähte  brachte  und  den  Funken  des  Conducton  hindurchgehen  Hess. 
In  Wasser,  Weingeist  und  Terpentinöl  entstanden  je  zwei  Löcher,  von 
■lenen  namentlich  das  dem  positiven  Funken  entsprechende  relativ  gross 
war.  In  besser  leitenden  Flüssigkeiten,  Kochsalz-,  Pottasche-,  Soda-,  Blei - 
mckerlosung  entstand  je  nur  ein  Loch.  In  Wasserstoff  bildeten  sich  meh- 
rere kleine,  in  Sauerstoff  zwei  grosse  Löcher,  von  denen  das  durch  den 
positiven  Funken  erzeugte  grösser  war;  in  Luft  war  ein  grosses  Loch. 

Aehnliche  Erfahrungen  machte  Zehfuss2),  indem  er  das  Stanniol- 
blatt unter  zwei  zu  feinen  Spitzen  zugefeilte  Drähte  brachte. 

Im  Vacuo  sind  die  Löcher  kleiner,  die  aufgeworfenen  Ränder  wer- 
den um  so  stärker,  je  verdünnter  das  Gas  ist;  ein  Beweis,  dass  nicht 
allein  die  aus  einander  gestäubte  Luft  die  Ränder  aufwirft. 

Schwer  schmelzbare  und  dickere  Blätter  von  Stanniol  oder  von  dün- 
nem Rauschgolde  erhalten  keine  Löcher,  sondern  nur  auf  der  Vorderseite 
Brandflecken. 

Quantitative  Versuche  hierüber  sind  von  Hankel s)  angestellt  worden.  1083 
Auf  eine  in  der  Mitte  mit  einer  kreisförmigen  Oeffnung  von  37  mm 
Durchmesser  versehenen  Zinkplatte  wird  ein  Stück  Stanniol  gelegt, 
welches  die  Oeffnung  bedeckt  und  darauf  eine  Glasplatte  mit  einer  kreis- 
förmigen Oeffnung  von  28  mm  Durchmesser  mittelst  Schrauben  fest- 
gepresst.  Die  isolirt  vejtical  aufgestellte  Zinkplatte  wird  mit  der  äusseren 
Belegung  der  Batterie,  eine  vor  der  Durchbohrung  der  Glasplatte  isolirt 
auf  einem  Schlitten  stehende  poürte  Metallkugel  von  36,4  mm  Durch- 
messer mit  der  inneren  Belegung  der  Batterie  verbunden.  Die  Ladung 
der  Batterie  wird  durch  eine  Lan e'sche  Flasche  gemessen.  Bei  sehr 
geringer  Schlagweite  erscheint  der  Kugel  gegenüber  auf  dem  Stanniol 
«■ine  feiu  gefaltete  matte  Stelle,  aus  welcher  sich  ein  kleines  Zäpfchen  er- 
hebt, und  die  mit  einem  durch  oberflächliche  Schmelzung  glänzenden 
Ringe  und  darauf  mit  einem  matteren,  gegen  das  Stanniol  vertieften, 
aussen  bräunlichen  Saume  umgeben  ist.  Bei  stärkeren  Ladungen  tritt 
in  der  Mitte  eine  Durchbohrung  ein,  welche  von  einem,  mit  wachsenden 
Ladungen  immer  schmaler  werdendem  Saume  umgeben  ist.  Zuletzt  bleibt 
nur  eine  Oeffnung  mit  scharf  nach  hinten  gekehrtem  Rande. 

Die  Grösse  der  Oeffnungen  wurde  durch  ein  Mikroskop  mit  Ocular- 
mikrometer  auf  ihrer  Hinterseite  gemessen.   Es  ergab  sich  bei  Aende- 


l)  Osann,  Pogg.  Ann.  55,  p.  121,  184J*.  —  3)  Zehfass,  Pogg.  Ann.  117, 
p.  487,  1862*.  —  s)  Hankel,  Pogg.  Ann.  129,  p.  135,  l«66*. 
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rang  der  Oberfläche  der  Batterie  bei  constanter  Schlagweite,  sowie  bei 
gleichbleibender  Oberfläihe  5  und  veränderter  Elektrtcitätsmenge  q  der 
Batterie,  da.ss  im  ersten  Falle,  wo  q  $  constant  bleibt,  die  Oberfläche  o 
der  Oeffnung  der  entladenen  Elektricitäts menge,  im  zweiten  Falle,  wo  S 
constant  bleibt,  dem  Quadrat  derselben  proportional  war.  Demnach  ist 
bei  kleinen  Schlagweiten ,  etwa  bis  zu  3.5  mm  die  Oberfläche  der  Oeff- 
nung dem  Quadrat  der  Elektricitätsmenge  in  der  Batterie  direct,  der 
Oberfläche  s  derselben  umgekehrt  proportional,  i  1).  y  =  rottst  q* .  s. 

Bei  verschieden  dicken  Stanniolblättern  sind  cet.  par. 
messer  der  Löcher  umgekehrt  proportional  den  Dicken  derselben  (wobei 
die  Versuche  innerhalb  der  Grenzen  variirten.  das*,  wenn  resp.  13  bis 
1 9  Blatt  Stanniol  5<>0  g  wogen,  die  Durchmesser  der  Löcher  sich  im  Ver- 
bältniss  von  4H.5  zu  H1.5  änderten).  Wurden  in  den  Schliessungskreis 
verschiedene  Widerstände  s  —  0  bis  1045  Linien  von  0,1821  Linien 
dickem  Kupferdraht  eingeschaltet,  so  waren  die  Oberflächen  der  Löcher 
»i  =  consto(l  4-  0.00938 x)~l.  wo  o  die  Oberfläche  ohne  Einschaltung 
ist.  —  Eisendrähte  verhielten  sich  nicht  wesentlich  anders,  als  Kupfer- 
drähte. 

10S4  Die  Ursache  dieser  Erscheinungen  dürfte  auf  der  hohen  Temperatur 
beruhen .  durch  welche  die  Stanniolblätter  als*  Elektroden  an  der  Aus- 
gangsstelle des  Funkens  geschmolzen,  uud  ihre  Theilchen  daselbst  fort- 
geführt, resp.  ringsherum  oxydirt  werden.  Da  die  Entladung  an  der 
positiven  Elektrode  mit  grösserem  Potential  erfolgt,  ist  daselbst  dasLocli 
grösser.  Die  Rückbiegung  der  Bänder  des  Loches  dürfte  als  eine  Reactious- 
erscheinung  aufzufassen  sein  l). 

Etwaige  mehrfache  Durchbohrungen  des  Stanniols  sind  auf  oscilli- 
rende  Entladungen  zurückzuführen ,  weshalb  auch  je  nach  der  Leitung 
die  Resultate  verschieden  ausfallen  können. 


b.    Lichtenbergische  Figuren  und  Ringfiguren. 

1085  Die  ungleiche  Ausbreitung  der  positiveu  und  negativen  Klektricität 
auf  Nichtleitern  kann  man  durch  Bestreuen  mit  Mennige- Schwefelpulvcr 
nachweisen.  Auf  diese  Weise  entstehen  die  Lichten  bergischen5) 
Figuren. 

Läsat  mau  Elektricität  von  dem  Knopf  einer  geladenen  Leydener 
Flasche  auf  eine  Harzfläche,  den  Kuchen  eines  Elektrophors  oder  besser 
eine  Flache  von  schwarzem  Pech,  welches  man  in  dünner  Schicht  auf  ein« 
Metallplattc  aufgeschmolzen  hat,  strömen,  bepulvert  dieselbe  mit  einem 


J)  Eine  andere  Erklärung  s.  Zehfnas,  1.  c.  —  2)  Lichtenberg,  Bnpev 
iiova  methodo  motum  et  uaturam  rluidi  electrici  investigandi.  Nov.  Gomment 
Gotting.  8,  Phy«.  p.  168,  1777*;  Cunimeut.  Gotting.  L  Math.  p.  65,  1778-. 
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ftilvt-rge misch  von  Mennige  und  Schwefel  und  schüttelt  den  Ueberschuss 
des  Pulvers  von  der  Flüche  ab,  so  zeichnen  sich  die  positiv  und  negativ 
olektrisirten  Stellen  der  Harzfläche  mit  gelber  und  rother  Farbe  ab. 

Ist  die  Flasche  positiv  geladen,  so  bildet  der  gelbe  Schwefel  um 
die  berührte  Stelle  eine  strahlige  Figur,  Fig.  286,  deren  Strahlen  sich 
nach  aussen  verästeln;  sie  ist  umgeben  von  einer  dunklen  Stelle,  der 
(knn  eine  wolkige,  dieselbe  begrenzende  Umhüllung  folgt.  Oft  sind  auch 
•lie  einzelnen  Strahlen  der  Figur  von  dunklen  Stellen  und  darauf  folgen- 


den  rothen  Rändern  eingefasst.  In  der  Mitte  der  Figur  ist  also  positive 
Elektricität  verbreitet,  der  eine  unelektrische  Zone  folgt,  welche  wieder 
tod  einer  negativen  Zone  umgeben  ist. 

Fig.  287.  Ig*        Flasche  negativ  gelnden,  so 

erhält  man  eine  rothe,  strahleulose  Scheibe 
in  der  Mitte,  die  oft  von  einem  dunklen 
Räume  und  darauf  von  einem  gelben 
strahligen  Kranze  umgeben  ist,  Fig.  287. 

Häufig  sind  die  Ränder  der  Figuren 
dicker  mit  Pulver  bedeckt,  indem  dasselbe 
den  direct  elektrisirten  Stellen  in  Folge 
der  Influenz  zufliegt. 

Namentlich  bei  Anwendung  von  Bär- 
lappsamen an  Stelle  des  Mennige-Schwefel- 
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geniisches  kann  man  dies  beobachten.  Dabei  zeigt  sich  an  der  positiven 
Figur  in  jedem  Aste  eine  vom  Staub  entblösste  Furche. 

1086  Statt  des  Pechs  kann  man  auch  nach  Böttger1)  kleine  in  Formen 
von  Weissblech  von  12  bis  15  cm  Durchmesser  und  5  mm  Höhe  gegossene 
Kuchen  von  weissem,  schwarzem  oder  rothem  Siegellack  verwenden,  wor- 
auf man  ein  etwa  2  bis  3  cm  im  Durchmesser  haltendes  rundes  Messing- 
gewicht stellt,  auf  welches  mau  einen  Funken  des  Conductors  schlagen 
lässt  und  das  man  dann  mit  einem  Ruck  hinabschleudert.  Die  Kuchen 
werden  mit  Gemengen  von  Zinnober  und  Ultramarin,  Schweinfurter  Grün 
und  Mennige,  Mennige  und  Schwefelantimon,  Ultramarin  und  Schwefel 
oder  Mennige  und  Schwefel  bestäubt. 

Auch  Lycopodiumpulver  wird  *  beim  Durchpulvern  durch  Gaze 
schwach  positiv  und  bedeckt  sowohl  die  positiv  als  auch  negativ  ge- 
ladenen Stellen,  letztere  aber  dicker. 

Je  grösser  die  auf  die  llarzschicht  gebrachte  Elektricitätsmenge  ist, 
desto  weiter  ausgedehnt  sind  die  Figuren  bei  gleichem  Charakter. 

Will  man  nach  einander  positive  und  negative  Figuren  auf  dersel- 
ben Platte  herstellen,  so  muss  man  sie  nach  jedem  Versuch  durch  Ueber- 
fahren  mit  einer  Flamme  unelektrisch  machen. 

1087  Sehr  reine,  nicht  aus  positiven  und  negativen  gemischte  Figuren,  wie 
man  sie  auf  Harzplatten  kaum  darstellen  kann,  erhielt  Antolik8)  auf 
Glaskolben  von  2  1  Inhalt,  welche  mit  etwa  60°  warmem  Wasser  gefüllt 
und  auf  einen  hohen  Glascylinder  als  isolirende  Stütze  aufgesetzt  waren. 
Werden  dieselben  aussen  mit  dem  Knopf  einer  immer  stärker  positiv  ge- 
ladenen Leydener  Flasche  berührt  und  bepulvert,  so  entstehen  erst  nur 
2  bis  3  mm  lange  Aestchen,  dann  ein  3  bis  4  mm  grosses  weisses  Scheib- 
chen mit  strahligem  Rande  und  endlich  die  Hälfte  des  Kolbens  einneh- 
mende Figuren  mit  dicken  Verästelungen.  Die  negativen  Figuren  wach- 
sen ebenso  von  einem  oder  (bei  Ungleichheiten  der  Spitze)  einigen,  0,5 
bis  3  mm  grossen  rothen  Scheibchen  mit  scharf  begrenztem  Rande  an, 
welche  von  einem  staubfreien  Ringe  umgeben  sind,  bis  zu  einer  grossen 
in  mehrere  elliptische  Theile  getheilten,  feigenhlatt&hnlichen  Figur. 

Beim  Ausströmen  der  negativen  Elektricität  aus  einer  Spitze  ent- 
steht in  der  Mitte  der  Figuren  ein  staubfreier  strahliger  Stern  mit  an 
ihren  Spitzen  angeschwollenen  Aesten.  Mit  positiver  Elektricität  ent- 
steht daselbst  ein  staubfreies  Scheibchen  mit  einem  kleinen  Mennigefleck 
in  der  Mitte.  Wird  die  Nadel  vor  dem  Bestäuben  mehrere  Male  abgeleitet, 
so  entstehen  in  beiden  Fällen  mehrere  concentrischc  Kreise. 

Bei  weiterer  Entfernung  der  positiv  geladenen  Spitze  sieht  die  Figur 
wie  aus  vielen  verspritzten  Sternchen  und  etwa  2  bis  3  nun  langen  Linien 


»)  B.  Büttger,  Pogg.Ann.98,  p.  170,  1856*.  —  2)  Antolik,  Wied.  Ann. 
15,  p.  475,  1882*. 
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rafimmengeaetzt  aus;  das  dem  Mittelpunkt  derselbeu  zugekehrte  Ende 
<ter  Linien  ist  etwas  verdickt,  das  abgekehrte  aber  zugespitzt. 

Sehr  grosse  und  schöne  Figuren  erhält  man  nach  Antolik1),  wenn  1088 
man  eine  Glasplatte  von  50  l>is  60  cm  Durchmesser  einerseits  mit  Stanniol 

Fig.  288.  Fig.  289. 


belegt,  andererseits  sorgfältig  reinigt,  die  Stanniolbelegung  ableitet,  auf 
die  Platte  zwei  Metallspitzen  im  Abstände  von  25  bis  30  cm,  also  in  sol- 
cher Entfernung  von  einander  aufstellt,  dass  die  Entladungen  sieh  nicht 
gegenseitig  beeinflussen,  durch  die  Spitzen  die  mit  positiver  Elektricität 
geladene  Flasche  entladet  und  die  Platte  mit  dem  Mennige-Schwefel- 
zemisch  bestreut J). 

Fig.  288  u.  2^9  geben  Bilder  der  hierbei  erzeugten  Figureu,  welche 
lach  einzeln  erhalten  werden,  wenn  man  die  Flasche  in  die  eine  Spitze 
und  das  Stanniolblatt  entladet.  Die  positive  Figur  ist  meist  nur  etwas 
Jrrösser,  als  die  negative.  In  letzterem  Falle  ist  die  Figur  von  einem 
ueotralen  Ringe  und  jenseits  desselben  von  einem  Hof  umgeben. 

Die  Schnelligkeit  des  Zuströmens  der  Elektricität  hat  auf  die  regel-  1089 
massige  Ausbildung  der  Figuren  einen  Einfluss.   Die  Strahlen  der  positi- 
ven Figur  werden  bei  schneller  Entladung  gerade  und  gleich  lang,  bei 
langsamer  krümmen  sie  sich  und  werden  ungleich  lang,  indem  dann  die 
weniger  schnell  fortgestäubten  Theilchen  aus  ihrer  Hahn  abgelenkt  werden. 

Verbindet  man  nach  von  Bezold')  den  Conductor  der  Elektrisir- 
mnschine  unter  Einschaltung  eines  Funkenmikrometers  mit  einer  feinen 
Stricknadel,  welche  auf  eine  unterhalb  mit  einer  abgeleiteten  Belegung 


»)  Antolik,  1.  c;  ähnlich  V i  1 1  a r i ,  Mem.  «Ii  Bologna  [jj  4,  p.  121,  1881*; 
BeibL  6,  p.  699*.  —  »)  von  Bezold,  Pogg.  Ann.  144,  p.  Ml,  1H7 1". 
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versehene,  düune  isolirende  Platte  aufgesetzt  ist  und  lässt  einen  positiven 
Funken  übergehen,  so  wird  der  entstehende  Strom  kleiner  und  weniger 
verästelt,  auch  unregelmässig  mit  verbogenen  Aesten,  wenn  man  einen 
feuchten  Leiter  in  die  Bahn  einschaltet.  Entsprechend  werden  auf  sehr 
dünnen  und  unten  belegten  Platten  (Blechtafeln  mit  dünnen  Siegel- 
lackschichten) die  Figuren  regelmässiger,  als  auf  dicken  und  unbeleg- 
ten. Bei  einigermaassen  dicken  Platten  (Glasplatten  mit  dünnem  Siegel - 
lacküberzug)  ändert  sich  aber  der  Durchmesser  relativ  nur  wenig  (z.  B. 
Dicke  0,8  und  9,0  mm,  Durchmesser  der  positiven  Figur  21,7  und  18,4  mm). 
Wenn  bei  sehr  dünnen  Platten  (mit  Siegellack  überzogenen  Blecbplatteu) 
die  Figuren  wieder  kleiner  werden,  und  zwar  die  positiven  kleiner  al* 
die  negativen,  so  kann  dies  davon  herrühren,  dass  hierbei  die  Lack- 
scbicht  durchbrochen  wird,  und  zwar  im  ersten  Falle  leichter  als  ira 
zweiten.  Bei  den  derartigen  Versuchen  setzt  von  Bezold  auf  beide 
zu  vergleichende  Platten  gleiche  Stricknadeln  und  lässt  die  Entladung 
sich  zwischen  beide  theilen. 

1090  Die  Grösse  der  abgeleiteten  Belegung  hat  auf  die  Grösse  der  Figu- 
ren keinen  Einfluss,  wenn  letztere  kleiner  siud,  als  erstere.  Sind  die 
Belegungen  isolirt,  so  werden  die  Figuren  mit  wachsender  Ausdeh- 
nung der  Belegungen  grösser,  weil  sich  dann  die  der  übergeführten 
gleichnamige  Elektricität  weiter  von  der  Eintrittsstelle  auf  der  isolirteu 
Platte  entfernen  kann.  Da  die  Verthcilung  auf  den  Platten  von  ihrem 
Stoff  unabhängig  ist,  vorausgesetzt  nur,  dass  sie  sehr  gut  isoliren. 
so  ist  die  Grösse  der  Figur  ebenfalls  von  ihrem  Stoff  (Glas,  Ebouit. 
Wachs)  unabhängig.  Stellt  man  daher  die  Figuren  auf  einer  zur  Hälfte 
gefirnis8ten  Glasplatte  her,  so  breiten  sie  sich  über  beide  Hälften  ganz 
gleich  weit  aus.  Indess  sind  die  Figureu  nicht  auf  allen  Flächen  gleich 
regelmässig  ausgebildet. 

1091  Will  man  die  Grösse  der  positiven  und  negativen  Figuren  mit  ein- 
ander vergleichen ,  so  müssen  sie  unter  ganz  gleichen  Bedingungen  her- 
gestellt sein,  also  die  beiden  Elektricitäten  aus  gleich  grossen,  gleich 
stark  geladenen  Flaschen  ausströmen.  —  So  bedeckte  Riesa1)  e'me 
Metallplatte  auf  beiden  Seiten  mit  Pech  und  stellte  sie  vertical  zwischen 
die  spitzenförmigen  Elektroden  eines  Funkenmikrometers.  Er  verband 
dann  die  eine  Spitze  mit  der  äusseren ,  die  audere  mit  der  inneren 
Belegung  einer  negativ  geladenen  Flasche  (wobei  ein  Durchschlagen  der 
Harzfläche  vermieden  wurde).  Bei  der  Bestäubung  mit  dem  Mennige- 
Schwefelgemisch  war  bei  vier  Versuchen  der  Durchmesser 

der  negativen  Figur  (/_  =  4,5  4,5  3,4  4,7 
der  positiven  Figur        d t  =  10,0    9,4    7,5  10,1 


»)  Biess,  Abb.  d.  Herl.  Akail.  1846';  Pogg.  Ann.  Ü9,  p.  6,  1846*. 
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War  die  Flasche  positiv  geladen,  so  war : 

=    4,0      3,0      3,s  3,4 
,/f  =  13,4    10,3    13.0  10,7 

Die  Durchmesser  der  Figuren  verhalten  sich  also  in  beiden  Fällen 
i/_  :  d+  =  1  :  2,15,  bezw.  3,34.  Ist  das  Verhältniss  der  jedesmal  auf 
die  Platte  aus  der  inneren  Belegung  gebrachten  Elektricitätsmcnge  zu 
der  auf  der  äusseren  gleich  l:/w,  so  verhalten  sich,  wenn  die  durch 
gleiche  Elektricitätsinengen  erzeugten  Figuren  die  Flächen  p  und  n  be- 
decken .  die  Flächenräuiue  beider  Figuren  in  beiden  Fällen ,  wenn  sie  je 
der  arten  Potenz  der  Elektricitätsmengen  entsprechen:  pinc .' n  :p j nmx 
-  (2,15)*:  (3,34)2,  d.  h.  p/n  =  7,18. 

Sind  die  Flächen,  auf  denen  die  Entladungen  stattfinden,  nicht  iso-  1092 
trop,  so  müssen  sich  letztere  nach  denjenigen  Richtungen  weiter  aus- 
breiten, nach  denen  die  dielektrische  Polarisation  des  Mediums  stärker 
i»t.  Die  Lichtenbergischen  Figuren,  ebenso  wie  die  leuchtenden 
Gasentladungen  aus  Spitzen,  erscheinen  daher  auf  Krystallflächen  von  ver- 
schiedener Dichtigkeit  nach  verschiedeneu  Richtungen  elliptisch  aus- 
bildet i). 

Auf  Holz  sind  die  Lieh teubergi scheu  Figuren  elliptisch  und 
zwar  steht  die  grosse  Axe  senkrecht  auf  der  Längsfaser,  entgegen  den 
bei  den  Krystallen  damit  zusammenfallenden  Verhältnissen  der  Wärme- 
leitung.  Das  Axen verhält  niss  ist  et  wa  5  :  6  i). 

Mau  kann  die  Li  cht  enbergi scheu  Figuren  auch  in  der  Weise  1093 
•rzeugeu,  dass  mau  die  isolirende  Platte  erst  bestäubt  ,  wobei  mau  ein 
-inziges  Pulver,  z.  B.  Lycopodium,  anwenden  kann,  und  nachher  erst  die 
Uektricität  durch  eine  Spitze  hinaufführt.  Daun  wird,  wenn  sie  posi- 
tiv ist,  eine  strahlige  Figur,  wenn  sie  negativ  ist,  ein  rundlicher  Fleck 
i>uf  der  isolirenden  Platte  blossgelegt,  welcher  der  Ausbreitung  derElek- 
fncität  entspricht  ,  indem  hierbei  an  den  entblössten  Stellen  Platte  und 
J'ulver  gleichnamig  elektrisirt  werden.  Die  negative  Figur  ist  aus  einem 
peren  Kreise  mit  einem  im  Centrum  befindlichen  kleinen  Staubkorn  ge- 
bildet. Man  nennt  diese  Figuren  zuweilen  nach  L  ich  t  enbe  rg  v  e  r- 
Tiefte  Figuren  3). 

Werden  die  Figuren  unter  einer  evaeuirten,  oben  tubulirten  tllas-  1094 
.locke  hergestellt  ,  durch  deren  Tubulus  der  Zuleiter  auf  die  Platte  ge- 
führt ist,  so  wächst  ihre  Grösse  mit  der  Verdünnung  der  Luft,  wie  schon 

JJ  Siehe  hierüber  die  Versuche  von  0.  WieUemanu,  Bd.  2,  "tf*.  — a)  von 
Etzold,  Pogg.  Ann.  144,  p.  362,  1871*.  —  *)  J.  Schneider,  De  Hguris 
-«tricisi.  Dissertation.  Bonn  1840*.  —  Beschreibung  derartiger  und  Li  cht  en- 
ergisch er  Figuren  unter  einem  einerseits  zugespitzten,  andererseits  mit 
-m«r  Kugel  versehenen ,  auf  einer  Ebonitplatte  liegenden  Metallstab  ,  s.  L  o  m  - 
nvl,  Pogg.  Ann.  Krgänzungsbd.  8,  p.  5ofi,  1878*. 
Wie dcniDD,  Elektrizität.  IV. 
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Lichtenberg  fand.  Sind  B  und  7?,  die  Drucke  in  der  freien  und  ver- 
dünnten Luft,  so  verhalten  sich  nach  II  c  it  1  i  nger  l)  die  Radien  H  umi 
Bx  der  Ringe  unigekehrt  wie  B  und  B\. 

Auch  von  Bezold2)  fand  diesen  Satz  bestätigt,  indem  er  die  Ent- 
ladung der  Leydener  Flasche  zwischen  zwei  in  verschieden  verdünnter 
Luft  befindlichen  gleichen  Apparaten  verzweigte.    So  war  z.  B. : 

Positive  Figur. 
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Negative  Figur. 
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r 

15 

23 

18 

/ 

8,1 

12 

8,4 

r  -'./' 

L8 

L» 

2,1 

Das  Verhältniss  des  Durchmessers  (r)  des  Ringes  und  des  Fleckes  (t) 
der  negativen  Figur  nimmt  nach  von  Bezold  mit  der  Verdünnung  ab 
(und  bleibt  nicht,  wie  Reitliuger  behauptete,  constaut).  So  war  z.  \i 
bei  einem  Druck  von : 

0,49    0,34    0,18  Atm. 

32,5    29  62 
20       20,2  52,5 
1,6      1,4  1,2 

Bei  Erwärmung  der  Tlatteu  nimmt  der  Durchmesser  der  positiven 
Figuren  zu. 

109.>  Im  Allgemeinen  treten  in  verdünnterer  Luft  die  charakteristisch»  n 
l'nterschiede  der  positiven  und  negativen  Figureu  immer  mehr  zurück*', 
sie  werden  mehr  der  negativen  in  gewöhnlicher  Luft  ähnlich  und  ab- 
gerundet. In  verschiedenen  Gasen,  Kohleusäure,  Wasserstoff,  Sauerstoff. 
Luft,  verhalten  sich  nach  Reitlinger  die  linearen  Dimensionen  der 
Figuren  wie  die  Schlagweiten  und  wie  die  Grösse  der  im  Dunkeln  »u- 
den  Spitzen  ausstrahlenden  Lichtbüschel. 

In  anderen  Medien  als  iu  Gasen  zeigen  die  Figuren  nur  Grössen- 


>)  E.  Reitlinger,  Wien.  Her.  41,  p.  358,  18*0*;  43  [2],  p.  531,  1861'.  - 
2)  von  Dezold,  Pogg.  Anu.  144,  p.  528,  18*1'.  —  3)  P.  Ries«,  Reibung! 

2,  p.  2t'l*. 
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unterschiede,  die  negative  ist  kleiner,  beide  sind  verästelt  M  ;  unter  Olivenöl 
erscheinen  dabei  die  Figuren  auf  einer  mit  Magnesia  von  brennendem 
Magnesiumdraht  beschlagenen  Platte  sehr  klein,  aber  die  negative  ist 
jrrösser  als  die  positive,  erstere  ist  sehwach  verzweigt,  letztere  bildet  einen 
ziemlich  runden  Fleck*).   Die  Verhältnisse  sind  also  gerade  umgekehrt. 

Lässt  man  nach  einer  Entladung  gleich  eiue  zweite  folgen,  so  wird  der  10{Wi 
Neru  nur  an  den  Händern  verästelter.  Ist  zwischen  beiden  Entladungen 
tine  längere  Zeit  verflossen,  so  bilden  sich  bei  der  zweiten  zwischen  den 
Aesten  der  ersten  Figur  neue  Ae.ste.  Vermuthlich  folgt  im  ersten  Falle 
die  zweite  Entladung  den  noch  erhitzten  Lnftbahnen  der  ersten,  während 
im  zweiten  in  Folge  der  Abstossuug  der  Elcktricität  der  ersten  Entladung 
•iie  zweite  gezwungen  wird,  neue  Wege  zu  suchen3). 

Ist  auf  eine  Platte  eine  Entladung  ubergegangen,  so  bleiben,  wenn 
-Iie  darauf  folgende  Entladung  iu  der  Mitte  der  erstcren  erfolgt,  die 
Figuren  symmetrisch;  findet  sie  gegen  den  Rand  hin  statt,  so  dehnen 
sich,  wenn  die  letzte  Entladung  der  ersten  gleichnamig  ist,  mehr 
segen  den  Rand,  wenn  sie  ungleichnamig  ist,  mehr  gegen  die  Mitte  der 
toteren  hin  aus.  Hierbei  werden  wieder  die  positiven  Figuren  viel  mehr 
excentrisch  ausgebildet  als  die  negativen,  welche  nur  am  Rande  etwas 
verzerrt  werden. 

Jedenfalls  ist  die  Bewegung  der  Elcktricität  hierbei  so  langsam,  dass 
Lur  die  elektrostatischen ,  nicht  die  elektrodynamischen  Wechselwirkun- 
gen der  Ströme  in  Betracht  kommen. 

Einen  ähnlichen  Eiuflu>s  bemerkt  man .  wenn  man  gleichzeitig  1097 
^ekhnamige  Elektrieität  auf  eine  Platte  aus  zwei  so  nahe  an  einander 

Agenden  Spitzen  strömen  lässt.  dass  die  Ausbreitungsgebiete  in  einander 
zreifeu.  Die  beiden  positiven  Figuren  grenzen  mit  ihrer,  durch  eine 
itjf  d*r  Verbindungslinie  der  Eintrittspunkte  senkrechten ,  jene  Linie 

albireuden  dunklen  Trennungslinie,  bis  zu  der  die  Strahlen  mcIi  aiis- 

•  T^iten,  gegen  einander  ab.  In  der  Richtung  dieser  Linie  sind  die  Figuren 

•  twad  ausgedehnter  als  in  der  Verbindungslinie.  Die  Veränderung  der 
Radien  tritt  bei  den  negativen  Figuren  weniger,  fast  nur  gegen  dieCon- 

ictrtelle  hin  hervor.   Werden  die  Figuren  nach  einander  hergestellt,  so 
:egt  die  spätere  an  der  ersten  um. 

Sind  beide  Figuren  durch  entgegengesetzte  Elektricitäten  iu  lun- 
AD«licher  Entfernung  gebildet,  so  verlängern  sie  sich  iu  der  Riehtuug 
i  t  Verbindungslinie  ihrer  Zuleiter;  eventuell  umklammern  die  Zweige 
r  poMtiven  Figur  die  negative,  sowohl  bei  gleichzeitiger,  wie  bei  auf 

•  lunder  folgender  Herstellung  der  Figuren4). 


'}  Mach  u.  Poubrava,  Wien.  Der.  80  [-'].  p.331,  1  «74»  ;  Wied.  Ann.  \). 
i  *4,  l88u*.  —  a)  Doubrnva,  Elektr.  Zustände,  p.  —  ;i)  von  Nezold, 
y  W.  Ann.  144,  p.  342,  1871*.  —  *)  von  H<-zold,  1.  c. 

5(» 


Digitized  by  God^le  * 

4 


788  Lichtenbergische  Figuren. 

Sind  die  Zuleiter  so  nahe  gestellt,  dass  ein  Funken  zwischen  ihnen 
überspringt,  so  entsteht  auf  einer  andererseits  mit  Stanniol  belegten 
Glasplatte  nach  Antolik  fl.  c.      1087)  die  Fig.  290  gezeichnete  Figur. 

Fig.  290. 


in  welcher  die  ungleiche  Ausbreitung  beider  Elektricitäten  uud  die 
Funkenbahn  deutlich  hervortritt.  Da  wo  die  in  der  positiven  und  uegi- 
tiv«-n  Figur  verlaufende  Fuukenbahn  zusammentrifft,  etwa  auf  Vj  der 
Funkeulänge  von  der  negativen  Elektrode  entfernt,  bildet  sich  ein  staub- 
freies, einfaches  oder  V  förmiges  Fleckchen. 

Die  folgenden  Erscheinungen  lassen  sich  ohne  Schwierigkeit  einfacli 
erklären.  Sehreibt  man  auf  einer  unelektrischeu  Harzplatte  mit  einer 
Spitze  von  Metall  oder  Holz,  so  zeigt  sich  die  Schrift  beim  Bepulvern 
mit  Mennige- Schwefelpulver  roth,  indem  die  Harzplatte  daselbst  negativ 
clektrisirt  wird.  Schreibt  man  auf  einer  durch  Reiben  mit  KatzenKil 
negativ  elektrischen  Platte,  so  ist  die  Schrift  gelb,  indess  durch  Ver- 
ästelungen undeutlich,  indem  durch  Influenz  aus  der  Spitze  positive  EUk- 
trieitüt  auf  die  Platte  überströmt  •). 

Ladet  man  eine  Franklin'sche  Tafel  mit  abnehmbaren  Beleguu- 
gen  (Bd.  II,  §.  Uli)  mit  positiver  Elektricität,  entfernt  die  obere  Metall- 
platte  und  bestreut  die  Glastafel  mit  Barlappsamen ,  berührt  die  unt<  re 
Belegung  sowie  einen  Punkt  der  oberen  Fläche  der  Glastafel  mit  deu 
Kugeln  des  Ausladers,  so  erhält  mau  eine  negative  Figur,  bestehend  au* 
einem  staubleeren  Kreise,  der  nur  im  Centrum  etwas  Staub  zeigt  und  vcu 
Staub  umgeben  ist.  Von  einer  Stelle  des  Kreises  gehen  laubähnliche  Ver- 
ästelungen aus.  Bei  negativer  Ladung  der  Tafel  erhält  man  unter  den 
Auslader  einen  kleinen  Kreis,  von  dem  viele  verästelte  Strahlen  au  - 
gchen2).   Auch  hier  gelangt  die  von  der  unteren  Belegung  in  großer 


!)  Douliot,  Carl  Bep.  9,  p.  406*;  Journ.  de  Phy*.  2,  p.  260,  1873'.  - 
2I  riiicker  in  Schneiders  Dissertation:  De  flg.  electr.  Bonn  1840*. 
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Dichtigkeit  anlaugende  Elektricität  auf  die  obere  Glasfläche,  verstäubt 
durch  gleichartige  Ladung  des  Glases  und  des  Pulvers  an  der  Ueber- 
2*ngsstelle  das  letztere  und  breitet  sich  dann,  je  nach  der  Art  der  Elek- 
tricität. in  verschiedener  Weise  aus. 

Legt  man  zwei  ausserhalb  mit  Stanniol  belegte  Glasplatten  unter  11  CK) 
Zwischenfügung  einiger  kleiner  Glasstückeben  mit  ihren  freien  Flächen 
iuf  einander,  verbindet  beide  Belegungen  mit  den  Polen  eines  Induc- 
toriums  und  unterbricht  den  inducirenden  Kreis,  so  zeigt  die  innere 
Fläche  der  mit  dem  positiven  Pol  verbundenen  Platte  beim  Bestäuben 
mit  Mennige -Schwefelpulver  einzelne  kleine  rothe,  negative  Figuren 
Innen  rothen  Fleck  mit  einem  etwa  doppelt  so  grossen  rothen  Ringe 
umgeben),  denen  auf  der  anderen  Platte  positive,  fünf-  bis  siebenstrah- 
iige  Sterne  in  staubfreien,  etwas  grösseren  Kreisen,  als  obige  Ringe, 
gegenüberstehen  *). 

Die  linearen  Dimensionen  der  Figuren  sind  dem  Abstände  der  Plat- 
ten nahezu  proportional.   Die  Glasdicke  hat  keinen  Einfluss. 

Bei  stärkeren  Ladungen  ist  umgekehrt  die  Platte,  deren  Belegung 
mit  dem  positiven  Pol  des  Inductoriums  verbunden  war,  mit  gelben  Ster- 
nen auf  rothem  Grunde,  die  andere  mit  rothen,  von  gelben  Strahlen- 
kränzen umsäumten  Flecken  bedeckt. 

Bei  sehr  starken  Ladungen  ist  die  erstgenannte  Platte  mit  einem 
•trahligen  Netze,  in  welchem  rothe  Flecke  liegen,  die  andere  mit  ver- 
krümmten Sternen  auf  rothem  Grunde  bedeckt. 

Zwischen  Gypsplatteu  treten  elliptische  Figuren  auf. 

Diese  Verschiedenheiten  beruhen  darauf,  dass  bei  schwachen  Ladun- 
gen die  den  ladenden  ungleichnamigen  Elektricitäten  auf  den  gegen- 
überliegenden Belegungen  frei  werden  und  bleiben ,  bei  stärkeren  sich 
jber  mit  einander  ausgleichen,  so  dass  dann  beim  Trennen  der  Platten 
•Ii*  entgegengesetzten  Elektricitäten  daselbst  auftreten  und  sich  durch 
üe  Figuren  markiren. 

Wir  haben  bisher  nur  die  Ercheinungen  betrachtet,  welche  bei  ein-  1101 
iacher   Richtung  des  Entladungsstromes  einer  Leydener  Flasche  auf- 
treten.    Oscilliren  die  Entladungen,  so  können  sich  die  Verhältnisse 
ädern  ?). 

Dies  zeigt  sich  in  einfacher  Weise  schon  bei  folgendem  Versuch : 
Lässt  man  erst  eine  negative  Entladung  durch  eine  Spitze  auf  eine 
ihrerseits  mit  Stanniol  belegte  und  abgeleitete  Glasplatte  treten  und 
-itet  die  Spitze  ab,  so  tritt  beim  Bestäuben  eine  positive  Strahlenfigur 
.11  der  abgerundeten  negativen  hervor,  da  nun  durch  Influenz  der  ent- 

'>  von  Bezold,  Manchen.  Sitzungsber.  18B9.  2,  p.  145,  37 1 " ;  Pogg.  Ann. 
U0,  p.  14.r>,  1870\  —  a)  von  Hezold,  I.e.  Wiederholt  beschrieben  von  High i, 
M-rxi.  di  Bologna  [4]  3,  p.  291,  1H82*.  [»]  12,  p.  192,  209,  IHM';  Heihl.  7, 
1  477'. 
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ferntereu  negativ  gelaileneu  Stellen  der  Platte  aus  der  Spitze  positive 
Elektricität  auf  .sie  üliertritt. 

Lässt  man  ferner  von  der  inneren  Belegung  einer  aussen  abgeleiteten 
Batterie  durch  ein  Funkenmikrometer,  z.  Ii.  positive  Elektricität  auf  eine 
Stricknadel  treten,  die  auf  einer  isolirendeu  Platte,  z.  B.  einer  Ebonitplatte 
stellt,  welche  andererseits  mit  Stanniol  belegt  und  abgeleitet  ist,  so  erhält 
man  beim  Bestäuben  der  Platte  oft  nur  einfache  Figuren ;  die  oscillireude 
Entladung  der  Batterie  wird  also  dadurch  nicht  augezeigt.  Bringt  man 
aber  vor  der  Nadel  noch  eine  Zweigleitung  zur  Erde  an,  so  erscheint  uut 
der  Platte  eine  negative  Figur.  Wird  dabei  die  Platte  nach  der  Ladung 
etwas  ver*chobcu .  so  wird  die  Figur  exceutrisch  l).  Wird  das  Funken- 
mikrometer mit  dem  einen  negativen  Pol  eines  Inductoriunts  verbunden, 
so  entstehen  bei  geringen  Schlagweiten  auf  der  Platte  negative  Figuren, 
die  bei  vergrößerter  Schlag  weite  (/)  au  Durchmesser  (</)  abnehmen 
(/  —  1  uim,  </  =  15  mm  ;  /  =  10  mm,  rf  =  2  mm),  dann  ausbleiben  und 
darauf  durch  positive  Figuren  ersetzt  werden.  Die  aualogen  Erscheinun- 
gen treten  bei  Verbindung  des  Mikrometers  mit  dem  positiven  Pol  ein. 

110*2  Aehnlich  entstehen  bei  Einschaltung  kleiner  Widerstände,  z.  B.  bei 
positiver  Ladung  der  Flasche,  einfache  positive  Figuren,  bei  Einschal- 
tung grösserer  Widerstände,  z.  B.  von  Wassersäulen,  positive  Strahlen- 
Hguren  mit  einer  inneren  rothen ,  negativen  Figur  oder  umgekehrt  ;  bei 
noch  grösseren  Widerstunden  werden  die  Figuren  wieder  einfach,  aber 
verzerrt.  Die  bei  den  mittleren  Widerständen  auftretenden  gemischten 
Figuren  entsprechen  den  oscillirenden  Entladungen. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  sind  in  Folge  der  letzteren  die  Figuren 
aus  beiden  Arten  zusammengesetzt,  welche  mau  erhält,  wenn  mau  einem 
Harzkuchen  eine  mit  dem  einen  Pol  des  Inductoriums  verbundene  Spitz« 
nähert ,  den  iuducireuden  Kreis  öflnet  und  den  Harzkuchen  dann  mit 
Mennige  -Schwefelpulver  bestreut.  Je  nachdem  die  Spitze  für  den  ÜetT- 
uungsstrom  positiv  oder  negativ  ist,  überwiegt  der  positive  oder  negativ^ 
Charakter  der  Figur-). 

110.3  Während  bei  den  bisherigen  Versuchen  >ieh  die  Elektricitäten  von 
einem  Punkt  nach  aussen  ausbreiten,  hat  von  Bezold  1.  c.  auch  Lich- 
te n  b  c  r  g  i  sehe  Figuren  bei  entgegengesetzter  Richtung  der  Elektricität  >- 
beweguug  hergestellt.  Auf  eine  uubelegte  Ebonitplatte  wurden  Stanniol- 
ringe von  etwa  30  mm  innerem  und  32  mm  äusserem  Durchmesser 
geklebt,  ein  Zuleiter  auf  dem  Hinge  befestigt,  ein  anderer  von  unten 
unter  dem  (Zentrum  des  Hinge*  auf  die  Platte  gebracht.  Wurde  darauf 
ein  negativer  Funken  auf  den  Bing  geleitet,  so  entstand  auf  der  oberen 
Fläche  der  Platte  eincrothe,  von  einem  dunklen  Bande  umgebene  Scheibe, 
die  kaum  radiale  Seetoren  zeigte:  auf  der  unteren  Fläche  erschien  ein. 

»)  Kigl.i,  I.  e.  -  *)       itlinger.  1.  e. 
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positive  Strahleufigur.  Wurde  aber  der  Ring  positiv  elektrisirt,  so  zeigte 
dich  nur  an  ihm  eiu  gelber  Reif,  auf  der  unteren  Fläche  eiu  gewöhn- 
licher negativer  Fleck.  Ist  die  Platte  unten  belegt,  so  erhält  man  bei 
negativer  Ladung  des  Stanniolringes  rothe  Strahlen  vom  Ringe  zum  Mittel- 
punkte, dagegen  auf  der  äusseren  Peripherie  desselben  nur  schwache  An- 
zeicheu  der  Ausbreitung.  Bei  positiver  Ladung  erscheinen  im  Inneren  des 
Ringes  keine,  oder  nur  undeutliche  Aeste,  nach  aussen  ein  gelber  Strah- 
lenkranz.  Die  Figuren  erscheinen  also  mehr  oder  weniger  umgekehrt 

Complicirtere  Erscheinungen,  bei  welchen  ebenfalls  hin-  und  her-  1104 
gehende  Entladungen  auftreten  köuuen,  sind  die  folgenden,  ebenfalls 
von  von  Bezold  beobachteten. 

Wurde  eiu  Funken  der  PUektrisirmaschine  durch  ein  Funkenmikro- 
meter und  durch  einen  am  Ende  in  zwei  gleiche  Drähte  A  und  B  gespalte- 
nen Draht  D  auf  eine  Ebonitplatte  geleitet,  während  vor  derselben  eine 
Ableitung  durch  die  langen  Drahtrollen  eines  Inductoriums  zur  Erde  an- 
gebracht war,  so  waren  die  unter  A  und  B  gebildeten  Figuren  gleich. 
Wurde  Draht  B  wesentlich  verlängert,  so  war  die  Figur  darunter  grösser, 
während  die  unter  .A  immer  kleiner  wurde.  Erst  bei  sehr  grosser  Länge 
Ton  B  wurde  die  Figur  unter  A  wieder  grösser.  Die  Leituugsfähigkeit 
autl  Dicke  von  B  hatte  wenig  Einfiuss. 

Aehnliche  Resultate  ergaben  sich  bei  Dreitheilung  des  Drahtes  D 
in  drei  Drähte  A,  B,  C. 

Hebt  man  dabei  einen  der  drei  Drähte  von  der  Platte  ab,  so  dass 
?t  blind  endet,  so  ändern  sich  die  unter  den  anderen  entstehenden 
Figuren  durchaus  nicht.  Lässt  man  nur  einen  Draht  A  auf  die  Platte 
tn-ten,  zweigt  aber  von  demselben  einen  zweiten  B,  ein  Funkenmikro- 
meter enthaltenden,  blind  endenden  Draht  ab,  so  ändert  sich  der  Charak- 
ter der  Figur  untere,  sobald  bei  Verminderung  des  Abstandes  der  Kugeln 
«1«  Mikrometers  Funken  überspringen. 

Werden  zwei  verschieden  weit  von  der  Platte  entfernte  Punkte  E 
und  F  des  Drahtes  A  mit  den  Enden  eines  Drahtes  EGF  verbunden, 
'irr  an  verschiedenen  Stellen  durch  eiu  Funkenmikrometer  unterbrochen 
i>t,  so  entsteht  in  demselben  kein  Funken,  wenn  es  in  der  Mitte  des 
Itahtes  EGF  angebracht  ist,  wohl  aber  an  jeder  anderen  Stelle. 

Wird  ein  Pol  des  Inductoriums  mit  einem  Fuukeumikrometer  ver- 
banden, die  isolirte  Kugel  desselben  mit  zwei  Drähten,  die  wieder  mit 
<i*n  Kugeln  eiues  Funkenmikrometers  verbunden  sind,  so  bleibt  in  letz- 
teren der  Funken  aus,  wenn  beide  Drähte  gleich  lang  sind,  gleich  viel 
wie  dick  sie  s  i  u  d  und  aus  w  el  c  h  e  m  S  t  o  f  f  s  i  e  be  s  t  e  h  en.  Sonst 
*r»cheint  derselbe. 

')  Der  Stauniolriug  muss  hierbei  fest  auf  die  Platte  geklebt  sein,  sonst  kön- 
r'*n  bei  positiver  Ladung  Strahlen  von  ihm  nach  innen  geheu  (von  Bezold, 
*itzun?*ber.  der  München.  Akad.  1880,  p.  624';  Wied.  Ann.  11,  p.  7*7,  1S80* 
,*«-gen  Much  und  Donbruva,  Donbrava.  Klektr.  Zustände,  p.  :*•-'*). 
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Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Klektricität  ist  also  für  alle 
Drähte  gleich  l). 

Kr>etzt  inau  das  Funkeumikronieter  im  Draht  durcli  eiue  einerseits 
mit  Stanniol  belegte,  andererseits  mit  einer  senkrechten  Nadel  versehene 
isolirende  Platte,  so  entsteht  je  nach  der  Länge  der  zu  beiden  Seiten  der 
Platte  führenden  Theile  des  Drahte.-»  EGF  auf  derselben  nach  dem  Be- 
stäuben eine  positive  Figur,  wenn  der  zur  Nadel  führende  Zweig  kürzer 
ist,  also  schneller  durchlaufen  wird,  als  der  zur  Belegung  führende  und 
unigekehrt  eine  negative,  indem  dann  die  zur  Delegung  früher  komuieude 
positive  Klektricität  die  negative  des  Drahtes  durch  Influenz  auf  die 
Platte  überführt.  liei  mittleren  Längen  entsteht  keine  Figur.  Ist  der 
Charakter  der  Figuren  dabei  uicht  entscheidend  (sie  erscheinen  oft  alle 
positiv),  so  entscheidet  doch  die  veränderte  Grösse  derselben  nach  einem 
Polwechsel  direct.  ob  sie  positiv  oder  negativ  sind. 

UO.J  Stellt  mau  in  den  W  eg  der  Klektricität  einen  kleinen,  etwa  2  ein 
hohen  Schirm  von  Hartgummi,  so  biegen  bei  positiver  Entladung  die 
Strahlen  der  Figuren  um  die  Scheidewand  um,  ähnlich  wie  die  Wirbel- 
bewegungen, welche  entstehen,  wenn  man  eine  die  Platte  bedeckende 
Flüssigkeit  an  der  Zuströmungsstelle  der  Klektricität  ansaugen  würde. 

Für  negative  Klektricität  zeigt  sich  eine  fast  unbehinderte  Aus- 
breitung der  Klektricität.  Dasselbe  zeigen  die  Lichterseheinungeu  im 
Dunkeln,  bei  denen  bei  positiven  Kntladungen  die  Lichterscheinung 
durch  die  Vonlerfläche  der  isolirenden  Platte  begrenzt  ist,  bei  negativen 
über  dieselbe  hinüberwallt. 

1 106  Auf  schlechten  flüssigen  oder  zähflüssigen  Leitern,  Petroleum,  Olivenöl, 
venetianischem  Terpentin,  bilden  sich  beim  Aufströmen  von  Klektricität 
aus  einem  zugespitzten  Metallstabe  Kindrücke  von  der  Form  der  Lich- 
te u  b  e  rg  i  s  c  h  e  n  Figuren,  welche  je  nach  der  Zähigkeit  der  Flüssigkeit 
mehr  oder  weniger  schnell  verschwinden  '*), 

Lässt  man  eineu  schwachen  Funken  positiver  Klektricität  auf  eine 
mit  einein  Gemisch  von  UM)  Thln.  Harz,  in  Thln.  schwarzem  Pech  und  1  Thl. 
Wachs  1  bis  2  mm  dick  überzogene  Metallplatte  vor  dem  Erstarren  dv> 
Harzes  aus  einer  Leydener  Flasche  übergehen,  so  entsteht  in  der  Mitte 
eiu  etwas  vertieftes  rundes  Fleckchen,  aus  dem  nach  allen  Richtungen 
verästelte  Furchen  ausstrahlen.  Heim  Hestäubcn  legt  sich  das  Pulver  in 
die  Furchen  ein  3). 

Bei  starken  Fuukeu  bilden  sich  auf  der  Platte  Falten,  welche  daher 

')  von  Iiezold  nimmt  hier  an,  dass  diu  in  Draht  Ii  eintretende  Kl«k 
tvn  itüt  an  Keinem  Ende  refleetirt  wird  und  mit  den  ankommenden  Wellen  inter 
lernt,  ko  dass  die  Stellen  des  Drahte»,  an  denen  Maximal-  und  Minintaltigurcri 
»  rxcheinen,  den  Schwinenngabänchen  uud  Knoten  zu  vergleichen  sind.  —  Auf 
Oel 


>el  schon  l»t>2  von  Reitling  er  und  Zerjau  )>eobachtet,  Wien.  uVr.  46  liK 
.  :i74,  ISU'J*;  dann  von  ll<»ltz,  Wied.  Ann.  11,  p.  716,  18«o\  —  »i  Anto- 
ik,  Wied.  Ann.  15,  p.  479,  IKHJi*. 


Digitized  by  Google 


(iicliteniiergisciie  Figuren. 


793 


zu  rühreu  scheinen,  dass  die  influenzirte  negative  Elektricität  der  Metall- 
l'Iatte  überall  zur  positiven  Oberfläche  des  Harzen  durchzudringen  strebt. 

Bei  negativer  Klektrisirting  erscheinen  4  Iiis  5  qcm  grosse,  sehr 
regelmässige,  concave,  und  an  ihrem  Rande  angeschwollene  Scheibchen. 
Uei  schneller  Bestäubung  bleiben  die  Figuren  staubfrei;  nach  einiger 
Zeit  bestäubt,  überziehen  ßie  sich  mit  einer  nach  aussen  dünner  werden- 
den Mennigeschicht.  In  den  Scheibchen  treten  oft  kleine,  0,5  bis  1  mm 
nobe  Kegel  auf,  die  wohl  wieder  davon  herrühren,  dass  die  auf  der  Me- 
tülplatte  vertheilte  positive  Elektricität  .sich  zu  der  negativen  auf  der 
Oberfläche  auf  dem  kürzesten  Wege  hinbewegt. 

Etwas  später  bilden  sich  bei  längerer  Berührung  der  Harzfläche  mit 
ler  Hasche  auch  im  Inneren  der  negativen  Figur  durchfurchte,  am  Hände 
verästelt«  Scheibchen .  die  wiederum  auf  die  vertheilende  Rückwirkung 
iier  Metallplatte  zurückzuführen  sein  dürften. 

Die  durch  das  Aufströmen  der  Elektricität  auf  eine  Harzflache  be-  1107 
dingte  Veränderung  zeigt  sich  auch  noch  nach  eiuiger  Zeit,  wenn  man 
dieselbe  zum  Schmelzen  erhitzt.    An  der  Stelle  der  Entladungen  treten 
•Ibst  noch  nach  mehreren  Wochen  rillenfönnige ,  den  Eicht  en  her- 
gehen analoge  Figuren  auf1). 

Von  grossem  Einfluss  auf  die  Ausbildung  der  Eichtenbergi  scheu  1 108 
l  isureu  ist  die  Leitungsfahigkeit  der  die  Elektricität  zuführenden  Spitze. 

Wird  an  Stelle  eines  zugespitzten  Metallstabes  ein  Holzstab  zur  Zu- 
führung der  Elektricität  auf  eine  Harzfläche  verwendet,  so  sind  die  po- 
•Tiven  Figuren  den  gewöhnlichen  negativen  ganz  gleich2). 

Wie  ein  Metallntnb  verhalten  sich  nach  Re  it Ii n ge  r  und  Wäch- 
•  rJ)  andere  gute  Leiter,  Kohlen,  Bleiglanz,  Schwefelantimon ,  Häinatit, 
*;i*5erhaltige  Salze  und  Lösungen  in  capillar  ausgezogenen  Röhren  oder 
>'J  Form  eines  auf  die  Mitte  der  Platte  gebrachten  Tropfens;  wie  der 
Holzstub  dagegen  Elektroden  von  Papier,  Hanf,  Watte,  Wolle.  Gyps, 
i'^ppelspath ,  Flussspath  u.  s.  f.  Feste  Nichtleiter,  trockenes  Glas  u.  s.  f. 
:>ben  selbstverständlich  keine  Figuren,  ebenso  wenig  Benzol,  Terpentinöl, 
i'"troleum,  welche  bei  der  Entladung  fast  momentan  über  die  Platte  aus- 
breitet werden.  —  Bedeckt  man  einen  2  bis  5  cm  dicken  Ilolzstab  unten 
'■it  Bronzepulver,  fein  vertheiltem  Eisen  oder  Messing,  so  giebt  er 
"tr^hlenfigureu,  ist  er  rein,  nur  Scheibenfiguren. 

Verwendet  man  eine  Petroleumfläche,  so  erscheint  analog,  wie  wenn 
positive  Elektricität  durch  einen  Ilolzstab  zugeführt  wird  und  sich 
.Tüuschlos  entladet,  die  positive  Figur  einfach  kreisförmig.  Eingekehrt 
t  die  negative  Figur  bei  schnellerem  Ausströmen  aus  einer  Metallspitze 
Bahlen  form  ig. 

M  Blake,  Sillim.  J.  [2]  49,  p.  289,  1870*.  —  2)  Holrz,  Wied.  Ann.  11, 
.  T;i.  ihsvV  —  s>  Reitling  er  und  Wächter,  Wien.  Der.  83  [2],  p.  677, 
-  Ann.  14,  p.  :.97'. 
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1109  Auch  in  Rauchschichten  können  Figuren  entstehen,  welche  deu 
Lichtenbergischen  ähnlich  sind. 

Lässt  man  nach  Antolik  l)  in  einein  durch  Wasser  gekühlten  Eisen- 
rohre  mit  etwas  Zucker  gemischten  Tabak  in  einem  hiudurchgeblasenen 
Luftatrorae  langsam  verbrennen  und  den  Rauch  durch  eiue  breite  und 
schmale  Oeffuuug  auf  einen  glatten  schwarzen  Tisch  flieseen,  dem  man 
den  Kuopf  einer  geladenen  Leydener  Flasche  bis  auf  etwa  1  m  Entfer- 
nung nähert,  so  entstehen  vom  Mittelpunkte  ausgehend  rundliche  1  bis 
2qcin  grosse  Wölkchen,- die  in  couceutrischen  Kreisen  geordnet  und  viel- 
fach radial  durchbrochen  sind.   Bald  verschwindet  die  Erscheinung. 

Eine  Glasplatte  zwischen  der  Rauchfläche  und  dem  Knopf  der  Flasche 
hindert  das  Auftreten  derselben,  sie  scheint  also  nicht  sowohl  durch  In- 
fluenz, als  durch  kleine  Entladungen  bedingt  zu  sein,  welche  Luftstösse 
verursachen. 

Bei  Annähern  der  Flasche  verwaschen  sich  die  Wölkchen. 

Zuweilen  erscheinen  die  Wölkchen  gekräuselt,  heben  sich  in  die 
Höhe  und  sinken  bald  nieder,  auch  zeigen  sich  gelegentlich  schlängelnde, 
scharf  begrenzte,  mit  der  Zeit  au  Zahl  zunehmende  Furchen,  welche  den 
Bewegungen  der  Leydener  Flasche  folgen  und  wohl  dem  Ausströmen 
der  Elektricität  aus  einzelneu  Spitzen  u.  s.  f.  auf  den  Knopf  zuzu- 
schreiben sind. 

Bei  negativer  Ladung  muss  die  Flasche  näher  an  die  Rauchschicht 
gebracht  werden. 

1110  In  Betreff  der  Ursachen  der  verschiedenen  Ausbildung  der  positiveu 
und  negativen  Lichtenbergischeu  Figuren  sind  mehrfache  Hypo- 
thesen aufgestellt  worden.  Zunächst  hat  Riess2)  nachgewiesen,  das* 
sie  ihre  Entstehung  stets  diruptiven  Entladungen  verdanken. 

Befestigt  man  eine  Leydener  Flasche  längere  Zeit  mit  ihrem  (4"' 
grossen)  Knopfe  über  einer  einseitig  mit  Pech  bedeckten  Metallfläche, 
so  zeigt  sie  bei  dem  Bestreuen  mit  Mennige -Schwefelpulver  eine  Anzahl 
gelber  und  rother  Flecke,  je  nachdem  die  Flasche  positiv  oder  negativ 
geladen  ist,  ohne  wesentlichen  Unterschied  der  Gestalt.  Dasselbe  ge- 
schieht, wenn  man  den  einen  oder  anderen  Pol  der  trockenen  Säule  auf 
die  Pechplattc  bringt  und  sie  dann  nach  einiger  Zeit  bestäubt.  Hier 
geht  die  Elektricität  langsam  durch  Zerstreuung  auf  die  Platte  über. 
Bei  der  Berührung  der  Platte  mit  dem  Knopfe  der  Flasche  geschieht  die> 
in  einer  discontinuirlichen  Entladung  (oft  mit  einem  zirpeudeu  Geräusch  i 
und  dann  entstehen  beim  Bestäuben  Lichtenbergische  Figuren. 

Riess  hat  ferner  versucht,  den  verschiedenen  Charakter  der  positi- 
ven und  negativeu  Lichtenbergischeu  Figuren  auf  secundäre,  dir 
diruptive  Entladung  begleitende  Umstände  zurückzuführen.    Er  meint. 


>)  Antolik,  Wied.  Ann.  1,  p.  310,  1877'.  —  2)  Ries»,  Keibungselektr.  '2, 
p.  212,  l«ör. 
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weuu  Wasserdämpfc  u.  dergl.  m.  auf  der  Harzplatte  coudensirt  sind  uud 
durch  die  ersten  Theile  der  discontinuirlicheu  Entladung  der  Flasche  von 
der  Platte  losgelöst  und  über  sie  hingeführt  werden ,  dass  dieselbe  da- 
durch negativ  geladen  wird.  Die  nun  folgenden  Partialentladungeu  sol- 
len sieh  auf  dieser  negativen  Oberfläche  leichter  und  weiter  ausbreiten, 
wenn  sie  positive ,  als  wenn  sie  negative  Elektrieität  auf  die  Platte  füh- 
ren, wodurch  sich  die  Unterschiede  der  Grösse  und  Tonn  der  positiven 
und  negativeu  Figuren  erklären  sollten. 

Dass  in  verdünuter  Luft  positive  und  negative  Figuren  mehr  und 
mehr  einander  ähnlich  werden,  wurde  auf  das  allmähliche  Verschwinden 
der  die  Feuchtigkeitsschicht  forttreibenden  Büschelentladung  zurück- 
geführt. 

Gegen  diese  Erklärung  spricht  zunächst  die  Herstellung  der  Figuren  Uli 
:mf  stark  erhitzten  Harzflächen  nach  Autolik,  auf  welchen  keine 
Wasser-  und  Gasschichteu  mehr  condensirt  sein  können.  Sodann  be- 
wahren auch  nach  von  Bezold1)  die  Figuren  unverändert  ihren  Charak- 
ter, selbst  wenn  die  Flachen,  auf  denen  sie  erzeugt  werden,  vorher  durch 
•"ine  Glimmentladung  entgegengesetzt  elektrisirt  worden  sind. 

Endlich  erscheinen  die  Figuren  auf  allen  Harzen  gleich,  obgleich 
tai  dem  L  uliin' scheu  Versuche  1077)  eine  Karte,  welcher  von 
entgegengesetzten  Seiten  an  zweien  in  einiger  Entfernung  von  ein- 
ander befindlichen  Stellen  zwei  Spitzen  genähert  werden,  durch  die 
Funkenentladuug  der  Leydener  Flasche  an  der  positiven  oder  negativen 
Spitze  durchbohrt  wird,  je  nachdem  die  Karte  mit  Kolophonium  oder 
rotheni  Siegellack  überzogen  wird.  Auch  hier  sollte  die  negative  Elek- 
irisirung  der  Karte  durch  die  von  der  positiven  Spitze  ausgehende 
HtLsehelentladung  stets  die  Durchbohrung  an  der  negativeu  Spitze  be- 
dingen '*). 

Vielmehr  sind  die  Lichten  bergische  u  Figuren  ganz  analog  1112 
den  Lichterscheinuugen,  welche  man  erhält,  wenn  mau  positive  oder 
negative  Elektrieität  im  Dunkeln  aus  einer  Spitze  auf  verschiedene 
Flüssigkeiten,  Wasser,  Schwefelsäure,  Terpentinöl,  auf  eine  Harzplatte 
^ler  eine  bestäubte  Metallplatto  strömen  lässt.  Obgleich  die  Natur  dieser 
Korper  sehr  verschieden  ist,  sind  doch  die  Lichterscheinungen  die  gleichen. 
Dieselben  können  gerade  wie  die  Figuren  in  gewisseu  Fällen,  z.  B.  in 
Terpentinöl  und  Olivenöl,  ihren  Charakter  umkehren  (vergl.  §.  1095). 

Eine  Erklärung  der  Lichtenbergischen  Figuren  wird  also  durch 
die  Erklärung  der  verschiedenen  Ausbreitung  der  beiden  Elektricitäten 
gegeben  sein,  wobei  die  dielektrische  Polarisation  der  schlecht  leitendeu 
Platte,  resp.  die  Wirkung  der  Influenz,  wenn  sie  auf  der  Hinterfläche 


')  von  Bezold,  1.  c.  —  s)  von  Waltenhofen,  Pogg.  Ann.  128,  p.  606, 
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mit  einem  abgeleiteten  oder  isolirteu  Leiter  bedeckt  ist,  mit  in  Betracbt 
zu  ziehen  sind. 

Da  die  Versuche  lehren,  dass  cet.  par.  die  positive  Elektricität  erat 
bei  einem  grösseren  Antrieb  und  mit  einer  grösseren  Anfangsgeschwin- 
digkeit aus  einem  geladenen  Leiter  ausströmt,  ist  es  erklärlich,  dass  sich 
die  positiven  Figuren  im  Allgemeinen  weiter  ausbreiten  als  die  negativen, 
ganz  ebenso  wie  das  positive  und  negative  Büschel.  Eben  wegen  der 
grösseren  Spannung  der  ponitiven  Elektricität  bei  derEntladuug  vermag 
.sie  leichter  zwischen  den  auf  der  Oberfläche  zerstreut  liegenden,  besser 
und  schlechter  leitenden  Thcilchen  überzugehen  als  die  negative,  wodurch 
sich  die  strahlige  Gestalt  der  positiven  und  die  mehr  abgerundete  der  nega- 
tiven Figuren  erklärt.  Auch  kann  man  annehmen,  das»  bei  der  positiven 
Entladung  unregelmäßig  von  der  Spitze  her  Metalltheile  über  die  Platte 
in  verschiedenen  Richtungen  hingeführt  werden  und  sie  so  elektrisiren. 
Solche  secundäre  Ursachen  müssen  wir  für  die  Strahlenbildung  der  posi- 
tiven Figuren  annehmen,  da  sonst  gar  kein  Grund  vorhanden  wäre,  wes- 
halb die  Elektricität  sich  nach  bestimmten  Richtungen  weiter  ausbrei- 
tete als  nach  anderen.  Wenn  bei  langsamerer  Zufuhr  der  Elektricität  nach 
dem  ersten  Beginn  der  Entladung  die  Klektricitäten  den  Theilchen  nicht 
mehr  eine  so  grosse  Geschwindigkeit  ertheilcti  als  bei  schneller,  werden 
die  Strahlen  der  positiven  Figuren  nicht  mehr  so  regelmässig,  sondern 
krümmen  sich  durch  secundäre  Umstände,  Hindernisse  der  Bewegung 
und  gegenseitige  Abstossung  der  gleichnamig  elektrisirteu  Theilchen. 
Da  bei  Verdünnung  der  Luft  die  Entladung  bei  geringerem  Potential  ge- 
schieht, auch  weniger  Metalltheilchcn  fortgeführt  werden,  so  treten  die 
Strahlen  der  positiven  Figuren  mehr  zurück. 

Die  Annahme,  dass  überhaupt  nur  die  positiven  an  der  Elektrode 
disaggregirten  Theilchen  einen  Impuls  erhalten  und  so  die  positiven 
Figuren  bildeu,  während  bei  der  negativen  Entladung  dieser  Impuls 
fehlt1),  ist  zu  weit  gegriffen,  da  man  in  der  That  mit  uegativer 
Elektricität  Strahlenfiguren  erhalten  kann.  Richtet  man  es  durch  die 
Form  der  Spitzen  oder  durch  Anwendung  schlecht  leitender  Körper 
(Holzstäbe)  zur  Herstellung  derselben  so  ein,  dass  die  positive  Elektrici- 
tät der  Platte  nur  langsam  zuströmen  kann,  so  nehmen  dem  obigen  ent- 
sprechend nach  deu  Versuchen  von  Holtz  (§.  1108)  die  positiven  Figu- 
ren dio  Gestalt  der  negativen  an. 

Dass  bei  Bedeckung  des  unteren  Theils  eines  Holzstabes  mit  Me- 
tallpulver wieder  Strahlenfiguren  erscheinen,  beruht  darauf,  dass  einmal 
leichter  zerstäubbare  Massen  vorhanden  sind-),  und  dann  auch,  dass 
nach  derEntladuug  an  der  kritischen  Stelle  die  ganze  auf  der  metallisch 
belegten  Fläche  befindliche  Elektricität  der  erst  entladenen  nachströmt 


>)  Reitlinger,  Wien.  Ber.  41,  p.  358,  1865*.  Reitlinger  und  Wäch- 
ter, Wien.  Ber.  83  l'2j,  p.  060,  1881*;  Wied.  Ann.  14,  p.  394,  1881*.  —  a)  Reit- 
linger  u.  Wächter.  1.  c. 
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und  so  wieder  die  Entladung  schneller  erfolgt  als  bei  einer  reinen  Holz- 
«pitze.  Auch  dürfte  die  Fortschleuderung  der  Gase  zu  der  des  Stoffe» 
der  Elektroden  hinzu  zunehmen  sein. 

Da  ferner  in  sehr  verdünnter  Luft  die  Lichtenbergischen  Figuren 
in  ihren  charakteristischen  Formen  nicht  entstehen,  so  können  sie  nicht 
allein  durch  die  Ausbreitung  der  Elektricität  in  der  sehr  verdünnten 
(Jasmasse  bedingt  sein,  sondern  müssen  mit  einer  mechanischen  Fort- 
führung, wie  in  der  Büschelcntladung,  verknüpft  sein. 

Wenn  man  dagegen  anführt,  dass  die  Lichtenbergischen  Figuren, 
während  gleichzeitig  in  capillaren  Räumen  durch  Funken  Luftschwingun- 
gen (Explosionswellen)  entstehen ,  ihre  Gestalt  bewahren  *) ,  so  scheint 
dies  obige  Ansicht  nicht  zu  entkräften,  da  jene  Wellen  sich  jedenfalls 
viel  langsamer  fortpflanzen,  als  die  Figuren  entstehen. 

Ich  habe  die  verschiedene  Erscheinung  der  positiven  und  negativen  1113 
Büschelentladung,  sowie  der  Lichten  bergischen  Figuren  auf  das  ver- 
schiedene, zur  Entladung  erforderliche  Potential  zurückzuführen  gesucht, 
wodurch  cet.  par.  bei  der  Entladung  die  mit  Elektricität  beladenen  und 
von  den  Elektroden  fortgerissenen  Theile  eine  verschiedene  Anfangs- 
geschwindigkeit erhalten. 

Zu  einer  anderen  Hypothese  ist  von  Bezold'J)  durch  die  Analogie 
zwischen  der  Ausbreitung  der  Gasentladungen  und  der  Lichtenbergi- 
schen Figuren  einerseits  und  der  der  strömenden  Flüssigkeiten  anderer- 
seits geführt  worden. 

Aus  einem  Trichter  floss  Tragantschleim  durch  eine  bis  dicht  an 
die  Oberfläche  des  ausfliessenden  Schleims  reichende,  oben  in  eine  feine 
Spitze  endende  Röhre  aus.  Auf  den  Schleim  war  etwas  mit  Weingeist 
angerührtes  Saftgrün  gespritzt.  Dabei  bildete  letzteres  einen  schönen 
Stern,  ganz  wie  eine  positive  Lichtenbergische  Figur.  Derselbe  war 
am  so  regelmässiger,  je  schneller  der  Schleim  ausfloss. 

Wie  wir  erwähnt  haben,  haben  die  Lichtenbergischen  Figuren 
hei  langsamem  Ausströmen  der  Elektricität  gekrümmte  Aeste;  analog 
büdeu  sich  krabbenförmige  Figuren,  wenn  man  die  Flüssigkeit  langsam 
Hüaaugt. 

Breiten  sich  Tropfen  von  Aether  oder  Benzin  auf  einer  mit  Schwefel- 
Mennigepulver  bedeckten  Glasplatte  aus  und  ziehen  sich  dann  durch  die 
stärkere  Verdunstung  zusammen,  so  entsteht  im  ersten  Theil  des  Ver- 
laufes der  Versuche  ein  ziemlich  regelmässiger,  kreisförmiger  Rand,  im 
zweiten  bleiben  radiale  Streifen  des  Pulvergemisches  innerhalb  desselben 
zurück.  Scheidewände  wirken  auf  die  Ausbreitung  der  Lichtenbergi- 
<chen  Figuren,  wie  auf  die  der  strömenden  Flüssigkeiten  (vgl.  §.  1105). 

von  ßezold  glaubt  deshalb  annehmen  zu  können,  dass  bei  der 


l)  Mach  und  Doubrava,  Wien.  Ber.  80  füj,  p.  331,  1879»;  Wied.  Ann. 
9.  p.  64,  1880*.  —  2)  von  Bezold,  Pogg.  Ann.  144,  p.  538  u.  flgde.'  , 
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positiven  Entladung  eiue  Bewegung  gegen  den  Zuleiter  hin,  bei  der  nega- 
tiven eine  solche  von  dem  letzteren  fort  stattfinde,  wobei  im  letzteren  Falle 
Wirbelbewegungen  eintreten. 

Hierfür  sollen  auch  die  Veränderungen  der  Lichteubergischen 
Figuren  sprechen,  wenn  man  die  Elektricitäten  nicht  vom  Centrnm  zur 
Peripherie,  sondern  umgekehrt  auf  den  nichtleitenden  Platten  übergelieu 
lässt  (§.  1103). 

Auch  bei  den  Trichterröhren  findet  von  Bezold  eine  Analogie. 
Bläbt  man  z.B.  in  eine  verzweigte  Trichterröhre  von  der  Form  Fig.  2dl 

Fig.  291. 


von  a  au8  hinein,  so  geht  der  Luftstrom  durch  die  Hälfte  c  der  Röhre, 
ganz  wie  ein  vom  negativen  Pol  a  kommender  Entladungsstrom. 

Ob  und  in  wie  weit  diese  Analogie  zu  einer  wirklieben  Erklärung 
führen  kann,  bleibt  weiteren  Untersuchungen  vorbehalten. 

1 114  Ander»,  als  auf  nichtleitenden  Platten,  gestalten  sich  die  durch  Pul  ver- 
gemische nachzuweisenden  Erscheinungen  auf  leitenden  Metallplatten. 
Dabei  erscheinen  die  zuerst  von  Kundt1)  beobachteten  und  stu- 
dirten  Staubringe. 

Lässt  man  eine  Entladung  zwischen  einer  Metallspitze  oder  Kugel 
zu  einer  mit  einem  schlechtleiteuden  Pulver,  z.  B.  Lycopodiuin.  Kiesel- 
säure oder  Mennige -Schwefelgemisch  bestreuten  Metallplatte  übergehen, 
so  dass  die  Spitze  als  negative  Elektrode  dient,  so  bleibt  nach  dem  Weg- 
blasen das  Pulver  auf  der  Platte  unter  der  Spitze  in  einer  Kreisfläche 
haften,  welche  zuweilen  noch  von  einem  Hinge  umgeben  ist,  der  bri 
weiterem  Abstände  der  Spitze  von  der  Platte  verschwindet l)  und  bei 
grosser  Nähe  allein  übrig  bleibt').  Ist  die  Spitze  positiv,  so  erhält  man 
unter  ihr,  ausser  wenn  sie  sehr  fein  ist,  die  Figuren  schwieriger1),  bez. 
bei  sehr  grosser  Nähe  der  Spitze  und  Platte  einen  staubleeren  Krei?t  iu 
dessen  Mitte  sich  ein  Häufchen  Pulver  ansammelt2). 

Graphitpulver  giebt  keine  derartige  Hinge  3). 

1115  Mit  wachsendem  Durchmesser  y  der  Metallplatte  wächst  nach 
Röntgen4)  nilmählich  der  Kreisdurchmesser  x  etwa  nach  der  Formel 
X  =  by!(a  —  //),  wo  a  und  b  Constante  sind  (wobei  auch  die  Aenderung 


J)  Kundt,  Pogg.  Ann.  136\  p.  6  Ii',  18t?2\  —  a)  Ewald,  8oo.  de  Ph\>.  de 
St.  Peternb.  187«,  p.  23*;  J.  de  Phyn.  5,  p.  2iti,  1*76*.  —  s)  Karras,  Pop*. 
Ann.  140,  p.  160,  |S70\  —  <)  Röntgen,  PoP(r.  Ann.  151,  p.  226,  1874'. 
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«ler  Potentiale  iu  den  Platten  von  der  Mitte  aus  zu  berücksichtigen  find). 
Sind  die  Platten  abgeleitet,  so  ist  die  Aenderung  kleiner.  Das  Metall 
der  Platte  hat  keinen  Einfluss,  wohl  aber  ihre  Obernachenbeschaffen- 
heit.  Ist  die  ausströmende  Elektricität  negativ,  so  ist  die  Figur  unter 
finer  Spitze  gleich  leicht  zu  erhalten  und  gleich  gross,  mag  die  Platte 
glatt  oder  rauh  sein:  mit  positiver  Elektricität  bildet  sie  sich  leichter 
auf  polirten,  als  auf  rauhen  Flächen1).  Cet.  par.  liefert  nach  Röntgen 
ausströmende  negative  Elektricität  grössere  Kreise. 

Mit  wachsendem  Abstände  der  Spitze  von  der  Platte  wächst  nach 
Hundt  der  Durchmesser  des  Kreises,  bei  sehr  (Im)  grossen  Platten 
nach  Röntgen  bis  zu  einem  mit  zunehmender  Schärfe  der  Spitze  früher 
erreichten  Maximum  und  nimmt  dann  auf  Null  ab'). 

Die  Figur  ist  im  Allgemeinen  um  so  grösser,  je  spitzer  der  Aus- 
.^römuugskegel  ist8). 

Mit  wachsender  Elektricitätsmenge  nähert  sich  der  Kreisdurchmes- 
<er  um  so  schneller  einem  Maximum,  je  stumpfer  die  Spitze  und  je  klei- 
ner die  Platte  ist. 

Mit  der  Dicke  der  Lycopodiumschicht  nimmt  der  Durchmesser  zu4). 

In  verschiedenen  Gasen  zwischen  einer  mit  der  inneren,  positiv  ge- 
ladenen Belegung  einer  Leydcner  Flasche  verbundenen  Platte  und  einer 
ihr  gegenübergestellten  Nähnadel  dargestellt,  zeigen  nach  Röntgen  die 
Staubringe  im  Mittel  folgende  relative  Durchmesser,  in  Luft  72  mm. 
Kohlensäure  79  mm,  Leuchtgas  90  mm,  Wasserstoff  93  mm. 

Mit  der  Verdünnung  der  Gase  wächst  der  Durchmesser  der  Ringe. 

Die  Ursache  dieser  Ringfiguren  dürfte  die  sein,  dass  sich  das  Pulver  11 16 
durch  die  von  der  Spitze  ausgehenden  elektrisirten  Lufttheilchen  vorüber- 
gehe n<l  ladet,  dadurch  von  der  unelektrischen  oder  entgegengesetzt  elektri- 
schen Platte  angezogen  wird  und  so  eine  festere  adhärirende  Masse  von 
dichterem  Gefüge  bildet.  Dabei  ist  wieder  die  verschiedene  Ausbreitung 
der  positiven  und  negativen  Entladung  zu  berücksichtigen.  Das  Verhal- 
ten der  elektrischen  Entladung  in  schwach  verdünntem  Räume  zwischen 
Platt«  und  Spitze  (§.  537)  kann  für  letztere  einen  Anhaltspunkt  bieten. 


2.   Entladungen  auf  und  i  u  Flüssigkeiten. 

Nähert  man  der  Oberfläche  einer  abgeleiteten  Flüssigkeit,  Queck-  1117 
%ilber,  Wasser,  Kochsalzlösung  u.  s.  f.  eine  mit  dem  einen  oder  anderen 
Pol  einer  Elektrisirmaschine ,  Influenzmaschine  oder  eines  Inductoriuius 


J)  Karras,  I.  c.  —  2)  Eine  unregelmässige  Zunahme  nach  dem  Gesetze 
•finer  gewellten  Curve  (Schneebeli,  Arch.  des  Scienc.  phy*.  et  nat.  [2]  4(>, 
u.  269,  1872')  hat  Röntgen  nicht  beobachtet.  —  3)  Schneebeli,  I.  c.  — 
•)  Karras.  1.  c. 
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verbundene  Spitze,  so  treteu  je  nach  der  Polarität  derselben  Glitnnioi 
ladungen  auf,  welche  den  Lichteubergisehen  Figuren  analog  sin 
Dabei  zeigen  sich  indess  noch  besondere  Eigentümlichkeiten. 

Wir  haben  bereits  §.996  erwähnt,  das.s  schon  Ritter1)  beobacht 
hatte ,  als  er  einen  mit  dem  negativen  Pole  der  Säule  verbundenen  ,  z 
gespitzten  Eisendraht  in  Quecksilber  tauchte,  welches  als  positive  Ele 
trode  diente,  und  dann  herauszog,  dass  neben  dem  Funken  auf  de 
Quecksilber  sich  ein  schwarzer  Stern  von  oxydirtera  Quecksilber  bildet 
War  die  Spitze  dagegen  positiv,  so  entstanden  auf  dem  Quecksilber  mu 
dem  Herausheben  unter  der  Spitze  mit  Ringen  umgebene  Punkte. 

Ganz  analoge  Versuche  kann  mau  mit  den  Inductionsfuukeu  ai 
stellen. 

18         Aehnliehe  Erscheinungen  zeigen  sich  auch  auf  der  Oberfläche  aiidt 
rer  Flüssigkeiten. 

Nähert  man  eine  zugespitzte  Draht elektrode  der  Oberfläche  eine 
Flüssigkeit,  z.B.  Wasser,  noch  besser  verdünnter  Schwefelsäure,  in  welch 
man  die  negative  Elektrode  gesenkt  hat,  und  verbindet  beide  Elektrode) 
mit  den  Conductoren  einer  Elektrisirmaschinc,  am  besten  einer  Influenz 
maschine,  so  verästeln  sich,  wenn  die  Spitze  positiv  ist,  die  von  ihr  aus- 
gehenden Funken  in  einer  blauen  ausgezackten  Lichtscheibe  sternförmig 
mit  vielen  Aesten  auf  der  Wasserfläche,  während,  wenn  die  Spitzt 
negativ  ist,  der  Strom  weniger  verzweigt,  die  Lichtscheibe  nicht  aus- 
gezackt ist. 

Werden  grosse  Widerstände  in  die  Leitung  eingeschaltet,  so  ist  der 
auf  die  Wasserfläche  auffalleude  Funken  dick  und  gelb  und  auf  dem 
Wasser  roth  und  sternförmig. 

Ist  die  Wasserfläche  isolirt  und  stehen  ihrer  Oberfläche  in  genügen- 
der Entfernung  zwei  mit  den  Conductoren  der  Holt //sehen  Maschint 
verbundene  Spitzen  gegenüber,  so  erscheint  bei  genügendem  Abstand 
derselben  von  einander  unter  jeder  die  entsprechende  Figur. 

Dabei  sind  die  in  der  Lichthülle  unter  der  negativen  Spitze  über- 
gehenden Funkon  nur  vertical,  wenn  mau  die  Hülle  seitlich  fortbläst; 
sonst  sind  *ie  stets  gekrümmt  und  nach  einer  Seite  gerichtet.  Unter  der 
positiven  Spitze  werden  die  Funken  mit  der  Lichthülle  beim  Iilaseu  zer- 
streut*). 

Auf  feuchtem  Holz,  um  bebten  Tannenholz,  sind  die  Figuren  mei?t 
elliptisch3)  oder  polygonal  mit  Kanten,  welche  den  Fasern  parallel  sind 
und  auf  ihnen  senkrecht  stehen.  Sind  die  Elektroden  so  weit  von  ein- 
ander entfernt ,  dass  kein  Funken  zwischen  ihnen  übergeht ,  so  erschei- 
nen zwei  leuchtende,  gegen  die  Richtung  der  Holzfasern  senkrechte 
Zungen. 

l)  Ritter,  (»ilu.  Aun.  9,  p.  350,  1*01*.  —  J)  Kernet,  Compt.  read.  59. 
p.  1006,  1864'.  —  3)  Righi,  Atti  deUu  R.  Aceat!,  dei  Lincei  [:<]  1,  p.  13,  1877'; 
Retbl.  2,  p.  41*. 
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Auch  bei  Anwendung  einer  galvanischen  Säule  von  grosser  elektro-  1119 
motorischer  Kraft  kann  man  dasselbe  Phänomen  beobachten.  Schon 
heim  einfachen  Schliessen  eines  Trogapparates,  dessen  Poldrähte  in 
Wasser  tauchten,  bemerkte  Cruickshank1)  ein  Lichtbüschel,  als  der 
]>ositive  Draht,  ein  kleines  Lichtkügelchen ,  als  der  negative  Draht  aus 
dttn  Wasser  herausgehoben  wurde. 

Ganz  ähnliche  Versuche  kann  man  mit  dem  Inductorium  anstellen.  1120 
Dabei  geht  zwischen  einer  feinen  Metallspitze  und  der  Flüssigkeitsober- 
fliiche  unter  Erglühen  der  ersteren  nur  der  Stromesantheil  hindurch, 
für  welchen  der  Platindraht  als  negative  Elektrode  dient.  Die  Trennung 
der  Ströme  ist  so  vollkommen ,  dass  in  einem  in  den  Schliessungskreis 
eingeschalteten  Voltameter  an  den  Elektroden  die  Gase,  Sauerstoff  und 
Wasserstoff,  genau  im  Volumen  verhältniss  1  :  2  abgeschieden  werden. 
Namentlich  Lösung  von  Quecksilberchlorid  in  Kochsalzlösung  dient  bei 
schwächeren  Strömen  sehr  gut  zu  diesen  Versuchen  3). 

Wird  Chlormagnesiumlösung  verwendet,  so  scheidet  sich  bei  sehr 
starken  Strömen  auf  der  dicht  an  die  Oberfläche  gebrachten  Platinelek- 
trode Magnesium  aus,  welches  sogleich  mit  hellstem  Glänze  verbrennt. 

Legt  man  unter  beide  Spitzen  einen  mit  Jodkaliumlösung  befeuch- 
teten Papierstreifen,  so  entsteht  unter  beiden  ein  brauner  Fleck  von 
Jod,  wenn  er  auch  unter  der  positiven  Spitze  grösser  ist,  so  dass  also 
nicht  alle  der  Schliessungsinduction  entsprechenden  Entladungen  aus- 
geschlossen sind.  —  Mit  Gold-,  Silber-  und  Platinlösungen  getränkte 
Papierstreifen  färben  sich  unter  der  positiven  Spitze  bräunlich,  trocknen 
Selbst  und  beginnen  zu  glimmen.  Unter  der  negativen  Spitze  scheidet 
•'ich  ein  dunkler  Fleck  von  reducirtem  Metall  ab.  —  Auf  einem  mit 
Kupfervitriollösung  getränkten  Bande  erscheint  der  von  der  positiven 
Elektrode  ausgehende  Funken  rosaviolett,  der  von  der  negativen  aus- 
gehende feuerroth. 

Auf  Papier,  welches  mit  feuchtem  Quecksilberjodid  überzogen  ist, 
zeichnen  sich  die  verzweigten  Strahlen  in  gelber  Farbe  dauernd  ab. 

Bei  derartigen  Versuchen  treten  noch  besondere  Erscheinungen  an  1121 
den  Elektroden  selbst  ein. 

Als  Hare5)  z.  B.  einen  als  negative  Elektrode  dienenden  Eisen- 
draht in  Chlorcalciumlösung  senkte,  die  mit  dem  positiven  Pol  der 
>äule  verbunden  war,  Bchmolz  er  bei  der  Berührung  der  Flüssigkeit  ;  ein 
Platindraht  erhitzte  sich  dabei.  Makrell4)  tauchte  in  ähnlicher  Weise 
in  verdünnte  Schwefelsäure,  die  als  positive  Elektrode  diente,  einen  Eisen- 


')  Cruickgliank,  Nichols.  Journ.  5,  p.  80*;  Gilb.  Ann.  9,  p.  .IM,  1801*.  — 
Ji  Houchotte,  Compt.  rend.  65,  p.  759,  995,  1867*;  Monde»  15,  p.  191  und 
F..  Becqnerel,  Compt.  rend.  65,  p.  1097,  1867*.  —  3)  Hure,  Archive«*  df» 
<i*t*?e  1,  p.  578,  1844*.  —  4)  Makrell,  Arch.  1,  p.  575;  Proeeed.  London  Kl. 
*«.  1841  bi»  1842. 
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draht  als  negative  Elektrode.  Derselbe  verbrannte  mit  rother  Flamme. 
War  die  Verbindung  umgekehrt,  so  schmolz  der  Draht  beim  Berühren 
der  Flüssigkeit.  Selbst  beim  Eintauchen  bis  zu  4  bis  5  cm  Tiefe  blieb 
er  rothglühend.  Kupfer-  und  Zinkdrähte  zeigen  dieselben  Erscheinun- 
gen, nur  ist  die  Farbe,  mit  welcher  sie  als  positive  Elektroden  verbren- 
nen, blau  und  purpur. 

Nähert  man  der  Oberfläche  von  concentrirter  Schwefelsäure,  welche 
mit  dem  positiven  Pol  einer  starken  Säule  (40  bis  80  Bunsen' scheu 
Elementen)  verbunden  ist,  langsam  einen  spitzen,  mit  dem  negativen 
Pol  verbundenen  Platinstab,  so  umgiebt  sich  derselbe,  ohne  zu  glühen 
und  ohne  dass  eine  Wasserzersetzung  zu  sehen  ist,  mit  einem  schwach 
bläulichen  (lavendelblauen)  Glimmlicht.  Dieses  Leuchten  ist  der  den 
Draht  umgebenden  Gasatmosphäre  zuzuschreiben  uud  unterscheidet  sich 
wesentlich  vom  Glühen  des  Drahtes.  Erst  bei  tieferem  Eintauchen  des 
Drahtes  beginnt  die  Elektrolyse  zuweilen  mit  einer  Explosion l)  und 
das  Licht  hört  auf). 

Hebt  man  den  negativen  Draht  aus  der  Flüssigkeit,  so  erscheint  ein 
8  bis  10  mm  langer  blauer  Kegel  zwischen  ihm  und  derselben.  Die 
Flüssigkeit  ist  unter  dem  Drahte  vertieft  und  der  Draht  schmilzt  3).  — 
Der  Versuch  gelingt  besonders  gut,  wenn  man  die  Flüssigkeit  vor- 
her erwärmt4).  Ist  die  in  dieselbe  tauchende  Spitze  positiv,  so  zeigt 
sich  die  Erscheinung  viel  schwächer,  die  Spitze  wird  beim  Eintauchen 
glühend ,  es  bilden  sich  helle  Funken  zwischen  Spitze  und  Flüssigkeit. 
Bei  tieferem  Eintauchen  beginnt  auch  hier  die  Elektrolyse  unter  Ver- 
schwinden der  Erscheinung,  und  ein  in  den  Stromkreis  eingeschalte- 
tes Galvanometer  giebt  eine  grössere  Intensität  des  Stromes  an,  als  wäh- 
rend des  Auftretens  des  blauen  Glimmlichtes5). 

In  Lösung  von  Kochsalz  zeigen  sich  ähnliche  Erscheinungen;  auch 
hier  kann  man  die  in  die  Lösung  eingetauchte  negative  Elektrode  ein 
Ende  von  derselben  zurückziehen  und  erhält  einen  kleinen  grüngelbeu 
Lichtbogen.  Mit  der  positiven  Elektrode  gelingt  dies  nicht.  —  Aehnlich 
verhält  sich  eine  Lösung  von  schwefelsaurem  Kali. 

Auch  bei  verdünnter  Schwefelsäure  beobachtet  man  analoge  Phäno- 
mene, namentlich  ist  das  lavendelblaue  Licht  an  der  positiven  Elektrode 
sehr  schön.  Netzt  man  eine  baumwollene  Schnur  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure  und  senkt  zwei  als  Elektroden  dienende  Platindrähte  hinein,  so 
brennen  sie  Löcher  hinein;  das  unter  dem  negativen  Draht  gebildete 
Loch  füllt  sich  mit  lavendelblauem,  das  unter  dem  positiven  mit  gelb- 
rothem  Licht 6). 

*)  Slouguiuoff,  J.  de  phys.  10,  p.  419;  J.  de  la  Soc.  phys.  chira.  Rus*>. 
12,  p.  193,  1881* ;  Carl'»  Repert.  18,  p.  333,  1882;  Beihl.  5,  p.  90*1*,  7,  p.  52*.  - 
3)  Fi ze:i u  u.  Foucault,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  11,  p.  370*;  PogK- 
Ann.  t>3,  p.  463,  1844*.  —  4)  Grove,  Phil.  Tranaaet.  1852,  1,  p.  88*.  — 
6)  Quet,  Compt.  rend.  30,  p.  1012,  18.r»3*;  Pogg.  Ann.  92,  p.  18.r>*.  —  «)  Aehn- 
lich Fizeau  u.  Foucault,  1.  c.  —  c)  Van  der  Willigen,  Pogg.  Ann.  93, 
p.  285,  1854*. 
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Bei  einer  Lösung  von  Kalilauge  leuchtet  die  negative  Elektrode 
mit  mehr  purpurfarbenem  Lichte. 

In  Salpetersäure  vom  specifischen  Gewicht  1,324  erscheint  nach 
Siouguinoff  1.  c.  beim  Durchleiten  eines  Stromes  von  17  Poggen- 
dorff  sehen  Elementen  zuerst  die  negative,  weniger  tief  eingesenkte 
Elektrode  mit  Glimmlicht  bedeckt,  nachher  wird  sie  leuchtend  und  wie 
mit  erhitzten  Kögelchen  oder  Glasbläschen  bedeckt,  wobei  ein  zischen- 
des Geräusch  entsteht.  Bei  der  ersten  Lichterscheinung  wird  die  Elek- 
trode nicht  corrodirt,  bei  der  zweiten  wird  sie  matt.  In  einer  Lösung 
von  Platinchlorid  in  Salzsäure  scheidet  sich  auf  dem  zuletzt  eingesenkten 
negativen  Platindraht  Platinpulver  ab,  und  derselbe  ist  mit  glühenden 
frelben  Sternchen  bedeckt. 

Eine  ähnliche  Erscheinung  beobachtete  Plante1).  Er  leitet  einen  1122 
Strom  von  etwa  10  Bunsen'schen  Elementen  mittelst  zweier  Kupfer- 
drähte  als  Elektroden  durch  verdünnte  Schwefelsäure  (Vio);  dabei  überzieht 
?:ch  die  positive  Elektrode  mit  schlecht  leitendem,  in  der  Säure  schwer 
Ulichem  Oxyd ;  die  Stromintensität  nimmt  ab.  Die  Oxydhülle  wird  dicker, 
fällt  ab,  und  die  Intensität  steigt.  Endlich  nach  Wiederholung  dieser 
Krscheinung  bildet  sich  namentlich  an  der  Spitze  des  Drahtes  viel  Oxyd, 
welches  mit  einem  zischenden  Geräusch  fortgeführt  wird,  während  der 
I>raht  sich  zuspitzt  und  die  Stromintensität  bedeutend  steigt.  Bei  An- 
näherung eines  Magnetes  rotiren  die  Oxydtheilchen  in  der  Säure. 

Möglicherweise  bildet  sich  hier  ein  kleiner  Lichtbogen  an  dem  Ende 
des  Drahtes,  welcher  sich  nach  dem  Ueberzug  mit  der  schlecht  leitenden 
Hülle  einstellt,  wo  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  am  grössten  ist. 

Senkte  Plante2)  in  sehr  saures  Wasser  die  positive  Elektrode  eines  1123 
Accumulators  von  200  Bleisuperoxydelementen  von  der  sehr  grossen 
*]<-ktromotorischen  Kraft  540  Daniells,  so  schmolz  die  der  Oberfläche  ge- 
exherte  negative  Elektrode;  war  das  Wasser  wenig  sauer,  so  entstanden 
unter  derselben  Elektrode  knatternde,  mehrere  Minuten  dauernde  Fun- 
ken. War  die  negative  Elektrode  in  Kochsalzlösung  oiugesenkt  und 
uäherte  man  ihr  die  positive,  so  bildete  sich  beim  Contact  mit  starkem 
^eräosche  eine  leuchtende  Kugel,  die  bei  Hebung  der  Elektrode  bis  zu 
1  cm  Durchmesser  sich  vergrösserte  und  bei  tieferer  Einsenkung  schnell 
r  tirte,  sich  dann  losriss,  wie  wenn  sie  von  der  negativen  Elektrode 
angezogen  würde  und  an  letzterer  eine  Explosion  und  eine  Flaminen- 
eracheinung  hervorrief.   Diese  Kugel  ist  nicht  gasförmig,  sondern  flüssig 

erinnert  an  den  sphäroidalen  Zustand. 

An  den  Wänden  des  Gefässes  eingesenkt,  erzeugt  die  positive  Elek- 


M  Plante,  Arch.  Nouv.  S«-r.  7,  p.  332,  1860*.  —  a)  Planta,  Compt.  rem!. 
[  ]  80,  p.  113*.  81,  p.  186,   1875*.  84,  p.  916-,  85,  p.  1'232,  1877*;  Beibl.  1, 
420'. 
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trode  einen  leuchtenden  Wirbel  und  am  Glase  einen  leuchtenden  Streifen, 
welcher  sich  in  Biegungen  3  bis  4  cm  von  der  Elektrode  nach  beiden 
Seiten  ausbreitet  und  wiederum  mit  Feuererscheinung  und  Explosion  zum 
Ende  der  negativen  Elektrode  übergeht.  Bald  bildet  sich  ein  neuer 
Lichtstreifen  an  der  positiven  Elektrode  u.  s.  f. 

Wird  in  den  einen  Schenkel  einer  mit  Salzwasser  gefüllten  U  för- 
migen Röhre1)  die  negative  Elektrode  eingesenkt  und  die  positive  in 
das  Wasser  des  anderen  Schenkels  eingeführt»  so  bildet  sich  daran 
zunächst  ein  leuchtender  Ring;  dann  wird  bei  weiterer  Senkung  die 
Oberfläche  der  Flüssigkeit  hinabgedrückt,  ein  von  Strahlen  umgebener 
Lichtbogen  erscheint  am  Glase.  Dabei  entweicht  Wasserdampf  mit  Ge- 
räusch. Bei  tieferem  Einsenken  des  Drahtes  bildet  sich  erst  ein  geschlos- 
sener Ring,  dem  mehrere  folgen,  welche  zusammen  leuchtende  Wogen 
bilden,  uuter  denen  die  Flüssigkeit  hin  und  her  wogt.  Zuletzt  vereinen 
sich  die  Lichtwellen,  und  die  ganze  Flüssigkeit  leuchtet  unter  lebhafter 
Siedeerscheinung. 

Uragiebt  man  hierbei  den  Draht  bis  zu  seinem  unteren  Ende  mit 
einem  Capillarrohr,  so  hört  man  ein  zischendes  Pfeifen,  und  wird  die 
Elektrode  gehoben,  so  ertönt  plötzlich  eine  kleine  Detonation,  wie  ein 
Peitschenknall.  Nachher  erscheint  die  untere  Oeffnung  des  Röhn« 
conisch  erweitert,  vielleicht  nur  durch  plötzliches  Eintreten  der  Luft  in 
das  Rohr. 

i 

1124  Berührt  eine  solche  Elektrode  die  mit  Salzlösung  befeuchteten  Wände 
eines  Glases,  so  werden  sie  an  der  Berührungsstelle  stark  angegriffen  und 
die  um  die  Elektrode  bei  der  Entladung  leuchtenden  Ringe  erscheinen 
zuweilen  in  das  Glas  eingeätzt 

Mit  Salpeterlösung  gelingt  der  Versuch  schon  mit  schwächeren  Strö- 
men Bedeckt  man  eine  horizontale  Glas-  oder  Bergkrystallplatte  mit 
einer  concentrirten  Salpeterlösung,  legt  längs  der  Rander  der  Platte 
einen  horizontalen  Platindraht  hinein,  welcher  als  Elektrode  einer  secun- 
dären  Batterie  von  50  bis  60  Elementen  dient,  und  führt  einen  bis  auf 
sein  Ende  mit  einer  isolirten  Schicht  versehenen,  als  zweite  Elektrode 
dienenden  Platindraht  auf  der  Platte  entlang,  so  wird  der  Weg  des 
letzteren  bei  langsamem  Fortschreiten  tief  eingravirt.  Dient  der  Draht 
als  negative  Elektrode,  so  bedarf  er  dazu  geringerer  Spannungen,  als 
wenn  er  mit  dem  positiven  Pole  verbunden  ist.  Auf  gekrümmten  Flächm 
kann  man  die  Salpeterlösung  durch  Zusatz  von  Gummi  zum  Adhärireu 
bringen. 

1125  Nach  Slouguinoff2)  intermittirt  das  an  den  in  die  Flüssigkeit«  n 
gesenkten  Elektroden,  namentlich  an  einer  kleinen  negativen  Klektrod« 


»)  Planta,  Heibl.  2,  p.  170*;  Joum.  de  phys.  7,  p.  273,  187y\  Beibl.  :i 
p.  120*.  —  -)  Slouguinoff,  J.  c 
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bei  starken  Strömen  einer  Säule  erscheinende  Lieht,  wie  man  in  einem 
rotirenden  Spiegel  sehen  kann.  Dabei  erscheint  nach  Co  Hey1)  eine 
Reihe  unregelmässig  vertheilter,  heller  Ströme  auf  matt  leuchtendem 
Grunde,  so  dass  die  einzelnen  Entladungen  von  verschiedenen  Stellen 
der  Elektroden  ausgehen.  Die  Zeit  des  Stromdurchganges  ist  sehr  klein 
gegen  die  Zeit  der  Intermittenzen. 

Das  Spectrum  an  der  negativen  Elektrode  von  Platin  in  verdünnter 
Schwefelsäure  zeigt  bei  Anwendung  von  96  Bunsen' sehen  Elementen 
runachst  die  rothe  (helle)  und  blaue  Wasserstofflinie.  In  Lösungen  von 
Chlornatrium  und  Chlorlithium  sieht  man  noch  die  Metalllinien,  auch 
wohl  (namentlich  5)  Platinlinien. 

Bei  stärkeren  Spannungen  verwandelt  sich  die  Glimmentladung  in  11*2(J 
den  Flüssigkeiten  in  eine  Büschel  entladung  zwischen  den  Elektroden 
und  der  Flüssigkeit,  bei  noch  stärkeren  und  bei  nicht  zu  grossem  Ab- 
stände der  Elektroden  gehen  sogar  Funken  durch  die  ganze  Flüssig- 
keit zwischen  letzteren  über  und  werfen  dabei  dieselbe  aus  einander. 

Schon  Faraday3)  beobachtete  bei  hinlänglich  weitem  Abstände 
der  Elektroden  in  Terpentinöl,  welches  sich  in  einein  Metallgefässe  befand, 
an  einer  positiven  Metallspitze  Büschel. 

Taucht  man  in  eine  Flüssigkeit  zwei  in  Glasröhren  bis  auf  ihr  Ende 
eingeschlossene  Metalldrähte,  so  erscheinen  bei  einer  Entladung  durch 
dieselben  an  der  positiven  Elektrode  nach  allen  Seiten  divergirende 
rothe  Strahlen,  an  der  negativen  erscheint  ein  rother,  in  der  Mitte 
weisser  Lichtstrom  mit  sehr  kurzen  Aesten.  In  verdünnter  Säure,  Salz- 
lösungen u.  s.  f.  sind  die  Ströme  sehr  hell  und  weiss  ohne  Verzweigungen, 
in  Aether  und  Alkohol  sind  sie  verzweigt,  wie  in  Wasser,  aber  grün;  in 
Lösungen  von  Salzen,  in  verdünutem  Alkohol  sind  sie  mit  der  Farbe 
des  entsprechenden  Metalls  gefärbt,  in  Aesculinlösung  sind  sie  von  Fluo- 
reacenzlicht  umgeben. 

Schichtet  man  Schwefelkohlenstoff  und  Wasser  über  einander  und 
senkt  die  eine  Elektrode  ein  wenig  in  ersteren,  die  andere  in  das  Wasser 
«in,  so  erscheint  ein  verticaler  grüner  Funken,  welcher  rothe  Zweige 
in  das  Wasser  aussendet.  Dabei  entwickeln  sich  Gase  an  den  Elek- 
troden, um  so  mehr,  je  grösser  die  Schlagweite  ausser  der  Flüssig- 
keit ist  *). 

Da  in  schlecht  leitenden  flüssigen  Substanzen  die  Elektroden  ein  1127 
grösseres  Potential  besitzen  müssen,  damit  eine  Entladung  stattfindet,  als 
in  der  Luft,  so  werden  die  Theilchen  schwerer  in  der  Büschelentladung 
fortgeführt  und  die  Substanzen  eher  in  einem  Funken  durchbrochen. 


»)  Colley,  Journ.  de  Phys.  9,  p.  155,  1880*;  Beibl.  4,  684*.  —  *)  Fara- 
<iav,  Kxp.  Rs.  8er.  12,  §.  1452,  1838*.  —  »)  Righi,  Atti  della  R.  Accad.  dei 
Linceei  [3j  1,  p.  13,  1877*;  Beibl.  2,  p.  41*. 
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Deshalb  erhält  man  auch  nach  Doubrava1)  zwischen  zwei  mit  den 
Flaschen  der  Holtz' sehen  Maschine  verbundenen  Spitzen  bei  einem 
gewissen  Abstände  in  der  Luft  keinen  Funken,  sondern  Büschel,  wohl 
aber  in  Terpentinöl  und  Olivenöl. 

Dementsprechend  vermehrt  auch  die  Verbindung  einer  Leydener 
Flasche  mit  den  Conductoren  der  Influenzmaschine  kaum  die  Maximal- 
schlagweite für  die  Funkenentladung,  auch  ändert  sie  sich  nicht  bei 
Einschaltung  feuchter  Schnüre8). 

Treten  Büschel  auf,  so  werden  sie  namentlich  in  Petroleum  gross, 
klein  sind  sie  in  Terpentinöl,  Olivenöl,  Benzin,  Schwefelkohlenstoff.  Das 
negative  Büschel  ist  kleiner,  divergirt  aber  stärker,  namentlich  in  Ben- 
zin. Die  Farben  der  Büschel  sind  im  Allgemeinen  dieselben  wie  in  der 
Luft»). 

1128  Erscheinungen,  welche  der  Bildung  der  Schatten  auf  festen  Körpern 
bei  der  Büschelentladung  analog  sind,  hat  v.  Waha4)  auch  bei  Flüssig- 
keiten beobachtet. 

Uebergiesst  man  eine  mit  dem  einen  Pol  einer  Ho  Hz' sehen  Maschine 
verbundene  Metallplatte  mit  einer  schlecht  leitenden  Flüssigkeit,  Oel 
oder  Petroleum,  und  nähert  ihrer  Oberfläche  eine  mit  dem  anderen  Pol 
verbundene  Spitze,  so  wird  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  mit  letzterer 
gleichnamig;  die  Metallplatte  ungleichnamig  geladen.  Durch  die  An- 
ziehung beider  Elektricitäten  vertieft  sich  die  Flüssigkeit,  je  nach  ihrer 
Entfernung  mehr  oder  weniger  unter  der  Spitze  und  breitet  sich  unter 
wellenartigen  Bewegungen  nach  den  Rändern  aus.  Der  von  der  Spitze 
ausgehende  elektrische  Wind  ist  zu  schwach,  um  die  Erscheinung  zu 
bewirken.  Wird  in  den  zwischen  Spitze  und  Flüssigkeitsfigur  liegenden 
Kegelmantel  ein  Gegenstand  gebracht,  so  bewegt  sich  die  Flüssigkeit 
in  dem  Schatten  desselben  nicht,  sie  hebt  sich  aber  bei  grosser  Nähe 
gegen  ihn  hin.  Stehen  der  Metallplatte  mehrere  Spitzen  gegenüber,  so 
bilden  sich  mehrere  durch  erhabene  Linien  getrennte  Figuren;  ist  die 
Oclschicht  dicker,  so  werden  dabei  Luftblasen  in  sie  hineingerissen. 
welche  sich  fortbewegen. 

1129  Werden  zwei  Metallelektroden  auf  der  Oberfläche  einer  Flüssigkeit 
oder  eines  feuchten  festen  Körpers,  Fleisch,  einander  genähert  und 
wird  ihnen  plötzlich  Elektricität  von  grosser  Dichtigkeit  zugeführt, 
indem  man  sie  mit  den  Belegungen  einer  Leydener  Batterie  verbindet, 
so  kann  der  Funken  über  die  Oberfläche  dieser  Körper  hinübergehen. 
Dasselbe  kann  geschehen,  wenn  die  Elektroden  sich  oberhalb  der  Flüssig- 
keitsoberfläche befinden  oder  in  dieselbe  zum  Theil  eingesenkt  sind. 


J)  Doubrava,  Elektrische  Zustände,  p.  50*.  —  a)  Holtz,  Wied.  Ann.  11. 
p.  704,  1880*.  —  8)  Holtz,  ibid.  p.715*.  —  «)  v.  Waha,  Wied.  Ann.  4,  p.  es, 
1878*;  vergl.  auch  §.  836. 


» 
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Im  letzteren  Falle  legt  der  Funken  bei  kleinerem  Abstände  über  die 
Oberfläche  hin  einen  grösseren  Weg  zurück,  als  wenn  er  durch  die  FlüS" 
sigkeit  hindurchgegangen  wäre.  Bei  grösserem  Abstände  geht  der  Funkeu 
durch  dieselbe  auf  dem  nächsten  Wege  zwischen  den  Elektroden  über. 

Aehuliche  Funken  erhielt  Priestley1)  auf  Eis,  frischen  Blättern, 
Milch.  Eigelb,  Schwefelsäure,  Weingeist  u.  s.  f. 

Immer  müssen  dazu  grosse  und  dichte  Elektricitätsmengen  entladen 
werden. 

Werden  senkrecht  zur  Verbindungslinie  der  Elektroden  vor  dieselben 
ton  der  Seite  her  Glasplatten  geschoben,  so  biegen  sich  die  Funken  um 
letztere  um. 

Lässt  man  nach  Mascart*)  Funken  zwischen  zwei  Kugeln  in  hori-  1130 
xontaler  Richtung  mehrere  Centimeter  tief  unter  der  Oberfläche  einer 
Flüssigkeit  überschlagen,  so  geht  der  Funkenstrom  gerade  zwischen 
ihnen  über.  Nähert  man  sie  der  Oberfläche  bei  gleichbleibendem  Ab- 
stände, so  biegt  sich  zuletzt  der  Funken  von  beiden  Elektroden  fast 
normal  gegen  die  Oberfläche  und  läuft  in  der  Luft  darüber  hin  zur  ande- 
ren Elektrode. 

Giesst  man  nach  demselben  in  ein  Glas  ein  Gemisch,  von  etwa  glei- 
chen Theilen  Terpentinöl  und  Olivenöl  und  bringt  eine  Metallkugel 
einige  Millimeter  tief  in  die  Flüssigkeit,  eine  andere  etwas  über  die- 
selbe, etwa  10  mm  in  horizontaler  Richtung  von  der  ersten  entfernt,  so 
geht  von  der  ersten  Kugel  der  Funken  fast  normal  gegen  die  Flüssig- 
keitsoberfläche uud  dann  direct  zur  anderen  Kugel.  Er  sucht  sich  also 
die  Bahn  geringsten  Widerstandes. 

Die  bei  hinlänglich  hohen  Potentialdifferenzen  zwischen  den  Elek-  1131 
troden  in  einer  Flüssigkeit  übergehenden  Funken,  welche  auch  die  Flüssig- 
keit aus  einander  sprengen  können ,  sind  schon  vor  langen  Zeiten  beob- 
achtet worden. 

Setzt  man  mittelst  Korken  in  die  Enden  einer  etwa  2  bis  3  cm  langen 
und  5  mm  weiten  Glasröhre  zwei  Drähte  ein,  deren  Enden  im  Inneren  der- 
selben etwa  5  mm  von  einander  eutfernt  sind, 
füllt  die  Röhre  mit  Oel  und  lässt  den  Funken  einer 
stark  geladenen,  etwas  grösseren  Leydener 
Flasche,  etwa  vön  V*  Quadratfuss  Oberfläche, 
durchschlagen,  so  wird  das  Oel  und  mit  ihm 
die  Röhre  in  kleinen  Stücken  aus  einander 
geschleudert3).  Lässt  man  die  Drähte  in. einer 
mit  Oel  oder  Wasser  gefüllten  Höhlung  in  einem 


*)  Priestley,  Gesch.  d.  Elektr.,  deutsch,  p.  472,  1772*.  —  a)  Mascart, 
Trait*  d'Electricit£  statique,  2,  p.  112,  1876*.  —  8)  Beeearia,  Elettric  Hrt. 
p.  2^0*.  Nuovi  Sperimenti  per  confermare  ed  estendere  la  meccunica  del  fluido 
elettrico,  §.  13,  p.  53,  Toriuo  1780. 


Digitized  by  Google 


808  Funkenentladungen  in  Flüssigkeiten. 

Stück  Buchsbaumholz,  Fig.  292  (a.  v.  S.),  einander  gegenüberstehen,  und 
legt  darüber  eine  in  die  Höhlung  passende  Elfenbeinkugel,  so  wird  sie 
beim  Durchschlagen  des  Funkens  weit  in  die  Höhe  geschleudert  (elek- 
trischer Mörser). 

Auch  Priestley1)  sah  Funken  an  den  Gliedern  einer  in  Wasser 
hineingehängten  Metallkette  beim  Hindurchleiten  einer  Batterieentladung. 
Die  Flüssigkeit  wurde  aus  dem  Gelasse  hinausgeschleudert. 

1132  Diese  Funkenentladungen  bilden  sich  im  Allgemeinen  um  so  schwie- 
riger, je  besser  die  Flüssigkeit  leitet,  so  z.  B.  schwerer  in  heissem,  wie 
in  kaltem  Wasser  *)  (beim  Zerstäuben  eines  auf  Glas  gelegten  Goldblat- 
tes).  Sie  erscheinen  bei  grosser  Dichtigkeit  des  Batteriestromea ,  also 
grosser  Elektricitätsmengen ,  kleiner  Zahl  der  Flaschen,  Elektroden  Ton 
kleiner  Oberfläche,  z.  B.  Platindrähten,  die  bis  auf  ihr  Ende  in  Glasröh- 
ren eingeschmolzen  sind,  an  der  Contactstelle  der  Elektroden  mit  der 
Flüssigkeit,  event.  auch  mit  wachsender  Stromesdichtigkeit  u.  s.  f.  zwi- 
schen den  Elektroden. 

Die  Funken  sind  dann,  wie  in  der  Luft,  vielfach  gekrümmt,  doch 
haben  sie  im  Gegensatz  zu  letzteren  viele  dunkle  Intermittenzstellen 
und  liegen  bei  grösserer  Schlagweitc  immer  inmitten  eines  vielfach  ver- 
zweigten bläulichen  Büschels.  In  der  Flüssigkeit  entstehen  viele  Blasen. 
Nach  dem  Erlöschen  des  Funkens  erscheint  scheinbar  eine  langsam  von 
der  Mitte  desselben  an  sich  erweiternde  leuchtende  Kugel.  In  Olivenöl 
ist  der  Funken  von  einer  gelblichen  Lichthülle,  wie  von  einem  Bande, 
umgeben  '). 


I 


1133  Läset  man  die  Funken  zwischen  zwei  Spitzen  über  eine  berusste  Glas- 
platte gehen,  welche  in  schlecht  leitende  Flüssigkeiten  getaucht  sind, 
so  erhält  man  ähnliche  Erscheinungen  wie  beim  „Gleiten  der  Funken" 
in  der  Luft  (§.  1015).  Die  Vereinigungsstelle  der  von  der  positiven  und 
negativen  Elektrode  kommenden  Theile  des  Funkens  auf  der  von  ihm 
verzeichneten  Linie  liegt  nicht  mehr  nahe  der  Kathode,  sondern  je  nach 
den  Verhältnissen  verschieden.  Die  fortgeschleuderten  Flüssigkeitstheile 
erhalten  einen  sehr  starken  Antrieb,  sie  spritzen  zuweilen  bis  1  m  in  die 
Hölio  *).  Von  beiden  Spitzen  gehen  durch  den  Russ  feine  Adern  hin- 
ein ich,  wodurch  eine  elliptische  russfreie  Stelle  entsteht.  Auf  verschie- 
dviun  Isolatoren,  Pech,  Siegellack,  bilden  sich  die  Figuren  verschie- 
den aus. 

1134  Zur  Untersuchung  der  für  die  Durchbrechung  einer  Flüssigkeitssäule 
erforderlichen  Potentialdifferenz  stellten  Macfarlane  und  Playfair5) 


')  Priestley,  Genchichte  der  Elektr.  p.  440  u.  f.*  —  J)  Cadogan  Mor- 
gan, Phü.  Trans.  75         p.  1P8,  1785*.  —  s)  Holtz,  Wied.  Ann.  11,  p.  704, 
—  «)  Scathmäri,  Beibl.  5.  p.  67»».  —  *)  Macfarlane  und  Play- 
Trans.  Kdiub.  Royal.  Soc.  29,  p.  561,  1878*;  Beibl.  5,  p.  147». 
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zwei  parallele,  etwa  12cm  grosse  Metallplatten  in  einem  Glastrog  ein- 
ander gegenüber,  verbanden  die  eine  mit  der  Elektricitätsquelle  und 
einem  Elektrometer,  die  andere  mit  der  Erde. 

So  war  bei  Olivenöl  die  Potentialdifferenz  zum  Durchschlagen  ver- 
schiedener Langen  I  desselben  V  =  298 1  —  10,  oder  gleich  252  l  —  6 
(im  C-G.-S.-System). 

Für  verschiedene  Flüssigkeiten  war  die  Potentialdifferenz  V  und 
der  auf  die  Einheit  der  Oberfläche  der  Elektroden  bei  der  Entladung 
stattfindende  Druck  /  (die  dielektrische  Stärke,  s.  §.  894  wenn  für 
Luft  V  =  1 ,  die  Dielektricitätsconstante  (für  Terpentinöl  2,2 ,  für  Pa- 
raffin  2)  ist: 

Paraffin     Terpentinöl   Geschmolzenes  Paraffin     Olivenöl     Colzaöi  *) 
V      3,7  4,0  2,4  5,0  3,5 

V*    13,7         16,0  5,76  25,0  12,3 

/  3442        8851  2896  1275  3080 

Aus  den  Versuchen  von  Masson3)  nach  der  Methode  von  Fara- 
day  ergiebt  sich  für  die  correspondirenden  Schlagweiten  bei  Verzwei- 
gung der  Entladung  zwischen  einem  Elektrodenpaare  in  der  Luft  und 
einem  anderen  in  der  Flüssigkeit: 

Luft       Aether      Wasser      Weingeist      Abs.  Alkohol  Terpentinöl 
1  7,8  11,6  8,0  12,0  16 

Bei  diesen  Versuchen  entstehen  oft  in  Folge  der  Hitzewirkung  in 
der  Flüssigkeit  Gasblasen,  welche  bei  Elektrisirung  der  Elektroden  ihre 
Gestalt  andern  *). 

Nach  Holtz4)  verhalten  sich  die  grössten  Schlagweiten  der  Funken 
der  Influenzmaschine  in  verschiedenen  Flüssigkeiten  wie  folgt: 

Petroleum  Benzin  Terpentinöl  Kienöl 

68  mm  60  58  58 

Schwefelkohlenstoff  Olivenöl  Mandelöl  Aether 

53  48  48  20 

Zwischen  negativen  Flächen  und  positiven  Spitzen  als  Elektroden  1135 
sind  die  Funken  in  den  Flüssigkeiten  läDger  als  umgekehrt,  wie  in  der 
Luft;  indess  ist  der  Unterschied  kleiner  als  in  letzterer.  In  diesem 
Falle  kann  man  auch  die  Elektricitätsmenge  so  reguliren,  dass  bei  der 
einen  Stromesrichtung,  von  der  grossen  positiven  Elektrode  zur  kleinen 
negativen,  die  Entladung  wie  durch  einen  Leiter  hindurch  continuir- 
licb  ist,  bei  umgekehrter  Stromesrichtung  aber  eine  Funkenentladung 


M  Macfarlane,  Phil.  Mag.  [5]  10,  p.390,  1880*;  Nature  24,  p.  465,  1881*; 
BeibL  6,  p.  42*.  —  2)  Masson,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  30,  p.  49, 
i*S0\  —  »)  Siehe  Macfarlane,  1.  c.  —  «)  Holtz,  1.  c,  p.  710*. 
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Schlies8t  man  hierbei  die  Flüssigkeit  in  eine  dünne  gefirnisste  Papier- 
röhre ein,  so  bleibt  dieselbe  im  ersten  Falle  unversehrt,  im  zweiten  wird 
sie  aufgeschlitzt. 

In  einzelnen  Fällen  werden  von  alternirenden  Strömen  nur  die 
von  der  Platte  zur  Spitze  fliessenden  Entladungen  durch  die  schlecht 
leitende  Flüssigkeit  hindurchgelaBsen.  So  kann  eine  mit  Glycerin  ge- 
füllte Flasche,  in  welcher  unten  eine  Platte,  oben  eine  Spitze  als  Elek- 
trodo  dient,  zur  Scheidung  alternirender  Iuductionsströme  dienen 

1136  In  gewissen  Fällen  und  bei  besser  leitenden  Flüssigkeiten,  starken 
Entladungen  und  Elektroden  von  geringer  Oberfläche  entstehen  bei  der 
Batterieentladung  nur  an  den  Elektroden  selbst  Funken,  während  zwi- 
schen ihnen  der  Elektricitätsstrom  durch  die  Flüssigkeit  selbst  hin- 
durchgeht 2).  Dies  geschieht  z.  B.,  wenn  die  Elektroden,  zwischen  denen 
in  der  Flüssigkeit  Funken  übergehen,  weiter  von  einander  entfernt 
werden. 

Sind  die  Elektroden  mit  einer  sehr  schlecht  leitenden,  auch  nur 
äusserst  dünnen  Schicht  von  Olivenöl,  Terpentinöl  oder  dergleichen  mehr 
überzogen ,  so  wird  dieselbe  häufig  von  dem  Funken  durchbrochen, 
selbst  bei  Anwendung  von  gut  leitenden  Flüssigkeiten. 

1137  Schaltet  man  bei  dem  Durchgang  der  elektrischen  Entladungen  der 
Batterie  durch  Flüssigkeiten  in  den  Schliessungskreis  ein  Luftthermo- 
meter  ein ,  so  sind  die  Erwärmungen  des  Drahtes  desselben  bedeutend 
grösser,  wenn  sich  eine  Funkenentladung  einstellt,  als  ohne  dieselbe,  so- 
wohl wenn  der  Funken  die  ganze  Flüssigkeit  durchbricht,  als  auch,  wenn 
er  nur  an  den  Elektroden  erscheint. 

Im  ersten  Falle  muss  also  die  Losreissung  und  Ueberführung  des 
Metalles  der  Elektroden  durch  die  Flüssigkeit  und  die  Auseinander- 
sprengung derselben  auf  der  Funkcustrecke  einer  geringeren  Arbeit  ent- 
sprechen ,  als  die  Erwärmung  der  Flüssigkeit  beim  langsameren  Durch- 
gang des  Elektricitätsstromes. 

Im  zweiten  Falle  durchfliesst  freilich  der  Strom  zwischen  den  Fun- 
ken an  den  Elektroden  die  Flüssigkeit  wie  ohne  dieselben,  indess  bemerkt 
man,  dass  an  dem  den  Eutladungskreis  schliessenden  Fallapparat  die 
Entladung  unscheinbarer,  dunkler  ist,  als  wenn  an  den  Elektroden  Fun- 
ken auftreten,  so  dass  wohl  ohne  letztere  in  jener  Entladung  mehr 
Arbeit  producirt  wird,  welche  sich  dann  von  der  auf  die  Erwärmung  des 
Schliessungskreises  verwendeten  subtrahirt. 

Aus  der  Zunahme  der  Erwärmung  des  Drahtes  im  Luftthermonieter 
kann  man  danach  schiiessen,  ob  die  Entladung  in  der  Flüssigkeit  eine 

')  Spottiswoode,  Phil.  Mag.  [5]  13.  p.  353,  18^2* ;  Beibl.  G,  p.  5  1 
(vergl.  §.  592  Anm.).  —  a) Zuerst  beobachtet  von  Troostwyck  u.  Deimann. 
Ann.  d/Chem.  5,  p.  278,  1790.    Riesa,  Abbandl.  1,  p.  109';  Berl.  MonateWr. 
1856,  p.  241*. 
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,  schwache"  mehr  continuirliche  oder  unter  Auftreten  von  Funken  „dis- 
continuirliche"  oder  „starke"  ist,  selbst  wenn  die  Funken  nicht  mehr 
sichtbar  sind. 

Die  schon  §.  1132  erwähnten  Bedingungen  der  Umänderung  der  1138 
eben  Entladung  in  die  andere  hat  P.  Riesss)  studirt. 

Werden  zwei  Drahtspitzen  in  WasBer  einander  gegenübergestellt, 
deren  eine  mit  der  äusseren  Belegung  einer  mit  der  Elektricitätsmenge  q 
geladenen  Batterie  von  z  Flaschen  verbunden  ist,  und  wird  die  andere 
durch  den  Fallapparat  mit  der  inneren  Belegung  verbunden,  so  steigt 
bei  wachsenden  Werthen  ql  z  die  im  Luftthermometer  im  Schliessungs- 
kreise erzengte  Wärme  fr  plötzlich,  selbst  wenn  noch  keine  Funken- 
erscheinungen an  den  Spitzen  wahrzunehmen  sind.  So  fand  z.  B.  Riess: 

z  —  4    q  =  5  5,5  6  6,5  7 

#  =  0  0  0  27,5          35  —  32 

z  =  3    q  =  4  4,5  5  5,5 

fr  =  0  0  19  —  22,4      32,3  —  27,5 

Bei  den  Dichtigkeiten  q/e  =  6,5/4  =  1,62  resp.  5/3  =  1,66  hört 
also  die  Funkenentladung  auf. 

Bei  Ladung  der  Batterie  mit  verschiedenen  Elektricitätsmengen  q, 
bei  den  Flaschenzahlen  z  und  verschiedenen  Abständen  e  der  Elektroden 
ergaben  sich  die  folgenden  Erwärmungen  fr,  als  l/6  Linie  Oberfläche  hal- 
tende, bis  auf  ihren  Querschnitt  in  Glas  eingeschmolzene  Platinelektroden 
in  Kochsalzlösung  (VhojX  also  unter  den  zur  Hervorbringung  der  Funken- 
entladung günstigsten  Bedingungen  in  verschiedenen  Abständen  e  ge- 
braucht wurden  : 


z  = 

3 

q=  6 

8 

10 

e  = 

0,5"' 

fr  =  21,5 

37,7 

61,7 

e  = 

1 

fr  =  7,7 

33,2 

54,5 

<1  = 

10 

z=  6 

4 

2 

0,8 

fr  =  14,2 

29 

75,6 

q  "=  5 

10 

15 

s=  2 

4 

6 

fr  =  14,5 

30,5 

43,8 

1 

IV« 

2     2  V, 

=  6 

21,5  7,7 

0,5 

0,7  0,7 

8 

37,7  33,2 

1.8 

1,0  1,2 

10 

61,7  54,5 

21,7 

2,0  2,5 

12 

57,2 

5,7  3,4 

*)  Soweit  dies  die  Art  der  Enthtdung  im  Fallapparate  zuläßt.  —  a)  Riess, 
Berl  MonaUber.  1858,  p.  551';  Abhandl.  1,  p.  174*;  Pogg.  Ann.  106,  p.  56, 
le5«\ 
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Bei  weiterem  Abstände  der  Elektroden  tritt  die  Funkenentladung 
nur  an  den  Elektroden  selbst  ein;  die  positive  ist  dabei  heller  als  die 
negative,  während  die  Mitte  in  der  Flüssigkeit  dunkel  bleibt.  Aus  den 
Versuchen  folgt,  dass  bei  constantem  Abstände  und  bei  Steigerung  der 
Dichtigkeit  der  Elektricität  die  Erwärmung  viel  schneller  ansteigt,  als  aus 
dem  gewöhnlichen  Erwärmungsgesetz  folgt,  also  dabei  die  continuirliche 
Entladung  in  den  Flüssigkeiten  mehr  und  mehr  in  die  Funkenentladung 
übergeht,  mit  wachsendem  Abstände  der  Elektroden  aber  auch  bei  con- 
stanter  Dichtigkeit  die  discontinuirliche  Funkenentladung  in  die  con- 
tinuirliche Entladung  übergeht. 

1139  Zur  Untersuchung  des  Einflusses  der  Concentration ,  bez.  der  Lei- 
tungsfahigkeit  der  Lösungen  füllte  Riess1)  einen  etwa  81/*  Zoll  lan- 
gen, ls/t  Zoll  breiten  und  hohen  Trog  mit  verdünnter  Kochsalzlösung 
(x  Gramm  Salz  in  7200  g  Wasser)  und  stellte  darin  die  ebenen  Endflächen 
zweier,  etwa  10  Linien  langer,  1  Linie  dicker  horizontaler  Platindrähte, 
welche  an  dicken  Kupferdrähten  befestigt  waren,  auf  y2  Linie  Entfernung 
einander  gegenüber.  Die  Drähte  wurden  mit  einem  Luftthermometer  in  den 
Schliessungskreis  von  drei  Flaschen  eingefügt.  Vor  jedem  Versuch  wur- 
den die  Elektroden  getrocknet  und  mit  Sandpapier  abgerieben.  Dann 
nahmen  mit  steigendem  Salzgehalt  2,  obgleich  die  Leitungsfähigkeit  der 
Kochsalzlösung  dabei  wuchs,  erst  die  Erwärmungen  &  bei  gleicher 
Ladung  der  Batterie  (Mittel  aus  6  Versuchen)  im  Schliessungsbogen  ab 
und  dann  wieder  zu: 

x  =     0        3       6     9     12     24  48 
#       81,3    12,6    5,8    7    8,9    15,1  23,9 

Bei  den  ersten  beiden  Beobachtungen  erschien  ein  glänzender  Fun- 
ken, so  dass  die  Entladung  discontinuirlich  war,  bei  den  späteren  nicht. 
Von  dem  Salzgehalt  6  an  blieb  die  Entladung  continuirlich  und  dann 
wuchs  die  Erwärmung  ganz  normal  mit  Verminderung  des  Widerstandes 
der  Lösung. 

Werden  die  Elektroden  nicht  vor  jedem  Versuch  abgerieben  und 
bleiben  sie  in  der  Lösung,  so  nehmen  bei  wiederholten  Versuchen  die 
Erwärmungen  (z.  B.  bei  Wasser  von  76  zu  67,5  bis  60,8)  ab  und  nach- 
her erscheint  kein  Funken  und  bei  Wasser  bei  seinem  grossen  Wider- 
stande keine,  bei  Kochsalzlösung  (0,04 1  Proc.)  eine  viel  geringere  Erwär- 
mung als  bei  der  ersten  Funkenentladung  (3,6  statt  12,6).  Der  Grund 
hiervon  liegt  offenbar  in  der  Unreinheit  der  abgeriebenen  Platinoberflächen, 
die  bei  wiederholter  Entladung  mehr  und  mehr  schwindet,  so  dass  die 
Benetzung  eine  viel  vollkommenere  wird. 

1140  Ist  die  eine  Elektrode  klein,  z.  B.  eine  Drahtelektrode,  die  andere 
eine  Messingkugel  von  4'Vu'"  Durchmesser  in  Salzwasser  (0,l2Vioo)  g">»8» 

l)  Riess,  Abh.  1,  p.  109*;  Berl.  Monatsber.  1856,  p.  241';  Pogg.  Ann.  98, 
p.  579*. 
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so  erhält  man  u.  A.t  wenn  die  kleine  Elektrode  positiv  (-}-)  oder  nega- 
üt  (— )  ist : 


AT 

0,5"' 

0,8 

1 

2 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

■f 

8 

10 

12 

16 
16 

20 
■24 

48.2 

73,2 

IS 

20,7 
5,2 
7,* 

24,7  (26,3) 
41  (41.2) 
58,8(59,3) 

10,8 

8,2 
12 
1«,«» 
25 

22,2(21,1) 
35  (33) 
411,3(47,5) 

4,0 

9,5 

7.7 

ii," 

14,8 

22,5 

3 

5,3 
24,.  (23,8) 
3i-.4(32,3) 
42,K(42,2) 

1,5 

23; 

4,H 

5,3 

«>,2 
12,3 
Ii», 3 

2,5 
4,2 
7 

11,3 

15,3 

20 

2,1 
3,4 
4,7 
3-4 

1>M 

13," 
18,7 

Die  in  Klammern  gestellten  Zahlen  sind  die  nach  dem  gewöhnlichen 
Erwärmungsgesetz  des  Schliessungskrcises  berechneten. 

Ist  die  kleine  Elektrode  positiv,  so  erwärmt  sich  demnach  bei  weite- 
ren Abständen  der  Elektroden  der  Schliessungskreis  ganz  normal;  nur 
bei  dem  kleinsten  Abstände  wächst  die  Erwärmung  schneller  als  die 
Dichtigkeit;  es  sind  also  schon  Funkcncntladungen  eingetreten.  Ist 
die  kleine  Elektrode  negativ,  so  tritt  jedesmal  bei  gesteigerter  Dichtig- 
keit die  starke  Funkenentladung  bei  kleiner  Elektricitütsmenge  auf 
und  dann  ein  Sprung,  bei  welchem  sie  unter  Verminderung  der  Erwär- 
mung in  die  schwache  Entladung  übergeht Bei  grosser  Entfernung 
der  Elektroden  erscheint  sogleich  die  letztere  und  dann  hat  die  Entfer- 
nung der  Elektroden  auf  diese  Entladungsart  von  einem  gewissen  Ab- 
stände an  wenig  Einfluss. 

Bei  dem  plötzlichen  Sprunge  werden  die  vorher  hellen  weissen 
Funken  dunkler  und  gelblich. 

Als  die  Entladung  in  verschiedenen  Lösungen  zwischen  einem  bis  1141 
auf  seine  Endfläche  in  eine  Glasröhre  eingeschmolzenen  Kupferdraht  von 
0,17"' Dicke  und  einer         davon  entfernten  4,83"'  grossen  Messingkugel 
übergeführt  wurde,  waren  die  Erwärmungen: 


')  Bei  weiterer  Steigerung  der  Dichtigkeit  (Vermehrung  der  Flaschenzahl) 
findet  manchmal  nochmals  eine  plötzliche  Vermehrung  der  Erwärmung  statt: 

q  =  10      z  =  e        4        2  1 

9  =  5,8      7,9      4  13,6 
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Kleine  Elektrode 

4- 

1  Thl.  NaCl  in    805  Wasser        100  :  3'/, 

1     „    KOH  n    762      ,  100  :  3Vi 

1     *    H2S04  „  1926      „  100  :  6  V, 

1    „    HNO,  (specif. Gew.  1,224)  „    396      „  100  :  6 

während  in  Luft  von  1"'  QuecksUberdruck  das  Verbältniss  gerade  um- 
gekehrt 100:168  war1). 

Dabei  tritt,  wenn  die  positive  Elektrode  die  kleinere  ist,  die  Minimal- 
erwärmung bei  viel  grösserer  Leitungsfahigkeit  der  Lösung  ein,  als  wenn 
die  negative  Elektrode  die  kleinere  ist.  Dies  zeigt  sich  sowohl  bei  An- 
wendung von  Säuren,  verdünnter  Schwefelsäure  und  Salpetersäure,  wie 
von  Kalilauge.  Die  Minimalerwännungen  treten  z.  B.  bei  folgenden  Con- 
centrationen  ein: 

Gehalt  an  H,S04       HNO,  KOH 

Kleine  Elektrode  -f         0,667         1,90  2,03  Proc. 

—         0,0519       0,252  0,131 

In  allen  diesen  Fällen  war  der  Funken  weiss  und  schillernd. 

Da  die  Leitungsfahigkeit  vou  destillirtem  Wasser  durch  sehr  gerin- 
gen Salzgehalt  sehr  bedeutend  erhöht  wird,  so  änderte  sich  sein  Verhalten 
bei  diesen  Versuchen  dadurch  in  hohem  Grade. 

Bei  Terpentinöl  verschwand  der  Unterschied  der  Erwärmung  bei 
abwechselnder  Stronieerichtung  völlig,  bei  sehr  schlecht  leitenden  Flüs- 
sigkeiten, wo  die  continuirliche  Entladung  gering  ist,  war  er  klein, 
ebenso  bei  sehr  gut  leitendeu  Flüssigkeiten,  wo  die  discontinnirliche  ge- 
ring ist. 

1142  Ganz  analog  wie  die  thermische  Wirkung  verhält  sich  hierbei  die 
mechanische  Wirkung  der  Entladung.  Ein  sehr  dünner  Platindraht,  wel- 
cher durch  eine  Entladung,  bei  der  die  kleinere  Elektrode  die  negative 
war,  nicht  zersprengt  wurde,  wurde  es  sofort  bei  umgekehrter  Stromes- 
richtung. 

1143  Die  Einzelheiten  dieser  Erscheinungen  lassen  sich  schwer  fest- 
stellen. —  Ist  einmal  durch  irgend  einen  Grund,  z.  B.  einen  schlecht 
leitenden  Ueberzug,  welcher  erst  bei  einem  bestimmten  Potential  durch- 
brochen wird ,  resp.  Bildung  einer  Dampfhülle  an  den  Elektroden  die 
Funkenentladung  eingeleitet,  so  erfolgt  der  Durchgang  der  Elektrici- 
täten  durch  die  Flüssigkeit  und  die  übrige  Schliessung  bei  höherem  Po- 
tential, als  bei  gewöhnlichem  Durchfluss;  die  Erwärmung  in  derselben 
steigt. 

>)  Kie**,  Herl.  Monatsber.  18Ö7,  p.  361*;  Abb.  1,  p.  151*;  Pogg.  Ann.  102. 
p.  177,  1867*. 
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Sind  die  Elektroden  ungleich  gross,  so  erreicht  die  kleinere  im  All- 
gemeinen eher  die  zum  Beginn  einer  Funkenentladung  erforderliche 
Dichtigkeit;  ihr  Verhalten  ist  also  entscheidend.  Ist  sie  positiv,  so  geht 
die  Funkenentladung  von  ihr  zur  Flüssigkeit  bei  einem  höheren  Poten- 
tial über,  als  wenn  sie  negativ  ist;  die  Erwärmung  der  Schliessung  ist 
bedeutender.  Dabei  können  dann  noch  oscillirende  Entladungen  die 
Verhältnisse  abändern1);  auch  wäre,  wenn  etwa  erst  durch  den  an- 
fanglichen Durchgang  der  Elektricität  eine  Dampfhülle  gebildet  werden 
sollte,  die  Menge  dieser  zuerst  durchgegangeneu  Elektricität  in  Betracht 
zu  ziehen  (vgl.  §.  1145). 

Auch  in  den  Flüssigkeiten  selbst  können  bei  grosser  Verminderung  1144 
des  Querschnittes  fern  von  den  Metallelektroden  Funken  entstehen. 

Fig.  293. 


Senkt  man  nach  Righi2)  ein  unten  von  einer  kleinen  Oeffnung 
durchbohrtes  Glasrohr  in  ein  Gefäss  voll  Flüssigkeit  und  bringt  in  erste- 
res  und  letzteres  die  Elektroden,  so  erscheint  an  der  Oeffnung,  je  nach- 
dem die  Elektrode  im  Rohre  positiv  oder  negativ  ist,  ausserhalb  dersel- 
ben in  der  äusseren  Flüssigkeit  ein  strahliger  oder  sternartiger  Funken, 
»elcher  sich  umgekehrt  im  Inneren  des  Rohres  mehr  massig  oder  mehr 
-*rahlig  fortsetzt.  Werden  zwei  derartige  Röhren  in  dem  Gefäss  einander 
^nähert,  so  geht  zwischen  den  Oeffnuugen  ein  Funken  über,  welcher 
»ich  in  die  Röhren  hinein  strahlig  verzweigt,  Fig.  293.  Sind  die  Röhren 
Dach  unten  sehr  spitz,  so  werden  die  Verzweigungen  gegen  oben  verlän- 
gert und  können  bei  genügender  Nähe  der  Elektroden  an  der  Oeffnung 
sich  in  einen  gebogenen  einfachen  Funken  zwischen  denselben  um- 
gestalten. 

Senkt  man  ein  Rohr  mit  enger  Oeffnung,  Fig.  294  u.  295  (a.  f.  S.),  in 
ein  weiteres  Gefäss  und  in  erateres  ein  zweites  engeres,  ebenfalls  unten  mit 
enger  Oeffnung  versehenes  Rohr,  füllt  alles  mit  Flüssigkeit  und  taucht  in 
das  letztere  Rohr  und  das  Gefäss  die  Elektroden,  so  erscheinen,  je  nach 


M  Andere  Betrachtungen  von  Riesa,  s.  I.  c.  —  ,J)  Riglii,  Atti  della  R. 
Accad.  dei  Lincei,  [3]  1,  p.  13,  1877*;  Beibl.  2,  p.  41*. 
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der  Entfernung  der  Oeffnungen ,  an  beiden  nach  aussen  divergirende 
Strahlen,  nach  innen  mehr  zusammengedrängte  büschelige  Lichterschei- 
nungen, bei  grösserer  Nähe  der  Oeffnungen  auch  ein  dieselben  verbin- 
dender Funken. 

Fig.  294.  Fig.  295. 


1145  Der  Grund  der  Funkenentladung  an  den  eingesenkten  Elektroden 
sowie  an  Stellen  von  sehr  kleinem  Querschnitt  in  demselben  beruht  nach 
Colley1)  auf  der  Erhitzung  der  Flüssigkeit,  welche  daselbst,  nament- 
lich bei  sehr  kleinem  Querschnitt,  ins  Sieden  geräth,  so  dass  die  Continui- 
tät  der  Leitung  zwischen  den  benachbarten  Stellen  aufgehobeo  wird. 
In  der  That  konnte  man  mit  einem  Strome  von  100  Bunsen'schen  Ele- 
menten verdünnte  Schwefelsäure  (Ys)  dicht  an  der  einen  Elektrode  leicht 
zum  Sieden  erhitzen.  Die  Erhitzung  der  Metallelektroden  selbst  ist  nur 
secundär.  Dass  nicht  etwa  nur  durch  Erglühen  der  sehr  dünnen  Elektro- 
den die  Flüssigkeit  daran  in  den  sphüroidalen  Zustand  gelangt,  sie  nicht 
mehr  benetzt  und  deshalb  zwischen  ihnen  Funken  übergehen,  lässt  sich 
durch  den  Nachweis  begründen ,  dass  die  Elektroden  selbst  ganz  kalt 
sein  und  doch  leuchten  können.  So  kittete  Colley  in  den  Hals  einer 
umgekehrten  Glasflasche  ohne  Boden  ein  Glasrohr,  in  welches  oben  ein 
Platinrohr  eingekittet  ist,  und  leitet  einen  Strom  kalten  Wassers  hindurch. 
Die  Flasche  wurde  bis  etwa  1  mm  über  den  oberen  Rand  des  Glasrohre? 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllt,  in  welche  ein  cylindrisches  Platin- 


»)  Colley,  Journ.  de  Phy*.  9,  p.  155,  1880*;  Beibl.  4,  p.  684'. 
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Mech  taucht«.  Diente  das  von  der  Schwefelsaure  nur  auf  einer  kleinen 
Fläche  berührte  abgekühlte  Platinrohr  als  negative,  das  Blech  als  posi- 
tke  Elektrode  einer  galvanischen  Säule,  so  erschien  trotz  der  Abkühlung 
des  Rohres  das  Licht. 


IV.    Chemische  Wirkungen  der  Funken. 

Die  elektrischen  Funken  können  eine  Reihe  von  chemischen  Pro-  1146 
cessen  bewirken,  von  denen  die  meisten  freilich  ihrer  hohen  Temperatur 
ihren  Ursprung  verdanken.  So  vermögen  sie  feste  Körper  zu  verändern. 
Schon  §.  1063  haben  wir  angeführt,  wie  durch  die  über  eine  Glasfläche 
hinübergehenden  Funken  das  Glas  zersetzt,  Alkali  verflüchtigt  wird  und 
Kieselsäure  in  der  Funkenbahn  zurückbleibt, 

Nach  Lommel1)  löst  sich  auch  in  Wasserhämmern,  welche  an 
beiden  Enden  mit  Stnuniolbelegungen  versehen  sind,  die  abwechselnd 
durch  die  Influenzmaschine  geladen  werden  und  sich  durch  die  Con- 
duxtoren  derselben  wieder  entladen,  das  Natron  des  Glases  auf,  während 
hei  jeder  Entladung  ein  Lichtblitz  die  Röhre  durchzieht.  Hierbei  wirkt 
die  abwechselnde  Ladung  und  Entladung  der  inneren  Röhrenwäude 
gegenüber  den  Metallbelegungen  au  ihren  Enden  zersetzend. 

Aehnlichc  Verhältnisse  hat  Herwig2)  bei  der  Berührung  von  elek-  1147 
trisirtem  Quecksilber  mit  Glas  beobachtet,  wobei  die  Adhäsion  zwischen 
beiden  in  Folge  der  Zersetzung  des  Glases  geändert  werden  kann. 

Wir  begnügen  uns  mit  Angabe  einiger  dieser  seeuudäreu  Erschei- 
nungen. 

Elektrisirt  man  Quecksilber,  welches  in  einem  Capillarröhrchen  nie- 
derer steht,  als  in  einem  damit  verbundenen  weiteren  Glasschenkcl,  durch 
Zufuhr  von  Elektricität  zum  Quecksilber  in  letzterem,  so  vermindert  sich 
die  Capillardeprcssion ,  und  auch  nach  der  Entladung  kann  das  Queck- 
silber (namentlich  nach  positiver  Elektrisirung,  welche  stets  kräftiger 
wirkt)  längere  Zeit  höher  stehen  bleiben. 

Wird  nach  kurz  dauernder  positiver  Elektrisirung  das  Quecksilber 
Negativ  elektrisirt,  so  kehrt  es  auf  seinen  früheren  Stand  zurück,  nach 
'  »n^erer  wiederholter  Elektrisirung  und  Ableitung  bleibt  es  aber  haften 
und  erseheint  auf  der  Oberfläche  schmutzig  grau. 

Analog  flachen  sich  Quecksilbertropfen  aufplätten  von  Glas,  Ebonit 
und  Holz,  nicht  deutlich  auf  Eisen-  und  Platinplatteu,  nach  langer  posi- 
tiver Elektrisirung  ab  und  umgeben  sich  mit  Schmutzhöfcn,  welche  fest 


»)  Lommel,  Pogg.  Ann.  141,  p.  460,  1870*.  —  2)  Herwig,  Pogg.  Ann. 
159.  p.  489,  1876*  ;  Wied.  Ann.  1,  p.  73,  1877*.  Wegen  weiterer  Versuche  siehe 
:i?  Originalabhandlung. 

Wiedmann,  Elektricität  IV.  50 
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am  Glase  haften  und  sich  nicht  durch  nachherige  negative  Elektrisirung 
entfernen  lassen. 

Bei  sehr  lange  dauernder  negativer  Elektrisirung  zeigen  sich  diese 
Erscheinungen  sehr  viel  schwieriger. 

Wurden  die  Röhrchen  mit  einem  weitereu  und  einem  engeren  Schen- 
kel mit  heissem  Quecksilber  gefüllt,  ausgekocht  und  oben  zugeschmolzen, 
so  zeigte  sich  nicht  ein  wesentlicher  Unterschied  gegeu  Röhrchen,  die 
mit  feuchtem  Quecksilber  gefüllt  waren,  so  dass  die  Feuchtigkeit  nicht 
die  Hauptrolle  spielt.  Dasselbe  ergab  sich  bei  Füllung  der  Röhren  mit 
Wasserstoff.  Wurde  der  Versuch  an  Rarometerröhren  vorgenommen,  und 
wurden  dieselben  aussen  abgeleitet;  so  spritzten  bei  positiver,  viel  weni- 
ger bei  negativer  Elektrisirung  hell  leuchtende  Quecksilbertropfeu  zur 
darüber  befindlichen  Glaswand,  und  in  Folge  der  Dampf bildung  sank 
das  Quecksilber.    Im  Spectrum  trat  die  Xatriumlinie  auf. 

Nach  Herwig  beruhen  auch  diese  Erscheinungen  auf  der  durch 
die  elektrischen  Ladungen  bewirkten  Zersetzung  des  Glases,  wobei  letz- 
teres currodirt,  das  Quecksilber  oxydirt  wird  und  die  Capillarität  sich 
andern  kann.  Demgemäss  ändert  sich  in  U  förmigen  Glasröhren,  auf  deren 
einen  Schenkel  eine  capillare  Eisenröhre  aufgesetzt  ist,  das  Niveau  de.' 
Quecksilbers  nicht ,  wobei  freilich  auch  die  elektrische  Dichtigkeit  da- 
selbst sehr  klein  ist  '). 


l)  Bei  dem  Elcktrisiren  von  Quecksilber  zeigen  sich  manchmal  besonder« 
Bewegungserscheinungen  ,  vou  denen  wir  nur  einige  von  Herwig  (I.  c.)  beol> 
achtete  anführen. 

Wird  eine  in  einer  flachen  Schale  isolirte  Quccksilbermassc  mit  der  einen 
Elektrode  der  Influenzmaschine  verbunden,  deren  andere  der  eitlen  aut"  ein.- 
gewisse  Entfernung  gegenübergestelhe  abgeleitet  ist,  so  entstehen  auf  der  Ober- 
fläche um  ho  näher  zusammentretende  Wellen,  je  häutiger  die  Entladungen  de» 
Maschine  erfolgen.  Werden  beide  Pole  der  Maschine  mit  getrennten  Queck 
silbermusseu  verbunden ,  so  zeigen  Wide  die  Oscillationeu.  Nähert  mau  der 
einen  einen  ableitenden  Draht  ,  so  werden  sie  daselbst  schwächer;  wird  du* 
Schale  in  eine  zweite,  mit  abgeleitetem  Quecksill>er  gefüllte  gesetzt ,  so  werden 
sie  stärker.  Die  vor  jeder  Entladung  erzielte  Ladung  der  Qucck*ilt>erma&*e  be- 
dingt also  die  Stärke  der  Bewegung. 

Diese  Erscheinung  dürfte  durch  die  gegenseitige  Abstossung  der  elektrisir 
ten  Theile  der  Quecksillwroberfläehe  und  zugleich  durch  die  Elektrisirung  der 
Schale  bedingt  sein,   von  der  das  Quecksilber  bei  der  Ladung  und  Entladung 
abwecbselnd  abgestoßen  wird  uud  wieder  seinen  früheren  Stand  einnimmt. 

In  ähnlicher  Weise  flacht  sich  ein  Quecksilbei  tropfen  auf  einer  Glasplatte 
beim  Elektrisireu  ab.  In  einer  Capillarröhre ,  zwischen  zwei  geneigten  Glas- 
platten, vermindert  sich  die  Depression  des  Quecksilbers  beim  Elektrisiren*. 

Ein  Quecksilbertropfen  in  einem  Capillarröhre  wird  von  einem  in  einiger 
Entfernung  von  ihm  darin  endenden  Platindraht  angezogen,  wenn  letzterer 
negativ  durch  die  andererseits  abgeleitete  H  o  1 1  z '  sehe  Maschine  elektrisirt  wird, 
er  wird  meist,  aber  nicht  immer,  abgestosseu  (bez.  schwächer  als  bei  der  nega- 
tiven Ladung  augezogen),  wenn  der  Draht  positiv  ist. 

Zwischen  Draht  und  Quecksilber  zeigt  sich  im  Dunkeln  violettes  Licht. 

Durch  elektrostatische  Fernewirkung  ist  diese  Erscheinung  nicht  zu  er- 
reichen: sie  zeigt  sich  nicht,  wenn  der  Draht  nur  entfernt  vom  Quecksilber  spir.t 
lig  aussen  um  die  Röhre  gewickelt  wird,  so  dass  dieselbe  nicht  berührt  wirü. 
resp.  eine  zweite  Glasröhre  zwischen  gelegt  wird.  —  Die  Erklärung  dürfte  wohl 
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Schlagen  elektrische  Funken  durch  fest  in  eine  Röhre  eingestampften  1148 
Zinnober  hindurch,  so  scheiden  sich  Quecksilberkügclchen  ab;  aus  Men- 
nige, Bleiweiss,  Zinnoxyd,  Zinkoxyd,  Quecksilberoxyd,  Antimonoxyd,  welche 
:n  einer  aus  Glasplatten  gebildeten  Rinne  dem  Funken  ausgesetzt  wer- 
d»n,  werden  die  Metalle  abgetrennt,  ebenso  wenn  sie  mit  Oel  oder  Was- 
ht  auf  eiue  Karte  aufgetragen  werden  und  man  den  Funken  hinüber- 
^•hlagen  lässt.  Auf  Karten  mit  Zinnober,  Bleiweiss,  Mennige  werden 
durch  denselben  schwarze  Striche  verzeichnet 1). 

Lässt  man  die  Inductionsfunken  zwischen  einer  kleinen,  schwach 
ausgehöhlten  Platinplatte  von  etwa  1  cm  Durchmesser  als  negativer  und 
•  inem  Platindraht  von  1  bis  2  mm  Durchmesser  als  positiver  Elektrode 
überschlagen  und  bringt  auf  die  Platiuplattc  verschiedene  Körper,  die 
üan  ausserdem  stark  erhitzt,  event.  noch  mit  Kohlenpulver  mischt,  wel- 
ches dabei  verbrennt  ,  so  kann  man  durch  die  hohe  Temperatur  eine 
Anzahl  Oxyde,  Eisen-,  Kobalt-,  Silber-,  Blei-,  Kupferoxyd,  selbst  Chrom- 
"xyd  reduciren.  Bei  Metallen,  welche  sich  mit  Platin  leicht  legiren,  legt 
man  unter  das  Oxyd  eine  Schicht  Kohlenpulver.  Auch  Kieselsäure  u.s.  f. 
tann  man  in  kleinen  Mengen  schmelzen  und  in  mikroskopischen  Krv- 
■ailen  (Bergkrystall  oder  Tridyniit)  erhalten,  ebenso  Thonerde'-). 

Beim  Durchgänge  von  Funken  durch  Flüssigkeiten  treten  eben-  114J) 
■Ah  Zersetzungen  derselben  in  Folge  der  Erhitzung  ein.  Aus  Wasser, 
'Weh  welches  starke  Funken,  z.  B.  zwischen  zwei  Platinelektroden,  durch- 
-chlagen,  entwickelt  sich  an  beiden  Elektroden3)  und  auf  der  ganzen 
Unge  der  Funken  Sauerstoff  und  Wasserstoff.  Alkohol  setzt  beim  Durch- 
sänge derselben  eine  saure  harzige  Masse  ab,  mit  Kalilauge  entwickelt 
t  dann  Acetylen4).  Ebenso  werden  andere  Flüssigkeiten,  Aether,  Sal- 
i^ersäure,  ätherische  und  fette  Oele  u.  b.  w.,  durch  die  Hitze  der  Fun- 
kt« zersetzt. 

Dieselbe  Erscheinung  tritt  ein,  wenn  man  die  Metallelektroden  einer 
^»»le  unter  den  Flüssigkeiten  in  Berührung  bringt.   Hier  wird  die  Zer- 
rung durch  das  Erglühen  der  Berührungsstelle  der  Elektroden  hervor- 
;rrufen ,  vielleicht  auch  durch  Bildung  eines  kleinen  Lichtbogens,  wenn 
Elektroden  nachher  ein  wenig  von  einander  getrennt  werden.  Aehu- 
'  •!•  verhalten  sich  auch  glühende  Drähte  in  der  Flüssigkeit. 


»ein.  da*s.  wenn  ein  Quecksilbertropfen  iu  einer  Glasröhre  einer  elektrischen 
\;tre  genähert  wird,  wenn  letztere  positiv  ist,  we^pn  der  weiteren  Ausbreitung 

Kusch»-!»  der  Tropfen  leicht  gleichartig  elektrisirt  und  somit  abgestossen 
•-;r-l,  wahrend  bei  negativer  Spitze,  aus  welcher  sieh  die  Elektricität  weniger 
«- t  »uf  dem  Glane  ausbreitet,  der  durch 'Influenz  an  der  ihm  zugekehrten 
jwxitiv  geladene  Tropfen  angezogen  wird.  Dabei  kaun  auch  das  Queck- 
•i-'-r  durch  deuContact  mit  dem  Glase  elektrisirt  werdeu  und  iu  Folge  dessen 
'.di  t»ewegen. 

J)  van  Marum,  Beschreibung  einer  grossen  Elektrisirmaschine  1786,  p.  39.  — 
Becquerel.  Compt.  rend.  74,  p.  83,  1872*.  —  s)  Paetz,  van  Troost- 
*vck  und  D  ei  mann,  Ann.  de  Chim.  5,  p.  278,  17yu*.  —  *)  Quet,  Compt. 
»ud.  46.  p.  903,  1858*. 
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1150  Durch  die  hohe  Temperatur  der  Funken  können  leicht  entzünd- 
liche Körper  entflammt  werden. 

Giesst  man  Alkohol  *)  oder  Aether 2)  in  eine  zur  Erde  abgeleitete 
MetalUchale  und  lässt  von  einer  an  dem  Conductor  der  Elektrisirmaschine 
befestigten  Kugel  Funken  hineinschlagen,  so  entzünden  sie  sich. 

Schlägt  der  Funken  durch  den  Rauch  einer  eben  ausgeblasenen 
Kerze,  so  entzündet  sie  sich  wieder3). 

Will  man  leicht  entzündliche  Pulver,  ein  Gemisch  von  zerstossenem 
Kolophonium  und  Lycopodium  entzünden,  so  muss  man  den  Widerstand 
des  Schliessungskreises  so  vergrössern,  dass  die  mechanische  W  irkuug 
des  Funkens  vermindert  wird,  weil  sonst  die  Pulver,  ohne  sich  zu  ent- 
zünden, nach  allen  Seiten  aus  einander  gesprengt  werden.  Indes«  dart 
dieser  Widerstand  auch  nicht  zu  gross  sein,  damit  die  thermische  Wir- 
kung des  Funkens  nicht  zu  sehr  herabgedrückt  wird.  Am  besten  schal- 
tet man  feuchte  Schnüre  von  genügender  Länge  in  die  Leitung  ein  4).  Da^ 
Pulvergeiuisch  streut  man  auf  einen  Wattenbausch  und  legt  denselben 
zwischen  die  Kugeln  eines  Henley' sehen  Ausladers.  Man  kann  es  in 
dieser  Art  sowohl  durch  den  Funken  bei  der  Batterieentladung,  wie  durtb 
den  Funken  eines  grossen  Conductors 5)  oder  eines  Iuductoriums  ent- 
zünden. 

1151  Auch  llarzpulver,  welches  auf  eine  Wasserfläche  gestreut  ist,  wird 
entzündet,  wenn  ein  Funken  zwischen  zwei  fast  im  Niveau  des  Wassern 
liegenden  Drahten  übergeht.  —  Schiesspulver  wird  ebenfalls  zwischen  de is 
Kugeln  eines  Henley1  sehen  Ausladers  im  Schliessungskreise  der  Bat- 
terie u.  s.  f.  bei  Einschaltung  einer  feuchten  Schnur  leicht  entzündet.  Cw 
das  Zersprengen  desselben  zu  verhüten,  kann  mau  es  auch  mit  etwa^ 
Kampher  und  Oel  anreiben  oder  in  eine  Cartonhülse  einschliessen  *). 

1152  Besonders  leicht  wird  das  von  Varreutrapp  angegebene  Gcmenp 
von  gleichen  Thcilen  Schwefelautiuion  uud  chlorsaurem  Kali  schon  dun  i: 
die  kleinsten  Funken  entzündet.  Es  wird  in  Folge  dessen  zu  Zündun- 
gen von  Miuenladungen  u.  s.  f.  verwendet,  indem  man  es  innerhalb  der 
Sprengmasse  in  einer  kleinen  Holzkapsel  zwischen  zwei  nahe  an  ein- 
ander stehenden  spitzen  Drähten  oder  über  einem  durch  einen  Schnitt  iu 
zwei  Hälften  getheilten  Stanniolblatt  ausbreitet,  welche  in  den  Entladung- 

*)  Ludolf  im  Jahr«  1744.  Watson,  Phil.  Tran».  43,  p. 481,  1746". 
Priestley,  Gesch.  d.  Elektr.,  deutsch  p.  47.  —  2)  Winkler,  ibid.  —  3)Gralatl., 
ibid.  —  4)  Nach  W.  Holtz  (Gott.  Nachrichten  18*2,  p.  343*;  Beibl.  6,  p.  7vi 
soll,  wenn  gleiche  Elektricitütsmengen  bei  gleichen  verzögernden  Widerstände: i 
»ich  eutladeu,  die  zündende  Kraft  für  pulverförmige  und  faserige  Körper  nocl. 
wesentlich  von  der  Lage  der  Widerstände  abhängig  »ein,  sodass  sie  am  p\i«u ,; 
wäre,  wenn  »ich  die  Widerstände  unmittelbar  au  die  Funkeustrecke  schlie&*»tt 
während  »ich  die  Zündung  gasförmiger  Körper  im  Ganzen  umgekehrt  verhüll 
Diese  Verhältnisse  sind  jedenfalls  noch  genauer  zu  studiren.  —  6)  Wiliou. 
Phil.  Trans.  78  [l],  p.  302,  1778* ;  van  Mar  um,  Beschreibung  einer  groneu 
Elektrisirmaschine  178H,  p.  12.  —  «)  Bo»e,  Priestley,  Gesch.  d.  Elektr.  p.  47*. 
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kreis  einer  Flasche  eingefügt  werden,  und  mit  einem  dünnen  Papierblatt 
bedeckt. 

Ein  Gemenge  von  Waaserstoff  und  Sauerstoff,  rcsp.  Luft,  kann  1153 
man  in  der  elektrischen  Pistole  von  Volta  l)  entzünden,  einem  vorn  durch 
Milien  Kork  zu  schliessenden  Blechrohre,  in  welches  seitlich  eine  Glasröhre 
luftdicht  eingekittet  ist,  durch  die  ein  Draht  bis  nahe  an  die  innere 
1  iberfläche  der  Röhre  herangeht.  Der  Draht  ist  aussen  mit  einer  Kugel 
rersehen.  Füllt  man  die  Pistole  mit  dem  Knallgasgemisch,  hält  sie  in 
Jer  Hand  und  nähert  die  Kugel  dein  geladenen  Conductor  der  Elek- 
trisirmaschine ,  so  wird  der  Kork  durch  die  Explosion  hinausgeschleu- 

Im  Eudiometer  findet  die  Verbindung  von  Wasserstoff  und  Sauer- 
stoff vollständig  nur  bei  höheren  Drucken  und  starken  Potentialdifferenzen 
xAt.  Die  Entladungen  des  Inductoriums  sind  hierbei  durch  Einschul- 
ung einer  Lcydener  Flasche  zu  verstärken.  Bei  grösseren  Verdünnun- 
gen und  schwachen  Entladungen  verbrennt  das  Gemenge  nur  partiell, 
-o  dass  man  hinter  einander  mehrere  Partialentzündungen  bei  gesteiger- 
tem Druck  vornehmen  kann.  Bei  sehr  schwacheu  Entladungen  (in  Form 
•ler  Lichthülle)  verbinden  sich  die  Gase  nur  langsam  auf  dem  Wege  der 
Entladung  selbst  und  um  so  langsamer,  je  verdünnter  sie  Bind3). 

Bei  fortgesetztem  Durchgange  der  Funken  durch  Gemische  anderer  1154 
i'sse  werden  ebenfalls  chemische  Verbindungen  zwischen  ihnen  ver- 
mittelt, so  z.  B.  die  Verbindung  von  Stickstoff  und  Wasserstoff  zu  Am- 
moniak, wohl  unter  Bildung  noch  auderer  Nebenproducte 4),  auch  die 
Whindung  von  schweflichter  Säure  und  Sauerstoff  zu  Schwefelsäure- 
^lhydrid,  von  Stickstoff  und  Sauerstoff  zu  salpetrichter  Säure  s).  So  bil- 
'i'ii  sich  rothe  Dämpfe  der  letzteren,  wenn  die  Funken  in  der  Luft  über- 
L'f-hen.  Bei  Gegenwart  von  Wasser  entsteht  nach  Schönbein  auch 
■slpetrichtsaures  Ammon.  Kohlenelektroden  geben  in  Wasserstoff  Ver- 
fassung zur  Bildung  von  Acetylen6). 

Die  Menge  des  in  der  Luft  durch  die  Funken  zu  salpetrichter  Säure 
verbundenen  Stickstoffs  und  Sauerstoffs  nimmt  bei  gleichbleibender 
vromintensität  mit  der  Länge  der  Funken  zu.  Bei  Anwendung  dessel- 
ben Iodnctionsapparates  und  derselben  ihn  erregenden  Säule  und  allmäh- 
»-'her  Entfernung  der  Elektroden  von  einander,  wobei  die  Länge  der 


'!  Pistole  von  Volta,  Collezione  delle  Opere  3,  p.  133*.  Die  Anwendung 
■  -t  Entzündung  für  eudiometrische  Zwecke  r.  Volta,  ibid.,  p.  177,  1777*.  — 
:i  Wolff,  Lieh ten barg's  Magazin  für  das  Neueste  [2]  i£,  p.  70.  —  3)  Her- 
nie, Pogg.  Ann.  148,  p.  44,  1873*.  —  *)  Fremy  und  F.  Becquerel,  Ann. 
>  Chim.  et  de  Phy».  35,  p.  82,  1852*.  —  &)  Schon  Prientley  (Phil.  Tran*. 
K.^.S,  abr.  16,  p.  21*)  hatte  hierbei  eine  Säurebildung  beobachtet.  Caven- 
Ji»h  (Phil.  Tran«.  75,  p.  374,  1785*)  hat  zuerst  die  Bildung  von  Salpetersäure 
nachgewiesen.  —  *)  Morren,  Compt.  rend.  48,  p.  342,  1859*;  Cosmos  14, 
K  127*.    Berthelot,  Compt.  rend.  54,  p.  640*,  55,  p.  136,  1862*. 
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Funken  zu-,  die  Strom  Intensität  abnimmt,  erhält  man  bei  einer  gewissen 
Fankenlänge  das  Maximum  des  chemischen  Effectes  l). 

Diese  Wirkung  der  Fanken  auf  die  Luft  scheint  darauf  zu  beruhen, 
das*  dieselben  den  Sauerstoff  zum  Theil  in  Ozon  verwandeln  kön- 
nen, gerade  ebenso,  wie  wenn  man  sie  in  reinem  Sauerstoff  überschlagen 
lässt.  Die  Ozonbildung  ist  dabei  an  der  negatigen  Elektrode  bedeuten- 
der, als  an  der  positiven:  sie  nimmt  mit  Verkürzung  der  Funken,  Be- 
deckung der  Elektroden  mit  Glas  und  der  Temperaturerhöhung  ab*). 

Auch  die  ßüschelentladung  erzeugt  Ozon,  so  dass  eine  in  das  Buscht  ! 
hineingehaltene,  mit  schwach  schwefelsaurem  Wasser  befeuchtete  Gold- 
oder Platinplatte  sich  nachher  iu  verdünnter  Säure  gegen  eine  reine 
Platte  elektronegativ  verhalt.  Die  Erzeugung  des  dem  Ozon  eigentüm- 
lichen Geruches  hierbei  i.-t  von  der  Namr  der  Spitze  unabhängig. 

1155         Andere  Gase  werden  dureh  die  Inductionsfunken  zersetzt,  so  z.  b. 

i 

Ammoniak  in  Stickstoff  und  Wasserstoff,  Methylamin  in  nadelformiife 
Krystalle  von  Cyanniethylainmonium  und  Wasserstoff;  bei  längerem 
Durchgang  setzt  sich  eine  theerartige  Substanz  ab.  Aehnlich  verhalten 
sich  Trimethylamin  und  Aethylamin.  —  Cyan  zersetzt  sich  durch  die 
Funken,  ebenso  wie  durch  einen  glühenden  Eiseudraht,  vollständig  in 
Kohle  und  Stickstoff;  Stickoxyd  und  Stickoxydul  in  Stickstoff  und  Sauer- 
stoff, welcher  letztere  sich  mit  einem  Theil  des  Stickoxyds  zu  rotheu 
Dämpfen  von  salpetrichter  Säure  verbindet,  bis  auch  diese  zersetzt  wer- 
den. Kohlenoxydgas  wird  nicht  zersetzt;  ist  es  über  Wasser  aufbewahrt, 
so  bildet  sich  Wasserstoff  und  Kohlensäure.  Kohlensäure  zerfallt  in 
Kohlenoxyd  und  Sauerstoff,  welche  sieh  später  unter  Explosion  wieder 
vereinigen.  Sumpfgas  zersetzt  sich  in  Acelyteu  und  Wasserstoff*);  bei 
fortgesetzter  Einwirkung  scheidet  sieh,  indess  ziemlich  schwierig.  Kohle 
ab;  Ölbildeudes  Gas  zerfällt  in  Kohle  und  Wasserstoff;  schweflichte  Saure 
langsam  in  Schwefel  und  Schwefelsäureanhydrid  (2  S03  —  S  -f-  S0jk 
Schwefelwasserstoff  ebenso  in  Schwefel  und  Wasserstoff,  wobei  der  Schwefel 
die  Elektroden  überzieht  und  den  Funkenstrom  unterbricht.  Autimöii- 
wasserstoff  giebt  einen  Absatz  von  Antimon  an  der  negativen,  einen 
schmutzig  gelben  Anflug  auf  der  positiven  Elektrode');  Phosphorwasser- 
stoff zerfällt  zwischen  Kohlenspitzen  in  Phosphor  und  Wasserstoff 
Wasserdampf  in  Wasserstoff  und  Sauerstoff.  Chlorwasserstoff  wird  kaum 
zersetzt r*).  Ein  Gemenge  von  Cyangas  und  Wasserstoff  giebt  beim  Dureli- 
schlagen  elektrischer  Fuuken  Acetylen,  ebenso  ein  Gemenge  von  Schwefel- 
kohlenstoff und  Wasserstoff  unter  Abscheidung  von  Schwefel;  schwieri- 
ger ein  Gemenge  von  2  Vol.  Kohlenoxyd  und  1  Vol.  Wasserstoff7).  Eii 

")  Perrot,  Conipt  rend.  47,  p.  :J.M,  1h;,s';  Ann.  <le  Chhn.  et  de  Phy*.  til 
p.  101,  1861*.  —  *)  Honzeati,  Cnmpt.  reml.  70,  p.  128«,  187«»*.  —  3)  Bfr 
thelot,  Compt.  rend.  67,  p.  1188,  1868*.  —  4)  Büttger,  Krdm.  Joum.  90. 
p.  34,  186:i*.  —  f')  Hofniann,  Chem.  Per.  4,  p.  204,  1871*.   -   «)  Buff  uu>l 
Hofmann,  Ann.  «W  Chem.  und  Pharm.  113,  p.  129,  lsrto*.  —  7|  Barth? 
lot,  Ann.  de  Chim.  ei  de  Phy*.  [4]  9,  p.  418,  1866\ 
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Gemenge  von  Chlorkohlenstoff  (CC14)  mit  Wasserstoff  giebt  unter  Ein- 
wirkung von  Inductionsfunken  viel  Acetylen  u.  s.  f.  Kohlensäure  zwi- 
schen Kohlenelektroden  verwandelt  sich  in  Kohlenoxyd  2). 

Acetylen  entsteht  überhaupt  häufig  bei  Einwirkung  von  Funken- 
entladungen auf  verschiedene  organische  Verbindungen  3). 

Ganz  analoge  Resultate  erhält  man,  wenn  galvanisch  glühende  Pla- 
tin- oder  Eisendrähte  in  die  Gase  gebracht  werden ;  nur  wirkt  im  letzten 
Falle  noch  die  Verwandtschaft  des  Eisens  mit.  —  Aehuliche  Resultate 
?ind  auch  schon  früher  mit  den  gewöhnlichen  Funken  der  Elektrisir- 
maschine  erhalten  worden. 

Als  Quet4)  in  einem  mit  Leuchtgas  gefüllten,  horizontal  gestellten 
Eudiometerrohr  die  Funken  überschlagen  Hess,  bemerkte  er  nur  auf  bei- 
den Elektroden  einen  Absatz  von  Kohle,  nicht  aber  auf  den,  den  mitt- 
leren Theilen  der  Funken  zunächst  liegenden  Stellen  des  Rohres.  Von 
den  Elektroden  aus  breitete  sich  der  Ansatz  von  Kohle  aus,  bis  sich  die 
Kohlentheilchen  in  der  Mitte  berührten.  Biese  Wirkung  könnte  indess 
durch  das  Mitreissen  der  Kohlentheilchen  durch  die  Funken  bedingt  sein. 

All  diese  Wirkungen  sind  nicht  sowohl  der  elektrolytisehen,  als 
der  thermischen  Wirkung  der  Funken  zuzuschreiben,  die  bei  ihrer  hohen 
Temperatur  die  Körper  zersetzen.  Daher  bedarf  es  hierbei  der  Bildung 
einer  Lichthülle  nicht;  selbst  wenn  die  Funken  einer  gewöhnlichen  Elek- 
tmirmaschine  zwischen  zwei  sehr  dünnen  Platiudrähten  in  Acetylen  oder 
Leuchtgas  überschlagen,  wobei  die  Lichthülle  fast  vollständig  verschwin- 
det, setzt  sich  auf  beiden  Kohle  ab  :'). 

Während  bei  den  vorher  erwähnten  Versuchen  die  Funken  nur  durch  1 
ihre  hohe  Temperatur  wirken ,  hat  man  auch  durch  weniger  heisse  Fun- 
ken, b«z.  überwiegende  Gasentladungen  Veränderungen  der  von  ihnen 
durchströmten  Körper  hervorgerufen.  Man  hat  hierbei  die  abwechselnde 
Ladung  und  Entladung  von  Glasflächen  verwendet,  zwischen  denen  die 
fräse  hindnrchgeleitet  wurden. 

Diese  Methode  ist  zunächst  zur  Bildung  des  Ozons  verwendet  worden. 
Kin  .«ehr  zweckmässiger  Apparat  hierzu,  „die  Ozonröhre"  ist  vou  Werner 
*  ie  men  s  fi)  angegeben  worden:  Zwei  Glasröhren,  aa  und  bb\  Fig. 

')  Williams,  Proceed.  Roy.  8o<\  Mai  8,  1868*;  Chem.  Centralbl.  1869, 
fK2*8\  —  2)  Hofmann,  Chem.  Ber.  4,  p.  244,  1871*.  —  3)  Berthelot.,  Ann. 
i"  Chim.  et.  de  Phy«.  [4j  30,  p.  431,  1873*.  —  *)  Quet,  Compt.  reml.  46,  p.  9u3, 
_  5j  Seguin,  Ann.  de  Cltini.  et  de  IMiys.  [3j  Oft,  p.  Io4,  1863*.  — 
*)  Werner  Siemens,  Pogg.  Ann.  102,  p.  120,  18l>7*.  Ganz  ähnliche  Appa- 
rnte  nind  später  von  Jean  (Compt.rend.61,  p.  i>9.*>,  186:»*)  und  IIüiizuhii 
<ompt.  reud.  70,  p.  1203,  1873*)  als  neu  beschrieben  worden.  Andere  Formen  für 
tiemmche  Zwecke  von  Berthelot  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys  |.r>J  10,  p.  51*; 
Ifcibl.  1,  p.  3o0*).  Ein  Apparat,  mit  mehreren  hinter  einander  gestellten  Ozon- 
r>'<hrea  siehe  Leeds  in  Journ.  of  the  Americ.  Soc.  1,  p.  1*;  Beibl.  4,  p.  150, 
i»8'j*.  Ein  anderer  Apparat,  eine  20  cm  lange,  2,5  cm  weite  Glasröhre,  durch 
welche  der  Strom  des  Gases  (Sauerstoff)  geleitet  wird  und  iu  der  sich  eine 
MeUlIpbitte  als  negative,  eine  Metallkugel  ah  positive  Elektrode  einer  H  oltz'- 
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sind  in  einander  geschoben  and  an  ihren  einen  Enden  bei  ab  mit  ein- 
ander verschmolzen.  Die  innere  aa'  ist  bei«'  zugeschmolzen.  An  beiden 
Enden  sind  an  die  äussere  Glasröhre  Tubuli  angeblasen.    Die  innere 

Fig.  296. 


Fläche  der  inneren  und  die  äussere  Fläche  der  äusseren  Glasröhre  wer- 
den mit  Stanniolblättern  belegt,  und  dieselben  mit  den  Enden  der  In- 
ductionsrolle  eines  Inductoriums  verbunden. 

Eine  abgeänderte  Form,  bei  der  die  geladenen  Glasflächen  noch 
grösser  sind,  ist  diesen  Höhren  von  von  Babo  gegeben  worden.  In  ein 
etwa  50  cm  langes  und  1  cm  weites  Glasrohr,  Fig.  207,  werden  etwa  12 

Fig.  297. 


je  40  cm  lange  und  1  2  uim  weite  Glasröhren  (von  denen  in  der  Figur 
nur  vier  gezeichnet  sind)  eingelegt,  die  abwechselnd  am  einen  oder  ande- 
ren Ende  geschlossen  sind.  In  dieselben  werden  ganz  dünne  Kupfer- 
oder  Silber-(Platin-)drähte  gesteckt,  deren  Enden  innerhalb  der  Röhren 
mit  Platindrähten  verlöthet  sind.  Die  offenen  Enden  derRöhreu  sind  mit 
letzteren  verschmolzen.  Die  aus  den  Röhren  heraustretenden  Platin- 
drähte werden  je  um  einen  Platindraht  fest  nmgewunden  und  die  beideu 


•»ehe«  Maschine  in  solcher  Entfernung  einander  gegenüberstehen,  dann  die  dunkl*1 
Entladung  eintritt,  siehe  A.  W.  Wright.  (Sillim.  .1.  4,  p.  2rt,  1872*,  Pogs- 
Ann.  152,  p.  162,  1874*.  —  Für  einzelne  Versuche  wendet  Berthelot  (Ann. 
deChiui.  et  de  Phys.  12.  p.  44,r>,  1877*  ;  Beibl.  2.  p.  167*)  zwei  Glasrohren  an. 
welche  innen  mit  Platinbelegungen  versehen  sind,  die  mit  den  beiden  Conductoreii 
der  Hol  tz'schen  Maschine  communiciren.  Die  äusseren  Belegungen  der  Ruhren 
sind  mit  einander  verbunden,  die  Höhren  selbst  geschlossen.  Zwischen  denCou- 
duetoren  der  Maschine  schlagen  beständig  Funken  über,  so  das«  sich  die  innen*n 
Belegungen  abwechselnd  laden  und  entladen,  wobei  im  Inneren  der  Glasröhren 
kein  Funken  zu  sehen  ist.  Werden  die  Röhren  mit  Sauerstoff  gefüllt,  so  bildet 
sich  in  beiden  Ozon,  und  zwar  nahezu  gleich  viel.  Indes«  wird  eine  bestimmte 
Grenze  {etwa  8  bis  8,'»  Proc.  des  Sauerstoffs)  in  der  Bildung  desselben  nicht 
überschritten.  Mit  Abnahme  der  Funkenlänge  zwischen  den  Conductoren  nimmt 
die  Bildung  des  Ozons  schnell  ab.  Die  übrigen  Wirkungen  der  Entladungen  i» 
den  Ozonröhren  zeigen  sich  ebenfalls  bei  diesen  Röhren ,  in  welchen  wohl  di* 
Funkenübergänge  zwischen  den  Platiubelegungen  und  den  darunter  oder  daneben 
liegenden  Glasflächen  ebenso  wirken  wie  in  jenen. 
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Knddrähte  seitlich  durch  dns  Rolir  hindurehgeführt,  in  dessen  Wand  sie 
eingeschmolzen  werden.  Sie  werden  dann  ausserhalb  mit  dem  Inducto- 
rium  vorhunden. 

t'ni  die  Vorgänge  in  derartigen  Röhren  besser  sehen  zu  können,  hat  1157 
man  sie  auch  in  der  von  Siemens  angegebenen  Form  ohne  Metallbelrunn- 

Fig.  29«. 


gen  vertical  in  einem  Glascylinder  A,  Fig.  298,  befestigt,  durch  dessen 
tubnlirten  Boden  das  an  c  angesetzte  engere  Rohr  hindurchging,  oder 
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letzteres  Rohr  der  Röhre  c  parallel  nach  oben  gebogen  und  den  Glas- 
cylinder,  so  wie  den  inneren  Raum  der  Entladungsröhre  mit  verdünnter 
Schwefelsäure,  Kochsalzlösung  u.  dergl.  mehr  gefüllt,  in  welche  Platüi- 
drähte  als  Elektroden  eingesenkt  wurden. 

1158  Verbindet  man  die  Belegungen  derartiger  Röhren  mit  den  Polen 
eines  Inductoriums,  so  werden  sie  abwechselnd  entgegengesetzt  geladen 
und  dabei  gehen  kleine  unscheinbare  Fünkchen  zwischen  den  naheliegen- 
den Glaswänden  der  Entladungsröhre  über.  Man  kann  auch  die  Be- 
legungen mit  den  Elektroden  einer  Influenzmaschine  und  zugleich  mit 
denselben  nahe  einander  gegenüberstehende  Kugeln  verbinden.  Die  Be- 
legungen laden  sich  dann  abwechselnd  und  entladen  sich  durch  die 
Kugeln ,  wobei  auch  im  Inneren  der  Entladuugsröhre  abwechselnd  ge- 
richtete, wenig  leuchtende  Funkenströme  durch  das  darin  enthaltene  üa> 
gehen. 

Diese  Entladungen  in  den  Röhren  werden  häufig  mit  dem  Namen 
„effluve  electrique"  bezeichnet  l). 

1159  Leitet  man  durch  diese  Röhren  reines  Sauerstoffgas,  so  wird  es 
stark  ozonisirt  2).  Verbindet  man  eine  mit  Sauerstoff  gefüllte  Ozonröhre 
mit  einem  Schwefelsäuremanometer,  so  tritt  darin  bei  hohen  Drucken 
nach  längerem  Durchgange  der  Entladungen  ein  statischer  Zustand 
ein,  wobei  das  Maximum  von  Ozon  gebildet  ist.  Bei  niederem  Druckt* 
(50mm  Quecksilber)  nimmt,  nachdem  eine  maximale  Menge  Ozon  ent- 
sprechend einem  Minimum  des  Druckes  erzeugt  ist,  der  Druck  wieder  zu, 
bis  das  ganze  Ozon  verschwunden  ist.  Hierauf  bildet  sich  neues  Ozon  u.  s.t. 
Dies  rührt  daher,  dass  das  Ozon  bei  den  niederen  Drucken  weniger  stabil 
ist,  als  bei  höheren  und  durch  die  Entladungen  bis  zur  Zersetzung  er- 
hitzt wird,  indem  die  Oberfläche  der  Entladuugsröhre  nicht  gross  genug 
ist,  um  die  Temperatur  hinlänglich  tief  zu  erhalten.  Mischt  man  dem 
Sauerstoff  Wasserstoff  bei,  welcher  eine  leichtere  Temperaturausgleichunif 
bedingt,  so  tritt  die  besprochene  Erscheinung  nicht  ein  3). 

1160  Wasserstoff  wird  nicht  verändert.  Zeigt  derselbe  nach  dem  Durch- 
gänge durch  die  Höhren  stärker  reducirende  Wirkungen,  /,.  1}.  auf  Silber- 
lösungen, so  rührt  dies  von  Unreinigkeiten  her,  wie  z.  B.  von  einem  ge- 


■)  Die  Wirkungen  de*  elektrischen  Effluviums  mif  verschiedene  Substan*.  u 
haben  ein  überwiegend  chemisches  Interesse,  weshalb  sie  in  diesem  Werk»»  nur 
ganz  kurz  behandelt  werden  können.  —  2)  In  Betreff  dieser,  ausser  dem  eigen* 
liehen  Bereiche  des  vorliegenden  Werkes  liegenden  Gegenstände  vergleiche  auch 
Meissner'*  Untersuchungen  über  die  elektrische  Ozonerzeugung  und  iibor 
die  lufluenzelektricität  auf  Nichtleitern,  Abhandl.  d.  k.  Ciöttinger  Gesellsrh.  <1 
Wissenschaften  lü,  p.  1,  1871*.  Die  Frage  nach  der  Existenz  de»  Antozon* 
gehört  nicht  hierher;  siehe  auch  Brodie,  Phil.  Trans.  102,  p.  4:i5,  1873»; 
Ann.  d.  Chem.  Pharm.  1(>3,  \u  37(3*.  —  3)  Hautefeuille  uud  Chappui», 
V   Compt.  rend.  94.  p.  64«,  1882*;  Beibl.  t»,  p.  400*. 
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ringen  Schwefelgehalto  in  Folge  des  Durchleitens  durch  vulcanisirte 
Kautschnkschläuche  l). 

Wasserstoff  und  Sauerstoff  im  Verhültniss  von  2  :  1  verbinden  sich 
nicht  durch  das  Effluvium  2). 

Kohlensäure  zerfällt  nach  Brodie3)  in  Kohlenoxyd  und  Sauerstoff, 
von  dem  bis  zu  75  Proc.  ozonisirt  sind,  so  dass  auf  je  zwei  Molecüle 
Ozon  ein  Molecül  gewöhnlicher  Sauerstoff  kommt. 

Wasserdampf  wird  in  Wasserstoff  und  Sauerstoff  zerlegt 

Acetylen  polymerisirt  sich  zu  einer  flüssigen  und  einer  festen  Sub- 
stanz5), nicht  selbstentzündlicher  Phosphorwasserstoff  verwandelt  sich 
unter  Absatz  von  festem  Phosphorwasserstoff  in  selbstentzündliches  Gas, 
welches  sich  nachher  weiter  zerlegt,  Methylalkohol  zerfällt  in  1  Vol. 
Grubengas  und  2  Vol.  Wasserstoff  und  giebt  zugleich  eine  Säure  *). 

Stickoxydul  zersetzt  sich  in  Stickstoff  und  Sauerstoff;  Stickoxyd 
liefert  Stickoxydul,  Stickstoff  und  Sauerstoff;  Schwefelwasserstoff,  Selen- 
wasserstoff bilden  Wasserstoff7)  und  Verbindungen  des  letzteren  mit 
mehr  Schwefel  und  Selen.  Schweflichte  Säure  zerfällt  in  Sauerstoff  und 
Schwefel,  Cyau  giebt  Paracyan;  Kohlenoxyd  giebt  das  Kohlensuboxyd 
Brodie's  (C,06);  Methan,  Aethylen,  Dimethyl  geben  Wasserstoff  und 
Acetylen;  bei  ersterem  entsteht  zugleich  eine  terpentinartig  riechende 
Substanz;  Aethylen  liefert  ausserdem  eine  schon  von  T  he  nard  beobach- 
tete Flüssigkeit s)  (CI0H16,G)  uud  etwas  Dimethyl;  letzteres  giebt  auch 
etwas  Aethylen.  Methyläther  entwickelt  Acetylen  und  Kohlensäure ;  Chlor- 
methyl dürfte  zuerst  in  Chlor  und  Dimethyl  zerfallen,  welche  durch  ihre 
Wechselwirkung  Acetylen  und  Chlorwasserstoff  geben ,  von  denen  erste- 
res  sich  condensirt.  Zuletzt  bleiben  Chlorkohlenstoff,  Wasserstoff  und 
andere  gechlorte  Verbindungen. 

Ameisensäure  in  einer  Berthelo  fachen  Effluviumröhrc  zersetzt 
sich  nach  Maquenne9)  sehr  schnell,  wobei  der  Druck  steigt.  Wahr- 
scheinlich zerfällt  sie  in  Wasser  und  Kohlenoxyd,  welche  dann  weiter 
aufeinander  wirken,  ganz  ähnlich  wie  nach  Berthelot  bei  Tempera- 
turen von  200°. 

Die  Zusammensetzung  der  gebildeten  Gase  hängt  bei  allen  bisher 
untersuchten  Körpern,  Alkoholen  und  Sätireu  der  Fettsäurereihe  vom 
Üruck  ab.  Kohlensäure  und  Wasserstoff  nehmen  mit  dem  Drucke  zu, 
Kohlenoxyd  ab. 


')  Chat»  Her,  Compt.  rend.  75,  p.  484,  1872*;  vergl.  auch  du  Mnncel, 
<V>mpt.  n?nd.  7b\  p.  1015,  1872*.  —  2)  Berthelot,  Crnnpt.  rend.  88,  p.  r»o, 
1*74«.  —  3)  B.  C.  Bro.lie,  Proc.  Roy.  8oc.  21,  p.  245*;  Phil.  Trans.  104  [2j, 
p.S3,  1874*;  Phil.  Mag.  [4j  47,  p. :m»9,  1874*.  —  *)  D^lu'rain  n.  Maquenue, 
Compt.  rend.  98,  p.  895,  1881*;  Beihl.  (>,  p.  25:..  —  b)  P.  und  A.  Thenard, 
IV.mpt.  rend.  78,  p.  219,  1874*.  auch  de  Wilde,  Chem.  Ber.  7,  p.  :I57,  1874*.— 
rl  P.  u.  Arn.  Thenard,  Compt.  rend.  74,  p.  1280+ ,  75,  p.  118,  1735,  1872*. 
76.  p.  517,  98.1,  1048,  1508,  1873*.  —  7)  Berthelot,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy«. 
[5]  10,  p.  51*;  Beihl.  1,  jp.  302*.  —  «)  Sieh«  auch  de  Wilde,  1.  c.  —  »)  Ma- 
quenne, Compt.  rend.  96,  p.  63,  1883*;  Beihl.  7,  p.  317* 
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1161         Geraenge  verschiedener  Stoffe  liefern  unter  Einfluss  des  elektrischen 
Effluviums  besondere  Producte. 

So  giebt  nach  P.  und  A.  Thenard  1.  c.  ein  Gemenge  gleicher  Vo- 
lumina Kohlensäure  und  Grubengas  eine  zähe  Flüssigkeit.  Stickstoff  ver- 
eint sich  mit  Wasserstoff  zu  Ammoniak,  welches  aber  nachher  wieder 
zersetzt  wird. 

Reiner  Stickstoff  und  Sauerstoff  liefern  nach  Berthelot  bei  Ein- 
wirkung der  schwachen  Entladungen  keine  Verbindungen,  sondern  nur 
durch  starke  Funken,  event.  durch  erstere  nach  Hautfeuille  und 
Chappuis  auch  Ucbersalpetersäure ') ;  dagegen  entsteht  nach  Dehe- 
raiu  und  Maquenne  (1.  c.)  bei  Gegenwart  von  Wasserdampf  Salpeter- 
säure. Ein  Gemenge  von  Kohlenoxyd  und  Wasserstoff  liefert,  wie  schon 
Thcnard  und  Urodie  gezeigt  haben,  unter  Einwirkung  der  dunkeln 
Entladungen,  nach  Berthelot  eine  feste  Verbindung  von  nahe  der  Zu- 
sammensetzung (C4Hc0.i)„  ;  Kohlenoxyd  und  Methan  in  gleichen  Volumen 
geben  ein  Harz. 

Stickstoff  und  Wasserdampf  liefern,  wie  schon  Schönbein')  bei  der 
Verdunstung  von  Wasser  in  der  Atmosphäre  behauptet  hatte,  auch  in  den 
•  Ladungsröhreu  bei  sehr  starken  Entladungen  salpetrichtsaures  Ammon. 

Sehwefelsüureauhydrid  und  Sauerstoff  vereinen  sich  nach  Berthe* 
lot3)  zu  Uebersehwefelsäure. 

Ein  Gemisch  von  Sauerstoff  und  Chlor  mit  einer  Spur  Stickstoff  giebt 
nach  Hautefeuille  und  Chappuis4)  die  Verbindung  N?C12013  = 
C1,07  -f  2  NO,. 

Mit  Dextrin  getränktes  Papier  absorbirl  in  den  Röhren  bedeuteude 
Quantitäten  Stickstoff3),  was  auch  durch  nbwechselnde  Ladung  und  Ent- 
ladung derselben  durch  die  atmosphärische  Elektricität  stattfinden  kann, 
und  entwickelt  dann  mit  Alkalien  Ammoniak''). 

Benzol  absorbirt  ebenfalls  Stickstoff  (1  g  etwa  4  bis  5  cem)  und  liefert 
damit  eine  harzartige,  beim  Erhitzen  Ammoniak  ausgebende  Verbindung. 
Terpentinöl,  Sumpfgas,  Acetylen,  auch  Glueose  mit  Potaschelösung  und 
Stickstoff  verhalten  sich  ähnlich7). 

Auch  Wasserstoff  wird  unter  Einfluss  der  dunkeln  Entladungen  von 
verschiedeneu  Substanzen  absorbirt.  Benzol  absorbirt  etwa  das  250fache 
Volumen  (1,9  Aeq.)  und  bildet  eine  harzige  Verbindung  (C,;IK)W;  Terpen- 
tin absorbirt  bis  zu  2,5  Aequivalente  unter  Verharzen ;  Koblenstoff  liefert 
keinen  Kohlenwasserstoff,  Acetylen  condensirt  sich,  wie  ohne  Wasserstoff*). 

')  Hautefeuille  und  Chappuis,  Compt.  rend.  92,  p.  80,  lsSl*; 
Beibl.  5,  p.  :*.  1 7,  Hlh*.  —  ö)  Schönbein,  Verhaudl.  d.  Naturf.  Oes.  Bas*»l  III: 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phys».  I::J  Ü7,  p.  »71,  \HC,2*.  —  3)  Berthelot,  Compt.  read. 
86.  p.  277,  1S78*;  Bt-ibl.  2,  p.  »«1*.  —  4)  Hautefeuille  und  Chappui*. 
Compt.  read.  98,  p.  »>2fi,  1H84*;  Beibl.  8,  p.  531*.  —  ft)  Berthelot,  Ann.  d* 
Chim.  et  de  Phv*.  (/•]  10,  p.  M,  187«*,  12,  p.  44'»  u.  f.  1877*;  Beibl.  1,  p.  :un». 
2,  p.  167*.  —  c)*Berthelot,  Compt.  rend.  85,  p.  173,  IH77*;  Beibl.  1,  p.  524*.  — 
7)  Deherain  und  Maquenne,  Compt.  rend.  93,  p.  895,  1881*;  Beibl.  6, 

,   P-  255*.  —  »)  Berthelot,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [h]  10.  p.  51,  1876* : 

^Üfeibl.  1,  p.  300*. 
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Dass  in  stark  verdünnten  Gasen  Veränderungen  stattfinden,  wenn  11H2 
in  ihnen  auch  nur  reine  Gasentladungen  auftreten,  kann  man  schon  an 
der  Aenderung  ihrer  Spectra  in  den  Spectralröhren  bei  stärkeren  und 
•chwächeren  Entladungen  nachweisen. 

So  ändern  sich  die  bei  schwachen  Entladangen  auftretenden  Banden- 
«pectren  einfacher  Elemente,  des  Stickstoffs,  "Wasserstoffs  u.  s.  f.,  bei 
stärkeren  in  Linienspectren  um,  wodurch  angezeigt  wird,  dass  wahr- 
scheinlich dabei  ihre  Molecüle  in  Partialmolecüle  oder  Atome  zerfallen; 
die  Spectra  von  zusammengesetzten  Gasen  verändern  sich  in  die  ge- 
mischten Spectra  ihrer  Componenten  u.  s.  f.  (vergl.  §.  714). 

Wird  gewöhnlicher  Phosphor  in  ein  etwa  1  bis  2  cm  weites,  mit 
Stickstoff  oder  einem  anderen  indifferenten  Gase  gefülltes  und  evacuirtes 
Rohr  gebracht,  so  verwandelt  er  sich  durch  die  Entladungen  in  die 
rothe  Modifikation l). 

Natrium  absorbirt  in  Röhren  voll  verdünntem  Stickstoff  den  letzteren, 
sein  Spectrum  verschwindet  und  Stickstoffnatrium  bildet  sich  2). 

Diese  Vorgänge  sind  rein  chemischer  Natur  und  gehören  nicht  in 
das  Gebiet  des  vorliegenden  Werkes. 

Während  bei  den  beschriebenen  Versuchen  eine  polare,  von  der  1163 
Stromesrichtung  abhängige  Zersetzung  durch  die  Funken  nicht  zu  er- 
kennen ist,  hat  Per  rot3)  eine  solche  nachzuweisen  versucht. 

Er  leitete  aus  einem  Kolben  Wasserdampf  durch  zwei  Glasröhren 
m  Wasser,  über  welchem  die  entwickelten  Gase  in  umgestülpten  Glas- 
docken aufgefangen  wurden.  In  die  Glasröhren  waren  zwei  mit  den 
Pol  en  einer  Inductiousrolle  verbundene  Platindrähte  so  eingeschmolzen, 
U;s  ihre  Enden,  zwischen  denen  die  Funken  übergingen,  mit  den  Enden 
•ler  Glasröhren  zusammenfielen.  Die  hierbei  in  beiden  Glasglocken  auf- 
gefangenen Gase  enthielten  Knallgas,  ausserdem  aber  noch  einen  Ueber- 
<chuss  von  Sauerstoff  oder  Wasserstoff,  je  nachdem  das  aus  dem  Wasser- 
danipf  an  der  positiven  oder  an  der  negativen  Elektrode  gebildete  Gas 
untersucht  wurde.  Das  Vcrhältniss  dieser  Ueberschüsso  an  Sauerstoff 
und  Wasserstoff  war  nahezu  das  der  im  Wasser  verbundenen  Gase  (1  :2), 
und  die  Menge  derselben  nur  etwas  kleiner,  als  der  Menge  des  Kupfers 
entsprach,  welche  in  einem  gleichzeitig  in  den  Inductionskreis  eingeschal- 
tetes Kupfervitriolvoltameter  ausgeschieden  war.  —  Durch  eine  dritte, 
über  der  Mitte  der  Inductionsfunkeu  angebrachte  Röhre  wurde  nur  rein«  s 
Knallgas  mit  dem  Wasserdampf  fortgeführt. 

Schaltet  mau  einen  Condensator  in  den  inducirten  Kreis  ein,  wo- 
durch die  Funken  heller  werden,  so  nimmt  die  erzeugte  Knallgas- 
menge  ab. 

*)  Geisgier  und  auch  8c h rütter,  Po^.  Ann.  Ifid 
Hittorf,  Pogg.  Ann.  126,  p.  2*22,  1«»5:>*.  —  S;ilel 
1876*.  —  s)  Perrot,  Compt.  rend.  42,  p.  351,  18:-  An 
61.  p.  161,  1861*;  Arch.  des  Sciences  phys.  et  uat. 
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Werden  in  denselben  Inductionskreise  zwei  Uuterbrechungsstellen 
angebracht,  zwischen  denen  Funken  in  Wasserdampf  überschlagen,  so 
wächst  die  zersetzte  Wasscrnienge  mit  der  Länge  der  Funken  l). 

*)  Eine  eigentümliche,  scheinbar  polare  chemische  Wirkung  der  Funken 
hat  auch  Becquerel  (Coinpt.  rend.  72,  p.  800,  1871*)  beobachtet. 

Ein  Streifen  Papier  wurde  mit  Eiseuvitriollösung  benetzt  auf  eine  mit  der 
einen  Kugel  eine»  Entladers  verbundene  Platinplatte  gelegt,  darüber  in  ciuigeu 
Ceutimeteru  Abstand  eine  mit  der  Erde  verbundene  Plutinkugel  gestellt,  die  mit 
einem  mit  Ferricyankaliumlüsuug  getränkten  Papier  umhüllt  war.  Die  Platin- 
platte war  mit  einer  Kugel  verbunden,  auf  welche  Funken  von  den»  Couduetor 
der  Elektrisirmaschine  resp.  de»  Inductoriums  übersprangen. 

Unter  der  Kugel  entsteht  auf  dem  unteren  Papier  ein  blauer  Fleck,  wäh- 
rend das  Papier  auf  der  Kugel  unverändert  bleibt.  Bei  umgekehrter  Stromea- 
richtung  zeigt  sich  keine  Färbung  auf  dem  uutereu  Papier.  Die  Lösung  de* 
Ferricyankaliums  wird  also  allein  von  der  negativen  zur  positiven  Elektrode 
geführt,  die  des  Eisenvitriol»  nicht.  Statt  des  unteren  Papiers  kann  mau  einen 
Platintiegel  mit  der  betreffenden  Lösung  verwenden. 

Aehnlich  wie  Eisenvitriol  und  Ferricyankalium  verhalten  sich  Kobaltchlorür 
oder  salpetersaures  Silber  und  Ferricyankalium;  salpetersaures  Silber  und  saures 
cbromsaures  Kali  oder  Chlorkalium  oder  Chloruatrium ;  schwefelsaures  Kali 
und  Chlorbarium;  Lackmuspapier  und  Schwefelsäure  oder  Salpetersäure;  Kali- 
lauge und  Eisenchlorür,  so  dass  stets  nur  die  letzt  genannten  Stoffe  von  der 
negativen  zur  positiven  Elektrode  geführt  werden.  Chlormagnesium  und  Kali- 
lauge geben  keine  Wirkung.  Bei  Anwendung  des  Inductoriums  werden  die 
Papiere  und  Substanzen  leicht  durch  die  Hitze  der  Funken  verändert. 

Wahrscheinlich  werden  hier  die  Substanzen  von  der  negativen  Elektrode 
aus  durch  das  daselbst  bei  geringerer  Ladung  entstehende  Lichtbüschel  zur 
positiven  Elektrode  geführt.  Indess  sind  weitere  Versuche  erforderlieh,  ob  in 
der  That  diese  Fortführung  auf  einzelne  Substanzen  beschränkt  ist. 
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Lichtbogen 


IWeits  früher  ist  angeführt  worden,  dass,  wenn  die  Elektricitäten  1164 
-ioer  Säule  bei  guter  Leitung  der  Schliessung  den  metallischen  Elektroden 
a  schnell  und  in  solchen  Mengen  zugeführt  werden,  dass  sich  zwischen 
zwei  Entladungen  der  frühere  Zustand  des  Gases  nicht  wieder  herstellt, 
resp.  der  Zwischenraum  zwischen  den  Elektroden  mit  glühenden  Gas- 
uml  FJektrodentheilchen  erfüllt  bleibt,  die  Elektricitäten  in  Form  eines 
''ontiuuirlichen  Lichtbogens  übergehen.  Auf  diese  Weise  erhielt  Davy1) 
durch  eine  'JOOO  paarige  Säule  zwischen  Kohlcnspitaen  einen  Lichtbogen 
von  4  Zoll  Länge,  welcher  sich  im  luftleeren  Räume*  auf  7  Zoll  ausdehnte. 
Nach  Quetelet2)  soll  dieses  Kohlenlicht  zuerst  von  Curtet  im  Jahre 
In »2  beobachtet  worden  sein. 

Aehnlich  verhält  es  sich,  wenn  die  Ströme  eines  Inductoriums,  einer 
'lynamoelektrischen  Maschine,  grosse  Elektricitätsmeugen  den  Elektroden 
Jti/ühren,  resp.  nur  durch  kurze  Zwischenzeiten  von  einander  getrennt 
«ind  oder  ihre  Intensität  nur  wenig  steigt  und  sinkt.  Im  ersten  Falle 
kann  sogar  bei  abwechselnd  gerichteten  Strömen  der  Lichtbogen  zwi- 
".hen  den  Elektroden  fortbestehen. 

lTm  den  Lichtbogen  im  luftleeren  Räume  und  in  verschiedenen  Gasen  1165 
darstellen  zu  können  und  seine  übrigen  Verhältnisse  näher  zu  unter- 
nrhen,  kann  man  sich  unter  Anderem  des  folgenden  Apparates  bedienen : 

Eine  Glasglocke  Ay  Fig.  299  (a.  f.  S.),  ist  an  drei  Stellen  tubulirt.  Auf 
<kn  Tubulus  b  ist  ein  Hahn  luftdicht  aufgekittet.  Tubulus  c  trägt  eine 
Fassung,  in  welche  man  einen  Deckel  d  einschrauben  kann,  der  in  seiner 
Mitte  den  dicken  Metallstab  m  trägt.  An  diesen  Stab  wird  ausserhalb 
flrr  Glocke  vermittelst  einer  Klemmschraube  der  eine  Leitungsdraht  der 
Säule  festgeklemmt.  Auf  den  gegenüberliegenden  Tubulus  c  ist  eine  Stopf- 

l)  Davy,  Phil.  Trans.  1821,  2,  p.  487*.  —  2)  Quetelet,  Fortschritte  der 
Phyfik  1850  u.  1851,  p.  714*. 
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buchse  aufgekittet,  durch  welche  gleichfalls  ein  dem  Stab  m  ganz  gleicher 
und  conaxialer  Stab  n  entweder  direct  oder  durch  eiue  Schraubvorrich- 
tung hindurchgeschoben  werden  kann.   An  die  Stäbe  m  und  n  werden 


Fig.  299 


im  Inneren  der  Glocke  Kugeln,  Bleche,  Spitzen  von  verschiedenem  Metall, 
oder  Spitzen  von  Coakskohle,  welche  in  metallene  Röhren  gefasst  sind,  au- 
geschraubt. Die  Stopfbüchse  trägt  aussen  einen  getheilten  Nonius  o.  I>er 
Stab  n  ist  gleichfalls  getheilt,  so  dass  man  den  Abstand  der  an  die  Stäbe 
m  und  n  angeschraubten  Körper  voneinander  messen  kann.  Auf  die  weite 
OefTnung  der  Glasglocke  ist  eine  gut  darauf  passende  Spiegclplatte  s  luft- 
dicht gelegt  und  daselbst  durch  Messingringe  und  Schrauben  festgehalten 

Zur  Erzeugung  länger  andauernder  Lichtbogen  lässt  man  den  Strom 
einer  starken  Batterie  zwischen  zwei  Spitzen  von  C'oakskohle  oder  liu li- 
tt e  n '  scher  Gaskohle  übergehen.  Da  dieselben  aber  während  der  Dauer 
des  Lichtbogens  allmählich  abbrennen,  und  zwar  die  als  positive  Elek- 
trode dienende  Spitze  etwa  doppelt  so  schnell  als  die  negative  (s.  weiter 
unten),  so  müssen  sie  durch  eine  mechanische  Vorrichtung  in  demselben 
Verhältnisse  einander  genähert  werden.  Dies  geschieht  im  Allgemeinen 
durch  ein  Uhrwerk,  welches  durch  einen  von  dem  lichterzeugenden  Strome 
erregten  Elektromagnet  angehalten  wird,  wenn  zwischen  den  Kohlen- 
spitzen ein  Strom  fliesst ,  also  ein  Lichtbogen  entsteht.  Auch  reisst  das 
Uhrwerk  die  Spitzen  von  einander,  falls  sie  direct  zur  Berührung  kommen 
und  dann  nur  roth  glühen,  statt  einen  Lichtbogen  zu  bilden.  Die  erst»- 
elektrische  Lampe  dieser  Art  ist  von  Foucault1)  ersonnen  und  von 


')  Foucault,  Monde»  11,  p.  620,  1*66*. 
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Doboscq  ausgeführt  worden.  Nach  derselben  ist  eine  grosse  Anzahl 
tod  solchen  Lampen  in  vielen  Abänderungen  für  die  Zwecke  der  elek- 
trischen Beleuchtung  construirt  worden.  Die  Beschreibung  derselben  ge- 
bort nicht  in  dieses  Werk. 

Auch  zwischen  Quecksilberelektroden  kann  mau  nach  Way1)  den  1167 
Lichtbogen  dauernd  herstellen,  indem  man  aus  einem  Trichter  durch  ein 
riemlich  enges  Glasrohr  Quecksilber  in  ein  weiteres,  mit  Quecksilber 
gefälltes  Gefass  fliessen  lässt  und  das  letztere,  sowie  das  Quecksilber 
im  Trichter  mit  den  Elektroden  der  Säule  verbindet.  Der  Quecksilber- 
Strahl  im  Glasrohr  zerstäubt,  und  es  bildet  sich  au  seiner  Stelle  ein  hel- 
ler Lichtbogen.  Das  Glasrohr  erhitzt  sich  dabei  so  stark,  dass  sich  keine 
Quecksilbertropfen  darin  condensiren.  Das  Licht  des  Bogeus  ist  sehr  bläu- 
lich; sein  Spectrum  zeigt  wenig  rothe,  viel  blaue  Strahlen  und  nament- 
lich helle  Linien  in  der  Nähe  der  Frau  nhofer'schen  Linie  //. 

Ein  Lichtbogen  zwischen  Quecksilberelektrodon  entsteht  zuweilen, 
venn  man  einen  starken  Strom  durch  eine  mit  Quecksilber  gefüllte  U  för- 
mige Röhre  leitet,  welche  an  ihrer  Biegung  stark  verengt  ist.  Das  Queck- 
silber wird  in  dem  engen  Theile  durch  den  Strom  bis  zum  Sieden  erhitzt, 
wodnrch  die  Continuität  unterbrochen  wird  und  ein  Funken  erscheint. 
I*t  der  Strom  dadurch  schwächer,  so  fällt  das  Quecksilber  wieder  zusam- 
men und  der  Versuch  wiederholt  sich  2);  ist  er  stärker,  so  bildet  sich  ein 
Lichtbogen,  dessen  quantitative  Beziehungen  die  gleichen  sind,  wie  die 
ler  gewöhnlichen  Lichtbogen  (vergl.  795). 

Wegen  der  geringen  Spannung  der  Elektrieitäten  an  den  Polen  einer  1 1  ()8 
*lbst  starken  Säule  (50  bis  60  Bunsen'scben  Elementen)  entsteht 
meist  kein  Lichtbogen  zwischen  ihren  Elektroden,  wenn  man  sie  nicht 
*rst  völlig  zur  Berührung  gebracht  hat  und  dann  von  einander  entfernt. 

Die  auf  diese  Weise  erfolgende  Veränderung  der  Unterbrechungs- 
M\e  zwischen  den  Elektroden  kann  indes«  nach  Hersehcl3)  auch 
Jidurch  hervorgebracht  werden,  dass  man  zwischen  den  in  einiger  Ent- 
fernung von  einander  aufgestellten  und  mit  den  Polen  der  Säule  ver- 
bundenen Spitzen  den  Entladungsfunken  einer  Leydeuer  Flasche  über- 
schlagen lässt.  Hierdurch  wird  glühende  Materie  zwischen  beiden  Spitzen 
fiinüber  geführt,  welche  die  Leitung  und  Entstehung  des  Lichtbogens 
vermittelt. 

Unterbricht  man  den  Strom  einer  Säule  von  50  G  rove'schen  Eleiuen-  1 169 
■«n,  welcher  zur  Herstellung  eines  Lichtbogens  dieut,  auf  nicht  längere 
Z*it  alt«  VJ0  bis  V«  Secunde,  so  tritt  bei  wiederholter  Schliessung  der 

'!  Way  u.  Gladatone,  Phil.  Mag.  [3]  20.  p.  249,  1*60*.  —  »)  F.  C.  G. 
Müller,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  158,  p.  135,  1871*.  —  3)  Hörschel,  An- 
na!» of  Electr.  3,  p.  R07*;  Pogg.  Aun.  49,  p.  122,  1840»;  auch  Daniell,  Phil. 
Tran».  1839,  [l],  p.  I>3* ;  Pogg.  Ami.  60,  p.  381*. 
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Lichtbogen  wieder  hervor,  selbst  wenn  der  Abstand  der  Kohlenspitzen 
etwa  3  min  beträgt l).  Je  kürzer  der  Bogen  ist,  desto  deutlicher  ist  diest 
Erscheinung.  In  ähnlicher  Weise  entsteht  auch  ein  Lichtbogen  bei 
Anwendung  schnell  die  Richtung  wechselnder  Ströme  einer  Magnetelek- 
trisirmaschine,  wo  ebenfalls  zwischen  je  zwei  Strömen  eine  kurze  Unter- 
brechung eintritt.  In  einem  rotirenden  Spiegel  erscheint  dann  der  Liebt 
hogen  in  einzelne  Bilder  zerlegt  und  nicht  mehr  continuirlich  2). 

Auch  wenn  man  den  Lichtbogen  zwischen  zwei  Eisenspitzen  herstellt 
und  dieselben  magnetisirt,  indem  man  sie  mit  dickem  übersponnenem 
Kupferdraht  umwickelt  und  einen  Strom  hindurchleitet,  hört  durch  die 
dabei  erfolgende  seitliche  Ablenkung  häufig  der  Bogen  auf.  Er  stellt 
sich  aber  oft  nach  schnell  darauf  stattfindender  Oeffnung  des  magne- 
tisirenden  Stromes  wieder  ein,  wenn  die  Spitzen  noch  heiss  genug  sind 

1170  Hat  man  die  Elektroden,  zwischen  denen  ein  Lichtbogen  entstehen 
soll,  mit  einander  in  Berührung  gebracht  und  entfernt  sie  sodann  von 
einander,  so  ist  zuweilen  bei  sehr  kleinen  Entfernungen  schwer  zu  sagen, 
ob  sich  die  Elektroden  noch  an  einzelnen  kleinen  Stellen  berühren,  die 
ins  Glühen  gerathen  sind,  oder  wirklich  bei  völliger  Trennung  derselben 
ein  Lichtbogen  gebildet  ist.  Nach  Edlund4)  kann  man  hierüber  ent- 
scheiden, indem  man  in  den  einen,  von  der  Säule  zur  einen  Elektrode 
des  Lichtbogens  führenden  Draht  eine  Wippe  einfügt,  die  zuerst  die  Ver- 
bindung zur  Elektrode  direct  herstellt  und  sodann,  wenn  die  Licht - 
erscheinung  zwischen  den  Elektroden  aufgetreten  ist,  halb  umgeschlagen 
wird,  so  dass  die  Verbindung  gelöst  wird.  Ist  die  Lichterscheinung  gänz- 
lich erloschen,  so  wird  die  Wippe  weiter  umgeschlagen,  wodurch  man 
die  Verbindung  der  Elektrode  mit  dem  Säulenpol  durch  eine  Neben- 
leitung herstellt,  die  einen  strommessenden  Apparat,  eine  Tangenten- 
bussole enthält.  Zeigt  diese  jetzt  keinen  Ausschlag,  so  waren  die  Elek- 
troden völlig  getrennt  und  es  war  ein  wirklicher  Lichtbogen  gebildet ; 
zeigt  sie  einen  solchen,  so  hatten  sich  die  Elektroden  noch  berührt. 

1171  Nach  derartigen  Versuchen  muss  die  mit  den  Elektroden  ver- 
bundene Säule  ein  bestimmtes  Minimum  von  elektromoto- 
rischer Kraft  besitzen,  damit  überhaupt  ein  Lichtbogen 
zwischen  den  durch  eine  Luftschicht  von  einander  getrenn- 
ten Elektroden  entstehen  kann. 

Bei  Elektroden  von  harter  Kohle  genügt  eine  Säule  von  etwa  25,  bei 
Elektroden  von  Messing  oder  Kupfer  von  etwa  20 ,  bei  Silber  von  etw;i 
12  Bunsen'schen  Elementen,  also  eine  elektromotorische  Kraft  von 


>)  Wartmann,  Archives  36,  p.  325,  1857*;  auch  Le  Roux,  Compt.  reni. 
65,  p.  1149,  1867*,  92,  p.  709,  1881*;  Beibl.  5,  p.  545*.  —  *)  Vergl.  Jamin  h. 
Roger,  Compt.  rend.  66,  p.  37,  1868*.  —  »)  De  la  Rive,  Phil-  Trans.  1847, 
1,  p:  17*;  Pogg.  Ann.  76,  p.  280*.  —  *)  Edlund,  Pogg.  Ann.  133,  p.  3Cvi, 
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etwa  30  bis  40,  bez.  20  bis  25  Volts  zur  dauernden  Herstellung  des 
Lichtbogens.  —  Die  Zahl  der  Elemente  der  Säule,  also  ihre  elektromo- 
torische Kraft  kann  etwas  geringer  sein,  wenn  die  Elektroden  die  für 
Bildung  des  Lichtbogeus  geeignetste  Form  besitzen,  et  wa  indem  sie  schon 
vorher  zur  Herstellung  eines  solchen  gedient  haben. 

Man  könnte  vermuthen,  dass  der  Lichtbogen  aus  einer  grossen  1172 
Anzahl  sehr  schnell  hinter  einander  folgender  einzelner,  diruptiver  Ent- 
ladungen bestände ,  indem  die  freie  Spannung  an  den  Elektroden  einen 
gewissen  Werth  erreichen  müsste,  bis  Materie  und  mit  ihr  eine  bestimmte 
tlektricitäte  menge ,  welche  die  Materie  zum  Glühen  bringt ,  im  Licht- 
bogen überginge.  Diese  freie  Spannung  müsste  dann  durch  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Säule  immer  von  Neuem  hergestellt  werden  können. 
Indess  erscheint  das  auf  eine  entfernte  Wand  durch  eine  Linse  und  einen 
rotirenden  Spiegel  projicirte  Bild  des  Lichtbogens  als  ein  völlig  gleich- 
mässig  erleuchtetes  Band,  so  dass  keine  Unterbrechungen  der  Entladung 
wahrzunehmen  sind,  sobald  dieselbe  einmal  durch  den  Lichtbogen  ver- 
mittelt wird. 

Stellt  man  den  Lichtbogen  zwischen  Kohlenspitzen  in  dem  §.  1165  1173 
beschriebenen  Apparate  her,  so  ist  bald  das  Innere  desselben  mit  kleinen 
Kohlentheilchen  bedeckt,  welche  sich  von  den  Spitzen  entfernt  haben. 
Durch  dieses  Fortreissen  wird  die  Masse  der  Elektroden  vermindert, 
and  zwar  auch,  wenn  der  Lichtbogen  im  luftleeren  Räume  erzeugt 
wird.  Der  Verlust  rührt  somit  nicht  allein  von  der  durch  die  hohe 
Temperatur  bedingten  Verbrennung  der  Kohlenspitzen  her,  sondern 
der  Lichtbogen  ist  durch  eine  Bewegung  der  Theilchen  der  Elektroden 
bedingt. 

Tränkt  man  die  Kohlen  mit  flüchtigen  Substanzen,  so  wird  der  1174 
Lichtbogen  leichter  gebildet  und  seine  Länge  bei  Anwendung  derselben 
Säule  vergrössert.   So  fand  Casselmann  l)  die  Länge  des  Lichtbogens 
zwischen : 


Millimeter 


Intensität 


des  Stromes 


Koben  Kohlenspitzen  

Kohlen,  getränkt  mit  Borsäure  . 
,  P         „  Zinkchlorid 


5,0 
5,0 
6,0 
6,75 


- 


- 


- 


salpetersaurem  Kupferoxyd  . 
salpetersaurem  Strontian  .  . 
Kalihydrat  


l)  Casselmann,  Pogg.  Ann.  63,  p.  576,  1844*. 
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Aus  demselben  Grunde  entsteht  der  Lichtbogen  zwischen  Platin- 
drahten  erst  bei  stärkerer  Intensität  des  Stromes,  als  zwischen  zwei 
Elektroden  von  zusammengepresstem  Platinschwamm,  und  ist  bei  glei- 
cher Intensität  der  Ströme  zwischen  jenen  kürzer  als  zwischen  letzte- 
ren 

Bei  Herstellung  des  Lichtbogens  zwischen  Spitzen  anderer  Metalle 
zeigt  sich  derselbe  Einfluss  der  leichteren  Zertheilbarkeit  bei  höherer 
Temperatur,  mag  sie  durch  Verflüchtigung  oder  durch  Schmelzung  der 
Metalle  bedingt  sein.  Man  kann  die  Metalle  in  folgende  Reihe  nach  der 
abnehmenden  Helligkeit  und  Länge  des  Lichtbogens  zwischen  ihnen  (in 
der  Luft)  ordnen : 

Kalium,  Natrium,  Zink,  Quecksilber,  Eisen,  Zinn,  Blei,  Antimon, 
Wisuiuth,  Kupfer,  Silber,  Gold,  Platin 

Beim  Erhitzen  der  Elektrodeu  (z.  B.  von  Platin)  durch  eine  Wein- 
geistlampe  wird  ihre  Zertheilung  gleichfalls  erleichtert  und  der  Liebt- 
bogeu  kann  länger  erhalten  werden  s). 

Umgekehrt  leuchtet  der  Lichtbogen  schwächer  und  erlischt  leicht, 
wenu  man  die  Elektroden  abkühlt,  also  z.  B.  ihn  zwischen  zwei  Kupfer- 
röhreu  erzeugt,  durch  welche  kaltes  Wasser  fliesst4). 

1175  Der  Lichtbogen  besteht  aus  zwei  wesentlich  verschiedenen  Theileu; 
zuerst  aus  einem  inneren  sehr  hell  leuchtenden  Kerne  von  mehr  cylindri- 
scher  Form,  dessen  Euden  die  beiden  Elektroden  berühren,  und  dann  au^ 
einer  sphäroidiseheu,  weniger  leuchtenden  Hülle,  die  je  nach  der  Natur 
der  Elektrodeu  und  des  umgebenden  Gases  verschieden  gefärbt  igt. 

Man  sieht  diese  beiden  Theile  sehr  gut,  wenn  man  zwischen  die  a\> 
Elektroden  dienendeu  Kohlenspitzen  eiu  Platinblech  normal  zu  ihrer  Ver- 
bindungslinie stellt  und  den  Bogen  durch  den  Schlag  einer  Leydener 
Fl  wehe  eiuleitet.  Die  Platinplatte  schmilzt  in  der  Mitte,  glühende  Kugel- 
i.:. •.  u  ri.L'iu  fliegen  zu  den  Kohlenspitzen,  und  Kohle  von  diesen  «ur 
V'.A  :  i;  p'v  te.  Die  so  übergeführteu  Theile  sind  von  der  dünnen,  wenij: 
•h.-'l:--'.  ;<>n  Hülle  umgeben3). 

S'c-'i:  man  den  Lichtbogen  zwischen  zwei  Spitzen  in  Flüssigkeiten 
iUr.  -    verschwindet  jene  Hülle. 

ll  :  Lichtbogen  ist  iu  der  Luft  durch  den  aufsteigenden  Luftstroni 
•  h  nach  oben  gebogen,  sonst  nimmt  er  auch  unter  dem  Einflüsse 
iSvv  1  i  ; :;iAgueti»uius  besondere  Krümmungen  au  (siehe  weiter  unten i. 
/.MS-  i <.'-\  wechselt  die  Stellung  des  Lichtbogens  sehr,  wenn  die  Elektro- 
den 'uiu  hier,  bald  dort  mehr  aufgezehrt  werden.  Dies  ist  bei  Anwen- 
iiit:  j  de-  elektrischen  Lichtes  oft  störend.  Wird  ein  langsamer  Strom 
>vu.r  r-r  'i!gas  auf  die  Kohlen  geleitet,  so  brennen  sie  schneller  auf  der 

1    he  1»  Riv«,  Archive«  1.  p.  2*i*;  Po^.  Ann.  54.  p-  W.  - 
£t  CirL'V.-.  Phil.  Mk£.  16.  p.  4*0.  1*40*.  —  *)  D*  U  Rive,  L  c.  -  'l  To»- 
^»»i.  toinpt.  rend.  93.  p.  Tl«>,  BeibL  6,  p.  41*.  —  8)  D «  la  Rive. 

Pxvc  Ann.  60.  p-  l$43\  76,  p.  -TO ,  1*49";  Traite  2,  p.  W- 
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Seite  ab,  von  welcher  das  Gas  hinzutritt;  sie  werden  dadurch  einseitig 
excentrisch  zugespitzt  und  der  Lichtbogen  oscillirt  nicht  so  sehr  von 
einer  zur  anderen  Seite 

Stellt  man  den  Lichtbogen  zwischen  zwei  Drähten  aus  gleichem  1176 
Metall,  z.  B.  Platin,  her,  so  erglüht  die  positive  Spitze  be- 
sonders lebhaft.  Verbindet  man  in  ähnlicher  Weise  zwei  Kupfer- 
drähte mit  den  Polen  einer  sehr  starken  Säule  (50  bis  G0  Bunsen'schen 
Elementen),  legt  sie  über  Kreuz  und  entfernt  sie  dann  ein  wenig  von 
einander,  so  bildet  sich  zwischen  ihnen  ein  kleiner  Lichtbogen  und 
beide  Drähte  werden  heiss.  Während  indess  der  negative  Draht  nur 
so  weit  glüht,  als  ihn  der  Strom  durchfliegst,  erstreckt  sich  beim  po- 
sitiven Draht  das  Glühen  noch  etwa  2  cm  über  den  Kreuzungspuukt 
hinaus  *). 

Dasselbe  Verhältniss  tritt  noch  stärker  hervor,  wenn  man  den  Licht- 
bogen zwischen  einer  Platte  und  einer  Spitze  darstellt.  Ist  die  Spitze 
die  positive  Elektrode,  so  erglüht  sie  in  der  ganzen  Länge,  ist  sie  nega- 
tiv, nur  am  vordersten  Ende.  Bei  zwei  Spitzen  aus  verschiedenem  Metall 
muss  man  noch  auf  die  Leituugsfähigkeit  Rücksieht  nehmen,  indem,  ab- 
gesehen von  der  verschiedenen  Erwärmung  durch  den  Strom,  die  schlech- 
ter leitende  Spitze  heisser  wird  3). 

Auch  wenn  man  als  positive  Elektrode  Quecksilber,  als  negative 
tinen  darüber  stehenden  Draht  benutzt,  bildet  sich  nur  ein  kleiner  Fun- 
ken, wohl  aber  verdunstet  das  Quecksilber  lobhalt.  Jst  der  Draht  da- 
L'ryen  positiv,  so  geräth  er  am  Quecksilber  in  lebhaftes  Glühen  und 
-ehmilzt  daselbst  zu  einer  Kugel 4).  —  Ersetzt  man  das  Quecksilber 
'lurch  Platten  von  festen  Metallen,  oder  durch  geschmolzenes  Zinn,  Blei, 
*o  zeigt  sich  die  letztere  Erscheinung  nicht  so  deutlich.  Man  kann  diese 
Versuche  bei  einem  dünnen  Platindrahte  schon  mit  (>  G  r  o  v  e'  sehen  Ele- 
menten austeilen. 

Matteucci5)  hat  einige  Versuche  gemacht,  um  die  Verschieden-  1177 
teit  der  Erwärmung  der  Elektroden  zu  messen ,  indem  er  dieselben 
mit  Wasser  umgab  und  das  Ansteigen  seiner  Temperatur  beobachtete. 
Genauere  Gesetze  haben  sich  nicht  ergeben,  nur  überwog  die  Erwär- 
mung der  positiven  Elektrode  um  so  mehr,  je  schlechter  die  Elektro- 
den leiteten.  In  verdünnter  Luft  und  in  Wasseratoffgas  sollte  die  un- 
gleiche Erwärmung  der  Kohlenspitzen  schwächer  hervortreten.  Wohl 
iber  erscheint  sie  in  Kohlensäure  (bei  welcher  die  Kohlenspitzen  unter  Bil- 
dung von  Kohlenoxyd  verbrennen  würden).  —  Diese  Unterschiede  kön- 

')  Le  Roux,  Compt.  rend.  66,  p.  42,  1868*.  —  a)  (lassiot,  Phil.  Mag.  (3] 
13,  p.  436,  1838*;  Pogg.  Aun.  46,  p.  330*.  Walker,  Traiisact.  of  tlie  Kl.  Hoc, 
V-  «  u.  71';  Pogg.  Ann.  55,  p.  62,  1842*.  —  3)  De  la  Rive,  1.  c.  —  «)  Tyr- 
t..v,  Pogg.  Ann.  70.  p.  85,  1847*.  van  der  Willigen,  ibid.  93,  |>.  292, 
iv\4\  —      Matteucci,  Compt,  rend.  30,  p.  201,  1850'. 
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nen  einmal  von  der  Verbrennung  der  Kohlenspitzen  in  einzelnen  Gasen 
herrühren,  dann  auch  von  der  starken  Abkühlung,  welche  sie  in  anderen 
Gasen,  z.  B.  im  Wasserstoffgas,  erfahren.  —  Ganz  diesen  Temperatur- 
verhältnissen entsprechend  war  der  Gewichtsverlust  der  positiven  Spitze 
im  Wasserstoff  viel  kleiner,  als  in  der  Luft,  und  fast  gleich  der  der  nega- 
tiven (s.  w.  u.). 

1178  Die  Temperatur  des  Lichtbogens  mit  seinen  Elektroden  wurde, 
von  E.  Becquerel1)  bei  Anwendung  von  80  Bunsen'schen  Elemen- 
ten zu  höchstens  2100°C.  bestimmt,  indem  er  die  Zunahme  der  Leucht- 
stärke L  glühender  Körper  für  verschiedene  Farben  durch  eine  Formel 
L  =  fl(eR<r_#) —  1)  ausdrückte,  wo  -fr  die  Temperatur  des  Körpers,  '1 
diejenige,  bei  welcher  die  betreffende  Farbe  auftritt,  a  und  b  Constanto 
sind;  und  aus  der  Helligkeit  des  Lichtbogens  unter  Annahme  der  Gültig- 
keit jener  Formel  über  die  Beobachtungsgrenzen  hinaus  umgekehrt  seine 
Temperatur  berechnete. 

1179  Um  die  gesammte  Wärmestrahlung  des  Lichtbogens  einer  Sie  mens"  - 
sehen  Lampe  zu  bestimmen,  umgab  De  war2)  denselben  mit  einem  dop- 
pelten mit  Wasser  gefüllten  Blechcylinder  und  maass  die  Erwärmung 
desselben.  In  einem  speciellen  Falle  wurden  so  durch  den  Lichtbogen 
in  einer  Minute  34000  Cal.  (gr,  Centigrade)  erzeugt.  Ferner  Hess  er 
die  Strahlen  des  Bogens  durch  eine  Oeffnung  in  einem  Schirm  mit  dop- 
pelten Wänden  auf  eine  Thermosäule  fallen,  während  durch  den  Schirm 
kaltes  Wasser  floss,  und  verglich  die  Wirkung  mit  der  der  Strahlen 
einer  Knallgasflamme.  Dabei  war  die  Strahlung  des  Lichtbogens  etwa 
9  mal  so  intensiv,  als  die  der  letzteren,  so  dass  seine  Temperatur  etwa 
6000°  ist,  wenn  die  der  letzteren  gleich  2000°  gesetzt  wird. 

1180  Ausführlichere  Versuche  hat  später  Rossetti-1)  angestellt. 

Er  wirft  die  von  einer  bestimmten  Oberfläche  der  vertical  über  ein- 
ander befindlichen  Elektroden  kommenden  Wärmestrahlen  auf  eine  mit 
einem  astasirten  Spiegelgalvanometer  verbundene  Thermosäule  und  be- 
stimmt so  die  Temperatur  derselben4).  Sind  T  und  fr  die  absoluten 
Temperaturen  des  strahlenden  Körpers  und  der  Umgebung,  m  und  v 
Constante,  die  von  der  Empfindlichkeit  des  Galvanometers  abhängen, 
so  ist  der  Ausschlag  desselben  y  —  mT*{T  —  fr)  —  n  (T —  fr).  Lin 
die  strahlende  Oberfläche  der  Kohlen  zu  begrenzen,  wurden  vor  diesel- 
ben Metallschirmo  mit  einem  15  mm  langen  und  3,2  bis  3,6  mm  hohen 
horizontalen  Schlitz  und  ebensolche  Schirme  mit  etwas  grösserer  Oefi- 
nung  vor  die  Thermosäule  gestellt.    Auf  der  Hinterseite  der  Kohlen  be- 

J)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy*.  [3]  68,  p.  139,  1863*.  — 
2)  De  war,  Proc.  Rov.  Soc.  30,  p.  85,  1880*;  Beibl.  4,  p.  482*.  —  3)  Ros- 
se tti,  Atti  del  Ist.  Veneto  [5]  5,  1879*;  Beibl.  3,  p.  821*.  —  •*)  Vergl.  Hof 
«  e  1 1  i ,  Ueber  die  Temperatur  der  8onne,  Nuovi  Lincei  1878*. 
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fanden  sich  drei  eben  solche  Schirme  und  dahinter  in  etwa  gleichem  Ab- 
stände, wie  die  Thermosäule,  eine  Linse  von  gleicher  Oberfläche  wie  die 
der  Säule,  welche  das  Bild  des  Lichtbogens  auf  carrirtes  Papier  warf. 
Man  konnte  so  sein  Bild  abzeichnen  und  seine  Oberfläche  in  jedem  Mo- 
ment bestimmen;  auch  den  Theil  seiner  Strahlung  berechnen,  welcher 
bei  dem  einmal  gegebenen  Abstände  auf  die  Thermosäule  fiel. 

Aus  einer  Reihe  von  Versuchen  mit  bis  zu  160  Bunsen' sehen 
Elementen  ergab  sich  an  der  Lampe  von  Duboscq: 

Die  Temperatur  der  positiven  Kohle  liegt  zwischen  2400  und  3900°, 
sie  ist  um  so  höher,  je  kleiner  die  strahlende  Fläche  ist  (in  den  vorlie- 
genden Versuchen  wurde  sie  bis  etwa  auf  1/4  reducirt);  die  Temperatur 
der  negativen  Elektrode  schwankt  zwischen  2138  und  2530°,  wobei  die 
Torher  grosse,  an  einzelnen  Stellen  dunkle  Fläche  auf  die  Hälfte  reducirt 
wurde.  Demnach  dürften  die  Temperaturen  der  äussersten  Spitzen  der 
beiden  Elektroden  nicht  unter  2500  und  3900°  sein. 

Bei  wachsenden  Zahlen  w  der  zur  Säule  verbundenen  Elemente, 
resp.  den  Stromintensitäten  *  wächst  die  Temperatur  des  gesammten 
Bogens  wie  folgt: 

n  =      50  60  70  80 

i  =      26,0       31,0       39,2  57,0 
t  =  2190      2334      2536      2784°  C. 

Bei  einer  mit  8  bis  10  Bunsen' sehen  Elementen  verbundeneu 
Lampe  von  Heyn i er  betrug  die  Temperatur  der  glühenden  positiven 
Kohle  2406  bis  2734°  C. 

Die  hohe  Temperatur  des  Lichtbogens  kann  dazu  dienen,  schwer  1181 
schmelzbare  Körper  zu  schmelzen  und  zu  verflüchtigen.  Schon  Child- 
ren1)  brachte  Titansäure,  Uranoxyd,  Wolframsäure,  Ceroxyd,  Molybdän- 
^»ure,  Iridium  in  eine  kleine  Vertiefung  in  einer  mit  dem  einen  Pol  einer 
Sole  verbundenen  Kohle  und  legte  darauf  eine  mit  dem  anderen  Pol 
verbundene  Kohle.  Wolframsäure  und  Molybdänsäure  schmolzen  und 
verflüchtigten  sich;  Ceroxyd  verflüchtigte  sich;  Uranoxyd,  Titansäure 
>chmolzen  ohne  Reduction.   Iridium  schmolz  gleichfalls. 

Bei  Anwendung  von  500  bis  600  Bunsen' sehen  Elementen  hat 
I>espretz*)  bei  der  Darstellung  des  Lichtbogens  im  Vacuum  die  Koh- 
k-nnpitzen  verdunsten  sehen,  wie  wenn  Joddampf  aus  erhitztem  Jod  auf- 
steigt, und  einen  Absatz  von  schwarzem  krystallinischem  Pulver  an  den 
(rlaswänden  des  Gefässes  beobachtet.  Wurde  der  Lichtbogen  zwischen 
nner  verticalen  Kohlenspitze  und  einem  darunter  stehenden  Graphittiegel 
Wgestellt,  der  kleine  Kohlenstücke  enthielt,  so  waren  sie  au  einander 
gesebweisst  und  zu  kleinen  Graphitkugeln  vereint. 


l)  Children,  Phil.  TranB.  1815,  2,  p.  369*;  Gilb.  Ann.  52,  p.  363'.  — 
*/  De>pretz,  Compt.  read.  28,  p.  755*,  29,  p.  48,  545,  709,  1849*. 
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Dünne  Kohlencylinder  von  Gasretortenkohle,  Zuckerkohle  oder  Gra- 
phit, welche  die  Elektroden  verbanden,  bogen  sich  oft  S  förmig. 

Wurde  der  Lichtbogen  zwischen  zwei  horizontalen  Kohlenspitzeo 
über  verschiedene  in  einem  Tiegel  ans  Zackerkohle  befindliche,  schwer 
schmelzbare  and  schwer  flüchtige  Substanzen  geleitet,  so  schmolzen  und 
verdampften  sie.  Kiesel  schmolz  zu  einer  glasigen  Kugel,  welche  Glas 
ritzte,  Bor  ebenso.  Titan  (Stickstofftitan ?)  schmolz  im  Vacuo  zu  hell- 
gelben Kugeln;  ein  Theil  verdunstete  und  setzte  sich  in  Gestalt  einer 
braunen  Haut  an  einer  über  den  Tiegel  gestellten  Porzellanschale  an. 

In  einem  besonderen  Falle  wurden  neben  der  Hitze  des  elektrischen 
Lichtbogens  noch  die  durch  eine  Linse  von  90  cm  Durchmesser  concen- 
trirteu  Wärmestrahlen  der  Sonne  und  ein  Knallgasgebläse  angewandt. 
Magnesia  verflüchtigte  sich  in  diesem  vereinten  Feuer,  Anthracit  bog 
sich ,  und  fast  kein  Körper  schien  bei  der  enorm  hohen  Temperatur  der 
Schmelzung  und  Verflüchtigung  zu  widerstehen. 

Wir  fügen  diesen  Versuchen  bei,  dass  Despretz1)  die  Funken 
eines  kräftigen  Inductionsapparates  von  Ruhmkor  ff  einen  Monat  laug 
zwischen  einem  Büudel  von  12  Platiudrähten  und  einem  Kohlencylinder 
im  luftleeren  Räume  überschlagen  liess.  An  den  Platindräthen  hatten 
sich  schwarze  Octaeder  mit  abgestumpften  Ecken  und  auch  an  ihren 
Spitzen  einige  sehr  kleine  weisse  Octaeder  abgesetzt,  welche  vielleicht 
künstliche  Diamanten  (Kohlenplatin V)  darstellen  sollten,  obgleich  nach 
eiuzelnen  Andeutungen  der  natürlich  vorkommende  Diamant  wohl  auf 
nassem  Wege  cutstanden  zu  sein  scheint. 

1182  Mittelst  des  durch  die  Ströme  einer  dynamoelektrischen  Maschine 
zwischen  einer  Koklenspitze  und  Stahlst ücken  erzeugten  Lichtbogens 
kann  man  letztere  in  grösseren  Quantitäten  schmelzen  u.  s.  f. 

Lässt  mau  den  Lichtbogeu  zwischen  deu  Enden  zweier  parallel  ge- 
stellter Kohlenstäbe  übergehen,  zwischen  welche  man  verschiedene  Pul- 
ver gepresst  hat  (sogenannte  J  ablöse  hkofTsche  Kerzen),  so  verflüch- 
tigt sich  schwefelsaures  Baryt;  schwefelsaurer  Kalk  wird  zu  SchweM- 
calciuiu  reducirt  -). 

1183  f  ichouiiroff   und    Lidoff3)   erhalten    durch  Einwirkung 
Lichtbogens  auf  ein  Gemenge  von  borsaurem  Eisen  und  Zucker  oder 
Paraffin  sehr  hartes,  weisses  Boreisen  mit  etwa  2.66  bis  3,29  Proc.  Ge- 
halt an  Bor. 

Elektroden  von  Ziuk  u.  s.  f.,  zwischen  denen  der  Lichtbogen  iu 
Wasser  übergeht,  verdampfen  und  condensiren  sich  zu  Zinkstaub. 

1 184  Auch  Gase  können   durch   die  Hitze  des  Lichtbogens  verändert 
werden.    So  bohrte  De  war4)  in  ein  Kalkstück  ein  _L  förmiges  Loch, 

')  Despretz.  Compt.  reud.  37,  p.  369,  1853*.  —  *)  Jeremin,  Chem.Ber. 
14,  p  I7o4.  lssi*;  Beibl.  5,  p.  90 1 ".  —  3)  Tichomiroff  u.  Lidoff.  Journ. 
der  ru*s.  phy?.  <hen\.  Ge«.  lSH'f;  Beibl.  8,  p.  '232*.  —  «)  De  war,  1.  c 
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steckte  durch  die  horizontale  Bohrung  eine  röhrenförmige,  sorgfältigst 
gereinigte  Kohle,  in  die  verticale  einen  Kohlenstab  und  erzeugte  zwischen 
beiden  den  Lichtbogen.  Wurde  durch  die  Röhre  ein  Strom  von  3  Vol. 
Wasserstoff  und  1  Vol.  Stickstoff  geleitet,  so  erhielt  man  reichlich  Cyan- 
vaseersoff;  ein  Strom  von  reinem  Wasserstoff  gab  wenig  Cyanwasserstoff 
und  viel  Acetylen ;  trockene  Luft  gab  nichts,  feuchte  Luft  viel  Cyan- 
wasserstoff und  wenig  Acetylen.  Die  Wirkung  des  Lichtbogens  ist  also 
eine  rein  thermische. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  über  die  elektrische  Lampe  von  Sie- 
mens, resp.  Jabloschkoff'sche  Kerzen  ein  oben  geschlossener  Blech- 
cyKnder  gestülpt,  welcher  unten  in  eine  mit  Quecksilber  gefüllte  Rinne  in 
einer  Porzellan  platte  tauchte  und  zwischen  dessen  doppelten  Blechwän- 
den  ein  Strom  kalten  Wassers  floss.  Trockene  Luft  wurde  hindurch- 
ziehet und  darauf  durch  verdünnte  Natronlauge  oder  starke  Schwefel- 
saure. Die  durch  Titration  bestimmte  Menge  der  gebildeten  salpetrichten 
Säure  wuchs  mit  der  Schnelligkeit  des  Luftstromes  und  der  Länge  des 
Lichtbogens.  Die  grösste  Menge  des  Stickstoffs  wird  hierbei  primär  in 
Stickoxyd  übergeführt. 

Erzeugt  man  den  Lichtbogen  zwischen  Kohlenspitzen  im  lufterfüll-  1185 
ten  Räume  und  stellt  vor  denselben  eine  Linse ,  durch  welche  sein  Bild 
iuf  eine  gegenüberstehende  weisse  Wand  projicirt  wird,  so  zeichnen 
sich  die  an  den  Enden  weissglühenden  Elektroden  sehr  deutlich  von 
ilem  weniger  hellen  Lichtbogen  selbst  ab.  Kohlent heilchen  reisaeu 
ich  von  der  positiven  Elektrode  ab  und  fliegen  zur  negati- 
ven hin.  Die  positive  Spitze  erhält  dadurch  bald  eine  kraterartige 
Vertiefung.  Um  die  negative  Spitze  dagegen  lngern  sich  häufig  die 
Kohlentheile  in  Knöpfchen  an,  welche  unter  dem  Mikroskop  völlig  ab- 
gerundete Kanten  zeigen,  so  dass  sich  die  Kohle  im  geschmolzenen  oder 
doch  erweichten  Zustande  an  die  Spitze  gelegt  hat.  —  Dieses  Phänomen 
ist  zuerst  von  Silliman  zwischen  einer  positiven  Spitze  von  Reissblei 
und  einer  negativen  von  Kohle  beobachtet  worden. 

Bei  ruhigem,  geräuschlosem  und  länger  andauerndem  Brennen  eines 
Lichtbogens  von  3  i6  Zoll  Länge  fand  D.  F.  Andrews1)  die  Oberfläche 
des  auf  der  positiven  Elektrode  gebildeten  Kraters  nahe  proportional  der 
•Stromintensität.  So  waren  die  Durchmesser  d  und  die  Quadrate  r  bei 
den  Stromiuteusitäten  I  in  Weber\schen  Einheiten: 

103rf  MO  156  266  316  453 
10M*  196  243  556  825  1602 
i  9        12        29        42  81 

Der  Uebergang  der  Materie  in  der  Richtung  des  positiven  Stromes 
läsat  sich  sehr  gut  nachweisen ,  wenn  man  als  positive  Elektrode  Platin- 


')  D.  F.  Andrew«,  J.  Tel.  Eng.  9,  p.  201,  1880*;  Beibl.  4,  p.  682*. 


842 


Lichtbogen. 


schwamm  oder  pulverförmiges  (durch  Reduction  von  Kupferoxyd  mittelst 
Wasserstoff  erhaltenes)  Kupfer  verwendet l). 

Bedient  man  sich  einer  Spitze  von  Platin  als  positiver,  einer  Platin- 
platte  aU  negativer  Elektrode,  so  bilden  sich  auf  letzterer  bläuliche,  kreis- 
förmige Flecke,  welche  durch  die  auf  ihr  abgelagerten,  von  der  positiven 
Spitze  kommenden  Theilchen  gebildet  sind  und  den  Nobili' sehen  Far- 
benringeu  verglichen  werden  können.  Stellt  man  die  Verbindung  um- 
gekehrt her,  so  hat  die  Platte  nach  dem  Uebergange  des  Lichtbogen» 
in  Folge  der  Losreissung  ihrer  Theilchen  regelmässige  Vertiefungen.  Die 
Platte  darf  nicht  zu  dünn  sein ,  damit  sie  nicht  durchlöchert  wird.  Iii 
Wasserstoff  entstehen  keine  farbigen  Flecke,  weshalb  sie  nach  de  la 
Rive  (I.e.)  von  einer  oberflächlichen  Oxydation  des  Platins  (?)  herrühreu 
sollen.   In  verdünnter  Luft  werdeu  die  Flecke  grösser. 

Da  in  den  beschriebenen  Fällen  die  beiden  Elektroden  verschiedeneu 
Antheil  an  der  Bildung  des  Lichtbogens  nehmen,  so  ändert  sich  auch 
seine  Länge  je  nach  der  Gestalt  und  dem  Stoff  der  einen  oder  anderen. 
Der  Lichtbogen  zwischen  zwei  Spitzen  von  heterogenem  Stoff  wird  län- 
ger, wenn  die  leichter  zertheilbare  Spitze  als  positive  Elektrode  dient: 
ebenso  wenn  die  positive  Spitze  sich  vertical  über  der  negativen  befindet, 
als  im  umgekehrten  Falle,  da  sie  hierbei  heisser  wird.  Aus  demselben 
Grunde  ist  der  Lichtbogen  zwischen  einer  Spitze  und  einer  Platte  doppelt 
so  lang,  wenn  die  Platte  als  positive  Elektrode  dient,  da  sie  der  fort- 
bewegten Materie  mehr  Ausgangspunkte  darbietet 2). 

Wendet  man  eine  positive  Spitze  von  Silber,  eine  negative  vou 
Kohle  an,  so  entsteht  leicht  ein  langer  Lichtbogen  und  das  Silber 
schmilzt.  Bei  umgekehrter  Verbindung  zerfällt  dagegen  der  Bogen 
sehr  bald  3). 

Zwischen  einer  verticalen  Spitze  von  Platin  und  einer  Quecksilber- 
fläche bildet  sich  ein  sehr  heller,  von  weissen  Dämpfen  umgebener  Licht- 
bogen. Ist  die  Spitze  positiv,  so  vertieft  sich  das  Quecksilber  unter  der- 
selben. Ist  sie  negativ,  so  hebt  sich  das  Quecksilber  zu  ihr  empor  und 
geräth  in  sehr  lebhafte  Schwankungen  (vergl.  §.  1167). 

Die  Intensität  des  Stromes  ist  cet.  par.  grösser,  wenn  der  Strom  in  der 
Luft  von  eiuer  positiven  Elektrode  von  Zink,  Quecksilber  und  anderen 
oxydirbaren  oder  leicht  schmelzbaren  Metallen  zu  einer  Pintinspitze  über- 
geht, als  umgekehrt.  Im  Vacuo,  in  Wasserstoff  und  Stickstoff  tritt  dieser 
Unterschied  nicht  so  hervor4). 

Entfernt  man  die  Spitzen  so  weit  von  einander,  dass  der  Lichtbogen 
aufhört,  so  ist  im  Momente  des  Erlöschens  die  Intensität  des  Strome? 


')  De  la  Rive,  1.  c.  —  2)  Despretz,  Compt.  rend.  30,  p.  367*.  De  la 
Rive,  1.  c.  —  3)  Fizeau  und  Foucault,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  II, 
p.  382,  1844';  Pogg.  Ann.  63,  p.  474*.  —  4)  Grove,  Phil.  Mag.  1*6,  p.  47*. 
1840*. 


Digitized  by  Google 


Verbrauch  beider  Elektroden.  843 

jedesmal  dieselbe,  welches  auch  die  Lauge  des  Bogens  bei  verschiedenem 
Stoffe  der  Spitzen  sein  mag  l). 

Bemerkenswei-th  wäre  es,  weun  weitere  Beobachtungen  bestätigt  1188 
hätten,  dass,  wie  Grove2)  gefunden,  eine  positive  Elektrode  von  Zink, 
die  man  so  jrross  genommen,  dass  sie  für  sich  durch  die  Hitze  des  Licht- 
bogenä  nicht  abschmelzen  und  fortbrenneu  kann ,  bei  der  Darstellung 
desselben  in  einem  abgeschlossenen  Räume  voll  Luft  eine  Sauerwtoft- 
menge  absorbirt  und  einen  Gewichtsverlust  an  Zink  erleidet,  welcher  dem 
in  einem  gleichzeitig  in  den  Stromkreis  eingefugten  Voltameter  zer- 
setzten Wasser  äquivalent  wäro.  Bei  40  Versuchen  von  Grove  verhielt 
•ich  die  vom  Zink  absorbirte  und  im  Voltameter  entwickelte  Sauer- 
-toffmenge  im  Mittel  wie  1,17:  1.  Entsprechend  soll  sich  im  Wasserstoff- 
es kein  contiuuirlicher  Lichtbogen  bilden,  ausser  bei  Anwendung  von 
Kohlenelektroden,  wo  dann  Kohlenwasserstoff  entsteht. 

Herwig3)  hat  indess  den  Lichtbogen  in  einem  Lampencylinder  bei 
Verdünnung  der  Luft  bis  auf  1  bis  2  mm  Druck  zwischen  verschiedenen' 
Elektroden  von  Nickel,  Eisen,  Kupfer  dargestellt  unter  gleichzeitiger 
Beobachtung  der  Wasserzersetzung  im  Schliessungskrei.se.  Die  Elek- 
troden wurden  nach  Beendigung  des  Versuchs  analysirt.  Hierbei  ergab 
sich  z.  B.  bei  Kupfer-Eisen-Elektroden : 

Wasserstoff  im  Voltameter   Elektroden  Gewichtsänderung 
mgr  mgr  mgr 

2,78  -h  Eisen       —  7    Eisen    -f-  3  Kupfer 

—  Kupfer     —  4     Kupfer  -f-  1  Eisen 
5,38                     4-  Kupfer     —  8     Kupfer  -\-  4,5  Eisen 

—  Eisen       —  5,5  Eisen    -f  1  Kupfer 

Es  wird  also  wiederum  Materie  zwischen  den  Elektroden  hin  und 
her  geführt,  wobei  oft  z.  B.  an  einer  Eisenelektrode  eine  Kupferschicht 
von  einer  zweiten,  erst  fort-  und  dann  zurückgeführten  Eiseuschicht  be- 
deckt war. 

Bei  Anwendung  einer  grossen,  dicken  Kupferplatte  gegenüber  einer 
Silberkugel  ergab  sich  unter  Anderem: 

Die  Silberkugel  dient  als    Verlust  v    Im  Voltameter  H     v  11 

4-  Elektrode                6  mgr  2,60  2,31 

_                                7    „  4,79  1,47 

-|-                             113    „  15,12  7,47 

_                              26    „  6,33  4,0!» 

Es  findet  also  durchaus  keine  Aequivalenz  zwischen  dem  Gewichts- 
verinste der  Kugel  und  dem  elektrolytisch  entwickelten  Wasserstoff  statt. 

i)De  la  Rive,  1.  c,  §.  1175.  —  2)  Grove,  Phil.  Mag.  16,  p.  478, 
184ö\  —  »)  Herwig,  Pogg/Aon.  149,  p.  521,  187:1*. 
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Nach  längerem  Gebrauch,  also  wenn  die  Kugeln  aufgelockert  sind,  und 
bei  höherer  Temperatur  ist  ihr  Verlust  grosser;  geringer  dagegen,  wenn 
die  Kupferplatte  uneben,  als  wenn  sie  glatt  ist.  Dabei  verlieren  die 
Kugeln  stets  mehr  an  Masse,  wenn  sie  als  positive  Elektrode  dienen. 

1189  Völlig  zu  vernachlässigen  ist  indess  der  Einfluss  des  Stoffes  der 
negativen  Elektrode  nicht,  da  auch  sie  zur  Bildung  des  Lichtbogens  bei- 
trägt. Als  van  Breda1)  im  luftleeren  Räume  zwei  mit  den  Polen  der 
Säule  verbundene  Elektroden  einander  gegenüberstellte  und  den  Licht- 
bogen durch  den  Schlag  einer  Leydener  Flasche  einleitete,  ergaben  sich 
folgende  Gewichtsverluste  der  Elektroden  in  Milligrammen: 

+  Elektrode     -  Elektrode      ^  ^jStrode      der  l^ktrode 

Eiseukugel       Eisenkugel  309  55 

Eisenkugel        Coaksspitze  32  5 

(mit  Eisen  bedeckt) 
Coaksspitze       Eisenkugel  25  30 

Kupferplatte      Kupferspitze  —  22  „ 

Kupferspitze      Kupferplatte  „  —  30 

Die  negativen  Vorzeichen  bedeuten  eine  Vermehrung  des  Gewichtes 
der  Elektrode.  —  Wurde  eine  Eisenplatte  zwischen  zwei  Kapferkugeln 
isolirt  hingestellt,  so  hatte  die  positive  Kugel  sich  mit  Eisen  belegt  und 
b3  mg  gewonnen.  Die  ebenso  mit  Eisen  belegte  negative  Kugel  wog 
31)0  mg  mehr,  als  vor  dein  Versuche.  Die  Eisenplatte  hatte  327  mg  an 
Gewicht  verloren  und  hatte  sich  ein  wenig  mit  Kupfer  belegt. 

Auch  wenn  als  positive  Elektrode  die  harte  Hiude  eines  aus  Stein- 
kolilenpulver  gebrannten  Kohleneylinders,  als  negative  der  innere  weiche 
Kern  desselben  benutzt  wurde,  verlor  die  negative  Elektrode  mehr  aii 
Gewicht,  als  die  positive2). 

1190  Matte  ii  cci  (1.  c.)  hat  ähnliche  Resultate  erhalten.  Bei  Metall- 
spitzen (Kupfer,  Silber,  Messing)  verlor  die  negative  Spitze  nach  Furt- 
schatfung  der  auf  ihr  gebildeten  Oxydschicht  mehr  an  Gewicht,  als  die 
positive.    Beim  Einen  war  der  Gewichtsverlust  beider  Spitzen  gleich. 

Die  Einwirkung  des  Stoffes  der  negativen  Elektrode  auf  den  Licht- 
bogen beobachtet  mim  auch,  wenn  mau  einer  positiven  Platinplatte  eiDt* 
negative  Spitze  von  Coaks  oder  von  Platin  gegenüberstellt.  Im  erstem« 
Falle  erhält  man  einen  von  einzelnen  leuchtenden  Strahlen  durchzogenen 
Lichtbogen,  im  letzteren  nur  einen  gleichförmig  leuchtenden  Lichtkegel3). 

I  in  Lichtbogen  bewegt  sich  also  die  Materie  nicht  nur 
n  a  c  h  e  i  n  c  r  R  i  c  h  t  u  n  g.  Dass  im  Allgemeinen,  namentlich  im  luftleeren 


')  van  Breda,  t'ompt.  rend.  23,  p.  4«2,  1846';  Pogtf.  Ann.  70,  p.  ;i2«'.  — 
*)  M*a»,  Institut.  17,  p.  46,  1849*.  -  3)  DelaRive,  i.e. 
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Räume,  eine  .überwiegende  Bewegung  der  Materie  von  der  positiven 
Elektrode  aus  stattfindet,  scheint  dadurch  bedingt  zu  sein,  dass  die  letz- 
tere sich  stärker  erwärmt  und  dadurch  leichter  zertheilt  wird  oder  auch 
verbrennt. 

Zuweilen  ertönt  beim  Lichtbogen  ein  zischendes  Geräusch,  wobei  1191 
derselbe  sehr  unregelmässig  brennt  und  auf  den  Kohlen  hin  und  her 
«pringt.  Bringt  man  in  den  Hauptschliessungskreis  ein  Galvanometer 
von  geringem  Widerstände  und  verbindet  die  Kohlen  durch  ein  Galvano- 
meter von  grossem  Widerstande  (400  Ohm),  so  ist  die  die  Potcntialdiffe- 
renz  der  Kohlen  messende  Ablenkung  des  letzteren  kleiner,  wenn  der 
Bogen  zischt;  sie  ändert  sich  sprungweise,  je  nachdem  ertönt  oder  nicht. 
JedeTonveränderuug  zeigt  sich  sofort  an  der  Aenderung  der  Ablenkung. 
In  umgekehrter  Weise  ändert  sich  die  Intensität  des  Hauptstromes.  So 
l*trug  nach  Niaudet1)  diese  Intensität  I  in  Weber 'sehen  Einheiten 
und  die  Potentialdifferenz  P  in  Volts: 

I  P 

Ruhe        34     34     38,1       54,3     49  49 
Zischen      36      43  43  41,4 

Der  Grund  dieses  Zischens  liegt  entschieden  in  der  Unhomogenität 
<ier  Kohlen.  Werden  dieselben  vor  dem  Gebrauch  mit  Natronlauge  oder 
mit  Flusssäure  ausgezogen,  so  ist  das  Licht  viel  constanter 

In  dem  Lichtbogen  beobachtet  man  nach  De  war3)  besondere,  in-  1192 
iess  *ehr  schwache  Druckdifferenzen. 

Zwei  der  Länge  nach  durchbohrte  und  in  einem  Porzellanrohre  in 
einem  mit  Benzol  gesättigten  Leuchtgasstrome  geglühte,  und  somit  nicht 
(»oröse  Kohlenstäbe  sind  mittelst  Metall-  oder  Kautschukröhren  mit 
Manometern  verbunden,  welche  mit  Aether  gefüllt  sind.  Die  Röhren 
li-'gen  iu  Wasser  oder  sind  durch  Schirme  vor  der  Strahlung  geschützt, 
l'urch  Neigung  der  Mauometerröhren  kann  ein  Millimeter  Steigung  des 
Aethers  einem  Wasserdrucke  von  1/2:>o  mm  gleich  gemacht  werden. 

Wird  eine  der  Kohlen  in  der  Mitte  durch  einen  Lichtbogen  zwischen 
lir  und  einer  Kohleuspitze  erhitzt,  so  zeigen  die  mit  ihr  verbundenen 
Manometer  keiue  Aenderung,  so  dass  secundnre  Wünuecnt Wickelungen 
iarauf  ohne  Einfluss  sind. 

Wird  ein  Lichtbogen  zwischen  den  Kohlenstäben  erzeugt  und  i.st 
♦r  regelmässig,  so  zeigt  der  positive  Pol  eine  Zunahme  des  Druckes 
von  1  bis  2  mm  Wasserhöhe.  Das  Manometer  am  negativen  Pol  zeigt 
eher  eine  kleine  Verminderung  des  Druckes.    Fängt  der  Bogen  an  zu 

l)  A.  Niaudet.  Compt.  reud.  92,  p.  711,  1881*;  Beibl.  5,  p.  462*.  — 
:\  Vergleiche  Jacquelin  (Darstellung  reiner  Kohlen).  Compt.  rend.  94,  p.  87M, 
>W;  Beibl.  6,  p.  516*.  —  3)  Dewar,  Chem.  News  45,  p.  37,  1882*;  Heibl.  6, 
V.  512*. 
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zischen ,  so  nimmt  der  Druck  am  positiven  Pol  ab,  nnd  kann  selbst 
negativ  werden :  und  wenn  einzelne  Aasströmungen  von  ihm  zum  nega- 
tiven Pol  übergehen ,  so  zeigt  das  mit  letzterem  verbundene  Mano- 
meter einen  Druck  an.  Wird  durch  einen  Commutator  die  Stroraes- 
richtung  schnell  umgekehrt,  so  dass  dabei  der  Bogen  nicht  unterbrochen 
wird,  so  kehren  sich  auch  die  Erscheinungen  an  den  Elektroden  um. 
Auch  wenn  der  Bogen  innerhalb  eines  massiven  iSilagnesiastückes  her- 
gestellt wird  (wobei  die  negative  Elektrode  zugespitzt  sein  muss,  weil 
jetzt  der  Bogen  unregelmässig  ist)  und  so  die  Temperaturen  der  Elektroden 
mehr  gleich  gemacht  sind,  bleiben  dieselben  ungeändert.  Je  kürzer  die 
Lichtbogen  sind,  desto  grösser  ist  der  Druck.  Das  die  Manometer  erfül- 
lende Gas.  Luft,  Kohlensäure,  Stickstoff  hat  keinen  Einfluss ,  ebenso  ob 
der  Bogen  horizontal  oder  vertical  verläuft.  Wird  vor  der  positiven  Kohle 
ein  kleiner  Kohlenspatel  aufgestellt  oder  der  Bogen  durch  einen  Magnet 
abgelenkt,  so  wird  er  unstät,  und  der  Druck  an  der  positiven  Elektrode 
sinkt.  Geht  der  Bogen  bei  der  Oeffnung  einer  auf  seiner  Längsrichtung 
senkrechten ,  mit  einem  Manometer  verbundenen  Kohlenröhre  vorbei,  so 
zeigt  sich  darin  ein  kleiner  Druck,  ebenso  wenn  die  negative  Kohle  spitz 
ist,  das  mit  letzterer  verbundene  Manometer.  Das  Innere  der  Gashülle 
des  Lichtbogens  scheint  also  einen  etwa  1  mm  höheren  (Wasser-)  Druck 
zu  haben,  als  die  Umgebung. 

1193  Wie  die  ungleiche  Erwärmung  der  Elektroden  im  Lichtbogen,  so 
sind  auch  die  Lichterscheinungen  an  den  Elektroden  in  dem- 
selben den  entsprechenden  bei  dera  Funken  analog.  Stellt  man  da* 
Kohlenlicht  zwischen  Kohlenspitzen  (z.B.  in  einer  Duboscq'schen  Lampe) 
her,  so  erscheint  stets  zuerst  ein  weisses  Licht  an  der  negativen  Elektrode. 
Bald  nachher  beginnt  die  positive  Kohle  zu  erglühen,  zu  verbrennen  und 
sich  kraterförmig  auszuhöhlen  1).  Ebenso  erscheint  der  Lichtbogen  zwischeu 
zwei  Kupferdrähten  als  eine  bläuliche,  die  positive  Elektrode  umfassende 
Flamme,  welche  von  einem  auf  dem  negativen  Drahte  ruhenden  hellen 
Punkte  ausgeht  '*). 

1194  Die  Helligkeit  des  Lichtbogens  ist  sehr  bedeutend,  nament- 
lich bei  Anwendung  von  starken  Säulen  und  von  Kohlenspitzen  al* 
Elektroden.  Bunsen  fand  dieselbe  bei  einer  Batterie  von  4$  »einer 
Elemente  und  einem  Strom,  welcher  in  einer  Secunde  0,49mg  Wasser 
zersetzte,  mit  seinem  Photometer  gleich  der  von  57(>  Stearinkerzen. 
Bei  Tränken  der  Kohlen  mit  Glaubersalzlösung  wurde  die  Lichteutwicke- 
lung  mehr  als  verdoppelt').  Dabei  war  das  Licht  au  der  positiven  Elek- 
trode mehr  purpurfarben  und  bedeutend  heller  als  an  der  negativen  Elek- 
trode. 

*)  Moigno,  C'ompt.  rend.  30,  p.  359,  1850*;  Pogg.  Ann.  81,  p.  318*.  — 
2)  Van  der  Willigen,  Pogg.  Ann.  93,  p.  292,  1854*.  —  3)  Bunsen.  Arm. 
^  de  Chim.  et  de  Phys.  [3j  8,  p.  32,  1843*;  Pogg.  Ann.  60,  p.  402'. 
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Fizeau  und  Foucault1)  verglichen  die  chemische  Wirkung  der  1195 
Mrahleu  des  Lichtbogens  mit  der  der  Sonnenstrahlen.  Sie  bestimmten 
die  Zeit,  welche  erforderlich  war,  um  einer  jodirten  Daguerreotypplatte 
in  einer  auf  den  Lichtbogen  oder  auf  die  Sonne  gerichteten  Camera  ob- 
jcura  gleiche  Veränderungen  zu  ertheilen.  Die  Gläser  der  Camera  erhiel- 
ten verschiedene  Blendungen.  So  ergab  sich  die  chemische  Intensität  bei 

Sonnenlicht   1000 

Lichtbogen  von  46  Dunsen' sehen  Elementen   235 

Lichtbogen  von  80  Bunsen' sehen  Elementen  238 

Bogen  von  46  B  u  n  s  e  n '  sehen  Elementen  von  3  facher  Oberfläche  385 
Drummond'schem  Licht   6,85 

Das  purpurblaue  Licht  der  negativen  Elektrode  hat  etwa  nur  ein 
Drittel  der  Intensität  des  Lichtes  an  der  positiven  Elektrode. 

Leider  sind  die  Intensitäten  der  benutzten  Ströme  nicht  direct  ge- 
messen. Ausserdem  ist  zu  beachten,  dass  das  Licht  des  Lichtbogens  im 
V«»rbältniss  sehr  viel  mehr  wirksame  chemische  Strahlen  enthält,  als  das 
Sonnenlicht. 

Casselmann2)  hat  vermittelst  des  Bunsen' sehen  Photometera  1196 
die  Helligkeit  des  Lichtbogens  mit  der  einer  Stearinkerze  als  Einheit 
verglichen.    Er  fand: 


l)  Fizeau  und  Foucault,  Ann.  de.  Clüm.  et  de  Phys.  [3]  11,  p.  370*; 
Pogg.  Ann.  63,  p.  463*.  —  3)  Casselmann,  Pogg.  Ann.  63,  p.  576,  1844*. 
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Natur  der  Snitzen 

Abstand 
der  Spitzen 

Intensität 

in 

Millimetern 

des  Stromes 

des  lachte* 

sehr  klein 

90,5 

92,3 

65,3 

139,4 

Kolile,  getränkt  mit  salp.  ötrontiau  .  . 

0,50 

113,9 

353,0 

6,75 

83,9 

274,0 

|f„|.|„  mit  »„(„I...1: 

2,5 

95,9 

T50.0 

8,0 

!  78,0 

75,1 

1,0 

76,6 

623,8 

o,v 

64,1 

159,0 

Kohle  mit  Borax  und  Schwefelsäure  . 

1,5 

67,6 

1171,3 

5,0 

60,9 

165,4 

Kohle  mit  salpeter  saurem  Kupferoxyd 

1,0 

71,3 

376,8 

6,0 

70,0 

163,5 

7,5 

39,6 
54,8 

197,8 
298,1 

- 

7,o 

46,0 
47,6 

205,4 
241,3 

Kohle  mit  schwefelsaurem  Natron  .  . 

6,5 

36,7 

236,6 

44,3 

400,0 

• 

7,5 

36,7 
46,0 
56,8 

177,7 
234,5 
460,8 

8,5 

36,7 
51,6 

221,4 

332,5 

Die  Helligkeit  des  Lichtbogens  nimmt  also  mit  der  Abnahme  der 
Intensität  des  Stromes  ab. 

Besonders  helles  Licht  geben  Kohlen,  denen  Metallpulver  beigemengt 
sind,  so  Kohlen,  die  gehrannt  sind  aus  -17  Thln.  magerer,  47Thln.  fetter 
Steinkohle  und  6  Thln.  Eisen  oder  Antimon.  Das  Licht  ist  beim  Hin- 
durchleiten von  Strömen  einer  vielpaarigen  Säule  1,19  und  1,69,  beim 
Hindurchleiten  alternirender  Inductionsströme  1,36  und  2,34  mal  heller 
als  zwischen  gewöhnlichen  Coakskohlen  !). 

Auch  in  Schwofelkohlenstoffdampf  von  5  bis  6  cm  Druck  ist  der 
Lichtbogen  glänzend  hell  und  lang;  mit  wachsendem  Druck  nimmt  dit 
Helligkeit  zu,  aber  die  Maximallänge  ab"). 

»)  Carre,  Compt.  rend.  66,  p.  1 1 12, 1868*.  —  a)  Jamin  u.  Maneuvrier. 
Compt.  rend.  95,  p.  6,  1882*;  Beibl.  6,  p.  813*. 
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Noch  helleres  Licht  erhält  man,  wenn  man  einen  Kalkcylinder  neben 
den  Lichtbogen  stellt  und  die  Kohlenspitzen  mit  demselben  in  Berüh- 
rung bringt.  Der  Lichtbogen  gräbt  sich  dann  einen  Hohlraum  und  er- 
•theint  darin  wie  eine  dunkle  Wolke  auf  dem  weissglühenden  Kalkhinter- 
grunde. Das  Spectrum  des  Lichtes  zeigt  die  hellen  Calciumstreifen. 
Berühren  die  Kohlenspitzen  den  Kalkcylinder  nicht,  so  gräbt  sich  der 
Lichtbogen  keine  Vertiefung.  Ein  Strontiancylinder  sendet  mehr  röth- 
.icbes  Licht  aus  ,). 

Will  man  die  gesammte  von  einem  Lichtbogen  ausgestrahlte  Licht-  1197 
menge  erhalten,  so  muss  man  die  von  ihm  in  verschiedenen  Winkeln 
ausgehenden  Strahlen  auf  ein  Photometer  fallen  lassen  und  ihre  Hellig- 
keit mit  der  einer  con stauten  Lichtquelle  vergleichen.  Durch  Summation 
resp.  Integration  der  in  eine  Formel  zusammengefassten  einzelnen  Licht- 
stärken erhält  man  die  Gesammtstrahlung 

Diese  Untersuchungen  haben  überwiegend  technisches  Interesse. 

Bringt  man  vor  dem  Lichtbogen  eine  Linse  an,  welche  seine  Strahlen  1198 
parallel  macht,  vor  dieser  einen  Spalt  und  davor  ein  Prisma,  so  kann 
man  das  Licht  des  Bogens  in  seine  Spectralfarben  zerlegen  und ,  wenn 
man  eine  Linse  von  1  bis  2  m  Brennweite  vor  dem  Prisma  aufstellt,  auch 
dai  Spectrum  auf  einen  um  die  Brennweite  der  Linse  von  ihr  entfernten 
Schirm  projiciren. 

Bedient  man  sich  zunächst  zweier  Spitzen  *on  Kohle  und  schiebt 
den  Spalt  so,  dass  nur  Licht  von  den  weissglühenden  Kohlenspitzen  selbst 
>of  das  Prisma  fällt,  so  zeigt  das  Spectrum  keine  besondere  Eigentüm- 
lichkeit s).  Stellt  man  aber  den  Spalt  so ,  dass  das  Prisma  das  von  dem 
Bogen  zwischen  den  Kohlenspitzen  kommende  Licht  empfängt,  so  er- 
scheint im  Spectrum  an  Stelle  der  dunkeln  Fraunhofer' sehen  Linien 
eine  Menge  heller  Streifen,  welche  dieselbe  Farbe  haben,  wie  der  Theil 
des  Spectrums,  in  welchem  sie  auftreten.  Bei  sehr  grosser  Helligkeit  des 
^pectrums  sind  sie  weiss.  Besonders  ausgezeichnet  ist  eine  helle  Doppel- 
linie, welche  der  Linie  D  im  Spectrum  des  Sonnenlichtes  entspricht  und 
die  also  einen  Natriumgehalt  der  Kohlen  anzeigt.  Die  Lage  der  Licht- 
linieu  ändert  sich  mit  der  Intensität  des  den  Lichtbogen  erzeugenden 
Stromes  nicht5). 

Sehr  bemerkenswerth  ist  die  weite  Ausdehnung  des  Spectrums  über 
das  Blau  und  Violett  hinaus,  während  die  Grenze  desselben  am  Roth  die 
gleiche  ist  wie  die  des  Sonnenspectrums. 

Die  grosse  Menge  der  ultravioletten  Strahlen  im  Kohlenlicht  veran- 


M  Le  Roux,  Compt  rend.  66,  p.  837,  1150,  1868*;  Mondes  17,  p.  229, 
1888".  —  *)  Vergl.  namentlich  Rousseau,  Bestimmung  der  betreffenden  For- 
mel, Proces -Verbal  de  la  Conference  internationale  pour  la  determination  des 
Uoitla  electriques,  1882,  p.  136*.  Masson,  Ann.  de  Chim.  et.  de  Phys.  31, 
P-  324,  1 851  *.  —  8)  Deapre tz,  Compt.  rend.  33,  p.  1851*. 
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lasst ,  dass  fluorescirende  Körper  darin  besonders  stark  leuchten.  Lässt 
man  z.  B.  von  dem  Kohlenlicht  einen  mit  einer  Lösung  von  schwefelsau- 
rem Chinin  und  Weinsteinsäure  in  Wasser  beschriebenen  und  nachher  ge- 
trockneten Bogen  Papier  begeheinen,  so  erglänzt  die  beim  Tageslichte 
kaum  sichtbare  Schrift  in  hell  violettem  Glänze. 

Wegen  der  grossen  Menge  jener  Strahleu  sendet  der  Lichtbogen 
auch  eine  bedeutende  Menge  chemischer  Strahlen  aus,  vermittelt  die  Ver- 
bindung von  Chlor  und  Wasserstoff,  eignet  sich  gut  zur  Beleuchtung  von 
Gegenständen,  die  photographirt  werden  sollen  u.  s.  f. 

Bedient  man  sich  an  Stelle  der  Kohle  Spitzen  aus  anderen  Metallen, 
so  treten  im  Spectrum  der  zwischen  ihnen  gebildeten  Lichtbogen  beim 
Kupfer  die  grünen  Theile,  beim  Zink  die  blauen  Theilc  desselben,  beim 
Silber  ein  grüner  Streif  mit  besonderer  Helligkeit  hervor.  Man  kann 
zu  diesen  letzten  Versuchen  den  Lichtbogen  zwischen  einem  dickeren, 
oben  zu  einem  Schälchen  ausgehöhlten  Kohlenstabe  und  einer  senkrecht 
darüber  befindlichen  Koblenspitze  (in  der  Duboscq1  sehen  Lampe)  her- 
stellen. Man  stellt  am  besten  die  untere  Kohle  fest,  wirft  in  ihr  Schäl- 
chen das  betreffende  Metall  in  kleinen  Körnchen,  berührt  es  mit  der  ge- 
senkten oberen  Kohlenspitze  und  entfernt  dieselbe  ein  wenig.  Der  Licht- 
bogen zeigt  dann  zugleich  die  Erscheinungen  des  Kohlenlichtes  und 
die  der  Flamme  des  verbrennenden  Metalls.  —  Fast  immer  sieht  man 
dabei  ausser  den  hellen  Linien  des  Metalles  die  helle  Doppellinie  dea 
Natriums. 

Stellt  man  den  Lichtbogen  zwischen  Kohlenspitzen  in  reinem  Wasser, 
Alkohol  oder  Terpentinöl  her,  so  erhält  man  nach  Masson  (1.  c.)  in 
seinem  Spectrura  keine  Streifen;  zugleich  vertheilt  sich  aber  auch  keine 
von  den  Kohlenspitzen  abgerissene  Materie  in  der  Flüssigkeit,  dieselben 
bewahren  ihre  Gestalt  und  der  Bogen  ist  sehr  constant. 

Bei  Anwendung  von  Messing-  oder  Kupferspitzen  in  den  Flüssig- 
keiten erscheinen  sogleich  die  Linien  im  Spectrum,  die  Spitzen  vermin- 
dern ihr  Volumen  und  die  Flüssigkeit  erfüllt  sich  mit  schwarzen  Flocken 
von  Oxyd.  Demnach  entstehen  nur  bei  wirklicher  Verflüchtigung  oder 
Verbrennung  der  glühenden  Materie  die  hellen  Streifen  ,). 


*)  Iii  neuerer  Zeit  ist  eine  grosse  Reihe  von  Untersuchungen  über  die  Hellig 
keit  des  Lichtbogeos  in  verschiedenen  Lampen,  auch  unter  Bestimmung  dersel- 
ben unter  verschiedenen  Azimuthen,  unter  Anwendung  von  dynamoelektrischen 
Maschinen  mit  gleich  oder  abwechselnd  gerichteten  Strömen  angestellt  worden, 
wobei  gleichzeitig  die  znm  Treiben  der  Maschinen  verwendete  Arbeit,  die  in 
den  Maschinen  und  im  Schliessungskreise  neben  dem  Lichtbogen  verbrauchte 
Energie  (durch  Messung  der  ßtromintensitat  und  des  Widerstandes) ,  sowie  di*> 
im  Lichtbogen  verbrauchte  Energie  (durch  Messung  der  Potentialdifferenz  an 
seinen  Elektroden)  bestimmt  wurde.  Da  diese  Bestimmungen  je  nach  den  an- 
gewandten Kohlen  und  Lampen  u.  s.  f.  sehr  verschiedene  Resultate  geben,  haben 
sie  ein  fast  ausschliesslich  technisches  Interesse.  Die  physikalischen  Gesetze  de« 
Lichtbogens  lassen  sich  nicht  ohne  Weiteres  aus  ihnen  ableiten.  Wir  können 
deshalb  auf  diese  Versuche  nicht  näher  eingehen.   Vergl.  u.  A.  Abney  (Proc. 
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Mao  kann  sich  davon  überzeugen,  dass  durch  den  Lichtbogen  wirk-  1200 
lieh  der  Uebergang  des  galvanischen  Stromes  vermittelt  wird,  wenn 
man  zwei  mit  dem  Galvanometer  verbundene,  bis  auf  ihre  Spitzen  in 
Glasröhren  eingeschmolzene  Platiudrähte  bis  in  den  inneren  Kern  des 
Lichtbogens  senkt.  Dann  wird  die  Nadel  des  Galvanometers  durch  den 
Tom  Bogen  abgezweigten  Strom  abgelenkt 

Dass  sich  auch  sonst  die  fein  vertheilte  Materie  des  Lichtbogens  wie 
ein  anderer  Leiter  verhält,  zeigt  die  Verminderung  der  Intensität  des 
Stromes  bei  Entfernung  der  Elektroden  von  einander,  zwischen  denen 
er  übergeht.  So  schaltete  Matteucci  (1.  c.)  in  den  Kreis  einer  Säule 
tod  BOGrove'schen  Elementen  ein  Voltameter  zugleich  mit  dem  Appa- 
rate zur  Erzeugung  des  Lichtbogens  ein.  In  einer  Minute  wurde  im 
Voltameter  folgende  Menge  Knallgas  entwickelt: 


Kot.  8oc.  27,  p.  157,  1878*;  Beibl.  2,  p.  497*),  nach  dessen  Versuchen  die 
Heiligkeit  der  rothen  Strahlen  des  Lichtbogens  am  langsamsten,  die  der  blauen 
«chneller,  die  der  actinischen  am  schnellsten  und  zwar  immer  schneller  als  die 
Umdrehungszahl  der  verwendeten  dynamoelektrischen  Maschine  und  die  ver- 
wendete Arbeit  zunimmt.    So  war: 


Umdrehungen 

Pferdekräfte 

Blaues  Licht 
Kerzen 

Rothes  Licht 
Kerzen 

Actin.  Wirk. 
Kerzen 

240 

1,6 

360 

180 

350 

2,5 

750 

890 

460 

5,6 

2500 

860 

2750 

540 

6500 

1620 

565 

9,0 

2100 

11020 

580 

Der  Widerstand  des  Lichtbogens  betrug  etwa  0,18  Ohm  bei  375  bis  383  Um- 
drehungen, die  elektromotorische  Kraft  der  Maschine,  welche  nahe  proportio- 
nal der  Umdrehungszahl  war,  dabei  111  Volts.  Fernere  Versuche  auch  von 
^hwendler  (Bericht,  Waterlow  &  Sons,  London  1878*;  Beibl.  3,  p.  823*), 
too  Allard,  LeBlanc,  Joubert,  Potior,  Tresca  über  die  Helligkeit 
•«-«Lichtes  verschiedener  elektrischer  Lampen  (auch  Edison 'scher  Glühlampen) 
cr.ter  Anwendung  verschiedener  Maschinen  bei  Gelegenheit  der  elektrischen  Aus- 
gang zu  Paris  1881.  Compt.  rend.  95,  p.  747,  874,  946*;  Beibl.  7,  p.  136  U.A.— 
Vergleiche  auch  die  Versuche  vonTyndall  (Wärme,  deutsch,  2.  Aufl.,  p.  525*) 
;ber  die  Vertheilung  der  Wärme  im  Spectrum  des  Lichtbogens,  wonach  das 
Xaximuin  der  Erwärmung  jenseits  des  Roths  liegt,  und  die  nichtleuchtenden 
Arabien  eine  etwa  8 mal  so  grosse  calorische  Intensität  haben,  als  die  leuch- 

i)  Matteucci,  Compt.  rend.  30,  p.  201,  1850*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Pbys, 
rj  32,  p.  350,  1851*. 
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Natur  der  Spitzen 

Länge  des  Bogens 

Knallgas 

mm 

ccm 

2 

57 

3 

** 

44 

Knill ft                                                       .  . 

4 

38 

Silber                                        .  . 

3 

60 

V 

46 

w£  11  nv 

23 

27 

*•  • 

3 

29 

3 

35 

3 

45 

Bei  directer  Berührung  der  Elektroden  . 

46 

Eine  genauere  Berechnung  des  Widerstandes  des  Lichtbogens  lässt 
sich  aus  diesen  Zahlen  nicht  ableiten,  nur  sieht  man  wiederum  den  Ein- 
fluss  der  leichten  Zertheilbarkeit  der  Elektroden  auf  die  Länge  desselben 
bei  gleicher  Intensität  der  Ströme.  —  In  der  Luft  ist  der  Lichtbogen 
heisser,  da  dann  die  ihn  bildenden  Substanzen  verbrennen.  Er  leitet 
darin  besser,  als  in  Wasserstoff  und  im  luftleeren  Räume. 

1201  Im  Lichtbogen  wird  durch  den  galvanischen  Strom  eine  Arbeit  ge- 
leistet, einmal  die  Erwärmung  seiner  einzelnen  Theilchen  zum  Weiss- 
glühen und  dann  die  mechanische  Zerstäubung  derselben. 

Ueber  die  Vertheilung  der  gesammten  Arbeit  im  Schliessungsboge u 
hat  zuerst  Edlund1)  maassgebende  Versuche  angestellt. 

In  die  Kohlenhalter  einer  Foucault'  sehen  Lampe  wurden  ver- 
schiedene Polspitzen  gesteckt  und  in  verschiedenen  durch  die  Hand  zu 
regulirendeu  Entfernungen  eingestellt.  Durch  die  Spitzen  wurde  der  Strom 
einer  Bunsen'schen  Säule  bis  zu  76  Elementen  geleitet  und  die  Länge 
des  Lichtbogens  an  seinem  auf  einer  Scala  projicirten,  28  mal  vergrößer- 
ten Bilde  gemessen.  In  den  Stromkreis  war  ein  Rheostat  eingeschaltet, 
bestehend  aus  einem  mit  Kupfervitriollösung  gefüllten,  parallelepipedischen 
Kasten  von  148mm  im  Quadrat  Querschnitt,  in  welchem  zwei  Kupfer- 
bleche von  der  Breite  des  Kastens  in  verschiedene  messbare  Entfernungen 
von  einander  gebracht  werden  konnten  (eine  Reduction  auf  absolute  Maasse 
lässt  sich  nicht  vornehmen).  Zuerst  wurden  die  Polspitzen  direct  au 
einander  geschoben  und  sodann  nach  der  Methode  Bd.  I,  §.  426  unter  Ein- 

»)  Edlund,  Pogg.  Ann.  131,  p.  586,  1867\ 
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»ehaltnng  zweier  Rheostatenlängen  der  unveränderliche  Widerstand  R 
der  Leitung  bestimmt.  Sodann  wurde  der  Lichtbogen  in  verschiedener 
Länge  l  =  1  bis  6  X  0,4  mm  erzeugt  und  die  Stromintensität  /  ab- 
gelesen, darauf  wurden  die  Kohlenspitzen  an  einander  geschoben  und 
durch  Einschaltung  einer  Rheostatenlänge  r,  deren  Widerstand  dem  des 
Lichtbogens  gleich  war,  der  Strom  auf  dieselbe  Intensität  gebracht.  Der 
Werth  R I  entsprach  zugleich  der  elektromotorischen  Kraft  E  der  an- 
gewandten Säule.   So  ergab  sich  u.  A. : 


I.  Kohlenelektroden. 


1)  Säule  von  76  Elementen 

2)  79  Elem. 

24  Elem. 

1=  1,238 

I  —  1,0176 

/  =  0,6661 

I  =  1,114 

/  =  0,943 

R  =  12,88 

R  =  25,2 

R  =  34,8 

r 

r 

r 

r 

r 

7,6 

7,3 

10,4 

7,8 

7,1 

9,8 

16,66 

7,2 

9,8 

6,9 

9,2 

14,76 

6,6 

8,4 

r  =  6,7  4-  0,2  / 

r  =  8,6  +  0,6  / 

f=  12,86  +  1,9/ 

r  =  6  -J-  0,6  l 

r  =  7,2  -|-  1,2 1 

a  I  =  8,3 

al  —  8,7 

a  I  =  8,6 

al  =  6,68 

al  —  6,79  ' 

II.  Kupferelektroden. 


3)  76  Elem.  £  =  20,8 

56  Elem.  E  =  14,5  • 

1  =  1,327 

I  =  0,983 

R  =  11,15 

R  =  8,48 

r 

r 

4,2 

6,2 

4,0 

5,9 

3,8 

5,6 

3,6 

r  =  3,4  -+  0,14/ 

r  =  5,3  +  0,15/ 

a  l  =  4,5 

al  —  5,2 

Als  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  E  ist  hier  eine  solche 
gewählt,  die  für  den  der  Rheostatenlänge  Eins  gleichen  Widerstand 
einen  Strom  von  der  Intensität  7=1  giebt. 
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Der  Widerstand  r  des  Lichtbogens  lässt  sich  also  durch  eine  Formel 
r  =  a  -j-  bl  ausdrücken,  wo  a  und  b  Constante  sind.  Derselbe  setzt  sieb 
aus  einem  von  seiner  Länge  unabhängigen,  der  Intensität  des  Stromes 
annähernd  umgekehrt  proportionalen  Theile  a  und  einem  zweiten  viel 
kleineren  Theil  bl  zusammen,  welcher  der  Länge  des  Lichtbogens  pro- 
portional ist  und  mit  wachsender  Stromitensität  viel  schneller  abnimmt 
als  ersterer.  Von  der  elektromotorischen  Kraft  der  angewandten  Säule  ist 
nach  den  Versuchsreihen  2)  und  3)  der  Widerstand  des  Lichtbogens  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  unabhängig.  Bei  Anwendung  der  leichter 
zerstäubenden  und  leichter  schmelzenden  Kupferelektroden  ist  der  Wider- 
stand a  viel  geringer,  als  bei  Kohlenelektroden.  Bei  schwächerer  Strom- 
intensität nimmt  der  Werth  al  allmählich  ab. 

1202  Die  umgekehrte  Proportionalität  des  von  der  Länge  des  Lichtbogens 
unabhängigen  Gliedes  der  seinen  Widerstand  angebenden  Formel  erinnert 
an  die  früheren  Versuche  über  den  Widerstand  der  Elektrolyte,  welcher 
ebenfalls  aus  einem  ihrer  Länge  proportionalen  Antheile,  dem  eigent- 
lichen Widerstande  und  einem  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Intensität 
umgekehrt  proportionalen  Uebergangswiderstande  an  den  Elektroden 
zusammengesetzt  gefunden  wurde;  letzterer  wurde  dann  später  durch  die 
innerhalb  derselben  Grenzen  von  der  Stromintensität  unabhängige  elek- 
tromotorische Kraft  der  Polarisation  ersetzt. 

In  ganz  analoger  Weise  könnte  man  den  von  der  Länge  unabhän- 
gigen Theil  des  Widerstandes  des  Lichtbogens  entweder  als  einen  an  den 
Elektroden  sich  entwickelnden  Uebergangswiderstand  auffassen,  welcher 
etwa  der  Zerstäubung  der  Elektroden  zuzuschreiben  wäre ;  oder  auch  als 
eine  elektromotorische  Gegenkraft. 

1203  Bietet  der  Lichtbogen  nur  einen  nach  §.  1201  durch  die  Formel 
r  =  a  -f*  bl  auszudrückenden  Widerstand  im  eigentlichen  Sinne  des 
Wortes ,  ist  E  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette ,  R  der  Widerstand 
derselben  mit  den  übrigen  Theileu  der  Schliessung  ausser  dem  Lichtbogen, 
so  ist  in  diesem  Falle  die  Stromintensität : 

i  =  

Ii  +  a  +  bl 

Ist  aber  die  vou  der  Länge  des  Lichtbogens  abhängige  Verminde- 
rung der  Stromintensität  einer  Polarisation  Ex  zuzuschreiben,  ho  ist : 

T  _  E  -  Et 
Ii  +  bl' 

Beide  Formeln  werden  identisch,  wenn  E\  =  al  'xsX.  Da  nun  nach 
den  Versuchen  vonEdlund  annähernd  a/=  Const  ist,  so  ist  Ei  Const, 
also  von  der  Strom intensität  unabhängig,  wie  dies  auch  innerhalb  enger 
Grenzen  aus  directen  Messungen  der  Potentialdifferenz  an  den  Elektro- 
den des  Lichtbogens  hervorgeht  (s.  w.  u.). 
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Ueber  das  Wesen  der  supponirten  elektromotorischen  Gegenkraft  1204 
des  Lichtbogens  ist  noch  keine  bestimmte  Aussage  zu  machen.  Da  die 
Elektroden  je  nach  ihrer  Cohäsion  beide  zerstäubt  werden ,  wenn  auch 
die  positive  in  den  meisten  Fällen  überwiegend,  was  indess  secundär 
ihrer  höheren  Temperatur  zuzuschreiben  sein  dürfte,  so  ist  daraus  nicht 
mit  voller  Sicherheit  eine  bestimmte  Richtung  für  diese  Gegenkraft  ab- 
zuleiten. Man  hat  sie  auch  wohl  wegen  der  Temperaturdifferenz  der 
Elektroden  als  eine  thermoelektromotorische  Kraft  aufgefasst;  indess 
wäre  doch  noch  durch  directe  Versuche  festzustellen,  ob  eine  derartige 
Kraft  bis  zu  so  hohen  Werthen  ansteigen  könnte,  wie  man  beobach- 
tet hat. 

Auch  spricht  der  im  §.  1206  erwähnte  Versuch  gegen  diese  Erklä- 
rung, da  beim  Erhitzen  der  negativen  Elektrode,  wo  also  mit  der  Ver- 
ringerung der  Temperaturdifferenz  der  Elektroden  die  therraoelektrische 
Erregung  kleiner  werden  sollte,  im  Gegentheil  die  Potentialdifferenz  an 
den  Elektroden  grösser  erschien. 

Indess  könnte  überhaupt  zum  Uebergange  der  Entladung  zwischen 
den  Elektroden,  wie  bei  der  Bildung  des  Funkens,  eine  bestimmte  ein- 
seitig gerichtete  Potentialdifferenz  an  denselben  erforderlich  sein.  Wenn 
auch  der  Lichtbogen  im  rotirenden  Spiegel  continuirlich  erscheint,  so 
ist  dies  kein  Gegenbeweis,  da  nur  die  bei  jeder  Einzelentladung  ver- 
schwundene Potentialdifferenz  durch  die  den  Strom  liefernde  Maschine 
so  schnell  wieder  erneuert  zu  werden  braucht,  dass  die  einzelnen  Ent- 
ladungen in  zu  kurzer  Zeit  auf  einander  folgen,  um  im  Spiegel  getrennt 
zu  erscheinen.  Jedenfalls  ist  die  Art  der  Entladung  eine  andere,  wie 
wenn  der  Lichtbogen  nur  als  Leiter  wirkte ;  sie  besteht  vielmehr  in  einer 
Convection  der  Masse  der  Elektroden. 

Demnach  bleibt  es  noch  zweifelhaft,  welche  der  beiden  Annahmen 
die  richtige  ist  oder  ob  gleichzeitig  ein  Uebergangswiderstaud  und  eine 
elektromotorische  Gegenkraft  an  den  Elektroden  wirkt. 

In  allen  Fällen  entsteht  an  deu  Enden  des  Lichtbogens,  sowohl  1205 
wegen  seines  gegen  die  übrige  Schliessung  sehr  hohen  Gesain mtwider- 
standes  als  auch  event.  wegen  der  elektromotorischen  Gegenkraft,  eine 
sehr  bedeutende  Potentialdifferenz. 

Man  kann  diese  Potentialdiffereuz  nachweisen,  wenn  man  die  Elek-  1206 
troden  des  Lichtbogens  plötzlich  von  der  Verbindung  mit  der  Säule  los- 
löst und  mit  einem  Galvanometer  verbindet.  Die  Spannung  an  denselben 
gleicht  sich  dann  nicht  allein  in  dem  vielleicht  noch  einen  Augenblick 
fortbestehenden  Lichtbogen,  sondern  überwiegend  rückwärts  durch  das 
Galvanometer  aus. 

In  dieser  Art  hat  E  d  1  u  n  d  ')  messende  Versuche  angestellt.  Zuerst 


*)  Edlund,  Pogg.  Ann.  134,  p.  280,  1868*. 
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war  die  eine  (positive)  Elektrode  des  Lichtbogens  mit  dem  einen  Pol  einer 
Säule  und  zugleich  mit  dem  einen  Ende  des  Multiplicators  eines  Spiegel- 
galvanometers verbunden.  Durch  eine  Wippe,  welche  in  Quecksilbernäpfe 
eintauchte,  deren  Oberflächen  der  sicheren  Unterbrechung  wegen  mit  Oel 
bedeckt  waren,  konnte  die  andere  (negative)  Elektrode  des  Lichtbogens 
abwechselnd  mit  dem  anderen  Pol  der  Säule  und  mit  dem  anderen  Ende 
des  Multiplicators  verbunden  werden.  Der  Wechsel  der  Verbindung  ge- 
schah stets  in  gleicher  Weise  durch  ein  fallendes  Gewicht  in  weniger  als 
1  /ao  Secunde ;  indess  war  durch  Versuche  bewiesen,  dass  hierbei  der  Strom 
der  Säule  niemals  direct  den  Multiplicator  durchfloss.  Bei  Anwendung 
von  26  Bimsen 'sehen  Elementen  und  dem  §.1201  beschriebenen  Rheo- 
staten  betrug  z.  B.  der  Ausschlag  am  Galvanometer  40  Scalentheile. 
Wurde  in  den  Schliessungskreis  des  letzteren  ein  Neusilberdraht  von  dem 
Widerstande  p  (18,8  Fuss)  eingefügt  ,  so  ergab  sich  bei  gleichem  Ver- 
fahren der  Ausschlag  34  Scalentheile.  Ist  also  der  Widerstand  des  Licht- 
bogens und  des  Multiplicators  zusammen  r,  die  Spannung  an  den  Elek- 
troden des  Bogens  Eu  so  ist: 


=  34:40;  r  =  5,67p. 


r  '  r  +  p 

Bei  einem  anderen  Versuche  wurde  mittelst  einer  Säule  von  nahezu  der- 
selben elektromotorischen  Kraft  E  (30  Elementen)  der  Lichtbogen  her- 
gestellt und  dann  durch  eine  Wippe  ebenso  schnell  wie  vorher  in  die 
Leitung  zum  Multiplicator  eingefügt.  Dabei  erlosch  der  Lichtbogen  und 
das  Galvanometer  gab  einen  Ausschlag  von  64  Scalentheilen,  der  einem 
Strome  von  der  Intensität  (E  —  E\)/(R  -\-  r)  entsprach,  wo  R  der 
Widerstand  der  Säule  gleich  1,7  p  gefunden  wurde. 
So  ist  : 

r      R  +  r  ~~  5,67p  '  (1,4  +  5,67)p  ~~  ' 

also  Ei  =  0,32  E  oder  die  Spannungsdifferenz  an  den  Elektroden 
des  Lichtbogens  gleich  der  elektromotorischen  Kraft  von 
etwa  9,7  Bunscn'schen  Elementen.  Bei  anderen  Versuchen  mit  mehr 
Elementen  stieg  dieselbe  bis  zu  der  Kraft  von  15  Elementen.  Bei  Er- 
hitzung der  einen  oder  anderen  Elektrode  des  Lichtbogens  durch  einen 
mit  einem  Blasebalg  angeblasenen  Gasbrenner  ergab  sieh  bei  den  zueret 
erwähnten  Versuchen  der  Ausschlag  am  Galvanometer  grösser,  wenn  die 
negative,  also  kältere  Elektrode  erhitzt  wurde,  da  hierdurch  die  Zer- 
stäubung dieser  Elektrode  erleichtert,  mithin  der  Widerstand  des  Licht- 
bogens und  der  Abfall  der  Spannung  in  demselben  vermindert  wurde. 
Da  die  positive  Elektrode  ohnehin  schon  eine  sehr  hohe  Temperatur  hat, 
welche  von  der  des  Gasbrenners  nicht  so  sehr  verschieden  ist,  als  die 
der  negativen,  so  kann  die  Erhitzung  derselben  nur  von  geringerem 
Einfluss  sein. 
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Die  Ton  Edlund  beobachtete  Potentialdifferenz  an  den  Elektroden 
des  Lichtbogens  (im  Mittel  1 2  Bimsen)  entspricht  einem  Energieverbrauch, 
ier  einer  Wärmemenge  gleich  528  Calorien  äquivalent  ist 

Joubert»)  hat  die  Potentialditjerenz  V}  —  V}  an  den  Elektroden  1207 
A  and  B  des  Lichtbogens  auf  einem  anderen  Wege  bestimmt ,  indem  er 
die  eine  A  mit  den  einen  Quadranten ,  die  andere  B  mit  den  anderen 
Quadranten  und  zugleich  mit  der  Nadel  eines  Quadrantelektrometers  ver- 
band. Die  Ablenkungen  sind  dann  cet.  par.  (V}  —  F2!)2  proportional. 
I?t  der  Widerstand  des  Bogens  R\  die  elektromotorische  Kraft  an  seinen 
Enden  E,  die  Strom  in tensität  J,  so  ist  E  -f-  IRl  =  V{  —  F,1.  Bestimmt 
man  an  zwei  anderen,  um  den  Widerstand  R  von  einander  entfernten 
Mellen  der  Leitung,  zwischen  denen  keine  besondere  elektromotorische 
Kraft  wirkt,  die  Potentialdifferenz  Fj  —  F2,  so  ist  daselbst  IR  =  Fi  —  Fj. 
Daraus  folgt  die  im  Lichtbogen  verbrauchte  Energie : 

1(25+  im  =  (F*  -  VI)  {V,  -  F2)  •  i • 

Hiernach  ergab  sich  bei  Anwendung  einer  Sie  mens' sehen  Licht- 
maschine mit  alternirenden  Strömen,  deren  Stromintensitäten  nach  dem 
Gesetie  einer  Sinuscurve  variirten,  wie  man  bei  Verbindung  zweier  Stel- 
len der  Leitung  mit  dem  Quadrantelektrometer  je  während  Vioooo  Secunde 
mittelst  eines  Interruptors  in  der  oben  angeführten  Weise  erkennen 
konnte,  dass  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  Kohlenspitzen  Null  ist, 
•obald  die  Stromintensität  Null  ist.  Sie  erreicht  eine  Höhe  von  40  bis 
Volts,  sowie  der  Strom  hindurchgeht  und  sinkt  beim  Erlöschen  des 
Bogens  sofort.  Die  Potentialdifferenz  bleibt  bei  sehr  veränderter  mittle- 
rer Intensität  des  Stromes  nahe  constant;  sie  sinkt  bei  sehr  starken  Strö- 
men höchstens  um  4  bis  5  Volts.  Dann  ist  die  Arbeit  im  Bogen  der  durch 
ihn  hindurchgegangenen  Elektricitätsmenge  proportional.  Der  Wider- 
stand des  Bogene  nimmt  mit  wachsender  Temperatur  ab. 

Statt  des  Elektrometers  kann  man  auch  ein  Galvanometer  von  sehr  120S 
Vossem  Widerstande,  gegen  welchen  der  des  Lichtbogens  und  der  übrigen 
Leitung  verschwindet,  mit  den  Elektroden  desselben  verbinden.  Ist  der 
Widerstand  des  Lichtbogens  r,  seine  Länge  /,  die  Gesammtinteusität 
gleich  /,  die  durch  die  Ablenkung  am  Galvanometer  gemessene  Gegen- 
traft £,  so  ergiebt  sich  aus  Versuchen  von  0.  Frölich3)  (/zwischen 
1  and  120  Amperes,  l  zwischen  1  und  16  mm): 

E  =  I.r  =  a  -f  bl  =  (39  +  1,8/)  Volts. 

Also  auch  nach  diesen  Versuchen  theilt  sich  die  Potentialdifferenz  an  den 


l)  Slouguinoff,  J.  d.  ruiw.  physichem.  Ges.  13  [2],  p.  181,  1881*;  Beibl. 
6.  p.131*.  —  *)  J.  Joubert,  Compt.  rend.  91,  p.  161,  1880';  Beibl.  4,  p  683V  — 
3i0.  Frölich,  Elektrotechn.  Zeitschr.  4,  p.  150,  1883';  Beibl.  7,  p.  560*. 
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Elektroden  in  einen  constanten,  etwa  einer  Gegenkraft  entsprechenden 
und  einen  der  Länge  des  Lichtbogens  proportionalen  Werth  *). 

1209  Fasst  man  die  Wirkung  des  Lichtbogens  einfach  als  durch  einen 
Widerstand  w,  wie  den  eines  metallischen  Leiters  bedingt  auf,  so  lässt 
sich,  wenn  alteruirende  Ströme  zwischen  zwei  16  mm  im  Quadrat  halten- 
den Kohlenspitzen  von  Carre  (Widerstand  pro  Meter  Länge  und  Qua- 
dratmillimeter  Querschnitt  etwa  70  Ohm  mit  Abweichungen  von  25  bis 
30Proc.)  übergehen,  durch  die  Formel  m>  =  0,40(1  —  1  80)  (1  -f  e/  1,4) 
Ohm  darstellen,  wo  die  Intensität  I  in  Amperes  gemessen  und  e  der  Ab- 
stand der  Kohlenspitzen  von  einander  in  Millimetern  ist2). 

1210  Will  man  einen  erloschenen  Lichtbogen  wieder  entflammen,  so  mu.ss 
man  die  elektromotorische  Gegenkraft  von  10  bis  15  Bunsen'schen 
Elementen  in  demselben  überwinden  und  dann  für  die  Erhaltung  des» 
Lichtbogens  etwa  25  Elemente  verwenden.  Bei  Anwendung  von  dynamo- 
elektrisehen  Maschinen  mit  alternirenden  Strömen  addirt  sich  im  Gegeu- 
theil  bei  sehr  schneller  Aufeinanderfolge  derselben  anfangs  die  Gegen- 
kraft zum  folgenden  Strome  und  tritt  erst  allmählich  wieder  auf,  um 
wiederum  durch  den  folgenden  Strom  nutzbar  gemacht  zu  werden.  Des- 
halb kann  man  dnrch  alternireude  Ströme  mehrere  Lichtbogen  in  dem- 
selben Schliessungskreise  entflammen ,  wenn  dies  durch  eine  Säule  oder 
eine  (Sinsteden-Plante-Faure'sche)  Ladungssäule  mit  constanter 
Stromesrichtung  cet.  par.  nicht  möglich  ist. 

1211  Wird  in  den  Schliessungskreis  einer  G ra m m e 'sehen  Maschine  mit 
gleichen  alternirenden  Strömen  ein  Lichtbogen  zwischen  einer  4  mm  und 
einer  2  mm  dicken  Kohlenspitze  und  ein  Galvanometer  eingeschaltet,  so 
zeigt  letzteres  einen  permanenten  Ausschlag,  welcher  ein  Ueberwiegeu 
des  Stromes  von  der  dicken  kälteren  zur  dünnen  heisseren  Kohle  angiebt. 
Der  Strom  ist  besonders  stark  bei  Anwendung  einer  sehr  dicken  Kohlen- 
masse und  eines  zugespitzten  Stiftes.  Dasselbe  ergiebt  sich  bei  Ersatz  der 
dicken  Kohle  durch  Metalle.  Die  relativen  Intensitäten  des  Stromes  sind 
dann  nach  Jamin  und  Maneuvrier3)  bei  Anwendung  vou  Blei  21», 
Eisen  30,  Kohle  31,  Kupfer  60,  Quecksilber  70.  Je  weiter  man  also  die 
Elektroden  von  einander  entfernen  kann,  ohne  dass  der  Lichtbogeu  er- 
lischt, desto  stärker  ist  der  einseitig  gerichtete  Strom. 

Die  Einseitigkeit  des  Stromes  hängt  von  der  elektromotorischen  Kraft 
E  und  dem  Widerstand  R  des  Lichtbogens  ab. 


r)  Weitere  Versuche  hierüber  gehören  dem  technischen  Gebiete  an;  wir 
haben  hier  nur  die  für  die  Feststellung  der  Theorie  wichtigeu  Experimente 
mitgetheilt.  —  a)  Lucas,  Compt.  rend.  98,  p.  800,  1040,  1884*;  Beibi.  8, 
p.  670*.  —  3)  Jamin  u.  G.  Maneuvrier,  Compt.  rend.  94,  p.  1615,  1882'; 
Beibl.  G,  p.  812*. 


Digitized  by  Google 


Leituugsfahigkeit.  859 

Die  elektromotorische  Kraft  E  wurde  nach  der  Methode  von  Fech- 
ner  durch  abwechselnde  Einschaltung  einer  Säule  von  9  Bunsen'schen 
Dementen  in  entgegengesetzter  Richtung  in  den  Sehliessungskreis  des 
ücbtbogens  bestimmt.  So  war  (.wenn  die  Kraft  eines  B  u  n  s e  n' sehen 
Elementes  gleich  Eins  ist)  bei: 

Blei     Eisen     Kohle     Kupfer     Zink  (1)     Zink  (2)  Quecksilber 
£=  2,5       3,2        5,0         50,6         66,2  5,7  103,7 

Ziuk(l)  am  Anfang,  Zink  (2)  am  Ende  des  Versuchs. 

Die  Differenz  der  Intensitäten  i  —  ix  bei  den  entgegengesetzten 
>;romesrichtuugen  liefert  ein  Maass  für  den  umgekehrten  Werth  des 
Widerstandes  der  Schliessung,  welcher  sich  nach  der  Natur  der  Elektro- 
>n  des  Lichtbogens  ändert.   So  ist  t  —  ix  für  Elektroden  von : 

Kohle     Eisen      Blei      Kupfer     Quecksilber      Ziuk(l)     Zink  (2) 
h.406     0,307    0,283      1,41  0,89  1,02  0,56 

Bei  Anwendung  eines  continuirlichen  Stromes  zwischen  Kohle-Queek- 
'iber  bemerkt  man  keine  Aenderung  der  Strouiintensitat,  indess  ist  der 
Bogen  grün  mit  lebhafter  Verdampfung,  wenn  das  Quecksilber  als  posi- 
'Te,  rothüch  und  mit  geringer  Verdampfung,  wenn  es  als  negative  Elek- 
trode dient 

Da  jeder  Theil  der  alternirenden  Ströme  eine  Polarisation  erzeugt, 
»eiche  sich  zu  dem  darauf  folgenden  entgegengesetzten  Strome  ad- 
ürt,  so  können  die  erwähnten  Erscheinungen  auch  auf  die  Ungleich- 
st der  Polarisation  an  den  Elektroden  des  Lichtbogens  zurückgeführt 
werden. 

Durch  die  glühenden  Theile  des  Lichtbogens  gehen  in  transversaler  1212 
Richtung  die  Ströme  eines  Iuductoriums  leichter  hindurch,  als  durch  die 
Uft,  wie  de  1  a  R i v e  l)  zu  zeigen  versucht  hat. 

Ein  Glasballon  war  von  vier  Tubulis,  zweien  an  den  Enden  eines  hori- 
zontalen, zweien  an  den  Enden  des  verticaleu  Durchmessers  durchbohrt, 
l'arch  die  erstereu  gingen  Metallstäbe,  an  deren  Enden  metallische  oder 
kohlenelektroden  angebracht  waren,  zwischen  denen  durch  den  Strom  einer 
&a\v  von  60  bis  80  Bunsen'schen  Elementen  ein  Lichtbogen  erzeugt 
**rden  konnte.  Durch  die  verticalen  Tubuli  gingen  die  Elektroden  des 
Hahmkorff  sehen  Inductoriums.  Der  Ballon  wurde  mit  Stickstoff  gefüllt 
and  auf  2  bis  3  mm  Quecksilberdruck  ausgepumpt.  Die  Ströme  des  In- 
ductoriums durchflössen  diese  Gase  nur  in  einer  Richtung.  Ihre  Inten- 
sität wurde  bestimmt.  Wurde  der  Lichtbogen  zwischen  den  horizontalen 
Elektroden  erzeugt,  so  erschien  die  Entladung  des  Inductoriums  in  den 


)  De  la  Rive,  Archive«»  des  Sciences  phys.  et  nat.  Nouv. öer.  26,  p.  177, 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  [4]  8,  y.  4;i7,  1866*;  Pogg.  Ann.  131,  p.  446, 
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durch  denselben  erzeugten  Dämpfen  von  Silber  und  Zink  blau,  von  Cad- 
mium  apfelgrün,  von  Magnesium  hellgrün,  in  Kohlentheilchen  blau  u.  8.  f. 
Die  Intensität  der  Inductionsströme  war  grösser  in  den  Metalldämpfen, 
als  ohne  dieselben,  so  besonders  in  Dämpfen  von  Silber  und  Kupfer.  In 
wie  weit  hierbei  die  Dämpfe  selbst  oder  auch  die  aus  ihnen  condensir- 
ten  uud  in  den  Gasen  vertheilten,  festen  Theile  leiten,  ist  schwer  zu  ent- 
scheiden. 

1213  Da  der  zwischen  Kohlenspitzen  erzeugte  galvanische  Lichtbogen  sieb 
wie  die  übrigen  Leiter  des  Stromes  verhält,  so  wird  er  durch  magneti- 
sche Einwirkungen  abgelenkt,  wie  jene  l). 

Liegen  die  Kohlenspitzen  horizontal,  so  weicht  der  Lichtbogen  nicht 
nur  durch  die  Einwirkung  des  aufsteigenden  Luftstromes  nach  oben  aus, 
sondern  er  entfernt  sich  durch  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  auch 
nach  der  einen  oder  anderen  Richtung  aus  der  durch  die  Kohlenspitzen 
gelegten  verticalen  Ebene3). 

Geht  der  Strom  durch  die       so  weicht  der  Scheitel  des 
Kohlenspitzen  von:  Bogens  ab  nach: 

Nord  nach  Süd  Ost 

West     „     Ost  Nord 

Süd      n     Nord  West 

Ost       „     West  Süd 

Man  kann  sich  von  dieser  Ablenkung  des  Bogens  leicht  Rechen- 
schaft geben,  wenn  man  sich  vorstellt,  dass  unter  demselben  in  der  Erde 
ein  Magnet  in  der  Richtung  der  Incliuationsnadel  liege,  dessen  Südpol 
nach  Norden  gekehrt  ist ,  und  welcher  die  in  den  einzelnen  Theilen  des 
Lichtbogens  fliessendeu  Stromtheile  den  ihn  darstellenden  Strömen  gleich 
zu  richten  strebt. 

1214  Man  kann  das  magnetische  Verhalten  des  Lichtbogens  noch  besser 
zeigen,  wenn  man  ihm  direct  einen  Magnet  nähert. 

Es  mögen  die  Kohlenspitzen  in  der  Ost- Westlinie  liegen  und  der 
Strom  zwischen  ihnen  von  Ost  nach  West  circuliren.  Bei  folgender  Stel- 
lung des  Magnetes  wird  dann  der  Bogen  in  der  beigeschriebenen  Weis* 
abgelenkt. 

Der  Magnet  steht     Der  Nordpol  des  Magnetes       Ablenkung  des 
zum  Bogen:  ist  gerichtet  nach:  Bogens  nach: 

Nördlich  Süden  Süd 

Südlich  Oben  Süd 

Oberhalb  Norden  Schwach  u.  S. 


*)  Davy,  Phil.  Trans.  1821,  2,  p.  427*;  Gilb.  Ann.  71,  p.  241*.  —  *)  Cai 
selraann,  Pogg.  Ann.  63,  p.  588,  1844*. 
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Der  Magnet  steht     Der  Nordpol  des  Magnetes      Ablenkung  des 
zum  Bogen :  ist  gerichtet  nach :  Bogens  nach : 

Nördlich  Unten  Nord 

Unterhalb  Nord  Nord  Wölbung  nach  oben 

Südlich  Unten  Ebenso.  Stärker 

Oberhalb  Süd  Ebenso.  Stärker 

Wölbung  nach  unten 
Nördlich  Oben  Süd.  Wölb,  nach  unten 

Bedient  man  sich  an  der  Stelle  der  einen  Kohlenspitze  eines  Stahl-  1215 
ma^netes  oder  eines  durch  einen  herumgeleiteten  Strom  magnetisirten 
ftsenstabes  als  Elektrode,  so  rotirt  der  Bogen  um  dieselbe.  Diese  Ro- 
ution  wurde  zuerst  von  Walker1)  beobachtet.  Er  drückte  den  von 
dem  negativen  Pole  einer  Säule  von  160  Daniell'schen  Elementen 
kommenden  Draht  auf  das  nordpolare  Ende  eines  Hufeisenmagnetes. 
Wurde  dem  Drahte  der  vom  positiven  Pole  kommende  Draht  bis  zur 
vMsgweite  genähert,  so  entstand  ein  Flammenbogen,  der  in  derselben 
Richtung  wie  ein  Uhrzeiger  rotirte.  Wurde  der  Südpol  des  Magnetes 
&ü  Stelle  des  Nordpoles  verwendet ,  so  kehrte  sich  die  Richtung  der  Ro- 
tation um. 

Die  Rotation  des  Lichtbogens  findet  in  derselben  Richtung  statt,  in 
welcher  ein  gegen  den  Pol  des  Magnetes  normal  gerichteter,  von  dem 
Strome  durchflossener  Leiter  um  ihn  rotiren  würde.  Dies  zeigen  die 
'olgenden  Versuche,  bei  denen  der  den  Lichtbogen  erzeugende  Strom 
von  West  nach  Ost  zwischen  einer  Kohlenspitze  und  einem  Magnetstabe 
il«  Elektroden  floss. 

Stand  der      U°d  War  der  So  war  die  Richtung  der 

Magnetstab :       B°«CD  &erichtete  Po1  Rotation : 

ein: 

Westlich  Südpol  von  Nord  unten  herum  nach  Süd 

.,  Nordpol  „  Süd      „        „        „  Nord 

Oestlich  Südpol  „  Nord    „         „        „  Süd 

.  Nordpol  „  Süd      „        „        „  Nord 

Wenn  die  beiden  Elektroden  aus  Eisen  sind  und  (gleichviel  in  wel- 
kem Sinne)  magnetisirt,  bo  muss  man  sie  näher  an  einander  bringen, 
damit  der  Lichtbogen  zwischen  ihnen  zu  Stande  kommt,  als  wenn  sie 
nicht  magnetisirt  sind,  da  nun  der  Bogen  eine  seitliche  Ausbiegung  und 
dadurch  bei  gleichem  Abstände  der  Elektroden  eine  grössere  Länge 
trhält 

Lässt  man  entsprechend  den  Lichtbogen  zwischen  zwei  Eisenspitzen 
entstehen  und  umgiebt  beide  mit  Spiralen  von  dickem  Kupferdraht,  so 


')  Walker,  Transact.  London  El.  Soc.  1837  bis  1840*;  Pogg.  Ann.  54, 
p.  514,  1841*. 
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hört  im  Momente  des  Durchleiten.«  des  Stromes  durch  letztere,  also  beim 
Magneti*iren  der  Spitzen  der  Bogen  auf:  er  stellt  sich  aber  wieder  her, 
wenn  man  gleich  darauf,  ehe  noch  die  Spitzen  erkaltet  sind,  den  magne- 
tisirenden  Strom  unterbricht.  Zugleich  beobachtet  man  beim  Magnet  i- 
siren  der  Elektroden  eine  Veränderung  der  äusseren  Erscheinung  des 
Bogens  selbst,  und  zwar  tritt  dieselbe  besonders  stark  hervor  beim  Mag- 
netisiren  der  positiven  Elektrode,  da  deren  Materie,  wenigstens  unter  ge- 
wissen Bedingungen,  vorzüglich  an  der  Bildung  des  Lichtbogens  Antheil 
hat.  Man  bemerkt  dann  auch  in  dem  Augenblicke,  wo  sich  der  Licht- 
bogen herstellt,  ein  zischendes,  starkes  Geräusch. 

Die  nämlichen  Erscheinungen  zeigen  sich  bei  Anwendung  von  Elek- 
troden von  nicht  magnetischen  Metallen,  welche  zwischen  die  Pole  eine6 
starken  Elektromagnetes  gebracht  werden. 

Dabei  hört  man  das  Zischen  deutlicher,  wenn  die  positive  Spitze 
sich  leicht  zertheilt.  Wendet  man  daher  eine  Spitze  von  Platin  und  eine 
Spitze  von  Kupfer  als  Elektroden  an,  so  tritt  es  stärker  hervor,  wenn 
die  positive  Spitze  von  Platin  ist,  welche  sich  durch  den  Strom  viel  stär- 
ker erhitzt,  als  die  Kupferspitze.  Ist  letztere  positiv ,  so  hört  man  mehr 
ein  knatterndes  Geräusch ,  welches  indess  beim  Erhitzen  derselben  bis 
zum  anfangenden  Schmelzen  dem  zischenden  Tone  Platz  macht.  Ohne 
Anwendung  des  Magnetismus  hört  man  es  nicht.  —  De  la  Rive  glaubt 
deEhalb,  dass  dasselbe  durch  moleculare  Veränderungen  bedingt  sei,  welche 
die  dünnen,  von  den  Elektroden  losgetrennten,  den  Lichtbogen  bildenden 
Schichten  in  Folge  der  Magnetisirung  erleiden.  —  Sehr  wohl  kann  in- 
dess auch  die  elektromagnetische  Wirkung  des  Magnetes  auf  die  vom 
Strome  durchflog  sene  und  sich  von  den  Elektroden  trennende  Materie 
des  Lichtbogens  diese  Erscheinungen  bedingen,  indem  dieselbe  durch  den 
Einfluss  des  Magnetes  in  Rotation  versetzt,  nach  aussen  geschleudert 
wird  und  sich  so  schneller  von  den  Elektroden  entfernt,  leichter  ihre 
Continuität  verliert  und  unter  Detonationen  zerreisst. 

1216  Stellt  man  l)  zwischen  einer  auf  den  einen  Pol  des  Magnetes  geleg- 
ten und  mit  dem  positiven  Pole  einer  Säule  verbundenen  Platinplatte 
und  einer  darüber  gestellten  Platinspitze  als  negativer  Elektrode  den 
Lichtbogen  her,  so  hört  mau  ebenfalls  beim  Schliessen  des  den  Magnet 
erregenden  Stromes  ein  Zischen. 

Die  Entfernung  von  Spitze  und  Platte,  bei  welcher  der  Bogen  auf- 
hört zu  erscheinen,  ist  kürzer,  und  auf  der  Platinplatte  erscheint  ein 
grösserer  blauer  Fleck,  als  ohne  Anwendung  des  Magnetismus. 

Bei  l'mkehrung  der  Richtung  des  Stromes  im  Lichtbogen  neigt  sich 
derselbe  in  schräger  Richtung  gegen  den  Rand  der  Platte,  zerreisst 
oft  mit  knallendem  Geräusch  und  verschiebt  sich  in  Folge  der  elek- 
tromagnetischen Rotation.   Platten  und  Spitzen  von  Silber,  Kupfer  zeigen 


J)  De  la  Rive,  Phil.  Tran».  1847,  1,  p.  37*;  Pogg.  Ann.  76,  p.  280*. 
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üe?elben  Erscheinungen,  nur  beobachtet  man,  wenn  die  Platten  als  nega- 
tive Elektroden  dienen,  nach  dem  Versuche  einen  spiralförmigen  Fleck 
auf  denselben,  welcher  bei  der  Rotation  des  Bogens  durch  geschmolzenes 
Metall  auf  ihnen  verzeichnet  ist,  und  der  in  feine  Verästelungen,  ähnlich 
denen  der  positiven  Lichtenberg1  sehen  Figuren,  ausläuft.  Ist  die 
Platte  negativ,  so  bildet  sich  auf  ihr  nur  ein  kleinerer  ruuder  Fleck,  aus 
dem  an  irgend  einer  Stelle  eine  der  Richtung  der  Rotation  des  Bogens 
^sprechende  Curve  heraustritt. 

Die  Bildung  von  continuirlichen ,  dem  Lichtbogen  ähnlichen  Er- 
scheinungen an  der  Berührungsstelle  von  Metallelektroden  und  Flüssig- 
keiten haben  wir  schon  §.  1117  u.  f.  besprochen. 


E^ktr:c:-;:srrrv^TiLr  :  e:r_  C  t::^::  v-n  Gasen 
Ul  i  ^1  Vi.  ::,     ii  Korirrü.    Elektrisches  Ver- 


L   EUktricitits-erreruLe  bria  Cöi:»ct  ton  Gasen 
uL-i  blühen i-n  Körpern. 

1217         Bere;*-?      75»S»  i-t  trmkLz'  w.  r-ie:^  da**  ersitzte  Gase  leiten. 

Durch  einen  Ver^h  von  Gie»e  *  i«t  nachgewir^en.  dass  hierbei  Luft, 
welche  an  einem  <:'<-k'n?:n.rn.  g^Le^ien  K  >rper  vorheizest  römt  ist,  auch 
noch  nach  d-rn  Erkakm  ihre  Lei::inj?fabigkeit  bewahrt,  also  eine  Ladung 
mit  Elektricität  annehmen  kann.  Lä*rt  man  die  gewöhnliche  Zimmerluft 
in  einem  geschlossenen  Räume  bei  einem  galvanisch  glühenden  Platin- 
drahte vorbei  durch  eine  durchbrochene  Blechplatte  (zur  Vermeidung  der 
Influenz,)  in  einen  Raum  strömen,  der  aus  zwei  mit  ihren  weiteren  Öff- 
nungen an  einander  gelegten  Trichtern  besteht,  so  ladet  sich  ein  in  den- 
K»-lben  gebrachtes  System  von  1  bis  6  feinen  Drahtnetzen,  welches  die  au 
«lern  I'latindrahte  elektri*irte  Luft  durchzieht,  nm  so  stärker,  je  mehr 
Drahtnetze  übereinander  liegen  und  bedeutender,  wenn  die  Axe  des  Luft - 
fctrome*  vertical.  al-j  wenn  sie  horizontal  ist. 

Kh  könnte  dies  wohl  von  Wassertheilchen  herrühren,  welche  beim 
Verbrennen  der  in  der  Luft  befindlichen  organischen  Substanzen  ent- 
stehen. 

Auf  100"  in  einem  mit  Glycerin  bestrichenen  Kasten  erwärmte  Lul' 
elektrisirt  sich  bei  ähnlichen  Versuchen  beim  Vorbeiströmen  bei  einvr 
mit  dem  einen  Pol  einer  Säule  verbundenen  Platinspirale  nicht  *). 

Zu  untersuchen  wäre,  ob  ganz  reine  Luft,  resp.  ganz  reine  einfache 
Gase  da»  oben  erwähnte  Verhalten  zeigen. 

»)  Giese,  Wied.  Ann.  17,  p.  534,  1882*.  —  a)  Giese,  1.  c,  p.  529*. 
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Dabei  bat  Guthrie1)  noch  einen  besonderen  Einfluss  der  Tempe-  1218 
ratur  und  der  Art  der  Elektricität  auf  die  Ladung  und  Leitungsfähigkeit 
der  Luft  beobachtet. 

Während  weissglühende  abgeleitete  Kugeln  oder  Platindrähte  bei 
der  Annäherung  auf  1  Zoll  ein  positiv  geladenes  Elektroskop  entladen, 
geschieht  dies  bei  einem  negativen  schon  bei  3  Zoll  Entfernung. 

Durch  Berührung  mit  einer  weissglühenden  Eisenkugel  wird  weder 
der  positive,  noch  der  negative  Conductor  der  Elektrisirmaschine  ent- 
laden. Sinkt  die  Temperatur,  so  entladet  sie  den  negativen,  nicht  den 
positiven,  und  bei  weiterem  Sinken  der  Temperatur,  indess  nicht  unter 
die  des  Glühens,  beide  Conductoren.  Ein  durch  einen  Strom  rothglühen- 
der Platindraht  entladet  ebenfalls  ein  negatives  Elektroskop  leichter  als 
«  in  positives.  Wird  er  zwischen  zwei  entgegengesetzt  geladene  Elektro- 
skope  gebracht,  so  entladet  er  keines  von  beiden.  Wird  das  positive  ent- 
fernt, so  wird  das  negative  entladen ;  wird  das  negative  entfernt,  so  bleibt 
das  positive  geladen. 

Ein  glühender  Kohlenhogen  in  einer  evacuirten  Maxim'schen 
Lampe  zeigt  diese  Erscheinung  nicht,  so  dass  ein  Zwischenmedium  zwi- 
schen den  elektrischen  Körpern  und  dem  glühenden  erforderlich  ist. 

Wird  ein  feiner  Platindraht  mit  dem  einen,  mit  einem  Elektroskop 
verbundenen  Pol  einer  Säule  verbunden  und  durch  eine  isolirte  Lampe 
erhitzt,  so  wird  der  Pol  ebenfalls  entladen. 

Es  bleibt  weiteren  Untersuchungen  überlassen,  zu  entscheiden,  wie 
weit  hierbei  Luftströmungen,  Büschelentladungen  u.  s.  f.  mitwirken,  welche 
an  den  verschieden  geladenen  Körpern  ungleich  leicht  auftreten  2). 

Diesem  Verhalten  entspricht  wiederum  die  Ladung  der  Luft  an  1219 
einem  elektrisirten  Drahte.  Um  dies  nachzuweisen,  hat  Nahrwoldt3) 
in  das  Innere  seines  Blechcylinders  durch  die  in  denselben  eingesetzte 
(.rlasröhre  zwei  Kupferdrähte  eingeführt,  zwischen  denen  ein  sehr  fei- 
ner Platindraht  durch  den  Strom  einer  isolirten  Batterio  ins  Weiss- 
L'lQhen  gebracht  war.  Der  Draht  wird  durch  Verbindung  mit  dem 
einen  Pol  eines  andererseits  abgeleiteten  Mei dinger' sehen  Elementes 
geladen.  Dann  ladet  sich  auch  die  Luft  im  Cylinder  an  dem  glühenden 
I>raht  um  so  stärker,  je  heisser  er  ist.  Auch  wächst  mit  der  Zeit  diese 
Udong  bis  zu  einem  Maximum,  und  zwar  schneller  bei  schwachen,  als 
bei  starken  Potentialen.  Die  Unterschiede  zwischen  der  positiven  und  nega- 
tiven Ladung  sind  gering.  Bei  Ableitung  des  glühenden  Drahtes  ver- 
schwindet umgekehrt  die  positive,  sowie  negative  Ladung  der  Luft  schnell 
und  geht  auch  in  die  entgegengesetzte  über,  die  aber  schnell  vergeht 
und  auf  Influenz  auf  einzelne  Luftschichten  geschoben  werden  kann. 


J)  Vergl.  Guthrie,  Phil.  Mag.  [4j  46,  p.  257,  1873\  Bickerton,  ibid. 
\>.  450*.  Guthrie,  Chem.  New«,  45,  p.  116,  1882*;  Beibl.  6,  p.  686*.  —  *)  Die 
Versuche  von  Herwig  über  die  Leitung  des  Quecksilberdatnpfes  siehe  §.  795.— 
3i  Nahrwoldt,  Wied,  Ann.  5,  p.  460,  1878*,  vergl.  §.  790. 
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Bei  starken  Ladungen  des  glühenden  Drahtes  durch  den  einen  Pol 
von  100  Kupfer- Wasser-Elementen,  welche  noch  durch  einen  Apparat  nach 
Art  des  Füllapparates  am  Elektrometer  von  Thomson  gesteigert  war, 
näherte  sich  die  Ladung  der  Luft  einem  Maximum ,  und  nahm  nachher 
wieder  etwas  ab.  Aehnliches  ergab  sich  beim  Laden  mit  der  Elektrisir- 
maschine.  Das  Maximum  trat  für  positive  Ladung  schneller  ein  als  für 
negative  ;  es  war  indess  für  beide  Elektricitäten  dasselbe. 

Die  nach  bekannten  Methoden  gemessene  Capacität  des  Glühappa- 
rates schien  für  positive  Elektricität  grösser  zu  sein  als  für  negative. 
Wurde  der  Luftapparat  verschieden  stark  durch  den  Pol  einer  Säule  von 
1  bis  5  Mei  ding  er1  sehen  Elementen  geladen  und  mit  dem  Elektro- 
meter verbunden,  so  nahm  seine  Ladung  erst  schnell,  dann  langsam  ab. 
Diese  Abnahme  kann,  wenn  das  Potential  V  ist,  durch  eine  Gleichung 
von  der  Formel  dV=  yVdt  dargestellt  werden.  Die  Beobachtungen 
stimmen  mit  den  Berechnungen  genügend  überein.  Für  positive  und 
negative  Elektricität  ergiebt  sich  dieselbe  Abnahme. 

12*20  Ein  ähnlicher  Versuch,  welcher  indess  noch  eine  andere  Deutung 
zulässt,  ist  vonElster  und  Geitel1)  angestellt  worden.  Ein  Platindraht 
wurde  durch  einen  Strom  zum  Glühen  gebracht  und  ihm  ein  mit  dem 
isolirten  Quadrantenpaare  eines  Elektrometers  verbundener  Draht  ge- 
nähert; während  ein  demselben  benachbarter  Punkt  des  Platiudrahtes 
abgeleitet  war.  Dabei  lud  sich  der  kalte  Platindraht,  je  nachdem  er 
einem  näher  dem  positiven  oder  dem  negativen  Pole  der  Säule  von  der 
Ableitungsstelle  aus  gelegenen  und  somit  mit  freier  positiver  oder  nega- 
tiver Elektricität  beladencn  Punkte  des  glühenden  Platindrahtes  gegen- 
über lag,  negativ  oder  positiv,  indess  stärker  positiv  als  negativ. 

Man  könute  hier  entsprechend  den  erwähuten  Versuchen  entweder 
annehmen,  dass  vom  kalten  Drahte  die  in  ihm  durch  Influenz  erzeugte 
negative  Elektricität  leichter  zum  erhitzten  Draht  übergeht,  als  die 
positive;  oder  auch  nach  Elster  und  Geitel,  dass  die  Ladung  des 
kalten  Drahtes  einmal  von  einer  je  nach  der  Stromesrichtung  entgegen- 
gesetzten Influenz  +x  durch  den  vom  Strome  der  Säule  durchflossenen 
Draht  herrührt,  sodann  von  einer  „thermischen  Erregung**  zwischen 
beiden  Drähten,  durch  welche  der  kalte  Draht  positiv  geladen  wird. 
Je  nach  der  Stromesrichtuug  wären  dann  die  Ladungen  des  Drahte* 
$i  =  e  -f     s-i  =  e  —  x,  woraus  e  =  \  {sy  -f  s,)  folgte. 

1221  Bei  weiteren  Versuchen  diente  an  Stelle  des  galvanisch  glühenden 
Drahtes  ein  Paq  uel  in'  scher  Brenner,  Fig.  300,  bestehend  aus  einer  lein 
grossen  hohlen,  mit  Platinschwamm  gefüllten  und  an  einem  dünnen  Metall- 
rohre befestigten  Platinkugel  K,  in  welche  ein  Gemenge  von  Benzindampt 
und  Luft  unter  constautem  Druck  eingeführt  wird.  Wird  die  Kugel  vor- 


>)  Elster  und  Geitel,  Wied.  Ann.  19,  p.  588,  1883*. 
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übergehend  zum  Glühen  erhitzt,  so  glüht  sie  durch  den  langsamen  Ver- 
brennungsprocess  weiter.  Die  Verbrennungsgase  finden  durch  eine  seit- 
liche Oeffnung  ihren  Ausweg.  Dieser  Brenner  war  in  einen  Zinkkasten  AB 

Fig.  300.  ra*^  einer  Glaswand  ein- 

gesetzt. Ein  vor  letzte- 
rer in  eine  Bunsen'sche 
Flamme  eingeschobener 
Platindraht  D  gestattete 
durch  Vergleichung  den 
Glühzustand  des  Brenners 
zu  controliren.  Ueber  der 
Kugel  K  hing  ein  Platin- 
tiegel T  voll  destillirtem 
Wasser  an  einem  an  eine 
Mos8ingröhre  g  gelötheten 
Deckel.  Die  Messingröhre 
war  von  einer  isoliren- 
den  Glasröhre  umgeben 
und  mit  dem  Quadranteu- 
paare  des  Elektrometers 
durch  einen  dünnen  Kup- 
ferdraht verbunden;  eben- 
so auch  der  Brenner  mit 
dem  anderen  Paar,  bez.  der 
Erde.  Durch  eine  Wippe 
konnten  die  Verbindungen 
'•onimutirt  werden.  Die  Luft  in  dem  Blechkasten  wurde  nach  dem 
l^ginu  des  Glühens  des  Brenners  durch  getrocknete  Luft  wiederholt 
trsetzt. 

Bei  wachsendem  Druck  des  Gases  und  somit  gesteigerter  Tompe- 
ratar  des  Breuners  erschien  zuerst  bei  schwacher  Botbgluth  sehr  langsam 
t'ine  Ladung  (25),  welche  sich  bis  zur  hellen  Gelbgluth  allmählich  (bis  135) 
•feigerte.  Dabei  ist  die  Ladung  des  Elektrometers  durch  ein  Daniell- 
Kiement  D  =  100  gesetzt.  In  Kohlensäure,  Leuchtgas,  Sauerstoff  ist  die 
I.  tdung  cet.  par.  nahe  die  gleiche,  ebenso  in  feuchter  Luft,  wenn  nur  die 
Messingröbre  genügend  erwärmt  ist,  dass  sich  nirgends  Wasser  nieder- 
-<:!ilägt. 

Lässt  man  einen  langsamen  Strom  von  Luft  o(K'r  Leuchtgas  über  1222 
iin  Paqneli  n' sehen  Brenner,  oder  besser  durch  eiue  glühende,  zur 
Krde  abgeleitete  Messingröhre  gegen  einen  mit  dem  Elektrometer  verbun- 
"leiie  Metallplatte  strömen,  welche  durch  einen  in  der  Mitte  zum  Durch- 
gang des  Luftstromes  durchbrochenen  Metallschirm  vor  der  Influenz 
<W  erhitzenden  abgeleiteten  Flamme  geschützt  ist,  so  ladet  sich  die 
Hatte  ebenfalls  positiv,  namentlich  stark,  wenn  die  Mündung  der  Röhre 
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glüht.  Die  Ladung  steigt  bis  zu  5,5  bis  6  D  und  erreicht,  z.  B.  bei  An- 
wendung der  glühenden  Metallröhre  um  so  eher  ein  Maximum,  je  mehr 
Gastheile  die  Platte  in  der  Zeiteinheit  treffen;  so  also,  wenn  man  Glimmer- 
schirme mit  verschieden  grossen  Löchern  zwischen  die  Röhre  und  Platte 
schaltet.  Werden  dem  Paquelin1  sehen  Brenner  gleich  dicke  Drähte 
in  gleicher  Kntfernung  einander  gegenübergestellt,  so  ist  bei  nicht  oxydir- 
baren  Metallen  die  Ladung  nahe  die  gleiche. 

Auch  Platten  von  Holz  oder  schlecht  isolirendem  Glase,  Flüssigkeiten, 
ein  innen  versilbertes  oder  mit  Wasser  gefülltes  Reagirglas  werden  posi- 
tiv geladen ;  wobei  selbstverständlich  die  elektromotorischen  Erregungen 
zwischen  denselben  und  den  Zuleitungsdrähten  zum  Elektrometer  zu  be- 
rücksichtigen sind;  so  bei  Aluminium  und  Magnesium,  welche  oxydirt 
oder  befeuchtet  sind,  und  in  Folge  dessen  vor  dem  Paquelin' sehen 
Brenner  negativ  erscheinen;  indess,  wenn  sie  von  einem  über  denselben 
hingeblasenen  Luftstrome  längere  Zeit  getroffen  werden,  Bich  positiv 
laden. 

Auch  wenn  der  die  Platte  treffende  Gasstrom  durch  eine  glühende 
schwer  schmelzbare  Glasröhre  nach  Auslöschen  der  erhitzenden  Flamme 
geleitet  und  die  heisse  Stelle  durch  einen  eingeschmolzenen  Platiudraht 
abgeleitet  wird,  zeigt  sich  eine  starke  Ladung. 

Dagegen  tritt  keine  Elektricitätserregung  an  nicht  glühenden  Me- 
tallen ein,  also  auch  nicht  an  der  von  dem  heissen  Luftstrome  getroffenen 
Metallplatte. 

Hiernach  werden  nach  Elster  und  Geitel  Gasmolecüle  beim 
Contact  mit  glühenden  Metallen,  Glas  u.  s.  f.  dauernd  stark 
positiv  geladen. 

Eine  Wiederholung  dieser  Versuche  mit  vollständig  gereinigter,  von 
allen  Staubtheilchen  und  von  aller  Feuchtigkeit  befreiter  Luft,  resp.  einem 
einfachen  Gase  unter  Beseitigung  aller  in  der  Umgebung  befindlichen, 
also  die  Zimmerluft  event.  elektriBirenden  Gasflammen,  auch  des  Einflusses 
der  Elektricität  würde  zur  weiteren  Aufklärung  dieses  Verhaltens  bei- 
tragen können. 

1223  Auf  diese  Elektrisirung  der  Gase  an  glühenden  Körpern  lässt  sich 
möglicher  Weise  eine  Reihe  von  Beobachtungen  zurückführen,  aus  wel- 
chen man  versucht  hat,  eine  directe  Elektricitätserregung  durch  den 
chemischen  Process  der  Verbrennung  abzuleiten  *). 

Beim  Verbrennen  eines  oben  flachen  Kohlencylinders  (oder  geruch- 
losen Räucherkerzchens)  auf  einem  mit  einem  Condensator  verbundeneu. 
oder  direct  auf  ein  Säulenelektroskop  geschraubten  Blech  nimmt  letzteres 
negative  Ladung  an.  Entsprechend  wird  ein  über  dem  brennenden  Koh- 
leucylinder  horizontal  aufgestelltes  Messingblech ,  oder  eine  eben  solche 


l)  Pouillet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  35,  p.  40,  1827*;  Pogg.  Aun.  11, 
p.  426*. 
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Drahtgaze  positiv  elektrisch  *).  Hierbei  muss  wiederum  die  Elektricität 
des  Kohlencylinders  abgeleitet  werden.  Beim  Verbrennen  für  sich  in 
Sauerstoff  nimmt  derselbe  keine  Ladung  an. 

Aehnliche  Versuche  hat  schon  Volta2)  angestellt,  indem  er  in  einem 
isolirten  Kohlenofen  die  glühenden  Kohlen  mit  kalten  bedeckte  und  den 
Ofen  mit  einem  Strohhalmelektroskop  verband.  Dasselbe  lud  sich  bei 
langsamem  Anbrennen  der  Kohlen  mit  negativer  Elektricität.  Bei  star- 
kem Zuge  nahm  die  Erregung  ab. 

Auf  dem  Verhalten  der  glühenden  Kohle  beruht  der  folgende  Ver-  1224 
«och  von  P.  Riess3).  Zwei  verticale  Metallplatten  wurden  5  Zoll  von 
einander  aufgestellt,  an  dereinen  eine  glimmende  Kohlenkerze  horizontal 
befestigt  und  mit  dem  einen  Pol  einer  andererseits  zur  Erde  abgeleite- 
ten trockenen  Säule,  die  andere  Platte  mit  einem  Elektroskop  verbun- 
den. Letzteres  divergirte  langsam  und  nur  wenig,  als  die  erste  Platte 
positiv,  stark,  als  sie  negativ  geladen  war. 

Da  die  Kohlenkerze  durch  die  Verbrennung  sich  ohnehin  stark  nega- 
tiv ladet,  so  kann  sie  bei  neuer  Zufuhr  der  gleichnamigen  Elektricität 
eher  die  zum  Uebergang  auf  die  zweite  Platte  erforderliche  Dichtigkeit 
erhalten,  als  wenn  ihr  positive  Elektricität  zuertheilt  wird. 

Ganz  analog  wird  ein  negativ  geladenes  Elektroskop  bei  Annäherung 
einer  abgeleiteten  glühenden  Kohle  nicht  entladen,  wohl  aber,  wenn  es 
positiv  geladen  ist.  Umgekehrt  ladet  sich  ein  mit  einer  glimmenden 
Kohle  verbundenes  Elektroskop  bei  Annäherung  eines  positiv  geladenen 
Körpers  schnell,  bei  der  eines  negativen  sehr  langsam,  im  ersten  Falle 
entladet  sich  das  Elektroskop  bei  Entfernung  des  genäherten  Körpers 
langsam,  im  zweiten  schnell4). 

Hier  wirkt  also  die  Elektricität  der  verbrennenden  Kohle,  nicht  die 
der  fortgehenden  Kohlensäure. 

Entgegengesetzt  verhält  sich  nach  P.Ermau  ')  die  Davy'sche  Glüh-  1225 
lampe,  bei  welcher  die  Wirkung  von  dem  von  ihr  aufsteigenden  Dampfe 
aasgeht.  Wird  eine  solche  Lampe  auf  ein  Elektroskop  gesetzt,  so  ladet 
*s  «ich  bei  Annäherung  des  negativen  Poles  einer  trockenen  Säule,  nicht 
oder  kaum  bei  der  des  positiven.  Stellte  dementsprechend  Riess  vor 
«.ine  verticale  mit  dem  Elektroskop  verbundene  Kupferplatte  eine  solche 
Lampe,  deren  Platinspirale  mit  einem  Metallrohr  umgeben  war,  so  diver- 
girte bei  positiver  Ladung  der  Lampe  das  Elektroskop  sofort  stark,  bei 
negativer  schwach. 


l)  Pouillet,  1.  c.  —  *)  Volta,  Collezione  delle  opere  1  [l],  p.  271*.  — 
')  Riess,  Reibungselektr.  1,  p.  270,  §.  268  u.  flgde.*  —  4)  Douliot,  Compt.rend. 
77,  p.  1472,  1873*.  —  6)  P.  Er  man,  Abhandl.  der  Berl.  Akad.  d.  Wissenschaf- 
ten 1819,  p.  353*. 
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1226         Einige  andere  hierhergehörigo  Versuche  sind  von  Buff1)  angestellt 
worden. 

In  ein  horizontales  Glasrohr  wurden  zwei  mit  dem  Galvanometer 
verbundene  Platindrähtc  bis  auf  etwa  4  Linien  Entfernung  von  einander 

eingeschoben,  und  durch  eine  unterge- 
haltene Lampe  das  in  dem  Rohr  befind- 
liche Ende  des  einen  oder  anderen  Drahtes 
stärker  erhitzt.  Es  entstand  ein  Strom, 
der  von  der  heissesten  Stelle  durch  das 
Hohr  zu  dem  kälteren  Drahte  ging.  Beim 
Einschmelzen  der  Drähte  iu  das  Glas  fand  dasselbe  Verhalten  statt. 

Wurden  beide  Drähte  in  zwei  getrennte  und  unten  zugeschmolzeue 
Röhren,  Fig.  301,  eingesenkt,  die  eine  erhitzt  und  an  die  andere  gelegt 
oder  ihr  nur  bedeutend  genähert,  so  zeigte  sich  ein  Strom  iu  derselben 
Richtung  wie  bei  dem  ersten  Versuche.  In  dem  letzten  Falle  übernahm 
die  zwischen  den  Ginsröhren  befindliche  dünne  Luftschicht  der  Flamme 
dio  Stelle  eines  Leiters.  Beim  Füllen  der  Röhren  mit  Weingeistdampf, 
ebenso  bei  Auwendung  von  Silber-,  Kupfer-,  Eisen-,  Zinkdrähten  in  den 
Glasröhren  ergaben  sieh  dieselben  Resultate;  auch  bei  Benutzung  von 
Röhren  voll  Braunstein  oder  voll  Quecksilber  von  der  Gestalt  der  bei- 
stehenden Figur,  von  denen  die  eine  au  ihrem  geschlossenen  Ende  er- 
hitzt wurde. 


II.   Elektrisches  Verhalten  der  Flamme. 

1227         Die  vorstehenden  Verhältnisse  sind  bei  der  Untersuchung  des  elek- 
trischen Verhaltens  der  Flammen  brennender  Körper  zu  berücksichtigen. 

a.  Leitungsfähigkeit  der  Flamme.  Zunächst  lässt  sich  nach- 
weisen, dass  ebenso,  wie  andere  glühende  Gase,  so  auch  die  Flammen- 

grtse  Ich  cu. 

Si  nkt  mau  zwei  mit  den  Polen  einer  Säule  verbundene  Platinstreifen 
von  einander  getrennt  iu  gleicher  Höhe  und  gleich  tief  iu  eine  Flamme. 
mi  dass  m<  gleiche  Temperatur  besitzen,  und  verbindet  sie  mit  eiuem 
empliiulli.  lien  Galvanometer,  so  kann,  da  Alles  symmetrisch  ist,  kein 
Strom  entstehen.  Schaltet  man  aber  in  den  Sehliessungskreis  eine  Säule 
ein.  m>  erhält  man  einen  Ausschlag.  —  Führt  man  dabei  die  Platin- 
stivilen  in  gleicher  Höhe  allmählich  in  die  Flamme,  so  leitet  die  Flamme 
schon  in  den  über  dem  eigentlichen  Flammeukegel  befindlichen  Lull- 
>chichten,  in  denen  die  Streifen  zu  glühen  begiuneu*).  Dicht  unter  der 
Spitze  des  Flammenkegels  erreicht  die  Leitung  ihr  Maximum.  —  Ebenso 
findet  eine  Leituug  statt,  wenn  mau  in  den  inneren  Raum  der  Flamme 


')  Buff,  Ann.  d.  Ohem.  u.  Thurm.  90,  p.  277  ,  1**4*.  —  *)  Baff,  Ann 
Che»»,  u.  Pharm.  80.  p.  l,  1S.M*. 
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einer  Berzeliu  s-  Lampe  von  unten  zwei  Platindrähte  einführt,  so  dass 
ne3mm  vom  Saume  der  Flamme  entfernt  sind,  -und  auch,  wenn  man 
hierbei  den  Luftzug  von  unteu  hemmt,  indem  man  die  Drähte  durch 
einen  in  das  Zugrohr  der  Lampe  eingesetzten  Kork  hindurchsteckt,  wo 
dann  der  innere  Raum  der  Flamme  mit  Weingeistdampf  erfüllt  ist.  Je 
hfisser  die  Flammen  sind,  desto  besser  leiten  sie,  so  die  B  u  n  s  e  n '  sehen 
Gasflammen,  namentlich  wenn  sie  mit  Sauerstoff,  statt  mit  Luft,  gespeist 
werden.  Besonders  gut  leiten  Bungen 'sehe  Gasflammen,  in  welche  man 
ein  Kalisalz  gebracht  hat;  der  Reihe  nach  schlechter  leiten  die  Flammen 
bei  Einbringung  von  Kali,  Fluorkalium,  Salpeter-  und  kohlensaurem  Kali, 
dann  von  schwefelsaurem,  phosphorsaurem  Kali,  endlich  noch  schlechter 
bei  Einbringung  der  flüchtigeren  Ualoidsalze,  Chlor-,  Brom-  und  Jod- 
kalium.  Aehnlich  verhalten  sich  die  Natriumsalze  l). 

Flammen  von  Chlorstroutium ,  Chlorkupfer  und  borsäurehaltigem 
Weingeist  leiten  nach  Matteucci*)  schlechter  [nach  Becquerel3)  bes- 
ser], Joddampf  und  Quecksilberdampf  haltende  Flammen  besser,  Was- 
ser und  Schwefeldampf  haltende  schlechter  als  Flammen  von  reinem 
Weingeist. 

Hittorf*)  brachte  auch  bei  diesen  Versuchen  in  die  Axe  einer  unter 
tinem  Zugrohre  brennenden,  bis  zur  Höhe  des  inneren  blauen  Kegels 
mit  einem  Schornstein  umgebenen  Flamme  eines  isolirten  Bunsen'- 
^chen  Brenners  zwei  Oesen  von  l/b  mm  dickem  Platindraht  in  einem 
Abstand  von  45mm  vertical  über  einander,  verband  die  Oesen  mit  den 
Polen  von  20  Elementen  einer  Chromsäuresäule  und  führte  eine  Zweig- 
leitung zum  Galvanometer.  War  die  obere  Oese  negativ,  waren  beide 
Oesen  aber  leer,  so  zeigte  z.  B.  das  Galvanometer  einen  Ausschlag  von 
1";  wurde  in  die  untere  Oese  eine  Perle  von  kohlensaurem  Kali  gebracht, 
daw  die  ganze  Hamme  gefärbt  war,  von  180  bis  215°.  —  Der  Wider- 
stand der  Flamme  nimmt  mit  der  Grösse  der  hineingebrachten  Perle  ab; 
«tets  ist  er  indess  sehr  bedeutend  (1500  bis  3000  Siemens' sehe  Ein- 
heiten). 

Weitere  quantitative  Versuche  über  diese  Leitungsfähigkeit  der  1228 
Hamme  sind  von  Hoppe*)  angestellt  worden. 

Zwei  gleiche  Platindrähte  von  0,241  mm  Durchmesser  wurden  in 
derselben  Horizontalebene  in  die  Flamme  gesenkt  und  ihr  Abstand  durch 
'in  Fernrohr  mit  Ocularmikrometer  bestimmt.  Mittelst  eines  Commu- 
Utors  wurde  der  Strom  einer  Säule  von  3  bis  4  Bungen' sehen  Ele- 
menten durch  die  Flamme  und  ein  auf  absolutes  Maass  graduirtes  Gal- 
vanometer geleitet.    Die  Drähte  waren  so  gestellt,  dass  der  Ausschlag 


l)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  136,  p.230,  1869*.  —  2)  Matteucci,  Phil.  Mag. 
[*]  8,  p.  400,  1854*.  —  8)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  39, 
P-  3i9,  1853*.  42,  p.  409,  1854*.  —  4)  Hittorf,  Pogg.  Auu.  Jubelbd.  p.  437, 
JS74».  _  6)  Hoppe,  Wied.  Ann.  2,  p.  83,  1877*. 
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bei  Umkehrung  des  Comniutators  unverändert  blieb,  also  keine  elektri* 
sehe  Erregung  in  der  Flamme  selbst  vorhanden  war. 

So  ist  am  Argandbrenner  im  unteren  Theile  des  äusseren  Ran- 
des der  Flamme,  wo  die  Drähte  rothglühen,  der  auf  1  mm  des  Abstau- 
des  der  Elektroden  berechnete  Widerstand  in  Quecksilbereinheiten 
w  =  139632  . 105  Q.-E.,  und  beim  Herunterschrauben,  wo  die  Drähte  im 
oberen  Flammenkegel  weissglühen,  w  =  33455  . 105  Q.-E.  In  der  Bun- 
s e  n' sehen  Flamme  ist  dicht  um  den  inneren  dunklen  Kegel  an  der 
heissesten  Stelle  tc=  1156.10*  Q.-E.,  20  mm  über  dem  inneren  dunklen 
Kegel  1274.10',  und  bei  halber  Oeffnung  in  der  Mitte  zwischen  Gipfel 
der  Flamme  und  Spitze  des  inneren  Kegels  tr  —  6860. 103  S.-E.  Die 
Flammen  leiten  also  au  der  heisseren  Stelle  liesser. 

Als  Mittel  der  Werthe  10— 3  w  an  der  heissesten  und  kältesten  Stelle 
von  Wasserstoffflammen,  bez.  mit  eingeführten  Salzen  ergeben  sich  die 
folgenden  Zahlen : 

H  volle  Fl.  Hmittl.Fl.  II  kleine  Fl.  Argandfl.gr.    klein  Stearin 

20  291        37  130       50  611  509  015     86  544  2227 

H  +  K      H  +  Ba     H  +  Na   H  +  Sr    H  +  LiCl    H  +T1  H  +  CuCL 
910,8         1458         1502      22955        23  539       9463     19  544 

Bei  Anwendung  von  3  und  4  Bunscn'schen  Elementen  werden  bei 
Elimination  der  störenden  secundären  Ströme  nahezu  gleiche  Resultate 
gefunden,  so  dass  auch  hier  das  Ohm1  sehe  Gesetz  gilt. 

1229  Die  über  der  Flamme  aufsteigenden,  sich  abkühlenden  Gase  leiten 
ebenfalls  die  Elektricität ,  und  zwar  noch  bei  der  gewöhnlichen  Tempe- 
ratur, abweichend  von  der  Luft.  So  ist  lange  bekannt,  dass,  wenn  Gas- 
brenner in  einem  Zimmer  brennen,  welche  irgend  wie  elektrisirt  sind, 
sich  bald  die  ganze  Zimmerluft  ladet. 

Bringt  man  in  einen  isolirten,  mit  Elektricität  geladenen,  unten 
offenen  Blechcylinder  oben  ein  isolirtcs,  mit  dem  Elektrometer  verbun- 
denes Drahtnetz,  und  brennen  im  Zimmer  Gasflammen,  so  ladet  sich  das 
Elektrometer  allmählich  mit  der  Elektricität  des  Bleehcylinders,  indem 
jedenfalls  durch  denselben  die  Flammengase  aufsteigen  (In  der  That 
enthalten  dieselben  condensirte  Wassertheilchen,  welche  als  geladene  Lei- 
ter wirken  können.) 

1230  Die  L<  itim^fähigkeit  dieser  Gase  unter  verschiedenen  Bedingungen 
ist  von  Gic.se'-'J  ausführlich  untersucht  worden. 

Ein  isolirter  Bunscn'scher  Brenner  (2?),  Fig.  302,  ist  durch  den 
Boden  eines  auf  ( ilasfüssen  stehenden,  30,5  cm  weiten  kupfernen  Gehiu- 


)  Giese,  Wied.  Ann.  17,  p.  529,  1882V  —  2)  Giese,  Wied.  Ann.  17, 


Digitized  by  Google 


Leitungsfahigkeit.  873 

m(G)  geführt,  welches  durch  Aufsetzen  von  Blechtrommeln  aa  von  12  cm 
Höhe  eine  beliebige  Höhe  erhalten  und  oben  durch  Ringe  (7))  mit  Draht- 
eaie  (von  1,45,  1,13  und  0,30  Maschenweite)  geschlossen  werden  kann. 
Auf  den  obersten  Aufsatz  des  Gehäuses  kann  auf  Glasfüssen  isolirt  ein 
Fig.  302.  Blechring  (J)  gesetzt  werden,  in  wel- 

chen ebenfalls  die  Drahtgazeringe  pas- 
sen. Bei  einzelnen  Versuchen  werden 
letztere  auch  durch  einen  isolirten  Draht 
(/')  ersetzt,  welcher  mit  einem  Quadraut- 
elektrometer  verbunden  ist. 

War  das  Gehäuse  (ohne  zugehörigen 
Drahtgazering  D)  durch  Verbindung  mit 
dem  einen  Pol  einer  andererseits  abgelei- 
teten Leclanche-Säule  positiv  oder 
negativ  elektrisirt,  so  zeigte  das  mit 
dem  Blech  J  verbundene  Elektrometer 


die  umgekehrte  Ladung  ( —  209  und 


-f  222). 

Wurde  der  Drahtgazedeckel  D  auf  das  Gehäuse  gelegt,  die  Lampe 
positiv  oder  negativ  geladen,  so  erschien  auch  der  über  dem  Gazedeckel 
befindliche  Draht  J'  positiv  oder  negativ.  Der  Drahtgazedeckel  D  nimmt 
also  nicht  alle  von  den  Verbrennungsgasen  mitgeführte  Elektricität  auf.  — 
Wurde  das  Gehäuse  und  der  Drahtgazedeckel  geladen,  der  Brenner  ab- 
gleitet, so  zeigte  der  Draht  schwach  die  Elektricität  des  Deckels.  War* 
ler  Brenner  hierbei  isolirt,  so  war  diese  Ladung  bedeutend.  Demnach 
wird  im  ersten  Falle  ein  Theil  der  Elektricität  des  Deckels  durch  die 
Wrbrennungsgase  und  den  abgeleiteten  Brenner,  ein  anderer  durch  den 
iufrteigenden  Gasstrom;  im  zweiten  die  Elektricität  nur  durch  letzteren 
•^»geleitet.  Dasselbe  ergiebt  sich  bei  Anwendung  eines  Drahtgazedeckels 
statt  des  Drahtes. 

Diese  Versuche  beweisen  wiederum  die  Leitungsfahigkeit  der  Flam- 
in engase. 

Für  die  messenden  Versuche  wurde  der  Theil  des  Apparates,  zu  1231 
welchem  die  Verbrennungsgase  die  Elektricität  führten,  mit  einem  Elek- 
trometer und  durch  einen  sehr  grossen  Widerstand  (Lcydener  Flaschen 
von  sehr  gut  leitendem  Glase  von  89  .  108  S.-E.,  dem  2,28  und  5,(i  12  fachen 
Widerstande),  mit  einem  Punkt  P  eines  Rheostaten  verbunden,  durch 
welchen  der  Strom  von  zwei  Dan ielT sehen  Elementen  geleitet  wurde. 
Der  Rheostat  war  am  einen  Ende  Q  zur  Erde  abgeleitet.  Stellt  man  ihn 
so  ein,  dass  das  Elektrometer  auf  Null  steht,  so  ist  die  Stärke  des  dem 
betreffenden  Apparatentheüe  zu-  und  von  ihm  fortfliessenden  Elektricitäts- 
stromes  proportional  der  Länge  PQ.  —  Der  zu  ladende  Theil  des  Appa- 
rates wurde  mit  dem  einen  Pol  einer  anderseits  abgeleiteten  Säule  von 
30  kleinen  U förmigen  Leclanche-Elementen  verbunden. 
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Hierbei  bestätigten  sich  die  Resultate  der  Versuche.  Zugleich  er- 
gab sich,  wie  vorauszusehen,  dass  ein  feinmaschiger  Deckel  J  mehr  Elek- 
tricität  aufnimmt,  als  ein  grobmaschiger,  ebenso  mehrere  über  einander 
gelegte  Deckel  J  mehr  als  einer.  —  Dasselbe  gilt  von  den  Deckeln  1> 
am  Gehäuse  Cr;  bei  grosser  Zahl  und  Feinheit  derselben  wird  die  Aus- 
Strömung  durch  die  Flamme  vermindert.  Wird  dann  noch  der  isolirte 
Deckel  J  aufgelegt,  so  wird  die  Elektricitätsaufnahme  durch  D  und  G 
gesteigert.  Dies  rührt  nicht  allein  von  der  grösseren  Berührungs- 
fläche, sondern  von  der  Stauung  der  elektrischen  Gase  an  den  fein- 
maschigen Deckeln  D  her,  wodurch  sie  mit  ihrer  Elektricität  länger  unter 
dem  Deckel  verweilen  und  zugleich  ihre  Ausbreitung  nach  der  Seite  be- 
fördert wird,  sie  in  der  längeren  Zeit  ihres  Verweilens  mehr  abgekühlt 
werden  und  sich  ihre  Leitungsfähigkeit  vermindert,  Dass  eine  solche 
Ausbreitung  wirklich  stattfindet,  lässt  sich  nachweisen,  wenn  man  die 
Deckel  aus  zwei  Theüen,  einem  mittleren  und  einem  peripherischen  zu- 
sammensetzt. 

Trifft  ferner  ein  unelektrischer  Gasstrom  über  einem  elektrisirten 
Deckel  noch  einen  zweiten  unelektrischen  J,  so  breitet  er  sich  unter  dem- 
selben noch  mehr  aus  und  kann  in  Folge  dessen  von  letzterem ,  welcher 
durch  Influenz  elektrisirt  ist,  mehr  Elektricität  erhalten,  als  von  ersterem. 
Hierbei  wirkt  noch  mit,  dass  die  Gase,  an  der  Oberfläche  des  zweiten 
Deckels  kälter  sind  und  schlechter  leiten,  was  namentlich  bei  weit- 
maschigen Deckeln  hervortritt,  wo  sie  sich  weniger  ausbreiten.  In 
Folge  dessen  können  die  Gase  über  J  entgegengesetzt  geladen  sein 
wie  über  D,  wie  man  durch  einen  dritten  Drahtdeckel  über  J  constatiren 
kaun.  Je  höher  J  über  D  liegt  ,  desto  mehr  verschwindet  der  Eintiues 
von  D. 

Aehnlich  wie  an  den  Drahtgitteru  verhalten  sich  die  unelektrischeo 
Flaminengasc  beim  Vorbeiströmen  an  einer  schrägen  Platte  P,  welcher 
von  unten  eine  zweite  parallele  isolirte  und  elektrisirte  Platte  P$  ge- 
nähert ist.  Die  Ladung  der  Gase  ist  der  von  P0  entgegengesetzt, 
namentlich  stark  bei  grösseren  Abständen ;  bei  kleineren  kann  sie  gleich- 
namig sein. 

1232  Wird  das  ganze  Gehäuse  des  §.  1230  beschriebenen  Apparates  mit 
oder  ohne  Deckel  D  verschieden  stark,  z.  B.  durch  10  und  30  Elemente 
geladen,  der  Brenner  abgeleitet,  so  ist  die  Intensität  des  Elektricitätj*- 
stromes  für  die  grösseren  elektromotorischen  Kräfte  (wie  auch  bei  d»*n 
Flammenströnien  s.  w.  u.)  kleiner,  als  der  Proportionalität  mit  K  ein- 
spricht. Dasselbe  ergiebt  sich ,  wenn  der  Brenner  geladen,  das  Gehau« 
abgeleitet  ist. 

Die  durch  ein  Anemometer  gemessene  Geschwindigkeit  der  Strömung 
der  Verbron uungsgase  ändert  sich  beim  Durchleiten  des  Stromes  im 
einen  oder  anderen  Sinne  nicht;  so  dass  hierin  nicht  der  Grund  der  Er- 
^«cheinung  liegen  kann. 
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Bei  weiteren  Versuchen  wurde  auf  das  abgeleitete  Gehäuse  G  ein  1233 
tloppelter  Drahtdeckel  Dx  D*,  von  denen  Di  mit  G  verbunden,  D2  isolirt 
war,  gelegt,  und  ein  zweites  etwas  weiteres,  dasselbe  oben  umfassendes 
Gehäuse  öj  isolirt  hinaufgesetzt,  welches  unten  noch  einen  Drahtdeckel 
Dj,  oben  zwei  von  einander  isolirte  Drahtdeckel  D4,  Db  bei  isolir- 
tem  Brenner  trug.  Wurde  sodann  D5  im  einen  oder  anderen  Sinne  ge- 
laden und  Z)4  mit  dem  Elektrometer  verbunden,  so  nahm  die  Intensität 
des  in  diesem  Kreise  nachzuweisenden  Stromes  auf  weniger  als  V3  ab, 
wenn  D7  geladen  wurde,  statt  isolirt  zu  bleiben.  Dasselbe  ergab  sich, 
als  G  und  Dt  geladen,  2),  abgeleitet  wurde.  Der  Strom  im  unteren 
>ystem  zwischen  D%  und  Di  vermindert  also  die  Intensität  des  Stromes 
im  oberen,  gleichviel,  welches  seine  Richtung  ist.  Die  Verminderung 
rührt  also  nicht  etwa  von  einer  gesteigerten  Ladung  der  Gase  her.  Frei- 
lich werden  die  Gase  durch  die  Ströme  zwischen  Dx  und  Bt  ein  wenig 
«■itlioii  ausgebreitet;  indess  lässt  sich  bei  Anwendung  durchbrochener 
Deckel  mit  Einsatzdeckelchen,  oder  bei  Anwendung  zweier  Deckel  statt 
Oj  nachweisen,  dass  diese  Wirkung  nicht  die  ganze  Verminderung  ver- 
ursacht 

Nach  Giese  soll  also  der  Durchgang  eines  Stromes  durch  die  Ver- 
brennungsgase ihre  Leitungstätigkeit  dauernd  vermindern  und  zwar 
steigend  mit  der  Stromintensität.  Die  Stromintensitäten  müssen  dem- 
nach bei  grösseren  elektromotorischen  Kräften  kleiner  ausfallen,  als  der 
Proportionalität  entspräche. 

Auch  wenn  man  durch  die  Flamme  selbst  einen  Strom  leitet,  z.  B.  1234 
larch  zwei  auf  beiden  Seiten  derselben  aufgestellte  Bleche,  zeigt  sich 
eine  Verminderung  der  Leitungsfähigkeit  der  aufsteigenden  Gase. 

Leitet  man  durch  den  unteren  Theil  einer  Flamme  quer  hindurch 
einen  Strom ,  so  nimmt  auch  die  Leitungsfähigkeit  ihres  oberen  Theiles, 
z.  B.  zwischen  zwei  kleinen  Platinblechen  in  horizontaler  Richtung  ab, 
aiag  der  obere  Strom  in  derselben  Ebene  verlaufen,  wie  der  untere,  oder 
»Im  kreuzen. 

Schon  bei  Strömen,  welche  quer  durch  die  Flamme  geleitet  werden, 
»ächst  dem  entsprechend  die  Intensität  I  nicht  proportional  der  elektro- 
motorischen Kraft  E,  sondern  langsamer.  So  ändert  sich  z.  B.  bei  An- 
wendung von  1  und  10  Lecl  an  che  -Elementen  E  im  Verhält  niss  von 
1:8,02  uud  I  nur  von  1  :  1,70. 

In  gewissen  Fällen  treten  Abweichungen  von  den  erwähnten  Resul-  1235 
taten  ein;  so  z.  B.  wenn  der  obere  Deckel  J  des  einfachen  Apparates  ge- 
laden und  die  Elektricität  des  unteren  D  bei  isolirtcin  Brenner  gemessen 
wird.  Dann  ist  die  Abweichung  vom  Ohm' sehen  Gesetz  im  positiven 
*inne,  d.  h.  die  Leitungstätigkeit  steigt  mit  der  Ladung  (durch  10  und 
->M  Demente).  Dasselbe  geschieht  beim  Doppelapparat,  ebenfalls  für 
kleinere  elektromotorische  Kräfte  E,  wenn  der  oberste  Draht  A  ge- 
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laden,  D4  mit  dem  Elektrometer  verbunden  ist  und  alle  übrigen  Theile. 
ausser  dem  isolirten  Brenner,  abgeleitet  sind.  Für  grössere  Werthe  von 
E  zeigen  sich  die  früheren  (negativen)  Abweichungen.  Wird  das  doppelte 
Drahtnetz  des  unteren  Apparaten  entfernt,  so  treten,  wie  beim  einfachen 
Apparat,  nur  positive  Abweichungen  ein. 

Möglicherweise  ist  die  Ursache  eine  Verminderung  des  Uebergangt»- 
widerstandes  zwischen  dem  Gase  und  Metall,  welche  die  Verminderung 
des  Leitungsvermögens  des  Gases  selbst  durch  den  Durchgang  de* 
Stromes  überwiegt. 

Bei  der  Complicirtheit  der  Erscheinungen  in  der  Flamme  und  bei  der 
Berührung  der  Gase  mit  Drahtnetzen,  an  denen  sich  die  Stärke  und 
Richtung  ihrer  Strömung  ändert  und  dem  entsprechend  die  ElektricitäU- 
abgabe  u.  s.  f.,  dürfte  eine  Erklärung  der  vorliegenden  Versuche  im  Ein- 
zelnen sehr  schwierig  sein 

1236  Senkt  man  in  eine  Flamme  an  verschiedenen,  nicht  symmetrisch  ge- 
legenen Stellen  zwei  Leiter,  von  denen  der  eine  mit  der  Erde,  der  andere 
mit  einem  Elektroskop  verbunden  ist,  so  ladet  sich  das  letztere.  Ver- 
bindet man  die  Leiter  mit  einem  Galvanometer,  so  zeigt  dasselbe  einen 
Strom,  den  „Flammenstrom",  an.  Als  einer  der  Leiter  kann  dabei 
der  Brenner,  bez.  die  Lampe  dienen,  aus  denen  die  Flamme  heraus- 
brennt. 

Diese  elektrische  Ladung  und  Strombildung  kann  von  drei  Ursachen 
herrühren: 

1)  Indem  der  eine  der  Leiter  glüht,  der  andere  nicht,  wobei  event. 
nach  Elster  und  Geitel  an  ersterem  die  Flammengase  (positiv)  elek- 
trisch werden,  und  ihre  Elektricität  durch  Convention  auf  den  anderen 
Leiter  übertragen  können; 

2)  Indem  die  Zusammensetzung  der  sich  stets  erneuernden  Gase 
der  Flamme  an  beiden  Leitern  verschieden  ist,  und  in  Folge  dessen 
durch  die  erhitzten  gut  leitenden  Flammen  gase  ein  Strom  entsteht,  wel- 
cher auch  noc  h  durch  die  verschiedene  Temperatur  der  Leiter  beeinflusst 
sein  kann ; 

3)  Indem  event.  durch  den  Verbrennungsprocess  selbst  in  der 
Flamme  Elektricität  erregt  wird. 

Diese  verschiedenen  Ursachen  sind  schwer  aus  einander  zu  halten, 
da  ihre  Wirkungen  vereint  auftreten.  Wir  wollen  die  durch  die  erst»1 
Erregung  in  der  Flamme  erzeugten  Ströme  der  Kürze  halber  als  ther- 
mische Erregungen  und  Ströme,  die  durch  die  zweite  als  Con- 
tactströine9)  bezeichnen. 


!)  In  Betreff  der  Theorie  von  Giese,  bei  welcher  er  auch  in  der  Luf»  eine 
Art  Elektrolyse  durch  den  hindurchgehenden  Strom  annimmt,  welche  die  Eigen 
»chatten  derselben  für  längere  Zeit  abändert,  ebenso  in  Bezug  auf  die  mathe- 
matische Behandlung  und  die  Bestimmung  der  Glaswiderstande  verweisen  wir 
die  Originalabhandlung.  —  *)  Nach  Braun  (Pogg.  Ann.  154,  p.  481,  1875*), 
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b.  Thermische   Erregungen   in   der  Flamme.    Ziemlich  1237 
rpin  thermischen  Ursprungs  sind  die  elektrischen  Erregungen  in  der 
Hamme  bei  folgenden  Versuchen. 

Senkt  man  zwei  gleiche  Drähte  in  zwei  gleich  heisse  und  chemisch 
deich  beschaffene  Stellen  der  Flamme,  wobei  kein  Strom  entsteht,  und 
bewirkt,  dass  der  eine  derselben  heisser  wird,  indem  man  ihn  dünner 
nimmt,  als  den  anderen,  so  entsteht  ein  Strom  vom  heissen  zum  kälteren 
Draht  durch  die  zwischen  ihnen  befindliche  Flammenschicht.  Dies  ent- 
'priche  dem  Verhalten  der  Gase,  indem  das  an  dem  heisseren  Draht 
vorbeistreifende  Gas  sich  positiv,  der  Draht  also  negativ  ladet. 

Dasselbe  geschieht  nach  Buff1),  wenn  man  zwei  auf  horizontalen  1238 
liUsplatten  befestigte  Platindrähte  aufbiegt  und  so  an  die  Flamme  bringt, 
lA3«  sie  sich  dem  Flammenkegel  von  aussen  anschliessen.  Sind  beide  ausser 
•ler  Flamme,  oder  beide  in  ihrem  blauen  Saume,  so  entsteht  zwischen 
ihnen  ein  Strom  vom  heisseren  zum  kälteren.  Eine  ähnliche  Erscheinung 
zeigt  sich,  wenn  man  zwei  Platindrahtspiralen  an  zwei  entsprechenden 
Punkten  in  die  Flamme  einseukt,  wo  wegen  ihrer  gleichen  Temperatur 
machen  ihnen  kein  Strom  entsteht.  Erhitzt  man  den  einen  der  Drähte 
durch  eine  Löthrohrflamme  bis  zum  Weissglühen,  so  entsteht  ein  Strom 
Ton  dem  erhitzten  zum  nicht  erhitzten  Draht  durch  die  Flamme.  Hier- 
bei könnten  indess  auch  die  Gase  der  Löthrohrflamme  elektromotorisch 
wirken. 

Würde  man  die  Temperatur  der  Drähte  dadurch  abändern,  dass 
man  den  einen  z.  B.  in  den  Raum  ausser  der  Flamme,  den  anderen  in 
dieselbe  brächte,  so  träten  die  Contactströme  zu  den  thermischen  Strö- 
men hinzu. 

c.  Contactströme.  Dass  nebon  den  thermischen  Strömen  auch  1239 
üe  oben  mit  dem  Namen  Contactströme  bezeichneten  Ströme  auftreten, 

zeigt  der  folgende  Versuch. 

Senkt  man  von  unten  in  den  inneren  dunkeln  Theil  der  Flamme 
einen  Draht  ,  und  nähert  der  Flamme  von  aussen  einen  zweiten  Draht, 
•o  entsteht  ein  Strom  von  innen  nach  aussen  durch  die  Flamme.  Wird 
der  äussere  Draht  selbst  in  den  Saum  der  Flamme  eingeschoben  und 
dadurch  zum  Glühen  erhitzt,  so  bleibt  die  Richtung  des  Stromes  un- 
verändert; der  zwischen  den  verschieden  heissen  Drähten  entstehende 
thermische  Strom  wird  also  von  dem  Contactstrom  überwogen. 
Krst  wenn  der  äussere  Draht  in  den  leuchtenden  Theil  der  Flamme 
eintritt,  kehrt  sich  die  Richtung  zu  Gunsten  des  thermischen  Stro- 
mes um. 


indem  der  früher  gebrauchte  Name  „Flammenströme"  für  die  gesammten  Ströme 
m  der  Flamme  gebraucht  wird. 
»)  Buff,  1.  c. 
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1240  Ein  Analogon  für  diese  Erscheinungen  bietet  folgender  Versuch  von 
B  u  f  f  (1.  c.)  dar.  Man  schiebt  in  das  Innere  einer  an  ein  Glasrohr  ge- 
blasenen Glaskugel  einen  Platindraht  ein,  welcher  nirgends  das  Glas  be- 
rührt, erhitzt  die  Kugel  in  einer  Weingeistflamme  und  nähert  ihr  von 
aussen  einen  zweiten  Draht.  Sowie  der  letztere  glüht,  ladet  sich  ein  mit 
dem  inneren  Draht  verbundenes  Elektroskop  positiv,  so  dass  also  ein 
Strom  positiver  Elektricität  vom  heissen  zum  kalten  Draht  durch  das 
Glas  geht.  Füllt  man  aber  die  Glaskugel  mit  Weingeist,  stellt  sie  mit 
dem  Ende  ihres  Glasrohres  in  Weingeist,  erhitzt  die  Kugel  in  der  Wein- 
geistflamme, und  nähert  nun  einen  Draht  von  aussen,  so  entsteht  ein 
Strom  von  dem  inneren,  Weingeist  haltenden  Raum  der  Kugel  zu  dem 
äusseren  Draht,  welcher  sich  somit  positiv  ladet,  selbst  wenn  er  stärker 
erhitzt  ist,  als  der  in  der  Kugel  befindliche. 

Zum  Theil  kann  durch  diese  Resultate  ein  älterer  Versuch  von 
Becquerel1)  eine  Erklärung  finden.  Er  umgab  ein  Glasrohr  mit  einer 
Platinspirale  und  senkte  in  dasselbe  einen  Platindraht.  Beim  Erhitzen 
in  einer  Weingeistlampe  erwies  sich  der  Draht  in  dem  Rohre  bei  Ab- 
leitung der  Platinspirale  an  einem  Condensator  positiv  elektrisch.  Auch 
hier  kann  die  mit  Weingeistdampf  umgebene  Spirale  gegen  den  iin  Inne- 
ren des  Rohres  mit  Luft  umgebenen  Platindraht  elektromotorisch  wir- 
ken. Indess  können  dabei  auch  noch  die  verschiedenen  Temperaturen 
der  Spirale  und  des  Drahtes  von  Einfluss  sein. 

1241  Aehnliche  Versuche  hat  auch  G  a  u  g  a  i  n  ')  angestellt. 

Bringt  man  in  zwei  15  bis  20  cm  lange,  unten  geschlossene  Glas- 
röhren Platindrähte,  von  denen  der  eine  zur  Erde  abgeleitet,  der  andere 
mit  einem  Elektroskop  verbunden  ist,  füllt  in  die  eine  Röhre  eine  kleine 
Meuge  Weingeist  ,  und  berührt  oder  nähert  auch  nur  in  eiuer  Flamme 
die  unteren  Glaskuppen  der  Röhren  einander,  so  erhält  man  am  Elektro- 
skop eine  Ladung,  welche  anzeigt,  dass  der  im  lufthaltigen  Rohre  befind- 
liche Draht  sich  mit  positiver  Elektricität,  der  in  dem  mit  Weingeist- 
dampf  erfüllten  Rohre  mit  negativer  geladen  hat.  Man  kann  die  Glas- 
röhren auch  erst  nach  dem  Auslöschen  der  Lampe  au  einander  bringen.  — 
Sind  beide  Röhren  mit  Weingeistdampf  erfüllt,  so  erhält  man,  wenn  beide 
gleich  heiss  sind,  keine  Ladung  des  Elektroskopes.  Wendet  man  statt 
der  Luft  Sauerstoff,  statt  des  Weingeistdampfes  Aetherdampf,  Stickstoff, 
Kohlensäure,  Wasserstoff,  Wasserdampf  an,  und  Drähte  von  Gold,  Silber. 
Kupfer,  Eisen,  so  giebt  der  in  Sauerstoff  befindliche  Draht  dem  Elek- 
troskop eine  positive  Ladung. 

Enthält  das  eine  Rohr  sauerstoffhaltige  Gase,  das  andere  Luft,  so 
zeigt  der  Draht  im  ersten  negative  Elektricität,  wenn  das  Gas  wenig, 


l)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  23,  p.  149,  1823*  —  *)  Gau- 
gain,  Compt.  rend.  37,  p.  83,  584,  653,  1853*. 
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*twa  1  i»o  Sauerstoff  enthält,  bei  grösserem  Sauerstoffgebalt  desselben 
dwjegen  positive  Elektricität. 

Diese  Combinationen  stellen  demnach,  wie  es  scheint,  wirkliche  Gas- 
Zemente  dar,  in  welchen  die  Erregerplatten  mit  den  betreffenden  hete- 
rogenen Oasen  beladen  sind  und  als  Zwischenleiter  das  erhitzte  Glas, 
oder  auch  noch  die  zwischen  den  Glasröhren  befindliche  heisse  Luft  der 
Hamme  dient. 

Enthalten  beide  Röhren  Luft,  die  eine  einen  Platindraht,  die  andere 
inen  Eisendraht,  so  ladet  sich  letzterer  negativ;  bei  Wiederholung  des 
Versuches  nimmt  die  Grösse  der  Ladung  ab,  wenn  beide  Röhren  offen 
<in<L  Ist  indess  das  den  Eisendraht  enthaltende  Rohr  unten  und  oben 
geschlossen,  so  kann  man  den  Versuch  beliebig  oft  mit  gleichem  Erfolg 
wiederholen.  Vermuthlich  nimmt  hierbei  der  Eisendraht  der  ihn  um- 
übenden  Luft  bei  dem  ersten  Erhitzen  den  Sauerstoff,  so  dass  die  Zu- 
sammensetzung der  Gase  in  beiden  Röhren  dadurch  verschieden  wird. 
Bringt  man  beide  Drähte  in  dasselbe  Glasrohr  und  erhitzt  sie  darin, 
-o  erhält  man  keinen  Strom ,  da  jetzt  beide  von  gleichem  Gase  um- 
zeben  sind. 

Ganz  ähnliche  elektromotorische  Erregungen,  hervorgebracht  zum  1242 
Theil  durch  die  thermische  Wirkung,  zum  Theil  durch  die  Verschieden- 
st der  Zusammensetzung  des  die  Flamme  bildenden  Gases  und  des 
Brennmaterials  an  den  ausserdem  verschieden  heissen  Elektroden,  treten 
'in,  wenn  man  in  einzelne  Theile  der  Flamme,  welche  verschieden  hoch 
uWrdem  Niveau  des  Brennmaterials  liegen,  oder  in  einen  Theil  der  Flamme 
und  d:is  Brennmaterial  selbst  Drähte  einsenkt,  den  einen  oder  den  ande- 
rn derselben  ableitet,  und  den  nicht  abgeleiteten  Draht  mit  dem  Elek- 
'roskop  verbindet. 

Wenn  man  demgemäss  l)  eine  kupferne  Schale,  in  welcher  Alkohol 
^nnt,  mit  einem  Elektroskop  verbindet,  so  wird  dasselbe  positiv  ge- 
'vien.  Ein  in  die  Hamme  gesenkter  Metallstreif  fuhrt  dagegen  dem  Elek- 
troskop negative  Elektricität  zu.  Dieselben  Resultate  liefert  ein  bren- 
:>nder  Papierstreifen. 

llankel*)  hat  die  verschiedenen,  diese  elektromotorische  Erregung  1243 
U-dülgenden  Ursachen  in  einer  Weingeistflamme  näher  untersucht.  Ein 
'Q  dm  Weingeist  einer  isolirten  Weingeistlampe  eingesenkter  Draht 
*urde  mit  einem  II ankeT sehen  Elektroskop  verbunden,  und  die  Elek- 
tricität der  Flamme  durch  Bleche  abgeleitet,  welche  in  verschiedener 
H<)he  in  dieselbe  eingesenkt  wurden. 

Legt  man  ein  Platinblech  unmittelbar  auf  den  Docht  einer  nicht 


l)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Vhy».  27,  p.  14,  1824*;  Pogg.  Ann. 
2,  p.  202*.  —  a)  Hankel,  Pogg.  Ann.  8t,  p.  213,  18f>0*;  Abhandl.  d.  König), 
^chi.  Oesellneb.  d.  Wüwenscb.  7,  p.  1,  1859*;  Pogg.  Ann.  108,  p.  146,  1859*. 
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brennenden  Weiugeistlampe,  so  ladet  sich  der  in  der  Lampe  befindlich«' 
Draht,  sei  er  von  Platin,  Gold,  Silber  u.  s.  f.,  negativ.  Seine  Ladung 
sei  a.   So  ergab  sich: 

a.  Tlatin  |  Platin  .  .  .       0,07  a.  Platiu  |  Eisen  ....  —  0,60 

a.  Platin  |  Gold  ....  —  0,37  «.  Platin  |  Aluminium  —  1,25 

a.  Platin  |  Silber  ...  —  0,32  a.  Platin  |  Zink  —  1,4 

a.  Platin  j  Kupfer  .  .  —  0,45 

Hebt  man  das  Blech  mitten  in  der  Flamme  in  die  Höhe,  so  subtrahirt 
sich  von  der  eben  erwähnten  Spannung  a  die  elektrische  Erregung  c  des 
Bleches  in  der  Flamme,  welche  eine  Bewegung  der  positiven  Elektricitüt 
von  dem  heissen  Blech  zur  Lampe,  durch  die  Flamme  von  oben  nach 
unten  bedingt.  Die  jetzt  eintretende  Ladung  b  des  Drahtes  nimmt  mit 
dem  Heben  des  Bleches  ab  und  kann  auch  den  umgekehrten  Werth  an- 
nehmen. Bei  weiterer  Entfernung  von  dem  Docht  tritt  die  Erregung  c 
wieder  zurück,  und  die  elektrische  Ladung  nähert  sich  mehr  der  beim 
Auflegen  des  Bleches  auf  den  Docht  erhaltenen.  Durch  Beobachtung  der 
Werthe  «  und  b  kann  man  den  Werth  c  =  a  —  b  berechnen.  Der  Werth 
c,  welcher  nur  von  der  Einwirkung  der  heissen  Flamme  auf  das  Platin- 
bloch  herrührt,  muss  bei  Anwendung  verchiedener  Drähte  zur  Ableitung 
der  Elektricität  des  Alkohols  in  der  Lampe  derselbe  bleiben.  Er  war 
bei  Drähten  von  Gold,  Silber,  Kupfer,  Eisen,  Aluminium  1,62  bifc  1,71*. 
Nur  bei  Platin  und  Zink  war  er  1,40  und  1,31. 

Wurden  dagegen  verschiedene  Metallbleche  an  Stelle  des  Platio- 
bleches  in  die  Flamme  gebracht,  so  war: 

c.  Gold  0,67  c.  oxydirtes  Eisen  .  .  .  0,97 

r.  Platin  1,06  c.  oxydirtes  Kupfer  .  .  0,98 

c.  Palladium  .  .  .  0,82  c.  Coaks  0,9 

c.  Silber  0,90 

Bei  gleicher  Temperatur  des  in  der  Flamme  befindlichen  Körpern 
hat  seine  Gestalt  und  Masse  keinen  Einfluss  auf  die  elektromotorische 
Erregung  durch  dieselbe. 

Mit  der  Grösse  der  Flamme  wächst  die  in  ihr  erzeugte  Elektricitäts- 
nienge,  ebenso  mit  der  Lebhaftigkeit  der  Verbrennung,  z.  B.  bei  neuen 
und  alten  Dochten  oder  wenn  dieselbe  durch  Schrägstellung  des  oberen 
Blechen,  künstlicher  Einführung  von  Luft  u.  s.  f.  gesteigert  wird. 

I42M  Int  der  Körper  in  der  Flamme  durch  künstliche  Mittel  auf  constanter 
Temperatur  erhalten,  wie  z.  B.  ein  mit  Eiswasscr  gefüllter  Platintiegel, 
so  ändern  sich  die  elektrischen  Erregungen  in  verschiedenen  Stellungen 
doHHelben  in  der  Flamme  nicht,  da  nun  die  Erregung  c  verschwindet. 
Letzteres  zeigt  sich  nach  Hankel  auch,  wenn  man  zwei  aus  isolirteu 
GofäHBon  ausfliessende  und  mit  Elektroskopen  verbundene  Wasserstrahlen 
in  verschiedener  Höhe  durch  die  Flamme  hindurchleitet. 


Digitized  by  Google 


Vertheilung  der  Spannung  in  verticaler  Richtung.  881 


Aus  demselben  Grunde  bemerkte  Becquerel  zwischen  einem  in 
riner  Weingeistlampe  glühenden  Platintiegel  und  dem  durch  Eis  ab- 
kühlten Weingeist  der  Lampe  einen  von  oben  nach  unten  durch  die 
Flamme  gehenden  Strom ,  welcher  bei  Füllen  des  Tiegels  mit  Eis  ver- 
chwand,  da  vermuthlich  die  nun  zurückbleibende  Erregung  a  zu  klein 
war,  um  bei  den  von  ihn  angewandten  Methoden  beobachtet  zu  wer- 
den'). 

Wendet  man  mit  Wasser  gefüllte  I  förmige  Röhren  mit  capillarer 

(kffnang  als  Elektroden  an,  so  ist  die  neben  der  Flamme  in  der  heissen 
Luft  befindliche  positiv  gegen  die  in  der  Flamme  2). 

Ganz  ähnliche  Versuche,  wie  Hankel  für  die  Weingeistflamme,  hat  1245 
Kollert3)  für  einen  Bungen' sehen  Brenner  ausgeführt,  auf  welchen 
Kahren  von  verschiedenem  Metall  resp.  Kohle  aufgesetzt  wurden.  In  der 
Hamme  befand  sich  eine  Platindrahtspirale.  Dabei  ergab  sich  die  elek- 
tromotorische Kraft  z.  B.  bei  50  bis  100mm  Höhe  der  Spirale,  als  ab- 
hobelnd die  Spirale  oder  der  Brenner  mit  einem  Hankel' sehen  Elek- 
trometer verbunden  und  der  andere  Theil  jedesmal  abgeleitet  wurde: 

Fe        Sn        Pt        C        Cu        Pb  Zn 
50  mm    1,70      1,50     1,39      1,36     1,27      1,17  0,72 
100  mm    1,39     1,09       —       0,97     0,90     0,86  0,35 

Wr  Strom  geht  von  der  heissen  Platinspirale  abwärts  zum  Brenner. 

Nach  einiger  Zeit  des  Brennens  verschiebt  sich  die  Stellung  von 
'  u,  Fe,  Zu  zuerst  etwas  nach  der  positiven  Seite,  wohl  iu  Folge  der 
Krrärmung,  dann  werden  sie  in  Folge  der  Oxydation  negativer. 

Die  Differenz  der  Beobachtungen  bei  50  und  100  mm  Höhe  ist  im 
-Mittel  0,36;  die  Spirale  wird  also  in  den  tieferen  Theilen  der  Flamme 
l^itiv  gegen  eine  Spirale  in  den  höher  gelegenen  Theilen. 

Auch  eine  aus  einer  abgeleiteten  Messingöffnung4)  brennende  Wasser-  124<) 
t  oflflamme  ertheilt  einer  *ie  umgebenden  Platindrahtspirale  oder  einem 
W  ihr  befindlichen  Platiubleche  <s)  positive  Elektrieität,  welche  wächst, 
^üd  dasselbe  der  Spitze  der  Flamme  genähert  wird.  Beim  Einsenken 
i:i  die  Flamme  nimmt  die  Erregung  ab  und  kehrt  sich  etwa  auf  der 
Hälfte  der  Höhe  um. 

Verbindet  man  zwei  in  die  Flamrae  an  nicht  einander  correspon-  1247 
Brenden  Stellen  eingesenkte  Drähte,  oder  einen  in  der  Flamme  befindlichen 
und  einen  in  den  Weingeist  der  Lampe  eingesenkten  Draht  mit  einem 
''alvanometer  mit  langem  Draht  (Hankel  benutzte  ein  Spiegelgalvanometer 

')  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy».  [3]  42,  p.  412,  1854*.  — 
•)  EUter  und  Geitel,  Wied.  Ann.  16,  p.  203,  1882*.  —  3)  Kollert,  Wied. 
Ar>n  21,  p.  244,  1884*.  —  4)  Pouillet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  35,  p.  410, 
H27*;  Pogg.  Ann.  11,  p.  426*.  —  *)  Hankel,  Pogf?.  Ann.  108,  p.  225,  1850*. 
Wied  ein  an  n,  BlektriciUt.  IV.  5ß 
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mit  Doppelnadel  und  einem  Multiplicator  von  9960  Windungen),  so  erhält 
man  darin  Ströme,  welche  vollständig  den  im  vorigen  Paragraphen 
angegebenen  elektroskopischen  Erscheinungen  entsprechen.  Dieselben 
köunen  also  hierbei  durch  die  Flamme  von  dem  oberhalb  befindlichen 
heileren  Draht  zum  unterhalb  liegenden  kälteren  oder  in  der  Lampe 
befindlichen  oder  auch  umgekehrt  tliessen  l). 

Beim  Einsenken  von  PlatinSpiralen  in  eine  Löthrohrflamme  erhielt 
Grovc2)  Ströme,  die  von  der  der  Oeffnung  des  Löthrohres  näheren, 
weniger  heisseu  zu  der  entfernteren,  weissglühendeu  Spirale  liefen,  also 
den  von  Hankel  beobachteten  Spannungen  entgegengerichtet  waren. 
Waren  die  Drähte  gleich  weit  von  der  Oeffnung,  so  war  der  heissere 
Draht  positiv.    Hier  überwog  also  der  thermische  Strom. 

Dasselbe  tritt  bei  folgendem  Versuch  ein. 

Brennt  eine  Gasflamme  aus  einem  glühenden  Platinrohr,  so  ist  sie 
überall  positiv,  gleichviel,  welche  Elektroden  man  in  sie  hinein-  »der  an 
sie  heranbringt.  Die  Elektricitätserregung  durch  den  Contact  des  Gases 
mit  dem  glühenden  Platinbrenner  ist  demnach  so  bedeutend,  dass  sie 
durch  die  Erregungen  an  den  eingesenkten  Elektroden  nicht  compensirt 
wird  3). 

1248  Auch  wenn  man  aus  einem  isolirten,  mit  dem  Goldblatt  des  Elek- 
trometers G  verbundenen  Bunsen'schen  Brenner  B  eine  Flamme  her- 
ausbreunen  läs.st,  und  sich  hierbei  der  heisse  Brennerrand  entgegengesetzt 
wie  die  Flammengase  F  ladet,  nehmen  letztere  als,  wenn  auch  schlechte 
Leiter  ihre  Elektricität  mit  sich  fort  und  der  Brenner  erhält  allmählich 
das  Maximuni  seiner  Ladung,  welche  den  elektromotorischen  Kräften 
F\B  -f  B\G  plus  der  Influenz  seitens  der  Luftelektricität  entspricht4», 
Diese  Werthe  sind  z.  B.,  wenn  der  Brenner  besteht  aus: 

Zn  Pb  C  Cu  Pt  Fe  Sn 

1,12        1,63        1,69        1,73        1,86        2,11  2,20 

Die  Differenzen  derselben  stimmen,  wie  vorauszusehen,  im  All- 
gemeinen mit  den  Differenzen  der  mit  den  gleichen  Brennern  und  einem 
stets  in  gleicher  Höhe  in  die  Flamme  eingesenkten  Platindraht  erhalte- 
neu überein. 

1249  In  der  Querrichtung  der  Flamme  zeigen  sich  ganz  analoge  Erschei- 
nungen, wie  in  der  Längsrichtung,  da  auch  hier  die  Temperatur  und  die 
Zusammensetzung  der  Flammengase  variirt. 

Schiebt  man  zwei  bis  auf  ihr  Ende  mit  Glasröhrchen  bedeckte  Platin- 
stäbchen in  derselben  Höhe  in  die  Gasflamme  eines  wohl  isolirten  Buu- 
scir. sehen  Brenners  von  4  inm  Weite  mit  Platiublechöffuung  ein,  so  wächst 


>)  Hankel,  J.  c.  —  2)  Grove,  Phil.  Mag.  [4j  7,  p.  47,  1854*.  —  »)  El- 
ster u.  (i  eitel,  Wied.  Ann.  19,  p.  612,  1SH3*.  —  «)  Kollert,  1.  c. 
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bri grosser  Entfernung  derselben  von  einander  die  elektromotorische  Krad, 
ia&  zwar  namentlich  (von  12  auf  192),  wenn  die  eine  Elektrode  in  die 
hr-iwe  Luftschicht  neben  der  Flamme  gebracht  wird.  Letztere  Elektrode 
:?t  dabei  positiv  J). 

Um  die  Vertheilung  der  Spannung  im  Querschnitt  einer  Bimsen'-  1250 
-cheo  Gasflamme  zu  bestimmen,  schiebt  Kollert*)  einen  horizontalen 
Pktindraht  bis  zur  Axe  der  Flamme  vor,  zieht  ihn  dann  allmählich  um 
)r  1  mm  zurück  und  misst  jedesmal  die  Spannung  gegen  den  Brenner. 
Aus  der  Differenz  folgt,  dass  im  Allgemeinen  in  den  verschiedenen  Quer- 
ohnitten  der  Flamme  zwei  Maxima  der  Spannung  vorhanden  sind ,  das 
riiie  an  dem  röthlichen  Saume  des  blauen  inneren  Kegel«,  das  andere 
in  dem  röthlichen  Saume  der  äussersten  sichtbaren  Flammengrenze,  also 
in  den  Orten  der  Temperaturmaxima.  Ueber  den  Spitzen  der  Kegel 
'od?t  sich  nur  noch  ein  einziges  Maxiraum.  —  Aehnlich  verhält  sich 
eine  Weingeistflamme. 

Bei  einer  leuchtenden,  aus  einem  Rundbrenner  heraus  brennenden 
Gasflamme  existirt  ein  mit  der  Grenze  des  leuchtenden  Theiles  zusammen- 
tuendes Hauptroaximum  und  ein  kleineres  an  der  Grenze  des  kaum  sicht- 
Haren  Mantels,  ein  schwaches  auch  an  der  Grenze  des  im  Inneren  der 
Flamme  sichtbaren,  von  dem  Brenner  aufsteigenden  dunkeln  Kernes. 

Bringt  man  zwei  Platindrähte  in  verschiedener  Höhe  und  in  nicht  1251 
einander  entsprechende  Schichten  in  die  Flamme  3),  so  treten  je  nach  der 
Temperatur  und  Zusammensetzung  derselben  verschiedene  Verhältnisse 
io.  So  ist  bei  einer  Weingeistflamme ,  wenn  die  obere  Elektrode  nahe 
der  Spitze  die  ganze  Flamme  durchzieht,  die  untere  ihrer  Basis  nur  ge- 
lähert  oder  bis  zur  Mitte  in  sie  hineingeschoben  wird,  letztere  zuneh- 
mend positiv;  wird  sie  bis  ganz  an  die  audere  Seite  der  Flamme  gescho- 
k-n,  so  verschwindet  die  Elektricität.  Wird  bei  letzterer  Lage  die  obere 
Elektrode  allmählich  aus  der  Flamme  herausgezogen,  so  ist  sie  im  Gegen- 
teil zunehmend  positiv. 

Aehnlich  verhält  sich  eine  Gasflamme4).  Bei  Einsenken  einer  un- 
tren Elektrode  von  Platin,  einer  oberen  von  verschiedenen  Metallen,  so 
■tai  erstere  bis  zur  Mitte  der  Flamme,  letztere  durch  sie  hindurch  bis 
zu  ihrer  entfernteren  Seite  hindurchging,  ergaben  sich  folgende  elektro- 
motorische Kräfte: 

Au,Pt,Ag       Fe       Cu       AI       Na  Mg 
150  170      200     300      320  500 

Terra  die  elektromotorische  Kraft  des  Daniell1  sehen  Elementes  D 
-=  100  ist. 

»)  Elster  u.  Oeitel,  Wied.  Ann.  16,  p.197,  1882*.  —  a)  Kollert,  Wied. 
Anu.  21,  p.251,  1884*  —  8)  Elster  und  Geitel,  Wied.  Ann.  16,  p.  199,  711, 
mi*.  —  *)  Elster  und  Geitel,  1.  c. ,  siehe  auch  eine  Polemik  zwischen 
Kliter  und  Geitel,  Wied.  Ann.  22,  p.  123,  1884  und  Kollert,  ibid.  p.  456'. 

56* 
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Wir::  xz'-rr»  C-k-r>:-*  nn'  Losung  von  Chlorcalciuni,  Chlor- 
id.::«i.-r  r.1:  W^^er  ~-rarrrr   sc  s»nk  die  elektromotorische  Kraft. 

V-r£-i  T-fr^.-L-..— irra«a  P  tani<s  die  untere  Elektrode  der  Basis 
r^Li-rr:  ^- i  L-   :':rrs       d*r:  so  waren  die  elektromotori- 

Kri~e: 

E^-^-  Le •-:-*„  '  •  t-L  S'.cat^.  S-Lrir  us  Magnesium  Schwefelkohlenstoff 


1-.  ;-:  v  I-       r.'.  20  bis  30       85  bis  100 

ü>2  A^.i^r  :~r-  :i-=rx.:*.:i-=  :  d-r  C-rktricitätserregungen  beim  Con* 
tac?  d-r  F.irrT:;ü«:  v i-iss^a  hereingebrachten  glühenden  Kör- 
t-m  sci-n  h.l  :!i  Eis:  er  i  Gelte!1»  auch  die  Flammengase  bei 
•irf  L^riiin^^r  d-tn.  ic  iLzes  bvim  Yerbrennungsprocess  ab- 

rr--:' .i^i-^-en.  lesret: .  F  Ar*  ike  lohen  positiv  laden,  während 

l-rT^re  c-rr^'iT  w~ri-n_    Uirrii:  >«;-l"-e  es  nach  ihnen  beruhen,  dass 
«rii      .  r*rr  e.  i  •*  h  *  :-r  B  s  n.  s  e  n "  scher  Brenner  beim  Heraus- 

hr-nceE.  der  Flache  rCrzso  :«:*i~iv  ~..*det.  wie  ein  der  Flamme  von  oben 
>>ier  von  der  5ei~e  j-  ^  üt-r.^  Flati-clrch..  l>ie  negative  Elektricität  der 
I'*r-ikr!.'.hcn  ?oLI  h:-rr  mit  dem  aufsteigenden  Luft&trome  zur  Erde  ah- 
g*rl-:.:ct  Wrri-;Q.  die  positive  der  Venacfcbarten  heissen,  leitenden  Gast 
-:.:ri  -üf  die  Elek*.rod-n  üLertr;»*en.  <  Ist  der  Brenner  glühend,  so  ladet 
er  sich  in  Folge  de--  Contactc-s  mit  dum  beiden  Gase  negativ,  letzteres 
po?i*iv  S.  O.f 

Diese  Erregung  wird  durch  Einstreuen  von  Eisenpulver,  Einbringen 
von  Kochsalz  in  die  F-imme  gesteigert,  indess  nur  wenn  letzteres  auf 
der  d~r  gen'ihrrten  Elektrode  zugekehrten  Seite  der  Flamme  geschieht, 
da  die  hei— e  geladene  Luit  die  glühenden  Fartikelchen  berühren  muss 

Bei  Anwendung  von  Wein ceisttianimen  zeigt  sich  dasselbe,  nur  mus* 
event.  die  Eiektricitätserregung  beim  Contact  des  Metalles  der  Lampt- 
mit  dem  Weingeist  berücksichtigt  werden. 

1253  Da«  auch  vi  -ILkommen  nicht  leuchtende  Flammen  sich  positiv  laden, 
glauben  Elfter  und  Geitel  sl  auf  die  nicht  sichtbare  Existenz  glühen- 
der fester  Thei lohen,  resp.  auf  den  t  ontact  der  heissen  Luft  mit  glühen- 
den Gasen  >.  hie  ben  zu  können,  wonach  die  freilich  noch  besonders  zu 
erweisende  Hypothese  aufgestellt  wird,  dass  Gase  nicht  nur  im  Contact 
mit  glühenden  festen  und  flüssigen,  sondern  auch  mit  glühenden  gas- 
förmigen Körpern  sich  positiv  laden. 

Jedenfalls  bedarf  es  weiterer  Studien  in  diesem  Gebiete. 

1254  Die  erwähnten  Erscheinungen  können  auch  noch  complicirend  zu 
den  thermischen  Erregungeu  der  Flamme  durch  den  Contact  der  Flam- 
mengase  mit  glühenden  Elektroden  hinzutreten. 

>)  Eliter  und  Geitel.  Wied.  Ann.  19.  p.  612,  1883*.  —  *)  Elster  an-i 
Geitel,  1.  c. 
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Ein  Beispiel  hierfür  liefert  der  folgende  Versuch.  Bringt  man  eine  kleine 
abgeleitete  und  eine  grosse,  mit  dem  Elektrometer  verbundene  Elektrode 
iü  die  Flamme,  so  kann  nach  Elster  und  Geitel  erstere  die  negative 
Llektricität  der  sie  treffenden  glühenden  Partikelchen  nicht  vollständig 
ableiten;  in  Folge  dessen  können  sie  beim  Auftreflen  auf  die  grössere 
hlektrode  letztere  noch  negativ  laden.  Bei  umgekehrter  Verbindung 
kann  die  Ableitung  vollkommen  sein,  so  dass  nun  die  kleinere  Elektrode 
überwiegend  von  den  positiv  geladenen  Flammengasen  getroffen  wird 
und  somit  positiv  erscheint.  So  erscheint  nach  Henrici1)  ein  dünner 
weißsglühender  Draht  gegen  einen  dicken  rothglühenden  positiv  geladen. 

Deshalb  zeigen  auch  Elektroden  in  der  Flamme  selbst  bei  grossen 
Temperaturdifferenzen  keine  bedeutende  Potentialdifferenz.  Wird  auch  bei 
Ableitung  der  glühenden  Elektrode  die  andere  positiv,  so  wird  sie  doch 
durch  den  Contact  mit  den  negativen  glühenden  Theilchen  in  der  Flamme 
wieder  grösstenteils  entladen.  Befindet  sie  sich  aber  in  der  umgeben- 
en heiseen  Luft,  so  kann  dies  nicht  eintreten. 

An  diese  Versuche  schliesst  sich  eine  Anzahl  bereits  alter  Versuche,  1255 
ms  denen  man  auf  eine  Eigenelektricität  der  Flamme  geschlossen  hat. 

Lässt  man  eine  Wasserstoffflamme  zwischeu  zwei  entgegengesetzt 
^ktrisirteu  Kugeln  brennen,  so  wird  sie  zur  negativen  hingezogen3). 
Pouillet  schloss  hieraus,  dasB  der  Wasserstoff  beim  Verbrennen  an 
«•ine  Umgebung  negative,  der  sich  mit  ihm  verbindende  Sauerstoff  positive 
Klektricität  abgebe,  was  aber  nicht  durch  den  Versuch  bewiesen  ist. 
Rammen  von  Alkohol,  Aether,  Wachs,  Oelen,  Fetten,  Leuchtgas  geben 
üeselben  Resultate.  Die  Flammen  von  Kohlenoxyd  und  Schwefel,  Dämpfe 
*i>n  Phosphorsäure,  schweflichter  und  Benzoesäure  gehen  zur  positiven 
Kugel;  russende  Flammen  setzen  den  Russ  an  der  negativen  Kugel  ab3). 

Werden  einer  isolirten  Glasflamme  von  beiden  Seiten  zwei  ent- 
gegengesetzt geladene  Condensatorplatten  genähert,  so  wenden  sich  zwei 
^pitaen  nach  oben  und  unten  zur  negativen  Platte,  und  eine  mittlere 
Ausbauchung  zur  positiven.  —  Ist  die  Flamme  nicht  isolirt,  so  biegt 
*e  sich,  wenn  sie  klein  ist,  nur  mit  zwei  Spitzen  zur  negativen  Platte; 
'onst  ist  das  Phänomen  dasselbe,  wie  vorher4). 

Sehr  gut  eignet  sich  für  diese  Versuche  die  Influenzmaschine,  ohne 
Benutzung  von  Condensatoren  und  Leydener  Flaschen.  Ein  Inductorium 
i*t  wegen  der  alternirenden  Ladungen  nicht  zweckmässig  zu  verwenden. 

Man  kann  nach  Herwig3)  auch  zeigen,  namentlich  wenn  mau  einer  1256 
i.'anz  kleinen  Flamme  von  oben  einen  verticalen  positiven  oder  negativen 


*)  Henrici,  Pogg.  Ann.  79,  p.  476,  1850*.  —  J)  Brande,  Phil.  Tran«. 
1*14,  p.  T;  Gilb.  Ann.  52,  p.  375*.  —  8)  Reitlinger  und  Krau«,  Wien.  Ber. 
46  [2]  p.  367,  1863'.  —  «)  Neyreneuf,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy«.  [5]  2, 
P  473.  1874*.  —  5)  Herwig,  Wied.  Auu.  !,  p.  516',  1877*.  Vergleiche  auch 
N'eyreneuf,  Compt.  rend  76,  p.  1000,  1351,  1873,  78,  p.  950,  1875*. 
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Draht  nähert,  dass  namentlich  die  oberen  und  äusseren  Theile  der  Flamme 
von  dem  negativen  Conductor,  die  inneren  Flammentheile  dagegen  von 
einem  positiven  Conductor  angezogen  werden. 

Unter  dem  negativen  Drahte,  resp.  einer  negativen  Kugel  wird  die 
Flamme  niedergedrückt 

In  ähnlicher  Weise  hat  Neyreneuf*)  beobachtet,  das«  wenn 
eine  Flamme  aus  einem  Metallbrenner  herausbrennt,  sie  sich  verlängert 
oder  verkürzt,  je  nachdem  der  Brenner  positiv  oder  negativ  elektrisirt 
wird. 

1257  Analoge  Versuche  hat  Holtz3)  angestellt,  indem  er  au  dem  einen 
Conductor  der  Influenzmaschine  einen  Metallbrenner  befestigte,  den  an- 
deren ableitete.  Bei  kleineren  Flammen  bemerkt  man  bei  positiver  Elek- 
trisirung  eine  Verjüngung,  bei  negativer  eine  Verdickung,  wobei  im  ersten 
Falle  die  Flamme  etwas  schwächer,  im  zweiten  Falle  kaum  schwächer 
leuchtet  und  russt.  Dabei  flackern  die  Flammen  bei  einer  gewissen  Stärke 
der  Ladung  und  zeigen  rhythmische  Bewegungen.  Bei  starker  Elektri- 
sirung  biegen  sich  die  leuchtenden  Theile  einer  aus  einem  negativen 
Brenner  kommenden  Flamme  zum  Brenner  abwärts;  aus  einem  positiven 
nicht. 

Wird  der  Flamme  aus  grösserer  Entfernung  ein  abgeleiteter  Metall- 
stab genähert,  so  wird  sie  angezogen.  Bei  kleiner  Entfernung  wird  eine 
aus  einem  positiven  Brenner  herausbrennende  Flamme  in  der  unteren 
Hälfte  abgestossen,  in  der  oberen  angezogen,  so  dass  sich  um  den  Stab 
in  der  Mitte  der  Flammo  eine  Ausbuchtung  bildet,  von  der  von  oben 
her  eine  Spitze  zum  Stabe  geht.  Ganz  oben  legt  sich  die  Flamme  um 
den  Stab  herum. 

Eine  aus  einem  negativen  Brenner  hervortretende  Flamme  wird 
nur  an  der  Spitze  schwach  abgestossen.  Ist  sie  bei  starker  Elektrisirung 
des  Brenners  rückläufig,  so  wird  der  rückgängige  Theil  abgestossen, 
der  vorwärts  gehende  schwach  angezogen. 

Stellt  man  in  die  mittlere  Oeffuung  eines  Rundbrenners  ein  cylin- 
drisches  Blech,  welches  über  die  Flamme  hinausragt,  so  weicht  die  Flamme 
bei  der  Elektrisirung  nach  der  Seite.  Ist  der  Brenner  positiv,  so  kehrt 
sie  nur  an  der  Spitze  zu  dem  Blechcylinder  zurück;  ist  er  negativ,  so 
wendet  sie  sich  schon  auf  halber  Höhe  wieder  demselben  zu  und  theilt 
sich  dann  in  zwei  Hälften.  Ohne  den  Blechcylinder  wendet  sich  die 
Flamme  im  letzteren  Falle  in  den  Brenner  hinein4). 


*)  Neyreneuf,  I.e.  —  2)  Neyreneuf,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [ä]  2. 
p.  499,  1874*,  8,  p.  511,  1876*.  Werden  hierbei  in  dem  Metallrohre,  durch  wel- 
ches das  Gas  hindurchgeht,  zwei  8pitzen  angebracht,  welche  mit  den  Polen 
eines  Inductoriums  verbunden  sind ,  so  erhält  die  Flamme  Erweiterungen  und 
Einschnürungen  in  Folge  der  diruptiven  Entladungen,  welche  nicht  bis  zur 
Funkenbildung  zu  gehen  brauchen.  —  3)  Holtz,  Carl'*  Rep.  17,  p.  68,  1881'; 
Beibl.  5,  p.  367*.  —  *)  Siehe  auch  Neyreneuf,  1.  c. 
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Aehnliche  Erscheinungen  zeigen  sich,  wenn  man  auf  dem  Brenner 
oben  eine  kreisförmige  horizontale  Blechplatte  anbringt l). 

Diese  Erscheinungen  ergeben  sich  daraus,  dass  bei  grösserer  An-  1258 
caherung  an  den  elektrischen  Brenner  der  Stab  mehr  oder  weniger  stark 
mduenzirt  wird  und  die  entgegengesetzte  Elektricität  wie  der  Brenner 
annimmt.  Ist  er  bei  positivem  Brenner  negativ,  so  zieht  er  die  positiven 
Gase  der  Flamme  an ;  ist  er  bei  negativem  Brenner  nahe  demselben  stark 
positiv,  so  stösst  er  sie  ab.  In  weiterer  Entfernung  verschwindet  die  In- 
fluenz mehr  und  mehr  und  die  positiven  Gase  neigen  sich  zu  dem  durch 
ihre  eigene  Influenz  negativ  geladenen  Stabe  hin. 

Nähert  man  elektrisirte  Spitzen  einer  Leuchtgasflamme,  so  können  1259 
sich  die  Anziehungen  und  Abstossungen  mit  den  Wirkungen  des  von  ihnen 
ausgehenden  elektrischen  Windes  combiniren,  so  dass  sich  z.  B.  von  einer 
grossen  Flamme  einer  seitlich  von  aussen  genäherten  Spitze  die  blauen, 
heissesten  Theile  zuneigen,  die  oberen  Theile  fortgeblasen  werden. 

Auf  eine  Wasserstoffflamme  ist  nach  Neyren euf  eine  positive 
Spitze  ganz  wirkungslos,  die  negative  zieht  sie  an;  eine  Kohlenoxyd- 
damme  zeigt  ähnliche  Erscheinungen  wie  die  Leuchtgasflamme,  ebenso 
fioe  Alkohol-,  Schwefel-,  Kohlenstoff-  und  Terpentinflamme  mit  geringen 
Modificationen. 

• 

Die  Ursache  der  Erregung  der  Flammenströme  ist  verschieden  ge-  1260 
drutet  worden.  Matteucci*)  war  geneigt,  vorzüglich  dem  Wasser- 
iampf  in  der  Flamme  die  elektromotorische  Thätigkeit  zuzuschreiben; 
derselbe  soll  dabei  wie  ein  Elektrolyt  wirken.  Da  am  unteren  Ende  der 
Flamme  mehr  oxydirbare  Substanzen,  Wasserstoff  und  Kohlenstoff,  am 
"taren  Ende  mehr  Sauerstoff  vorhanden  ist,  so  sollte  hierdurch  eine 
•  lektromotorische  Erregung  zwischen  den  an  beiden  Stellen  eingesenkten 
I>rähten  statthaben,  und  der  Strom  durch  den  \Vrasserdampf  geleitet  wer- 
den.  Werden  die  beiden  Drähte  nach  dem  Auslöschen  der  Lampe  in 
Wasser  getaucht,  so  zeigt  der  zwischen  ihnen  auch  jetzt  noch  in  der- 
tlben  Richtung,  wie  in  der  Flamme,  entstehende  Strom,  von  dem 
uberhalb  in  dieselbe  eingesenkten  zu  dem  unterhalb  befindlichen  Draht, 
<lie  Polarisirung  der  Drähte  an.  —  Grove3)  glaubt  der  Mitwir- 
kung des  Wasserdampfes  nicht  zu  bedürfen,  sondern  meint,  da  in  Folge 
'W  allmählichen  Abnahme  der  oxydirbaren  Substanzen  der  Flamme 
i Wasserstoff  und  Kohlenstoff)  und  Zunahme  des  Sauerstoffs  von  unten 

')  Holtz,  I.e.  Siehe  ebendaselbst  Versuche  über  die  Anziehung  einer  Flamme 
lurch  die  negative  Elektrode  zwiHchen  zwei  entgegengesetzt  elektrisirteu  Hohl- 
■eheiben,  und  über  die  Abtttosaung  zweier  aus  gleichnamig  elektrisirten  Brennern 
brennenden  Flammen,  wo  bei  negativer  Elektrisirung  die  rückläufigen  oberen 
Theile  fich  anziehen.  Bei  ungleichnamigen  Brennern  mischen  sich  die  Flammen 
iJh.ht.  —  *)  Matteucci,  Ann.  de  Chiin.  et  de  Phys.  [4]  8,  p.  399.  1854*.  — 
Grove,  Phil.  Mag.  [4]  7,  p.  47,  8,  p.  403,  1854*. 
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nach  oben  der  chemische  Process  der  Verbrennung  in  der  Flamme  eine 
bestimmte  Richtung  erhalte,  so  müsse  schon  in  Folge  dieser  Ursachen 
ein  Strom  entstehen,  dessen  Intensität  zunehme,  wenn  man  entferntere 
Theile  der  Flamme  mit  einander  verbinde;  eine  Ansicht,  die  mit  unseren 
sonstigen  Erfahrungen  über  die  Stromesbildung  nicht  übereinstimmt  — 
Henrici1)  endlich  suchte  die  Ursache  der  elektromotorischen  Erregung 
in  der  Flamme  nur  iu  ihrer  Reibung  am  Metall.  —  Jedenfalls  wird  man 
indess,  wie  wir  es  im  Vorhergehenden  zu  thun  gesucht,  die  verschiede- 
nen Ursachen  der  elektrischen  Wirkung  der  Flamme  aus  einander  hal- 
ten müssen  ;  einmal  die  ungleiche  Zusammensetzung  der  Gase  der  Flamme 
an  verschiedenen  Orten ,  so  dass  beim  Einsenken  zweier  gleich  warmer 
Drähte  in  dieselben  sich  ein  förmliches  Gaselement  mit  der  Flamme  al» 
gasförmigem  Zwischenlciter  bildet;  dann  aber  auch  die  verschiedene 
Temperatur  der  Flamme  an  verschiedenen  Orten,  wodurch  die  Elektro- 
den verschieden  erhitzt  werden.  —  Anzunehmen  ist  jedenfalls,  dass  die 
durch  letztere  Ursache  entstehende  elektrische  Differenz  nicht  dem  Tem- 
peraturunterschiede allein  zuzuschreiben  ist  ,  sondern  dass  auch  durch 
die  ungleiche  Temperatur  der  Elektroden,  wie  auch  beim  Einsenken  vou 
ungleich  warmen  Metallen  iu  elektrolytische  Flüssigkeiten,  die  elektrisch- 
chemiHchen  Beziehungen  der  in  der  Flamme  befindlichen  Drähte  zu  den 
sie  umgebenden  Gasen ,  ebenso  auch  die  Dichtigkeit  der  auf  ihnen  con- 
densirteu  Gase  und  mithin  die  elektromotorischen  Kräfte  sich  äudern.  — 
Ausserdem  könnte  dann  noch  vielleicht  die  §.  1220  und  1252  erwähnte 
Reibung  der  Gase  au  glühenden  Körpern  in  oder  ausserhalb  der  Flamme 
ihre  Ladung  mit  positiver  Elektricität  verursachen. 

1261  d.  Unipolare  Leitung  der  Flamme.  Wir  schliessen  an  diese 
Beobachtungen  die  Untersuchung  der  unipolaren  Leitung  an,  welche 
die  Flamme  brennender  Körper  zeigt i). 

Sind  beide  Pole  einer  Säule  mit  Elektroskopcn  verbunden,  und  be- 
rührt mau  den  einen  oder  anderen  derselben  oder  beide  zugleich  mit  den 
Flammen  von  isolirten  Weingeistlampen,  so  behalten  die  Goldblättchen 
der  Elektroskopc  ihre  Divergenz.  Dagegen  werden  die  Elektricitäten 
derselben  völlig  abgeleitet,  wenn  die  Lampen  (von  Metall)  mit  dem  Erd- 
boden verbunden  sind.  Wird  der  eine  Pol  mit  der  abgeleiteten  Flamme 
berührt,  so  zeigt  das  Elektroskop  am  anderen  das  Maximum  der  Span- 
nung. 

Werden  die  Leitungsdrähte  beider  Pole  gemeinschaftlich  in  eine 
Flamme  gesenkt  und  ist  sie  isolirt,  so  behalten  beide  Elektroskope  fast 
ganz  ihre  Divergenz,  wie  wenn  die  Flamme  nicht  leitete.  Wird  dagegen 
die  Flamme  selbst  ableitend  mit  dem  Erdboden  verbunden,  so  wird  bei 
hinlänglicher  Oberfläche  der  Elektroden  das  Elektroskop  am  positiven 


*)  Henrici,  Pogg.  Ann.  79,  p.  476,  lH.r.o\  —  v)  Erman,  Oilb.  Ann.  11. 
,  1802;  22,  p.  14,  1806*. 
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Pol  völlig  entladen,  während  das  am  negativen  das  Maximum  der  Ladung 
zeigt.  Während  also  die  Weingeistflamme  der  positiven  Elektricität  freien 
Abfloss  gestattet,  bietet  sie  dem  Eintritt  der  negativen  einen  bedeuten- 
den Widerstand  -dar. 

Die  Flamme  des  Weingeistes  ist  also  positiv  unipolar. 

Die  Leuchtgasflamme,  die  Flammen  von  Aether,  von  Oelen,  Bern- 
stein, Kampher.  Harz,  Wachs,  Talg,  Wasserstoff  verhalten  sich  ebenso, 
die  Flamme  des  Phosphors  ist  dagegen  nach  Erman  negativ  uni- 
polar, die  des  Schwefels  leitet  gar  nicht. 

Als  indess  Hittorf1)  Schwefel  und  Phosphor  in  einem  eiserneu 
Tiegel  mit  einem  durch  eine  5  mm  weite  Oeffnung  durchbohrten  Deekel 
mittelst  einer  isolirten  Lampe  zum  Sieden  erhitzte,  die  Dämpfe  unter 
einem  Zugrohre  entzündete  und  die  Leitungsdrähte  (beim  Phosphor  von 
Eisen)  seiner  400  paarigen  Chromsäurebatterie  in  die  Flammen  ein- 
lenkte, blieb  die  Divergenz  der  mit  den  Leitungsdrähten  verbundenen 
t'oldblattelektroskope  ungeändert,  als  ein  Ableitungsdraht  zugleich  in 
die  Flamme  gesenkt  wurde.  Sowie  aber  durch  eine  Glasröhre  in  die  Axe 
der  Flamme  Luft  geblasen  wurde,  fielen  die  positiven  Goldblättchen  stark 
zusammen. 

An  die  in  die  Flamme  einer  Kerze  geseukten  Leitungsdrahte  setzen  12(>"2 
*ich  die  darin  umherschwimmendeu  Russ-  und  Kohletheilcheu  an,  und 
zwar  an  den  positiven  Draht ,  aus  welchem  sich  die  Elektricität  leichter 
in  der  Flamme  verbreitet,  in  fein  verzweigten  Dendriten,  welche  in  Folge 
de»  aufsteigenden  Luftzuges  hauptsächlich  nach  oben  hin  fortwachseu. 
Diese  Russdendriten  treten  am  negativen  Draht  weniger  hervor.  Sie  sind 
zuerst  von  Ritter2)  beobachtet  worden. 

Leitet  man  die  Flamme  einer  Weingei.stlampe  durch  einen  Platin-  1*2M 
draht  ab,  welcher  in  gleicher  Höhe  mit  den  Poldrähten  eines  Zinkkohleu- 
eiementes  in  dieselbe  eintaucht,  so  besitzen  die  letzteren  gegen  den  erste- 
ren  keine  elektrische  Differenz.  —  Denuoch  wird  der  positive  Poldraht 
tntladen.  Indess  ist  die  Entladung  nicht  ganz  vollständig  und  der  uega- 
tive  Draht  zeigt  nicht  das  volle  Maximum  der  Spannung.  Hei  der  Ein- 
behaltung eines  Galvanometers  in  den  Schliessungskreis  de«  Elementes 
Iwobachtet  mau  einen,  wenn  auch  .sehr  schwachen  Strom,  so  dass  die 
Hamme  also  ganz  wenig  leitet. 

Dass  die  Flamme  ein  wenig  die  negative  Elektricität  leitet,  zeigt; 
auch  folgender  Versuch  von  Andrews3):  Man  verbindet  den  positiven 
Pol  einer  Säule  mit  einem  Platindraht  «,  der  vermittelst  eines  Korkes  in 
eine  Glasröhre  voll  Weingeist  eingesenkt  ist,  in  welche  andererseits  gleich- 


en ittorf.  Pogg.  Ann.  136,  p.  233,  1869*.  Jubelband,  p.  435,  1874*.  — 
2i  Bitter,  Gilb.  Ann.  9,  p.  337,  1Ö01*.  —  *)  Andrew«,  Phil.  Mag.  9,  p.  17H, 
1*3«* ;  PogK.  Ann.  43,  p.  310'. 
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falls  durch  einen  Kork  ein  Platindraht  6  eingeführt  ist,  und  bringt  den 
Draht  6  sowie  den  negativen  Poldraht  der  Säule  in  eine  Hamme.  Bei 
Ableitung  der  letzteren  zur  Erde  steigt  der  Ausschlag  der  Goldblättchen 
des  mit  dem  positiven  Pol  verbundenen  Elektroskopes  und  sinkt  der  Aus- 
schlag der  Blättchen  des  Elektroskopes  am  negativen  Pol  der  Säule,  weil 
die  Ableitung  des  positiven  Poles  durch  den  schlecht  leitenden  Alkohol 
und  die  Flamme  geringer  ist.  als  die  Ableitung  des  direct  mit  der  Flamme 
verbundenen  negativen  Pols. 

1264  Leitet  man  die  Hamme,  in  welche  man  die  Poldrähte  einer  Säule 
eingesenkt  hat,  nicht  direct  ab,  sondern  durch  einen  in  den  Weingeist 
gesenkten  Draht,  in  welchen  vielleicht  noch  eine  Säule  eingefügt  ist,  die 
ihm  eine  gewisse  Ladung  ertheilt.  oder  bringt  man  die  Poldrähte  in  ver- 
schiedenen Höhen  oder  an  verschieden  heissen  Stellen  in  die  Flamme, 
so  addiren  sich  die  hierbei  auftretenden  elektrischen  Differenzen  unmittel- 
bar zu  der  Differeuz  zwischen  den  Poldrähten  vermöge  des  unipolaren 
Verhaltens  der  Flamme. 

Sind  die  Polflächen  in  der  Flamme  ungleich,  benutzt  man  z.B.  ver- 
schieden grosse  und  lange  Platinbleche  und  Drähte,  so  nimmt  mit  dem 
Wachsen  der  positiven  Polfläche  die  Ladung  derselben  auf  Null  ab ,  der 
negative  Pol  erhält  nach  und  nach  das  volle  Maximum  der  Ladung.  — 
Wird  die  negative  Polfläche  vergrössert,  so  vermehrt  sich  die  Spannung 
am  positiven  und  vermindert  sich  die  am  negativen  Pol l). 

1265  Schaltet  man  in  den  Schliessungskreis  einer  Säule,  deren  Poldrähte 
von  Platin  in  eine  Dunsen' sehe  Gasflamme  gesenkt  sind,  ein  empfind- 
liches Galvanometer  ein,  so  zeigt  letzteres  einen  Ausschlag,  der  unab- 
hängig ist  von  dem  Abstände  der  Elektroden,  so  lauge  die  negative  Elek- 
trode an  derselben  Stelle  bleibt  und  die  positive  Elektrode  überhaupt  in 
dem  heissen  Flammenkegel  verbleibt.  —  Verschiebt  man  dagegen  die 
negative  Elektrode,  so  wächst  der  Ausschlag  sehr  bedeutend,  wenn  sio 
in  die  heisseren  Stellen,  unmittelbar  über  dem  inneren  kalten  Kegel,  ge- 
langt. Dies  ist  wieder  ein  Beweis,  dass  der  Widerstand  für  den  Durch- 
gang der  Elektricität  fast  ausschliesslich  an  der  negativen  Elektrode  zu 
suchen  ist  und  gegen  denselben  der  Widerstand  der  Flamme  zwischen 
der  positiveu  und  negativen  Elektrode  fast  verschwindet 

1*266  Bringt  man  daher  auf  das  Ende  der  einen  oder  anderen  Elektrode 
von  Platin  eine  Perle  von  kohlensaurem  Kali ,  so  wird  hierdurch ,  wenn 
sie  sich  auf  der  negativen  Elektrode  befindet,  die  Flamme  sehr  viel 
leitender,  der  Strom  viel  intensiver,  als  wenn  sie  sich  auf  der  positi- 
ven Elektrode  befindet.  Da  im  ersteren  Falle  der  Widerstand  an  der 
negativen  Elektrode  wesentlich  verringert  ist,  tritt  jetzt  der  Widerstand 


')  Andrews,  1.  c.  Haukel,  1.  c. 
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der  Flammengaae  zwischen  den  Elektroden  mehr  hervor,  die  Strom- 
intensität nimmt  bei  Annäherung  der  positiven  Elektrode  an  die  nega- 
tive zu  »). 

Diente  z.  B.  bei  den  §.  1226  beschriebenen  Versuchen  die  obere  Platin- 
öse in  der  Flamme  als  negative  Elektrode  und  waren  beide  Oesen  leer, 
so  betrug  in  einem  speciellen  Falle  die  Ablenkung  am  Spiegelgalvanometer 
2.2  mm,  war  die  obere  Oese  mit  einer  Perle  von  kohlensaurem  Kali  ver- 
gehen und  diente  sie  als  positive  Elektrode,  so  blieb  dieselbe  fast  unge- 
ändert,  diente  die  Oese  als  negative  Elektrode,  so  betrug  sie  280  bis 
320mm.  Aehnliche  Resultate  ergaben  sich  bei  anderen  Versuchen,  so 
dass  der  Widerstand  an  der  negativen  Elektrode  etwa  300/2,2  bis  1 
=  135  mal  so  gross  sein  müsste,  als  der  der  übrigen  Flammenbahn. 

Wurden  die  Flammenstrahlen  zweier  isolirt  aufgestellter  Bunsen'- 
(>cher  Gebläselampen  an  ihrer  Basis  gegen  einander  geführt,  so  dass  sie 
oben  in  einem  Winkel  von  60°  divergirten,  und  in  beide  Platinösen  ge- 
bracht, so  blieb  der  Ausschlag  des  Galvanometers  so  gut  wie  gleich,  als 
nur  auf  die  negative,  oder  als  auf  beide  Oesen  eine  Perle  von  kohlen- 
saurem Kali  gebracht  wurde.  An  der  positiven  Elektrode  besteht  hier- 
nach kaum  ein  ähnlicher  Uebergangswiderstand  wie  an  der  negati- 
ven2). 

Entsprechend  vermindert  die  Vergrößerung  der  Polfläche  den  Wider-  1267 
stand  der  Flamme  namentlich  an  der  negativen  Elektrode.  So  erhielt 
Uankel  an  einem  empfindlichen  Spiegelgalvanometer  die  Ausschläge  34 
uad  294,  als  er  eine  Weingeistflamme  in  den  Schliessungskreis  eines 
B  an  seu' sehen  Elementes  einschaltete,  und  der  Strom  der  positiven  Elek- 
tricität  erst  von  der  grossen  zur  kleinen  Oberfläche  und  dann  umgekehrt 
floss J). 

Verbindet  man  die  Poldrähte  der  Säule  einerseits  mit  dem  Alkohol  1268 
der  Lampe  und  andererseits  mit  einem  in  der  Flamme  befindlichen  Lei- 
ter, während  die  Flamme  selbst  abgeleitet  ist,  so  treten  wiederum  die 
elektromotorischen  Erregungen  der  verschiedenen  Leiter  in  der  Flamme 
complicirend  zu  den  einfacheren  Erscheinungen  hinzu;  stets  jedoch  be- 
obachtet man,  mit  Rücksicht  auf  die  verschieden  grossen  Zuleitungs- 
flächen, einen  leichteren  Uebergang  der  positiven  Elektricität  in  die 
Hamme.  Die  Stellung  des  Leiters  in  der  Flamme  hat  auf  diesen  Ueber- 
gang keinen  Einfluss. 

Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  dass  ein  an  verschiedenen  Stellen  in  1269 
die  Flamme  gesenktes  Blech  die  Flamme  verschieden  gut  ableitet.  Dies 
zeigt  sich  in  folgenden  Versuchen.   Verbindet  man  den  einen  Pol  einer 


')  Hittorf,  1.  c.  —  *)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  43.f>,  1874*.  - 
!)  Andrew»,  Hanke!,  auch  Hittorf,  L  c. 
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Erregung  in  der  Flamme  erzeugte  elektromotorische  Kraft,  welche  sich 
zu  den  betrachteten  Erscheinungen  hinzufügt,  subtrahirt. 

Nach  diesen  Versuchen  erklärt  Hankel  die  unipolare  Leitung  der  1271 
Flamme  durch  einen  gewissen  „Uebergangs widerstand",  welchen  die  nega- 
tive Elektricität  mehr  als  die  positive  bei  ihrem  Eintreten  in  die  Flamme 
erleide.  Dieser  Uebergangswiderstand  würde  an  der  Eintrittsstelle  der 
Elektrici  täten  in  die  Flamme  auftreten,  da  z.  B.  in  dem  zuletzt  be- 
schriebenen Versuche  die  Entfernung  des  Ableitungsdrahtes  von  den  Pol- 
drähten der  Säule  ohne  Einfluss  ist.  In  Folge  dieses  Uebergangswider- 
standes  giebt,  wie  erwähnt,  eine  Säule,  deren  Elektroden  symmetrisch  in 
eine  Flamme  eintauchen,  einen  Strom  von  stärkerer  Intensität,  einen  viel 
grösseren  Ausschlag  an  einem  in  ihren  Schliessungskreis  eingefügten 
Galvanometer,  wenn  die  negative  Elektrode  eine  grosse,  die  positive 
eine  kleinere  Oberfläche  besitzt,  jene  z.  B.  ein  Platinblech,  diese  ein 
Platindraht  ist,  als  im  umgekehrten  Falle.  Mit  wachsender  elektromoto- 
rischer Kraft  der  Säule  würde  der  Widerstand  am  negativen  Pol  wach- 
sen müssen. 

Dieser  überwiegende  Uebergangswiderstand  für  die  negative  Eick-  # 
tricität  entspricht  dann  ganz  demjenigen  an  der  negativen  Elektrode 
eines  mit  verdünnten  Gasen  gefüllten  Entladungsrohres. 

Die  Unipolarität  der  Flamme  kann  nicht  von  einer  Polarisation  der  1272 
Elektroden  herrühren,  da  alternirende  von  einer  400  paarigen  Chromsäure- 
kette herrührende  Ströme  durch  die  Flamme  zu  einem  Galvanometer  ge- 
leitet, eine  ebenso  grosse  Ablenkung  geben,  wie  wenn  die  Ströme  in  glei- 
cher Richtung  fliessen  l). 

Auch  eine  mechanische  Bewegung  der  Flammengase  in  der  einen  1273 
oder  anderen  Richtung,  welche  etwa  die  leichtere  Fortführung  der  posi- 
tiven Elektricität  beim  Durchgange  eines  Stromes  bedingen  könnte,  lässt 
sich  nach  Braun2)  nicht  nachweisen.  Die  Verbreitung  von  Metall- 
dämpfen in  derselben  ändert  sich  dabei  nicht.  Auch  folgen  die  Flam- 
men, selbst  wenn  ein  Strom  von  7  Elementen  hindurchgeht,  nicht  der 
Einwirkung  eines  Magnetes. 

Braun3)  hat  untersucht,  ob  die  durch  den  Contact  der  Elektroden  1274 
mit  den  verschieden  zusammengesetzten  Gasschichten  der  Flamme  und 
letzterer  unter  einander  erregten  Ströme  mit  den  Erscheinungen  der  uni- 
polaren Elektricitätsleitung  zusammenhängen.  Die  Anordnung  der  Ver- 
suche war  dieselbe,  wie  bei  der  Untersuchung  der  Leitungsfähigkeit  ge- 
schmolzener Salze  (Bd.  I,  §.  560),  nur  war  an  Stelle  der  letzteren  eine 


l)  Hittorf,  I.e.  —  2)  Braun,  Wied.  Ann.  3,  p.  436,  1878*.  —  3)  Braun, 
Pogg.  Ann.  154,  p.  481,  1875*. 
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Flamme  eingefügt,  in  welche  zwei  horizontale  Platindrähte  von  40  bis 
50  mm  Länge  und  0,5  bis  0,8  mm  Dicke  ragten ,  deren  finden  zu  verti- 
cal  nach  unten  gekehrten,  stets  gleich  geformteu  Oesen  von  1,  2,6  und 
3,45  mm  Durchmesser  umgebogen  waren.  Die  Platindrähte  waren  an 
Holzklötzcheu  befestigt,  die  auf  Glasplatten  gekittet  waren ,  welche  sich 
wiederum  auf  einer  aus  Glasplatten  dargestellten  Parallelverschiebung 
vor-  und  rückwärts  bewegen  Hessen.  Durch  eine  Schraube  konnte  der 
Abstand  der  Oesen  genau  regulirt  werden. 

Wird  die  eine  der  Oesen  mit  einem  Salz  (K8 C03, Na2 SO«,  auch  ge- 
mischt mit  MnO..,  Na^PjO;  u.  s.  f.)  erfüllt,  so  geht  der  Flammenstroni 
durch  die  Flamme  nach  der  reinen  Oese  und  der  Contactstrom  überragt 
den  thermischen  Strom;  andere  Salze  (KNO3,  NaN03,  Sr(NOs)j)  liefern 
den  umgekehrten  Flammenstrom.  Dennoch  hat  ein  durch  die  Flamme 
hiudurchgeleiteter  Strom,  dessen  elektromotorische  Kraft  diejenige  des 
Flammenstromes  nicht  übersteigt,  stets  in  der  Richtung  gegen  den  Con- 
tactstrom und  meist  auch  gegen  den  gesammten  Flammenstrom  geringe- 
ren Widerstand,  als  in  umgekehrter  Richtung. 

Zwischen  einem  grösseren  Blech  und  einer  kleinen  Oese  fliesst  der 
Strom  vom  ersteren  zur  letzteren  durch  die  Flamme  (z.  B.  wenn  die- 
selbe Kaliumdampf  enthält);  entsprechend  dem  obigen  Satze  leitet  die 
Flamme  einen  äusseren  Strom  besser  von  der  Oese  zum  Blech. 

Dasselbe  ergiebt  sich,  wenn  eine  untere  Oese  mit  KjCOj  und  eine 
obere  reine  in  eine  Flamme  gebracht  wird,  so  dass  letztere  kälter  bleibt. 
Ks  entsteht  ein  Contactstrom  von  ersterer  zu  letzterer.  Wurde  die  reine 
Oese  in  sehr  heisse  Theile  der  Flamme  gehoben,  so  kehrte  sich  der 
Flammenstrom  um.  Stets  leitete  die  Flamme  einen  äusseren  Strom  in 
der  Richtung  gegen  den  Flammenstrom  am  besten.  Auch  bei  Erfüllung 
der  Oesen  mit  zwei  verschiedenen  Salzen  folgte  dasselbe  Resultat. 

Dass  der  Uebergangswiderstand  an  den  in  die  Flamme  gesenkten 
Klektroden  nicht  etwa  dem  Contactstrom  selbst  zuzuschreiben  ist,  folgt 
nach  Braun  I.e.  schon  daraus,  dass,  wenn  derselbe  beim  Einbringen  einer 
(.lose  mit  Na.iS04  durch  eine  elektromotorische  Kraft  von  —  0,2  Grove1- 
si-hen  Elementen  compensirt  wird,  doch  beim  Hinzufügen  von  9,9  Gro  ver- 
sehen Elementen  in  der  Richtung  des  Contactstromcs  oder  entgegenge- 
setzt die  Ablenkungen  am  Galvanometer  verschieden  sind  (resp.  15,3 
und  — 47,2),  In  einzelnen  Fällen  treten  indess  mit  Steigerung  der  Strom- 
intensität  linkehrungen  der  Richtung  der  Unipolarität  ein,  so  z.B.  wenn 
die  Oesen  mit  NaaS04  und  Na4P207  erfüllt  sind,  oder  wenn  die  Flamme 
mit  Metulldämpfen  (Natriumdampf)  iinprägnirt  ist,  zuweilen  auch  bei 
u  iiK  11  Or  .11  in  einer  reinen  Flamme. 

Mit  w  i.'hsender  Grösse  der  Kathode  nimmt  ihr  Widerstand  nahezu 
umu  .  lv.  In  t  proportional  ihrer  Oberfläche,  d.  h.  proportional  der  Stromes- 
m  I  ii  K  it    u;  indess  lässt  sich  nicht  erkennen,  dass  etwa  der  Wider- 
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stand  aus  einem  constanten  Theil,  dem  Widerstände  w  des  Flaramen- 
körpers  und  einem  mit  der  Kathodengrösse  veränderlichen,  der  Stromes- 
dicbtigkeit  proportionalen  Uebergangswiderstand  k  bestehe.  Es  wäre 
dann,  wenn  E  die  elektromotorische  Kraft  ist,  i  =  Ej{w  -\-  ki),  also 
folgte  i  bei  wachsenden  elektromotorischen  Kräften  E  dem  Gesetze  einer 
Parabel,  was  nicht  mit  der  Erfahrung  stimmt. 

Bei  Ableitung  von  Zweigströmen  aus  der  Flamme  mittelst  dünner  1277 
Platindrähte  und  Vergleichung  ihrer  Intensität  /,  mit  der  des  Haupt- 
stromes I  erhält  man,  wenn  wf  der  Widerstand  des  Flamraentheils  zwi- 
schen den  Drähten,  wt  der  Widerstand  der  Zweigleitung  ist: 

L  =  "/  +  w>  =  i  J.  !Ü1 . 
i,  w,  wf 

wt  ist  ein  von  der  Intensität  i,  unabhängiger  Widerstand ;  wy  wächst 
mit  i„  also  müsste  I/it  mit  wachsender  Stromstärke  abnehmen.  Indess 
zeigte  sich  nach  Braun  bei  Ableitung  eines  Punktes  nahe  der  mit 
schwefelsaurem  Natron  gefüllten,  als  Kathode  dienenden,  also  geringen 
Widerstand  bietenden  Oese  und  directer  Ableitung  der  reinen  als  Anode 
dienenden  Oese  das  umgekehrte  Verhältniss,  es  wuchs  wIy  und  zwar  stär- 
ker als  W/.  Also  ist  auch  an  der  Anode  ein  mit  der  Stromesdichtigkeit 
erheblich  wachsender  Widerstand  vorhanden. 

Wie  schon  Hittorf  gefunden,  ist  der  Widerstand  von  der  Entfer-  1278 
Dung  nahe  unabhängig,  wenn  der  durch  die  Flamme  geleitete  Strom 
zwischen  einer  reinen  und  mit  Salz  gefüllten  Oese  hindurchgeht,  und 
letztere  als  Anode  dient;  ist  sie  Kathode,  so  vermindert  sich  der  Wider- 
stand bei  Annäherung  der  Oesen. 

Sind  die  Oesen  in  gleicher  Höhe  der  Flamme,  so  fand  hierbei  Braun 
sogar  eine  Verminderung  des  Widerstandes  bei  weiterer  Entfernung  der 
Elektroden  von  einander. 

Jedenfalls  lässt  sich  also  die  Unipolarität  nicht  auf  einen  specifi- 
echen  Widerstand  an  der  Kathode  zurückführen1),  sondern  wohl  eher 
auf  das  zur  Entladung  der  beiden  Elektricitäten  erforderliche  verschie- 
dene Potential,  wie  überhaupt  die  Leitung  in  der  Flamme  nicht  mit  der 
ton  Metallen,  sondern  mit  der  in  verdünnten  Gasen  zu  parallelisiren  ist. 

Die  Unipolaritfit  der  Flamme  kann  dazu  dienen,  von  abwechselnd  1279 
gerichteten  Strömen  die  einen  auszuschliessen.     Verbindet  man  nach 

')  Vgl.  eine  Polemik  von  Herwig  (Wied.  Ann.  1,  p.  516,  1877*)  hiergegen, 
welcher  eine  negative  Eigenelektricität  der  heissen  Flammentheile  anuinimt, 
(während  Hanke  1  überhaupt  eine  solche Eigenelektricität leugnet)  durchweiche 
der  Eintritt  positiver  Elektricität  aus  der  Anode  in  dieselbe  erleichtert  wer- 
den soll.  Indess  widerspricht  dies  den  Beobachtungsresultaten.  Eine  Erwide- 
rung von  Braun,  siehe  ibid.  3,  p.  436,  1878*,  und  dagegen  Herwig,  ibid.  4, 
p.  460,  1878*. 
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Fuchs1)  das  eine  Ende  einer  Induetionsspirale  mit  der  Erde  und  das 
andere  mit  dem  Goldblatt  eines  Hankerschen  Elektrometer»,  so  erhält 
man  bei  dem  Schliessen  und  Oeffnen  des  inducirenden  Stromes  nach  ent- 
gegengesetzten Richtungen  vier  Ausschläge  Spi  0„,  S„,  Op,  die  gleich 
gross  sind.  Wird  aber  die  Leitung  zum  Elektrometer  an  einer  Stelle 
unterbrochen  und  werden  die  Platinelektroden  der  Enden  daselbst  in  eine 
zur  Erde  abgeleitete  Flamme  eingesenkt ,  so  bleibt  Op  positiv  und  er- 
scheint vergrössert.  S„  ist  Null,  Op  ebenfalls  oder  schwach  positiv,  Sp 
positiv,  indess  nicht  vergrössert. 

Die  Ursache  dieser  Erscheinungen  ist  der  schnellere  Verlauf  der 
Oeffnungsströine  und  die  Unipolarität  der  Flamme,  welche  den  Ueber- 
gang  der  Ströme  Sn  zum  Elektrometer  hindert.  Treten  alternireude 
Ströme  bei  der  Induction  auf,  so  werden  diejenigen,  für  die  das  in  die 
Flamme  gesenkte  Ende  der  Inductionsrolle  Kathode  ist,  ebenfalls  auf- 
gehalten und  bei  den  Strömen  Op  gelangt  nur  die  positive  Elektricität 
zum  Elektrometer,  welcher  mittlere  stärkere  Ausschläge  zeigt;  ebenso 
verhält  es  sich  mit  den  Strömen  0„,  denen  die  negative  Elektricität  ent- 
zogen wird. 

Wird  die  Flamme  nicht  zur  Erde  abgeleitet,  so  bleibt  die  Richtung 
der  Ausschläge,  wenn  auch  nicht  ihre  Grösse,  unverändert.  Letztere  ist 
namentlich  bei  Op  sehr  vermehrt. 

Dass  diese  Erscheinungen  nicht  durch  Polarisation  der  Elektroden 
in  der  Flamme  bedingt  sind,  zeigte  folgender  Versuch.    Befanden  sich 

in  der  Flamme  drei  Platinelektroden 
abc,  von  denen  a  mit  dem  Elektro- 
meter, b  mit  dem  negativen  Pol  einer 
andererseits  abgeleiteten  60  paarigen 
Kupferzinkkette,  c  mit  der  Erde  ver- 
bunden war,  so  zeigte  das  Goldblatt 
nur  einen  geringen  negativen  Aus- 
schlag. Wurde  die  Elektrode  a  plötz- 
lich mit  der  Erde  verbunden,  so  ging 
das  Goldblatt  dos  Elektrometers  nur 
iu  die  Ruhelage,  statt  durch  die  Polari- 
sation auszuschlagen.  —  Auch  könnte, 
wenn  durch  Verbindung  mit  der  Sank« 
die  Elektrode  a  negativ  geladen  wird, 
positive  Elektricität  durch  Influenz  aus 
der  Erdleitung  in  die  Flamme  über- 
treten.  Indess,  weun  sich  wieder  die 
drei  Elektrodeu  a,  b,  c  in  der  Hamme 
befinden,  von  denen  c  mit  der  Erde,  a  mit  dem  Elektrometer  verbunden 
ißt,  so  entladet  sich  dasselbe  sofort,  wenn  b  mit  dem  freien  Pol  einer 


Fig.  303. 


l)  Fuchs,  Pogg.  Ann.  155,  p.  252,  1875* 
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andererseits  abgeleiteten  Zamboni'  sehen  Säule  verbunden  wird,  gleich- 
viel ob  der  Pol  positiv  oder  negativ  ist. 

Auch  in  der  inducirenden  Spirale  selbst  hat  Fuchs  durch  die  1280 
(lamme  alternirende  Entladungen  der  Extraströme  nachgewiesen.  Er 
bedient  sich  dabei  der  Fig.  303  gezeichneten  Drahtcombination ,  in  wel- 
cher die  Spiralen  in  den  Zweigen  ab  und  de  einander  gleich  sind,  ebenso 
die  Widerstande  der  vier  Zweige  ab,  bc}  ad,  de,  und  unterbricht  die 
Leitung  von  d  zum  Goldblatt  durch  eine  zur  Erde  abgeleitete  Flamme. 
Die  0effnungsau88chlage  waren  dann  stets  positiv,  in  welcher  Richtung 

primäre  Strom  auch  floss.  Sie  wuchsen  beim  Einlegen  von  Eisen- 
drahten in  die  Spiralen.  Die  Schliessungsausschläge  waren  Null  oder  sehr 
*bwach  positiv. 

Sind  die  zwischen  den  Elektroden  in  der  Nähe  oder  in  der  Flamme  1281 
vorhandenen  Spannungen  grösser,  so  können  auch  Funken  durch  sie 
tundurchgehen.  Dabei  ist  nach  Macfarlane  und  Rintoul1)  die  zur 
Entladung  von  einer  Metallplatte  zu  einem  Bunsen1  sehen  Brenner  er- 
forderliche Potentialdifferenz  grösser,  wenn  die  Platte  negativ  ist,  ausser 
tx-i  sehr  kleinen  Entfernungen.  Sie  ist  grösser  bei  einer  nichtleuchten- 
den Flamme  hei  kleineren,  sehr  viel  kleiner  bei  grösseren  Abständen  als 
für  die  leuchtende,  namentlich  für  die  negativo  Ladung. 

Bei  sehr  starken  elektromotorischen  Kräften  können  in  der  Flamme  1282 
Bogenentladungen  auftreten,  leichter,  wenn  die  negative  Elektrode  in 
der  Flamme  mit  Kaliumdampf  umgeben  ist;  auch  wenn  die  positive  Elek- 
trode in  der  äusseren  umgebenden  Luft  sich  befindet.  Stets  zeigt  sich  erst 
*o  der  positiven  Elektrode  ein  kleines  Büschelchen,  welches  durch  einen 
dunklen  Raum  von  der  Flamme  getrennt  ist;  dann  entsteht  bei  kleineren 
Entfernungen  im  dunklen  Räume  gelbes  Licht  und  die  Bogenentladung 
scheint  unter  Schmelzen  der  positiven  Elektrode.  Bei  umgekehrter  Ver- 
bindung der  Elektroden  erscheint  die  Bogenentladung  erst,  wenn  die 
nunmehr  negative  Elektrode  in  der  Luft  bis  in  den  Flammensaum  ge- 
bracht ist5). 


^Macfarlane  u.  Rintoul,  Proc.  Roy.  Edinb.  Soc.  1882,  p.  567';  Beibl. 
7.  p.  53«.  _  2)  Hittorf,  1.  c. 


Wie  dorn «bd,  ElektrtciUt.  IV. 
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Zurückführung  der  elektrischen  Constanten 

auf  absolutes  Maass. 


Bereits  früher  haben  wir  als  mechanische  Einheit  der  Elektricitäts-  1283 
menge  diejenige  angegeben,  welche,  auf  einen  unendlich  kleinen  Raum 
oncentrirt,  einer  unendlich  wenig  ausgedehnten  Masse  Eins  (der  Masse 
-ines  Grammes),  welche  mit  der  gleichen  Elektricitätsmenge  Eins  ver- 
bunden ist  und  sich  in  der  Entfernung  von  1  cm  von  der  ersten  befindet, 
iie  Beschleunigung  Eins  (1  cm)  ertheilt. 

Das  0  h  m '  sehe  Gesetz  giebt  sodann  die  Beziehung  zwischen  der  In-  1284 
ensität  I  eines  galvanischen  Stromes,  der  ihn  erregeuden  elektromotori- 
schen Kraft  E  und  dem  Widerstand  W  seines  Schliessungskreises 


Wir  können  das  Grundmaass  zweier  dieäer  drei  Grössen  beliebig 
Bühlen  ;  dann  ist  das  Grundmaass  der  dritten  Grösse  unmittelbar  dadurch 
^gehen.  dass  wir  noch  feststellen,  dass  die  Intensität  desjenigen  Stromes 
deich  Eins  ist,  dessen  elektromotorische  Kraft  und  Widerstand  gleich 
Eins  sind. 

Wir  können  die  verschiedenen  Wirkungen  des  Stromes  zur  Fest- 
teilung der  Einheiten  der  elektromotorischen  Kraft  und  Intensität  be- 
-Qtzen,  aus  diesen  die  Einheit  des  Widerstandes  ableiten  und  mit  den  so 
Erfundenen  Einheiten  die  willkürlichen  Maasseinheiten  vergleichen,  welche 
*tr  bisher  angewendet  haben. 

Wir  haben  schon  an  verschiedenen  Stellen  dieses  Werkes  derartige  1285 
^rundmaasse  aufgestellt  und  benutzt. 

Das  rationellste  Grundmaass  der  elektromotorischen  Kraft  und  In- 
tensität ist  jedenfalls  das  mechanische  Maass,  durch  welches  die 
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Constanten  auf  die  §.1283  erwähnte  directe  Wechselwirkung  der  elektri- 
schen Massen  zurückgeführt  werden.  Wir  wiederholen  der  Vollständig- 
keit halber  die  Bd.  I,  §.  331)  gegebenen  Definitionen.   Danach  ist: 

Die  mechanische  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft 
die  Kraft  einer  Kette,  welche  die  beiden,  mit  ihren  Polen  verbundenen 
Leiter  so  stark  ladet,  dass  die  Differenz  der  Potentiale  der  elektrischen 
Massen  auf  das  Innere  jener  Leiter  gleich  Eins  ist. 

Bei  Berechnung  der  Potentiale  setzen  wir  die  §.1283  definirte  Elek- 
tricitätsmenge  gleich  Eins. 

Als  mechanische  Einheit  der  Stroraintensität  ist  die  In- 
tensität eines  Stromes  zu  setzen,  in  welchem  in  der  Zeiteiuheit  (1  See.) 
durch  jeden  Querschnitt  des  unverzweigten  Theiles  des  Schliessungskrei- 
ses  die  Elektricitätsraenge  Eins  geführt  wird. 

Den  Widerstand  Eins  iu  mechanischem  Maass  besitzt  endlh-h 
ein  Leiter,  in  welchem  durch  eine  an  seinen  Enden  wirkende  elektro- 
motorische Kraft  Eins  in  der  Zeiteinheit  ein  Strom  vou  der  Intensität 
Eins  erzeugt  wird. 

1286        Neben  diesen  rationellen  Grundmaassen  haben  wir  zunächst  in  die- 
sem Werk  noch  einige  empirische  Grundmaasse  verwendet. 

Als  empirische  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft 
haben  wir  die  elektromotorische  Kraft  einer  Daniell'schen  Kette  „amal- 
gamirtes  Zink,  neutrale  concentrirte  Zinkvitriollösung,  ooncentrirte  Kupfer- 
vitriollösung, galvanoplastisch  niedergeschlagenes  Kupfer"  gesetzt.  Für 
diese  Kette  sind  häufig  andere  Abänderungen  der  Da  nie  IT  sehen  Kette 
benutzt  worden,  so  z.  B.  ist  an  Stelle  der  Zinkvitriollösung  verdünnte 
Schwefelsäure  verwendet  worden,  wodurch  sich  die  elektromotorisch t 
Kraft  derselben  ein  wenig  ändert. 

Als  empirische  Einheit  des  Widerstandes  nahmen  wir  die 
Sie  mens' sehe  Einheit,  d.h.  den  Widerstand  einer  Quecksilbersäule  von 
1  qmm  Querschnitt  und  1  m  Länge  bei  0°C. 

Wir  bezeichnen  die  in  dieser  Einheit  ausgedrückten  Widerstände 
durch  die  Beifügung  der  Buchstiiben  Q.-E.  (Quecksilbereinheit)  oder,  da 
die  Einheit  zuerst  von  Werner  Siemens  eingeführt  ist,  mit  S.  E. 

Die  empirische  Einheit  der  Stromintensität  ist  dann  durch 
diese  beiden  Bestimmungen  festgestellt;  indem  die  empirische  Einheit 
der  elektromotorischen  Kraft  in  einem  Leiter  von  der  empirischen  Ein- 
heit des  Widerstandes  einen  Strom  von  der  empirischen  Einheit  der  In- 
tensität erzeugt. 

1*287  Ausserdem  können  wir  Definitionen  für  einzelne  der  Constanten  au> 
allen  möglichen  Wirkungsäusserungen  des  Stromes  ableiten.  So  hat  man 
namentlich  als  chemische  Einheit  der  Stromintensität  die  In- 
tensität eines  Stromes  definirt,  welcher  in  einer  Secunde  (oder  anch  eint  r 
Minute)  1  mg  Wasser  zersetzt.    Andere  Physiker  nahmen  für  letztere 
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Menge  9  mg  Wasser,  so  dass  der  Strom  in  einer  Secunde  1  mg  Wasser- 
stoff entwickelt.  Auch  bat  man  weniger  zweckmässig  die  Intensität  eines 
Stromes  als  Eins  (Jacobi' sehe  Einheit)  bezeichnet,  welcher  1  cem  Knall- 
gas in  einer  Minute  abscheidet. 

Hält  man  als  Definition  der  chemischen  Einheit  der  Stromintensität 
die  Zersetzung  von  9  mg  Wasser  in  einer  Secunde  fest  und  wählt 
*Is  Einheit  des  Widerstandes  die  Sie  mens 'sehe  Quecksilbereinheit,  so 
kann  man  als  chemisch  empirische  Einheit  der  elektromoto- 
rischen Kraft  die  elektromotorische  Kraft  einer  Kette  bezeichnen, 
iurch  welche  in  einem  Schliessungskreise  von  der  Einheit  des  Wider- 
Bandes  ein  Strom  von  der  chemischen  Einheit  der  Intensität  erzeugt 
wird. 

■ 

In  dieser  chemischen  Einheit  lässt  sich  z.  B.  nach  den  Ver-  1288 
>uchen  von  Buff  (Bd.  I,  §.679)  die  elektromotorische  Kraft  der 
I'aniell'schen  und  Grove'schen  Kette  ausdrücken.  Die  elek- 
tromotorische Kraft  dieser  Ketten  war  daselbst  1)  =  4,207  und  B  =  7,136 
befunden,  wenn  als  Einheit  des  Widerstandes  ein  Neusilberdraht  von 
".75  ni  Länge  und  1,5  mm  Durchmesser  galt,  dessen  Leitungsvcrinögen 
12.4  mal  kleiner  war,  als  das  des  Silbers.  Da  letzteres  etwa  60  mal 
Ufsser  leitet  als  Quecksilber,  so  würde  diese  Widerstandseinheit  0,08771- 
mal  grösser  sein  als  die  Sie  mens' sehe  Quecksilbereiuheit.  Als  Einheit 
«ier  Stromintensität  /  galt  ein  Strom,  welcher  in  der  Minute  21,08ccm 
1  mg,  also  in  der  Secunde  0,03145  mg)  Wasserstoff  abscheidet.  Diese 
Kinheit  ist  also  0,3145  mal  grösser,  als  die  von  uns  gewählte.  In  den 
neuen  Einheiten  wäre  mithin  die  elektromotorische  Kraft  der  Daniel  V- 
•jrhen  Kette 

D  =  4,207.0,08771  .0,3145  =  0,0116. 

Da  für  den  Widerstand  R  ä=  1  die  Intensität  I  =  D  ist,  so  sind 
iiree  0.0116  mg  auch  gleich  der  in  der  Secunde  durch  den  Strom  der 
Oan  ie  11'  sehen  Kette  aus  Wasser  abgeschiedenen  Wasserstoffmenge,  wenn 
ier  Gesammt widerstand  der  Schliessung  gleich  einer  Quecksilbereinheit  ist. 

Denselben  Werth  hat  auch  Raoult1)  bestimmt.  Der  Strom  mehre-  1289 
rer  Daniel  l'scher  Elemente  Z\K\y  Fig.  304,  wurde  durch  ein  horizon- 
tales, 0,839  qmiii  im  Querschnitt  halten- 
des und  876,12  mm  langes  und  mit  Eis 
umgebenes  Capillarrohr  r  geleitet,  des- 
sen Enden  in  zwei  weitere  Glasröhren  A 
und  B  mittelst  Korken  eingesetzt  waren, 
die,  ebenso  wie  das  Capillarrohr,  Queck- 
silber enthielten.  Das  Quecksilber  in  A 
und  B  wurde  mit  den  Elektroden  eines 


>)  Raoult,  Ann.  de  Cbim.  et  de  Phys.  [4]  2,  p.  338,  1864«. 
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Galvanometers  G  mit  langem  Draht  verbunden,  gegen  desßen  Wider- 
stand der  der  übrigen  Zweige  der  Leitung  verschwand.  In  den  die 
Säule  enthaltenden  Zweig  war  ein  Rheostat  eingefügt,  durch  welchen 
eine  Zeit  t  hindurch  der  Strom  constant  erhalten  wurde.  Es  wurde 
die  Intensität  Ix  des  Stromes  daselbst  und  zugleich  die  in  der  Zeit  t 
in  einem  Element  der  Säule  Z{KX  abgeschiedene  Kupfermenge  Kx  be- 
stimmt. Sodann  wurde  ein  DanielTsches  Element  nur  durch  das  Gal- 
vanometer G  geschlossen  und  wieder  die  Intensität  I0  des  Stromes  ge- 
messen. 

Sind  bei  der  ersten  Schliessung  die  Widerstände  der  Zweige  AZXKX  By 
AB  und  AGB  gleich  rXt  r  und  r2,  ist  die  elektromotorische  Kraft  der 
Säule  E,  so  ist  die  Intensität  7,  des  Stromes  in  dem  die  Säule  enthal- 
tenden Zweige 

_.       r  y  ~\~  r.»  _       _  t*j 

z\  =  Lt  — ~ — ♦  re8P-  fi  =  7*  7' 

da  r4  gegen  r  sehr  gross  ist. 

Scheidet  der  Strom  Ix  in  der  Zeit  /  die  Kupfermenge  A"i  ab,  so 
scheidet  der  Strom  I0  in  der  Zeit  Eins  die  Kupfermenge 

7v0       A,  j  -  -  A,  T  -  - 

ab.  Wird  dem  Schliessungskreise  des  Dan i eil1  sehen  Elementes  statt 
des  Widerstandes  r.2  des  Galvanometers,  gegen  welchen  der  des  Elemen- 
tes selbst  verschwindet,  der  Widerstand  Eins  geboten,  so  steigt  die  In- 
tensität auf  das  ra  fache  und  die  abgeschiedene  Kupfermenge  ist 


So  betrug  z.B.  bei  Anwendung  einer  Kette  von  vier  Dan  i  eil' sehen 
Elementen 

J0  =  sin  75°  6'  =  0,9664        L2  =  sin  16°  21'  =  0,2815 
Ki  =  1113  mg  /    =  176  Minuten 

r  =  1,043 

Durch  den  Strom  eines  D an i eil' sehen  Elementes,  dessen  Schlies- 
sungskreis den  Gesammt widerstand  Eins  (eine  Quecksilbereinheit)  besitzt, 
wird  also  in  einer  Secunde  die  Kupfermenge 

K  =  H13.  2^551.  J&L  =  0,377  mg 
0,2815    176.60        '  6 

abgeschieden.  Als  Mittel  mehrerer  Versuche  ergiebt  sich  statt  dieses 
Werthes  der  Werth  0,378  mg.  Derselbe  Strom  würde  aus  0,108  g  Was- 
ser in  einer  Secunde  0,012mg  WasserstofF  abscheiden,  welcher  Werth 
mithin  die  chemisch  empirische  elektromotorische  Kraft  der  Daniel  lo- 
schen Kette  wäre. 

- 


\ 


Digitized  by  Google 


Elektromagnetische  Einheiten.  905 

Sehr  riel  einfacher  lässt  sich  diese  Bestimmung  mittelst  der  Po g-  1290 
gendorff  sehen  Compensationsmethode  ausführen,  wenn  man  den  Strom 
dner  Da  n  i  e  1 V  sehen  Kette  durch  den  einer  anderen  Kette,  z.B.  einiger 
Bunsen'schen  Elemente  compensirt.  Ist  der  Widerstand  des  Brücken- 
lrahtes  in  Siemen s' sehen  Einheiten  gleich  r,  die  an  der  Tangenten- 
buseole  in  demselben  Zweige  abgelesene  Stromintensität  /.  so  ist  die 
elektromotorische  Kraft  (Bd.  I,  §.  627) 

D  =  rL 

Leitet  man  vorher  durch  die  Tangentenbussole  und  ein  Kupfer- 
vitriolvoltameter  einen  Strom,  so  kann  man  die  Ablenkungen  an  der 
Tangentenbussole  direct  auf  chemische  Einheiten  reduciren.  Auf  diese 
Weise  fand  von  Waltenhofen1)  die  elektromotorische  Kraft  der  Da- 
niel V  sehen  Kette  im  Mittel  aus  14  Versuchen  gleich  12,044,  wenn  als 
Einheit  der  Stromintensität  ein  Strom  galt,  der  in  einer  Minute  1  cem 
Knallgas,  also  in  einer  Secunde  0,000996  g  Wasserstoff  entwickelt.  Für 
einen  Strom,  welcher  in  einer  Secunde  1  mg  Wasserstoff  entwickelt,  ist 
demnach  die  elektromotorische  Kraft  der  Da  nie  Hachen  Kette: 

I)  =  12,044.0,000996  =  0,01204. 

also  dasselbe  Resultat,  wie  Kaoult  und  Buff  erhalten. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  Grove" sehen  Kette  ist  hiernach 
jn  chemischen  Einheiten  nahezu  gleich  0,020. 

Statt  dieser,  auf  heterogene  Einheiten  basirten  Messungen  der  Stro-  1291 
mesconstanten  hat  man  dieselben  auf  ein  einheitliches  Princip  zurück- 
geführt, indem  man  sich,  gestützt  auf  die  exaeten  Methoden  von  Gauss 
und  Weber,  zur  Messung  des  Magnetismus  nach  absolutem  Maass  der 
elektromagnetischen  Einheiten  der  Co n stauten  des  Stro- 
mes bedient. 

Wir  haben  Bd.  III,  §.  350  u.  f.  angeführt,  wie  die  durch  elektro- 
magnetische Apparate  gemessenen  Intensitäten  der  galvanischen  Ströme 
auf  ein  gemeinsames  elektromagnetisches  Maas«  reducirt  werden 
können.  Als  elektromagnetische  Einheit  der  Intensität  haben 
wir  ebendaselbst  nach  diesem  Maasse  die  Intensität  des  Stromes 
bezeichnet,  welcher,  um  die  Flächeneinheit  kreisend,  auf  einen  Magnet- 
pol eben  so  wirkt,  wie  ein  unendlich  kleiner  Magnet  vom  Moment  Eins, 
dessen  Axe  auf  seiner  Ebene  senkrecht  steht. 

Als  elektromagnetische  Einheit  der  elektromotorischen 
Kräfte  setzen  wir  diejeuige  elektromotorische  Kraft,  welche  von  der 
Einheit  der  magnetischen  Kräfte  in  einem  geschlosseneu  Kreise  inducirt 
wird,  wenn  derselbe  sich  so  dreht,  dass  seine  Projection  auf  eine  gegen 
die  Richtung  der  magnetischen  Kräfte  senkrechte  Ebene  sich  in  der  Zeit- 
einheit um  die  Flächeneinheit  verändert. 


>)  von  Waltenhofen,  Pogg.  Ann.  133,  p.  462,  1868*. 
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Als  elektromagnetische  Einheit  des  Widerstandes  be- 
zeichnen wir  endlich  den  Widerstand  eines  Schliessungskreises,  in  wel- 
chem die  definirte  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  einen  Strom  er- 
zeugt, dessen  Intensität  in  elektromagnetischem  Maass  ebenfalls  gleich 
Eins  ist 1).  —  Als  Einbeitsmaasse  sind  dabei  neuerdings  das  Ceutimeter, 
das  Gramm  und  die  Secunde  gewählt. 

1202         Bei  der  Messung  der  Intensität  /  der  Ströme  nach  elektromagneti- 
schem Maass  durch  die  Tangentenbussole  haben  wir 

1  = 

gefunden,  wo  b  der  Radius  des  Kreisstromes,  R  der  Abstand  seines  Um- 
fanges  von  der  (kleinen)  Nadel,  //  die  Horizontalcomponente  des  Erd- 
magnetismus ist.  Da  nun  H  von  den  Dimensionen  [L~  '^Af'*  T~ l]  ist,  wo 
L,  M  und  T  die  Längen-,  Massen-  und  Zeitdimensionen  bezeichnen  (vgl. 
Bd.  III,  §.230),  so  ist  die  Intensität  7  in  elektromagnetischem  Maass  von 
der  Dimension  [Ll/*Ml*  T~  »J. 

Die  elektromotorische  Kraft,  welche-  durch  gleichförmige  Aenderung 
der  Protection  eines  z.  B.  um  eine  verticale  Axe  drehbaren  geschlosse- 
nen Drahtkreises  auf  die  Richtung  der  Horizontalcomponente  des  Erd- 
magnetismus um  die  Fläche  F  in  der  Zeit  t  iuducirt  wird,  ist  nach  Bd.  IV. 
§.  109  gleich  FJI,  also  die  in  der  Zeiteinheit  inducirte  Kraft  E  gleich 
F. Bit.  Da  F  von  der  Dimension  [L9]  ist,  so  folgt  die  Dimension  der 
elektromotorischen  Kraft  E  gleich  [LS/*3f T~  *].  Da  endlich  nach  dem 
Ohm' scheu  Gesetz  der  Widerstand  W  =  E/l  ist,  so  ist  die  Dimensiou 
des  Widerstandes  gleich  [J/2,"~,J,  d.  h.  die  gleiche,  wie  die  einer  Ge- 
schwindigkeit 2). 

1293  Als  praktische  Einheiten  hat  man  für  die  elektromotorische  Kraft  ds< 
108 fache  der  elektromotorischen  Einheitskraft,  das  Volt  ,  fflr  den  Wider- 
stand das  10,J  fache  der  elektromagnetischen  Widerstandseinheit,  da* 
Ohm,  und  demgemäss  für  die  Intensität  das  10— 'fache  der  Inten?ität*- 
einheit,  das  Ampere,  hingestellt,  so  dass  also  ein  Volt  die  elektro- 
motorische Kraft  ist,  welche  in  einem  Stromkreise  vom  Wider- 
stande ein  Ohm,  die  Strominteusität  ein  Ampere  erhält3). 

1294  Früher  nannte  man  die  elektromagnetische  Einheit  der  Strominten- 
sität nach  dem  Vorgange  von  Latimer  Clark,  welchem  auch  ander*' 
englische  Physiker,  Fl.  Jeukin,  Evcrett  u.A.  folgten,  ein  „Weber". 

Indess  ist  die  von  W.  Weber  selbst  aufgestellte  elektro- 
magnetische Einheit  der  Intensität  von  dieser  Einheit  verschieden. 
Er  wählt  als  Einheiten  der  Länge,  der  Masse  und  der  Zeit  das  Millimeter, 

1)  W.Weber,  Elektrodyn.  Maassbestimnmngen ,  Th.  II*.  —  *)  Vergl.  R*p- 
Brit.  Agsoc.  1863,  p.  130,  1867*.  —  8)  Congres«  der  Elektriker  zu  Tari*  Wl'. 
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die  Masse  eines  Milligramms  und  die  Secunde,  so  dass,  wenn  wir  mit  g 
und  mg  die  Masse  eines  Gramms  oder  eines  Milligramms  bezeichnen, 
seine  Intensitätseinheit  nach  den  oben  angegebeneu  Dimensionen  gleich 
1  mm1« mg'^sec- 1  oder  im  C.-G.-S.- System  gleich  cin,/*gVsec  —  l  10  —  *. 
Die  Weber'sche  Intensitätseinheit  ist  also  zehnmal  kleiner  als  ein  Am- 
pere, resp.  ein  früheres  Weber. 

Wegen  der  bei  den  gleichen  Namen  leicht  möglichen  Verwechslung 
hat  der  Congress  der  Elektriker  für  die  nunmehr  angenommene  Iutensi- 
tätaeinheit  cml'*g,«sec~ 1  10 ~l  den  Namen  Weber  mit  dem  von  Ampere 
vertauscht. 

Die  in  der  Zeiteinheit  durch  einen  jeden  Querschnitt  eines  Schließ-  1295 
»ongäkreises  fliessende  Elektricitätsmenge,  dessen  Widerstand  ein 
Ohm  ist  und  in  dem  die  elektromotorische  Kraft  ein  Volt  wirkt ,  wird, 
im  C.-G.-S.-System  ausgedrückt,  ein  Coulomb  genannt.  Da  die  Inten- 
sität I  des  Stromes  gleich  der  Quantität  Q  Elektricität  ist,  welche  iu 
der  Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt  fliesst ,  so  ist  die  in  der  Zeit  T 
fliessende  Elektricitätsmenge  gleich  I .  T.  Die  Dimension  der  Quantität  ist 
abo  gleich  (Dim.  7)  T=  [Z/*i/"'J.  Ihre  Einheit  ist  gleich  cnA  gl«  10~ ». 

Die  Capacität  eines  Condensators ,  der  durch  die  elektromotori- 
sche Kraft  ein  Volt  sich  mit  einer  Elektricitätsmenge  ein  Coulomb  ladet, 
wird  ein  Farad  genannt. 

Da  die  Capacität  gleich  der  durch  eine  elektromotorische  Kraft  E 
in  den  Condensator  eingeführten  Elektricitätsmenge  Q  dividirt  durch  die 
dieselbe  erregende  elektromotorische  Kraft  ist,  so  ist  die  Dimension  der 
Capacität  (Dim.  Q)  /  (Dim.  E)  =  [L~  1  T-].  Da  ferner  die  Einheit 
TOn  Q  gleich  cm^  gl/«  10—  die  der  elektromotorischen  Kraft  gleich 
cm'tg'^sec- *10sistt  so  ist  die  Einheit  der  Capacität  gleich  ein- ^ec*  10~9. 


der  so  angenommenen  Einheiten  im  C.-G.-S.-  129<i 
System  ergiebt  die  Einheit 

des  Widerstandes   1  Ohm        =  109    cm  see~t 

der  elektromotorischen  Kraft  1  Volt        =  10s    cm "*gv*sec-2 

der  Intensität   1  Ampere    =  10_  1  cml/« g'« sec- 1 

der  Quantität   1  Coulomb  =  10~  >  cnA  gV* 

der  Capacität   1  Farad      =  lO^cm-1  sec-' 

Als  derivirte  Einheiten  hat  mau  die  eine  Million  mal  grösseren  Ein- 
heiten mit  dem  Namen  „Megohni",  „Megavolt",  die  eine  Million  mal 
kleineren  Einheiten  mit  „Mikrohin",  „Mikrofarad"  u.  s.  f.  bezeichnet. 

Ausser  den  im  vorigen  Paragraphen  erwähnten  Einheiten  nimmt  1297 
noch  Clausius1)  als  Einheit  der  magnetischen  Masso  das  „Weber" 
10äcm*/*grI^sec~1  au,  welcher  Namen  früher  für  die  10  mal  kleinere 
Einheit  der  Stromintensität,  als  das  Ampere  benutzt  wurde  (vgl.  §.  1294). 

')  CUuflia»,  Wied.  Ann.  16,  p.  529,  1882'. 
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Setzt  iiiau  als  Einheit  der  Länge  den  Quadranten  des  Meridians 
q  =  lm.107,  als  Einheit  der  Masse  p  =  1  gr  .  10-11,  so  fallen  in 
dem  neuen  elektromagnetischen  Undecimogramm-Hebdomometer-Secuu- 
den-System  die  Potenzen  von  10  fort  und  es  wird: 

1  Ohm     q        s_1    1  Ampere    ql*pl<*s— 1    1  Farad     q~l  s2 
1  Volt      qf*plhS-*    1  Coulomb  g'V*         1  Weber  q*kplks-i 

Die  gegebene  Definition  der  elektromotorischen  Kraft  schliesst  zu- 
gleich die  Bestimmung  in  sich,  dass  die  Inductionsconstante  gleich  Eins 
ist.  In  der  That  hat  schon  Kirch  hoff1)  bei  einer  Bestimmung  der 
Inductionsconstante  auf  dieses  Verhältniss  aufmerksam  gemacht.  Er  ver- 
band zwei  Spiralen  Ax  und  A^  Fig.  305,  welche  auf  einander  inducirend 
wirkten,  durch  die  Drähte  AXC  A<i  unc*  A.2DAi  zu  einem  geschlossenen 
Kreise,  in  welchem  bei  G  ein  Galvanometer,  bei  S  eine  galvanische  Säule 

Fig.  305. 


von  der  elektromotorischen  Kraft  K  eingeschaltet  war.  Verbindet  mau 
noch  die  Puukte  C  und  D  durch  einen  Draht  CD,  und  sind  die  Intensi- 
täten und  Widerstände  in  den  Stromzweigen: 

CD  =  I0  und  ic0,  CAX  SD  =  I{  und  wu  CA^HD^I^  und  *ra, 
so  ist  nach  den  K  i  rchhoff' sehen  Gesetzeu  der  Stromverzweigung: 

h   «5» 

Ii 


i) 


Wo  +  Wi 

Entfernt  mau  jetzt  die  Spirale  A$  von  A\  um  ein  Bestimmtes,  so 
wird  in  beiden  Spiralen  ein  Strom  indueirt.  Die  gesammte  elektromoto- 
rische Kraft  des  in  A.2  inducirten  Stromes  sei  e.2,  die  des  Stromes  in  Ax 
sei  6|,  die  Intensitäten  der  durch  diese  Induction  in  den  einzelnen  Zwei- 
gen der  Leitung  inducirten  Ströme  seien  »0,  t|,  f2,  dann  ist: 


H  = 


2) 


Es  sei  e  die  in  A\  bez.  At  inducirte  elektromotorische  Kraft  ,  wenn 
durch  A-,  bez.  A\  bei  der  Bewegung  ein  SJrom  von  der  Intensität  Eins 
flösse,  dann  ist:  e|  =  J8e;  e<i-=Ixe,  also  nach  2  und  1,  wenn  ausserdem 
tv0  gegen  wl  und  fr3  vernachlässigt  werden  kann:  if/ij  =  e/tc0. 


»)  Kirch  hoff,  Pogg.  Ann.  76,  p.  412,  1849*. 
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Ist  das  Potential  der  Spiralen  Ai  und  At  auf  einander,  wenn  durch 
beide  ein  Strom  von  der  Intensität  Eins  fliesst,  vor  und  nach  der  Be- 
wegung gleich  Fund  F0,  ist  die  Inductionsconstante  gleich  £,  so  ist 
e  =  i  (V —  Po),  und  wenn  die  Spiralen  in  unendliche  Entfernung  von 
einander  gebracht  werden,  dass  P0  =  0  ist,  e  =  £  F,  daher 

f  =  ü' 

Die  Werthe  i2,  Jlf  tt>j  sind  hier  in  beliebigen  Einheiten  gemessen. 

Der  Werth  V  lässt  sich  aus  den  Dimensionen  der  Spiralen  berech-  1299 
nen.  Zur  Bestimmung  des  Werthes  i*j  1%  dient  die  folgende  Betrach- 
tung. Ist  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  H ,  das  Mo- 
ment, das  Trägheitsmoment  und  die  Schwingungsdauer  der  Magnetnadel 
M,  K  und  Ty  das  ihr  durch  den  Strom  Eins  ertheilte  Drehungsmoment  d 
und  die  durch  den  constanten  Strom  J2  ihr  ertheilte  Ablenkung  cc,  so  ist 
HMoc  —  /,<*,  oder  da  HM  =l  n*K;  T*  ist, 

n*K*  =  T*It  d. 

Wird  die  Nadel  nach  ihrer  Ablenkung  um  «  von  dem  momentanen 
Strom  ij  getroffen,  so  können  wir  annehmen,  wenn  cc  klein  ist,  dass  der 
Strom  i-i  auf  die  Nadel  ebenso  wirke,  wie  wenn  sie  sich  in  der  Ruhelage 
befände.  Wird  dabei  der  Ausschlag  um  den  Werth  ß  —  cc  vermehrt, 
so  ist  mit  Berücksichtigung  der  Dämpfung  der  Schwingungen  die  der 
Xadel  durch  den  momentanen  Strom  ertheilte  Geschwindigkeit: 

wo  A  das  logarithmische  Decrement  der  Schwingungen  ist.  So  ergiebt  sich  : 

i±  _  ß  —  a  T  ^arci9T 
J2  an 

Da  bei  den  Versuchen  nicht  immer  abgewartet  wurde,  dass  die  Nadel 
genau  den  Stand  cc  angenommen  hatte,  so  musste  in  ß  —  a  statt  cc  der 
Werth  «!  substituirt  werden,  welchem  ihr  Ausschlag  zur  Zeit  des  Indue- 
tionsstromes  entsprach. 

Um  den  Widerstand  k?0  des  Drahtes  CD  zu  bestimmen,  wurde  der-  1300 
selbe  bei  einem  zweiten  Versuche  vermittelst  eines  auf  ihm  verschieb- 
baren Quecksilbernäpfchens  verlängert,  so  dass  sein  Widerstand  u>'0  wurde. 

Be  zeichnen  J'7  und  i'2  die  bei  diesem  Widerstande  erhaltenen  Inten- 
sitäten des  primären  und  inducirten  Stromes  in  dem  Schliessungszweige 
CA3  GD,  so  ist  nach  Einsetzen  dieser  Werthe  in  die  Gleichung  1): 

_      w\  -  w0  1   

*  —    /T'\  /  T  \    V  *) 
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Ale  Einheit  der  als  Widerstande  benutzten  Rupferdrähte  wurde  der 
Widerstand  eines  Kupferdrahtes,  als  Einheit  der  Stromintensität  die  elek- 
trodynamische Einheit  gewählt.  Dann  ergab  sich  für  diese  Einheiten 
e  =  1/192  Quadratzoll. 

Nähme  man  als  Einheit  der  Geschwindigkeit  für  die  durch  die  elek- 
trodynamische Wirkung  gegen  einander  bewegten  Stromelemente  die  Ge- 
schwindigkeit von  1000  Fuss  (313853  mm)  in  der  Secunde;  als  Ein- 
heit des  Widerstandes  den  eines  Kupferdrahtes  von  einer  Quadratlinie 
(4,75  qmm)  Querschnitt  und  0,434  Zoll  (11,35  mm)  Länge,  so  wäre  die 
Inductionsconstante  s  gleich  Eins. 

1301  Nach  den  Angaben  Bd.  III,  §.351  hat  es  keine  Schwierigkeit,  ver- 
mittelst der  Tangentenbussole  die  Intensität  eines  Stromes  in  absolutem 
elektromagnetischen  Maasse  zu  bestimmen.  Besitzen  wir  daher  irgend 
einen  Draht,  dessen  Widerstand  gleichfalls  in  elektromagnetischem  Maass 
gemessen  ist,  so  kann  man  die  verschiedenen,  in  einen  einfachen,  einen 
beliebigen  Elektromotor  enthaltenden  Schliessungskreis  eingefügten  Wider- 
stände damit  vergleichen,  und  dann  durch  Multiplication  der  Intensität 
des  Stromes  mit  dem  gesammten  Widerstand  auch  die  elektromotorische 
Kraft  des  Elektromotors  in  absolutem  elektromagnetischen  Maasse  be- 
stimmen. 

Es  handelt  sich  also  zunächst  um  die  Messung  der  Widerstände  in 
elektromagnetischen  Einheiten,  resp.  Herstellung  einer  solchen  Einheit, 
des  Ohm. 

Hierzu  muss  man  den  Widerstand  irgend  eines  Leiters  in  elektro- 
magnetischem Maasse  bestimmen,  mit  welchem  man  dann  etwa  einen 
Quecksilberetalon  vergleichen  und  so  zugleich  die  elektromagnetische 
höhere  Widerstandseinheit,  das  Ohm,  in  Quecksilbereinheiten,  d.  h.  in  der 
Länge  einer  Quecksilbersäule  von  1  qmm  Querschnitt  bei  0°C.  ausdrücken 
kann.  Nachher  kann  man  auch  andere  Etalons  von  Neusilberdraht  u.  s.  f. 
in  gleichem  Maasse  herstellen. 

1302  Zu  diesen  Bestimmungen  hat  Wilhelm  Weber  zunächst  folgende 
drei  Methoden  angegeben: 

I.  Ein  Drahtkreis  von  bekannten  Dimensionen  wird  um  eine  gegen 
die  Richtung  des  Erdmagnetismus  geneigte  (verticale)  Axe  um  einen 
Winkel  gedreht  und  die  Intensität  des  dadurch  in  ihm  inducirten  Stro- 
mes an  einem  Galvanometer  von  ebenfalls  bekannten  Dimensionen  ge- 
messen. Unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  ist  diese  Intensität  dem 
Widerstande  der  Leitung  umgekehrt  proportional. 

II.  Man  versetzt  einen  Drahtkreis  um  seinen  horizontalen  oder  ver- 
ticalen  Durchmesser  in  gleichförmige  Drehung  und  bestimmt  die  Ab- 
lenkung einer  in  seiner  Mitte  schwebenden  Magnetnadel  in  Folge  der 
bei  der  Drehung  im  Drahtkreise  durch  den  Erdmagnetismus  inducirten 
Ströme. 
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III.  In  einem  in  »ich  geschlossenen  Multiplicator  von  bekannten 
Dimensionen  läset  man  eine  Magnetnadel  osciiliren  und  bestimmt  die 
Dämpfung  ihrer  Schwingungen. 

Statt  der  Ausmessung  der  Dimensionen  des  Galvanometers  bei 
der  ersten  Methode  kann  man  nach  F.  Kohlrausch  die  Wirkung  des 
Kinheitsstromes  in  einem  Multiplicator  auf  die  Magnetnadel  durch  die 
Dämpfung  ihrer  Schwingungen  bei  geschlossenem  Multiplicator  bestimmen. 

Erste  Metbode  von  W.  Weber.  Das  Princip  dieser  Methode  ist  1303 
das  folgende:  Die  Spirale  des  „Inductors"  umfasse  einen  Flächenraum 
F.  Sie  werde  von  einer  Lage,  in  welcher  ihre  Windungsebenen  mit  der 
magnetischen  Meridianebene  zusammenfallen,  plötzlich  um  180°  gedreht. 
hl  Ui  die  in  elektromagnetischem  Maasse  gemessene  Grösse  der  Hori- 
zonUlcomponente  des  Erdmagnetismus,  so  ist  die  inducirte  elektromoto- 
rische Kraft  E  =  2  HF. 

Der  Inductor  sei  mit  dem  Multiplicator  eines  Galvanometers 
Terbonden.  Der  Gesa  mint  widerstand  der  Schliessung  sei  W,  dann  ist  die 
Stromintensität  1=2  HF/  W.  Das  von  einem  Strom  von  der  Inten- 
sität Eins  auf  die  Nadel  des  Galvanometers  ausgeübte  Drehungsmoment 
sei  D  =  2  n  7t M/r  •=  G  .  3f,  wo  M  der  Magnetismus  der  Nadel,  n 
die  Zahl  der  Windungen,  r  der  reducirto  Radius  des  Multiplicators, 
(r  =  2nx/r  ist.  Ist  ferner  k  das  Trägheitsmoment  der  Nadel,  so  ist 
die  ihr  durch  den  Inductionsstrom  crtheilte  Geschwindigkeit  C  =  ID/k, 
oder  bei  Einführung  der  Werthe  von  I  und  I): 

21IF.GM  

Ist  ferner  £  die  Torsionsconstante  des  Aufhängefadens  der  Magnet- 
nadel, T  die  Schwingungsdauer  derselben,  wenn  sie  sich  im  Inductor 
^findet,  so  ist: 

(1  -f  £)  MH  Ti  = 
bei  Einführung  in  Gleichung  1): 

T'(l  +  £)  C 

■ 

Die  Geschwindigkeit  C  lässt  sich  unter  Berücksichtigung  der 
Dämpfung  der  Schwingungen  der  Nadel  entweder  aus  ihrem  Ausschlage 
tai  einmaligem  Umschlagen  des  Inductors,  oder  bei  wiederholtem  recht- 
zeitigen Umschlagen  desselben  nach  der  Multiplications  -  oder  der  Zu- 
rückwerfungsmethode  bestimmen  (vergl.  Bd.  III,  §.  332  und  333). 

Nach  dieser  Methode  hat  zuerst  W.  Weber  den  Widerstand  eines  1304 
Schliessungskreises  in  elektromagnetischem  Maasse  bestimmt,  wobei  als 
Inductor  ein  sechseckiger,  zwischen  zwei  verticalen  Zapfen  laufender 
Rahmen  mit  145  Windungen  von  mit  Wolle  übersponnenera  Kupferdraht 


I  D 
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diente,  welche  einen  Flächenraum  von  104924000 qmm  umschlossen. 
Die  Enden  des  Drahtes  waren  durch  den  durchbohrten  oberen  Zapfen  zu 
Jen  Windungen  der  cylindrischen  hölzernen  Multiplicatorrolle  von  303,51 
äusserem  Halbmesser  und  202  mra  Lange  geführt,  welche  in  28  Lagen 
1854  Drahtwindungen  von  zusammen  70,9  mm  Dicke  enthielt. 

In  dem  Multiplicator,  dessen  Windungsebene  mit  der  des  Meridians 
zusammenfiel,  schwebte  an  Coconfäden  ein  Messingbügel,  der  einen  cylin- 
drischen Stahlmagnet  von  60  mm  Länge  und  6,2  mm  Durchmesser  trug. 
Seine  Schwingungen  wurden  durch  einen  an  ihm  befestigten  Spiegel  mit- 
telst der  Spiegelablesung  bestimmt,  und  dabei  seine  Schwingungsdauer 
durch  angehängte  Messinggewichte  vermehrt. 

Die  Messungen  geschahen  mittelst  der  Zurückwerfungsmethode. 

So  fand  z.B.  Weber  den  absoluten  Widerstand  seines  Schliessungs- 
kreises 216,6  .  108cm/sec. 

1305  Später  bat  Wilhelm  Weber  in  Gemeinschaft  mit  F.  Zöllner 
dieselben  Versuche  mit  sehr  vervollkommneten  Apparaten  wieder  auf- 
genommen. Als  Inductor  und  Galvanometer  dienten  zwei  Rollen  von 
mit  Oel  getränktem  und  mehrfach  verleimtem  alten  Mahagoniholz  von 
1100mm  Durchmesser  und  350mm  Höhe,  welche  mit  12  Lagen  von  je 
66  Windungen  von  etwa  3  mm  dickem ,  doppelt  mit  Baumwolle  über- 
sponnenen  Kupferdraht  umwickelt  waren.  Die  Dimensionen  der  Win- 
dungen des  Inductors  waren:  Innerer  Radius  480,414,  äusserer  Radius 
519,461,  Breite  254,20  mm.  —  Diejenigen  der  Windungen  des  Multipli- 
cators  waren:  Innerer  Radius  480,32,  äusserer  Radius  520,797,  Breite 
254,20  mm. 

Der  Inductor  liess  sich  leicht  in  2  Secunden  um  180°  drehen.  In 
den  durch  Bretter  mit  Fenstern  abgeschlossenen  inneren  Raum  der  Mul- 
tiplicatorrolle war  an  einem  System  von  Coconfäden  ein  Magnetoueter- 
schiffchen  mit  zwei  Spiegeln  an  den  Enden  eingehängt,  welches  Magnet- 
stäbe von  100  oder  200  mm  Länge  enthielt.  Die  Ableukungen  der 
Magnetstäbe  wurden  von  zwei  auf  beiden  Seiten  des  Apparates  befind- 
lichen Beobachtern  mittelst  Scala  und  Fernrohr  abgelesen.  Bei  den  Ver- 
suchen diente  sowohl  die  Zurückwerfungsmethode,  als  auch  eine  combi- 
nirte  Multiplications-  und  Zurückwerfungsmethode.  Als  Mittel  aus  den 
Versuchen  ergab  sich  der  Widerstand  des  Inductors  und  Multiplicators 
gleich  10,75384. 1010mm/sec,  wobei  mit  dem  längeren  Magnet  in  Folge 
des  grösseren  Abstaudes  der  Pole  von  der  Drehungsaxe  ein  kleinerer 
Werth  gefunden  wurde  l). 

Die  Versuche,  angestellt  in  dem  für  die  Aufstellung  des  Refractor* 
früher  verwendeten,  vielfensterigen  achteckigen  Saal  der  Sternwarte  auf 
der  Pleissenburg  in  Leipzig,  wurden  nur  als  Vorversuche  angesehen,  da 


*)  W.Weber  u.  F.Zöllner,  Ber.  der  Königl.  Sache.  Oes.  der  Wissenscb. 
1880,  p.  77*;  Beibl.  5,  p.  694*. 


Digitized  by  Google 


Versuche  von  G.  Wiedemann. 


013 


(üe  Temperatur  nicht  hinlänglich  constant  erhalten  werden  konnte,  äussere 
veränderliche  magnetische  Einflüsse  nicht  ausgeschlossen  waren  und  die 
Aufstellung  nicht  genügend  fest  war. 

Diese  Versuche  habe  ich  mit  vervollkommneten  Uülfsmitteln  und  in  130(i 
einem  sehr  ruhigen  Local  von  sehr  constanter  Temperatur,  einem  zu  ebe- 
ner Erde  gelegenen  ehemaligen  Klosterrefectorium  in  der  Universität  zu 
Leipzig  wieder  aufgenommen  und  zu  Ende  zu  führen  versucht. 

Statt  des  Magnetsystems  diente  eine  rhombische,  mit  ihrer  Ebene 
vertical  und  ihrer  Längsdiagonale  horizontal  in  einen  Messingrahmen 
Angeschraubte,  magnetisirte  Stahlplatte,  vor  der  an  dem  Rahmen  ein 
HUsspiegel  befestigt  war.  Unten  war  an  demselben  ein  horizontaler 
Metallstab  angebracht,  an  welchem  zur  Veränderung  des  Trägheits- 
momentes ringförmige  Gewichte  verschoben  werden  konnten.  Dieses 
Sutern  hing  in  einem  besonderen,  in  die  Galvanometerrolle  gesetzten, 
mit  einer  schräg  gestellten  Glasplatte  vor  dem  Spiegel  versehenen  Holz- 
bsten. 

Die  Drehungsaxen  des  Inductors  und  Multiplicators  wurden  mit 
Hülfe  einer  Wasserwage  und  durch  Unterschieben  sehr  spitzer  Holzkeile 
anter  die  die  Rollen  tragenden  Stative  horizontal  gestellt.  Die  Einstellung 
ier  Rollen  in  horizontaler  Richtung  erfolgte  durch  Drehung  derselben,  bis 
iaj  in  ihnen  beöndliche  Magnetsystem  beim  Hindurchleiten  des  gleichen 
Mromes  nach  beiden  Seiten  gleiche  Ausschläge  gab.  Die  Multiplicat  orrolle 
«Tirde  in  dieser  Lage  durch  geeignete  Schraubvorrichtungen  fixirt;  die 
Indoctorrolle  mit  Hülfe  eines  auf  die  Axe  aufgesetzten  rechtwinkligen 
Triamas  um  90°  gedreht,  indem  dabei  erst  in  der  erwähnten  Stellung  in 
ler  einen  Kathetenfläche  das  Spiegelbild  einer  Scala  mittelst  eines  Fern- 
rohrs beobachtet  und  dann  die  Rollo  gedreht  wurde,  bis  dasselbe  in  glei- 
cher La^ge  in  der  anderen  Kathete  erschien.  Starke  horizontale  Messing- 
*chrauben,  welche  an  einem  unter  der  Inductionsrolle  angebrachten 
fiorizontalen ,  kreisförmigen  Brett  angebracht  waren  und  gegen  einen 
Anschlag  an  dem  Stativ  des  Apparates  gegenschlugeu ,  gestatteten,  die 
Spirale  aus  dieser  Lage  genau  um  180°  und  dann  wieder  zurückzudrehen. 
I'iese  Drehungen  wurden  plötzlich  vorgenommen,  während  das  Magnet- 
y«tem  bei  seinen  von  der  Ruhelage  beginnenden  Schwingungen  abwech- 
-<  iud  wieder  durch  dieselbe  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  hindurch- 
ging. Die  Ablenkungen  dabei  wurden  an  etwa  4  m  entfernten  Glasscalen 
Tuittelst  eines  Fernrohrs  beobachtet  und  die  Drehungeu  des  Multiplicators 
o  oft  wiederholt,  bis  die  Schwingungsweiten  die  Grenzen  der  Scala  er- 
ficht hatten. 

Ist  £  die  Torsionsconstaute  der  Aufhängung  des  Magnetsystems, 
and  2*  die  Schwingungsdauer  des  Magnetsystems  an  der  Stelle  des 
Multiplicators  und  Inductors,  F  die  von  den  Windungen  des  Inductors 
umspannte  Fläche,  Q  das  Drehungsmoment  des  vom  Strome  Eins  um- 
iWenen  Multiplicators  auf  das  in  ihm  hängende  Magnetsystem,  A  das 

Wieden  »on,  Blektridttt.  IV.  53 
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logarithmische  Decrement  des  letzteren,  sn  der  nie  Gesamintschwingungs- 
bogen  (nach  rechts  und  links  zusammen)  desselben,  x0  die  Ablenkung 
deB  Magnetsystems  beim  ersten  Anstoss,  so  ergiebt  sich  der  Widerstand 
des  aus  Inductor  und  Multiplicator  hergestellten  Schliessungskreises : 

_    2 Tg  F       2-e-"*-r        +   l   tnr, 

1  +  1  —  e~K  sn  —  x0(e~n*  -|-e-(«  +  »A)e  * 

Auf  diese  Weise  wurden  je  aus  den  sechs  grössten  Schwingungsboge n 
sn  die  Werthe  W  und  Xq  ')  abgeleitet. 

Die  Bestimmung  der  Torsionsconstante  £  geschah  durch  Drehung 
des  das  Magnetsystem  tragenden  Torsionskopfes  um  eine  bestimmte  An- 
zahl Grade  nach  rechts  und  links  und  Beobachtung  der  Ablenkungen 
des  Systems. 

Die  Flache  F  des  Inductors  wurde  auf  zwei  Weisen  bestimmt,  ein- 
mal durch  Messung  des  inneren  und  äusseren  Umfanges  der  Umwindung 
an  mehreren  Stellen  mittelst  eines  Bandmaasses  von  Stahl,  sodann  durch 
Messung  des  inneren  und  äusseren  Durchmessers  an  drei  um  je  b'0°  gegen 
einander  geneigten  Stellen  mittelst  des  Kathetometers.    Aus  denselben 
Bestimmungen  wurde  das  Drehungsmoraent  G  des  MultiplicatorB  auf  den 
Magnet  im  Galvanometer  berechnet,  einmal,  indem  die  Drahtmasse  des- 
selben als  ein  voller  Metall  ring  betrachtet,  sodann,  indem  die  Summe  der 
Wirkungen  der  einzelnen  Windungslagen  genommen  wurde. 
*        Zur  Bestimmung  des  Bogens  s„  bedurfte  es  der  Messung  deB  Ab- 
standes  der  Fernrohrscala  vom  Spiegel  des  Magnets.    Dieselbe  geschah 
auf  zwei  Arten;  einmal  durch  directe  Bestimmung  des  Abstandes  mit- 
telst eines  Stahlbandes  mit  Marken,  deren  Abstand  durch  das  Katheto- 
meter  bestimmt  war,  und  welches  auf  einer  mit  genau  horizontalen  Glas- 
streifen  belegten  Holzbank  befestigt  war.    Auf  den  Enden  des  Bandes 
verschoben  sich  Schlitten  mit  Spitzen,  welche  bis  zur  Scala  und  zum 
Spiegel  vorgeschoben  wurden.  Sodann  wurde  zwischen  Scala  und  Spiegel 
genau  in  ihrer  verticalen  Mittelebene  eine  horizontale  Hillfsscala  aufge- 
stellt und  mittelst  eines  seitlich  stehenden  Kathetometers  auf  die  Mitten 
des  Fernrohrs  und  des  Spiegels,  sowie  auf  einzelne  Punkte  der  Hülfs- 
scala  visirt,  woraus  wieder  der  Abstand  zu  berechnen  war. 

Die  Schwingungsdauern  Tg  und  T,  wurden  direct,  zugleich  mit  der 
Messung  des  logarithmischen  Decrements  X  der  Schwingungen,  bestimmt, 
indem  die  Durchgänge  verschiedener  Punkte  der  Scala  durch  das  Faden- 
kreuz des  Fernrohrs  gleichzeitig  mit  den  Secuuden  einer  mit  einer  Normal- 
uhr verglichenen  Pendeluhr  an  einem  Hipp' sehen  Chronographen  regi- 
strirt  wurden.  Dabei  war  es  nöthig,  das  Magnetsystem  von  dem  Galvano- 
meter zum  Inductor  zu  übertragen.  Da  indess  dasselbe  nach  dem  Wechsel 
eine  längere  Zeit  brauchte,  um  eine  constante  Schwingungsdauer  zu  er- 
reichen, wurde  auch  noch  das  Yerhältniss  der  horizontalen  Coraponenten 

*)  Wegen  dieser  Bestimmung  von  x0  siehe  die  Originalabhandlung,  Abhamll. 
der  Berl.  Akad.  der  Wusenach.  1884*. 
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■ta  Erdmagnetismus  an  der  Stelle  des  Galvanometers  und  des  Inductors 
cad  somit  auch  der  Zeiteu  Tg  und  Ti  mittelst  eines  etwas  abgeänderten 
^iriometers  nach  F.  Kohlrausch1)  bestimmt. 

Die  Versuche  wurden  zuerst  mit  den  von  W.Weber  und  F.  Zöll- 
ter  herrührenden  Umwindungen,  deren  Zahl  auf  den  beiden  Apparaten  je 
~l)2  betrug,  sodann  nach  einer  neuen,  äusserst  sorgfaltigen  Umwickelung 
mit  je  804  Windungen  nochmals  angestellt.  Auch  wurden  sie  wieder- 
holt, nachdem  in  den  Schliessungskreis  ein  Siemens1  scher  Etalon  von  10 
Yuecksilbereinheiten  eingeschaltet  war.  Sämmtliche  Bestimmungen  wur- 


')  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  19,  p.  130,  1883*.  Dieses  Instrument  be- 
svlit  nach  den  Abänderungen  aus  einer  auf  einem  Dreifuss  stehenden  dämpfen- 
rta  Kupferhülse  c,  in  welcher  an  ein»' in  möglichst  torsionsfreien  Cocon faden  eine 
[  [in  parallele,  beiderseits  spiegelnde,  magnetisirte  kreisförmige  Stahlplatte  B  hängt. 
I  m  die  Axe  des  Stativs  dreht  sich  ein  Arm  MA,  welcher  ein  Fernrohr  .f'mit  Scala 
•r.i;rt.  Ausserdem  ist  um  den  die  Kupferhülse  tragenden  Tisch  des  Instrumentes 
getheilter  Kupferring  mit  Seitenarmen  D  drehbar,  auf  welchem  vier  einander 
;undlele  Magnete  in  gleicher  Lage  je  im  Abstände  von  90°  von  einander  an- 
spracht sind,  welche  zwischen  sich  ein  recht  gleichartiges  Magnetfeld  darstellen. 

Zuerst  wird  der  Ring  entfernt  und  der  Arm  mit  dem  Fernrohr  so  gestellt, 
•3 i-a  der  vom  Stahlspiegel  reflectirte  Nullpunkt  der  Scala  mit  dem  Fadenkreuz 
r.^uimmen fällt.  Darauf  wird  der  Ring  mit  den  Magneten  aufgelegt  und  so  lange 
.'■Mreht,  das«  der  Magnet«piegel  sich  gerade  um  180°  gedreht  hat,  also  der 
Nullpunkt  der  8cala  in  seiner  Hinterfläche  gespiegelt  mit  dem  Fadenkreuz  coin- 


Fig.  306. 


iirt.  —  Auf  die  Kupferhülse  wird  nunmehr  ein  rechtwinklig  gebogene«  Metall- 
isch K  aufgeschoben ,  dessen  beide  Seiten  zwei  genau  um  90"  gegen  einander 
.^neigte  verticale  Metallspiegel  tragen,  die  Hülse  gedreht,  bis  im  einen  Spiegel 
■•«■  Nullpunkt  der  8cala  erscheint,  und  der  Ann  mit  dem  Fernrohr  gedreht,  bis 
liwlbe  in  dem  anderen  Spiegel  geschieht,  der  Arm  »l*o  um  gerade  90°  gedreht 
Nun  wird  das  Spiegelsystem  wieder  entfernt,  und  der  Ring  mit  dem 
*.i£net*ystiem  um  die  Winkel  ±  qP  gleich  weit  nach  recht?  und  links  bis  zum 
\rj<hlag  geg«n  zwei  Arretirungeu  gedreht,  welche  so  gestellt  sind,  das»  sich 
i*r  Magnetspiegel  dabei  fast  genau  um  ±90°  dreht,  also  nahezu  der  Nullpunkt 
!-r  Scala  in  der  Vorder- und  Hinterfläche  desselben  erscheint.  Sind  dann  die  Ab- 
buchungen von  dieser  Stellung  am  einen  Orte  ag  und  ßg>  am  anderen  «i  und 
Ut  «g  —  ßg  =  ng,  «i  —  ßi  =  wi,  A  der  Abstand  der  Scala  vom  Spiegel, 
•o  in  das  Verhältnis«  der  Horizontalcomponenten  des  Erdmagnetismus  daselbst: 
Ifq/Hi  =  l  -f-  tg<p  (ng  —  m  )/4  A. 

58* 
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deu  hei  vier  verschiedenen  Einstellungen  der  Schiebegewichte  c  ~ 
1,5,  1  und  Ocm  vom  Ende  auf  dem  am  Magnetsystem  unten  befestigteo 
horizontalen  Stabe  ausgeführt  und  jedesmal  mehrere  (z)  Beobachtungs- 
reihen gemacht. 

So  ergahen  sich  folgende  Mittelwerthe  für  den  Widerstand  der  Kette : 
I.  Inductor  und  Galvanometer  mit  je  792  Windungen 
1)  Beide  allein  in  der  Schliessung 

1.  e  =  2       e  =  3     Tg  =  54,96"     T,  =  55,28     W=  9,8889 

2.  1,5  4  57,15  57,51  9,8940 

3.  1  4  59,13  59,80  9,8900 

Als  Mittelwerth  ergiebt  sich  aus  allen  Bestimmungen 
W=  9,89251  Ohm  bei  5,314°C. 
2)  In  der  Schliessung  der  10  Q.-E.-Etalon 
1.    €  =  2       z  =  3     Tg  =  54,96"     '1\  ^-  55,28     W  =  19,2741 

W  —  19,2741  Ohm  bei  5,70°  C. 
II.    Inductor  und  Galvanometer  mit  je  804  Windungen 
1)  Beide  allein  in  der  Schliessung 


1. 

e  =r  2 

e  =  3 

Tg  =  55,44" 

Ti  =  55,73 

W  =  10,0937 

2. 

1,5 

4 

57,77 

58,09 

10,0907 

3. 

1 

4 

60,06 

60,37 

10,0900 

4. 

0 

4 

64,67 

(15,02 

10.0864 

Als  Mittelwerth  ergiebt  sich  aus  allen  Bestimmungen 
W  —  10,0913  Ohm  bei  5,82»C. 
2)  In  der  Schliessung  der  10  Q.-E.-Etalon 

1.  e=2       e  =  2     Tg  =  55,44"     T,  =  55,73      UP=  19,183.'» 

2.  1,5  2  55,77  58,09  19,4704 

3.  1  4  00,00  00,37  19,40*!» 

4.  0  2  04,07  05,02  19.4537 

Als  Mittel werth  ergiebt  sich  aus  allen  Bestimmungen 

W  =  19,4723  Ohm  bei  5,80°  0. 

Wegen  der  geringeren  Ausschläge  bei  Einschaltung  der  10  Q.  -K 
Einheit  sind  die  hierbei  erhaltenen  Resultate  weniger  geuau .  als  ohm- 
dieselbe. 

Ferner  wurden  die  Widerstände  der  aus  Iuductor  und  Multiplicatoi 
bestehenden  Schliessungskreise  mit  dem  Widerstande  der  10  Q.-E.  mit 
besonderer  Sorgfalt  mittelst  einer  genau  calibrirten  Wheatstone  - 
sehen  Brücke  verglichen.  Dabei  wurden  nach  Bestimmung  der  erforder- 
lichen Temperaturcoefficienten  die  Beobachtungen  auf  die  Temperaturen 
berechnet,  bei  denen  die  Bestimmungen  der  Widerstände  der  Schliessung*- 
kreise  vorgenommen  worden  waren. 
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Ausserdem  wurde  der  Widerstand  des  10  Q.  -  E.- Etalons  mit  dem 
rines  Normalwiderstandes  verglichen,  welcher  aus  zwei  Glasflaschen  mit 
>orgtaltig  amalgamirten  und  erst  kurz  vor  dem  Gebrauche  eingesenkten 
Kupferblechelektroden  bestand,  die  durch  ein  106,398  cm  langes  calibrir- 
tes  Glasrohr  von  0,67232  qcm  Querschnitt  verbunden  waren.  Dieser 
Apparat  war  nach  wiederholtem  Evacuiren  im  luftleeren  Räume  mit 
chemisch  reinem,  ausgekochtem  Quecksilber  gefüllt  worden. 

Als  Endresultat  ergiebt  sich  der  Widerstand 

I.    1  Ohm  =  1,06133  Q.-E. 
II.    1  Ohm  =  1,06191  Q.-E. 

ilso  im  Mittel  1  Ohm  =  1,061  62  Q.-E. 

Berechnet  man  hiernach  die  Widerstände  der  Schliessungen  nach 
Einschaltung  der  10  Q.-E.,  so  ergeben  sie  sich 

I.    19,2876  berechnet        19,2567  gefunden 
II.    19,4796        „  19,4723 

Die  Abweichungen  sind  also  relativ  gering. 

Auch  Mascart1)  hat  mit  de  Nerville  und  Beuoit  nach  dieser  1307 
Methode  eine  Reihe  sorgfältiger  Bestimmungen  ausgeführt. 

Die  verwendeten  Spiralen  waren  auf  vielfach  zusammengeleimte 
Mahagonirahmen  gewunden.  Zwei  derselben,  A  und  B,  hatten  27cm. 
inneren,  30  cm  äusseren  Durchmesser,  3  cm  Breite,  drei  andere,  a,  b,  c, 
U  cm  inneren,  17  cm  äusseren  Durchmesser,  3  cm  Breite.  Der  mit  weisser 
>«ide  übersponnene  Draht  war  resp.  1  und  0,5  mm  dick.  Die  fünf  Rollen 
waren  theils  einfach  mit  Drahtwindungen  von  derselben  Drahtdicke  um- 
v'tben  (ji,  a,  c),  theils  enthielten  sie  eine  Anzahl  von  getrennten,  über 
nuander  liegenden  Schichteulagen  (B  und  b),  woraus  durch  Combination 
neben  oder  hinter  einander  neun  Systeme  hergestellt  wurden.  Die  Be- 
lohnung der  Drehungsmomente  und  Flächen  geschah  in  bekannter 
WeUe.  Die  Länge  der  Drähte  wurde  beim  Aufwickeln  bestimmt.  Die 
;a  windende  Spirale  war  auf  einer  horizontalen  Welle  mit  Federsperrung 
Jod  einem  Tourenzähler  befestigt ,  so  dasH  sie  sich  nur  nach  einer  Seite 
Irthen  konnte.  In  grosser  Entfernung  von  ihr  war  die  den  Draht  ent- 
Utende Spule  ebenfalls  auf  eine  horizontale,  durch  ein  Gewicht  ge- 
'rrniate  und  nur  nach  einer  Richtung  drehbare  Axe  gesteckt.  Zwischen 
itr  Spirale  und  Spule  lag  ein  2  m  langer,  horizontaler  Maassstab  mit  Mar- 
gen an  den  Enden.  Von  der  Spule  aus  ging  der  Draht  über  ein  System 
i^ter  und  mit  coustanten  Gewichten  belasteter  beweglicher  Rollen,  wo- 
iurch  er  eine  constaute  Spannung  erhielt,  und  dann  über  den  Maass- 
t«ih.  Entsprechend  der  ersten  Marke  wurde  an  dem  Drahte  ein  Zeichen 
^macht  und  wiederum  ein  solches,  als  letzteres  über  der  zweiten  Marke 

M  Mascart,  de  Nerville  uud  R.Henoit,  Regime  d'exp^riences  Hur  la 
'^nnination  de  POhm  et  de  ea  valeur  en  colonne  mereurielle  (Paris,  Gauthier 
>"iJUr*.  1884.  71  Seiteu),  Beibl.  8,  p.  719*. 
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stand.  Hierdurch  wurden  die  aufgerollten  Drahtlängen  bestimmt  Die 
Enden  des  Drahtes  gingen  durch  die  Seitenflächen  der  denselben  auf- 
nehmenden Kinne.  Auch  wurde  der  Durchmesser  jeder  Windung  mit 
einem  Schiebemaasse  gemessen  Die  kleinen  Spiralen  konnten  in  einen 
Holzdreifuss  mit  zwei  Böden  eingesetzt  werden.  Oben  ging  die  Drehung*- 
axe  durch  den  oberen  Boden  und  trug  eine  Kurbel ,  durch  welche 
die  Spiralen  in  einer  halben  Secunde  um  180°  gedreht  wurden.  Unter 
der  Kurbel  war  ein  an  einem  Nonius  drehbarer  Kreis  befestigt  mit  zwei 
Federarretirungen  im  Abstand  von  180°,  gegen  welche  die  Kurbel  gegen- 
schlug. Die  Axe  war  zum  grossen  Theil  aus  einem  Gehäuse  gebildet,  an 
welchem  die  Spirale  durch  feste  Kupferzapfen  befestigt  war.  In  dasselbe 
Hess  sich  ein  kleines  Magnetometer  mit  einem  an  einem  Coconfaden  auf- 
gehängten Magnet  mit  Spiegel  einhängen,  welcher  nur  dann  von  seiner 
Arretirung  losgelöst  wurde,  wenn  der  Apparat  als  Tangentenbussole  die- 
nen sollte. 

Bei  den  grossen  Spiralen  sind  ähnliche  Vorrichtungen  getroffen,  nur 
sind  die  Arretirungen  bei  den  Drehungen  durch  zwei  Ohren  an  den  Enden 
des  horizontalen  Durchmessers  der  Spiralen  gebildet,  welche  in  zwei  mit 
Federn  versehene  Sperrhaken  eingreifen.  Der  untere  Boden  trägt  eiuen 
Theilkreis,  auf  welchem  sich  ein  an  der  Spirale  befestigter  Zeiger  dreht, 
um  dieselbe  um  90°  drehen  zu  könneu. 

Die  benutzten  Galvanometer  haben  zwei  Bollen  a,  ß  von  6  cm  inne- 
rem und  11cm  äusserem  Durchmesser,  zwischen  denen  die  Magnetnadel 
schwebt  (ein  rechteckiger  Spiegel,  auf  welchen  hinten  mehrere  parallele 
harte  magnetische  Stahlplatten  von  1  bis  2  cm  Länge  geklebt  sind),  und 
dessen  Trägheitsmoment  durch  angeklebte  Glas-  oder  Kupferplatten  ge- 
ändert wird.  Ein  drittes  Galvanometer  war  eine  Tangentcubussole  mit 
zwei  beweglichen  Spiralen,  den  kleineren  der  oben  beschriebenen,  ein  vier- 
tes wurde  aus  verschiedenen  12  ein  weiten  Rollen  hergestellt.  Metalltheile 
wurden  wegen  der  störenden  Inductionsströme  sorgfaltig  vermieden.  Pie 
Spiegelablesung  geschah  an  sehr  schön  getheilteu  Glasscalen  in  Abständen 
von  3  bis  7  m.  Die  Schwingungen  der  Magnetnadel  wurden  durch  eim 
kleine  vom  Strome  durehflossene  Spirale  mit  Schlüssel  beruhigt.  Die  Lei- 
tungsdrähte waren  alle  mit  Guttapercha  isolirt  und  parallel  an  einander 
gebunden.  Die  Uinsehaltung  geschah  durch  Quecksilbereommutatoreu 
Die  Inductiousspirale  wurde  eingestellt,  indem  der  duriu  häufende  Magnat 
losgelöst  und  die  Stellung  der  Spirale  bestimmt  wurde,  bei  der  ein  dureh 
sie  hiudurchgeleiteter  Strom  denselben  nicht  ablenkte.  Die  Genauigkeit 
der  Einstellung  ist  lf/. 

Die  Widerstände  der  Spiralen  und  Etalons  wurden  an  der  Wh  est- 
h tone1  scheu  Brücke  mit  dein  von  Widerstandskasten  verglichen.  I>it 
Temperatur  wurde  bestimmt  und  als  Temperaturcoefficient  für  das  Queck- 
silber 0,00088,  für  die  Neusilberetalona  0,00032,  für  die  Platinsilher 
etalons  0,00030  genommen.  Bei  den  Inductionsversuchen  wurden  die 
beiden  extremen  Lagen  «0  nud  «,  des  Magnets  bestimmt,  während  er 
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fest  in  Ruhe  war.  Dann  erhielt  er  beim  Durchgänge  durch  die  Nulllage 
einen  Inductionsstoss,  worauf  die  Auaschläge  nly  n\  w",  n"  nach  dersel- 
ben Seite  bestimmt  wurden.   Der  Werth : 

v— -„  ,   n  —  n'  _^  n{  —  nQ 

*  -  n  2       +  ~~ 2       +  2 

entsprach  dem  ersten,  für  die  Dämpfung  und  die  Initialoscillation  corri- 
girten  Ausschlag.  Darauf  wurde  dieselbe  Beobachtung  im  entgegengesetz- 
ten Sinne  wiederholt.  Jede  Beobachtungsreihe  bestand  aus  zehn  solchen 
Bestimmungen.  Die  Ausschläge  N  betrugen  dabei  z.  B.  167,76  Scalen- 
theile,  von  167,48  bis  168,  also  Maximaldifferenz  3,3/1000. 

Die  Dauer  der  Rotation  des  Inductors  betrug  weniger  als  ein  Fünf- 
tel der  Zeit  für  eine  Elongation. 

Die  Schwingungsdauern  des  Magnets  wurden  mittelst  eines  zu  arre- 
tirenden  Secundenzählers  gemessen,  welcher  mit  einem  Chronometer  ver- 
glichen war.  Die  Aenderungen  der  Declination  wurden  durch  wieder- 
holte Beobachtung  des  Nullpunktes  bei  weiteren  Elongationen  der  Nadel 
bestimmt. 

Das  Drehungsmoment  des  Galvanometers  wurde  mit  dem  aus  den 
Dimensionen  zu  berechnenden  Drehungsmoment  des  Inductors  verglichen, 
indem  letzterer  mit  seiner  Windungsebene  in  den  magnetischen  Meridian 
gebracht  wurde  und  die  Ablenkungen  der  Magnetnadeln  in  beiden  In- 
strumenten, eventuell  unter  Anwendung  einer  Brückenleitung  von  bekann- 
tem Widerstände  an  dem  Galvanometer,  gemessen  wurden. 

Der  Abstand  der  Scala  von  dem  Spiegel  des  Magnets  im  Inductor 
wurde  durch  Hinlegen  eines  grossen  ebenen  Brettes  zwischen  beiden, 
Verschieben  von  ben  bis  zum  Coconfaden  und  der  Scala  und 

directe  Messung  des  Abstanden  der  hinteren  Enden  derselben  sorgfaltig 
bestimmt.  —  Derselbe  Abstand  beim  Galvanometer  brauchte  in  Folge  der 
soeben  erwähnten  Vergleichungen  nicht  so  genau  gemessen  zu  werden. 

Die  Torsion  des  die  Magnetnadel  tragenden  Fadens  im  Galvano- 
meter ist  ohne  Belang,  da  sie  sowohl  die  Inductionsausschläge ,  wie  die 
Augschläge  bei  der  Vergleichung  der  Drehungsmomente  betrifft.  Die 
Torsionsconstante  des  Fadens  im  Inductor  wurde  gemessen,  indem  der 
Magnet  durch  einen  von  aussen  genäherten  Magnetstab  um  360°  um- 
schlagen und  die  Aenderung  der  Einstellung  beobachtet  wurde. 

Zur  Vergleichung  der  Oberflächen  der  Rollen  wurde  auch  eine  oder 
wurden  mehrere  hinter  einander  entgegengesetzt  verbunden  auf  die  Axe 
des  Inductors  gesetzt  und  dieselbe  nach  Verbindung  mit  dem  Galvano- 
meter rechtzeitig  hin  und  her  gedreht,  wobei  sich  Differenzen  in  den 
Flachen  stark  markirten.  Auch  wurden  die  so  vereinten  Spiralen  um  eine 
horizontale  Axe  unter  dem  Einflüsse  der  totalen  erdmagnetischen  Kraft 
gedreht 

Zur  Vergleichung  der  Widerstände  dienten  zwei  Wheatstone'- 
>che  Brücken  von  Elliot  und  Carpentier,  deren  letztere  einen  Im 
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langen  Messdraht  von  einem  Ohm  Widerstand  enthielt.  Die  absoluten 
Widerstände  wurden  mit  vier  B.-A .-Einheiten  (s.  w.  u.),  vier  Siemens' - 
sehen  Quecksilbereinheiten  und  sechs  besonders  construirten  Quecksilber- 
einheiten nahe  von  der  Form  der  Siemens 'sehen  Quecksilberspiralen 
verglichen.  Letztere  waren  aus  0,1  bis  0,5  mm  weiten,  2  ra  langen  Ca- 
pillarröhreu  gebildet,  welche  in  weiten  kugelförmigen  Behältern  endeten, 
in  die  Platindrähte  tauchten,  und  im  Vacuum  gefüllt. 

Als  Normalwiderstände  dienten  vier  im  Vacuum  mit  Quecksilber  ge- 
füllte, bei  verschiedener  Drehung  um  ihre  Axe  sorgfältig  calibrirte  Röh- 
ren von: 

Länge  L  .  .  .  949,322  1016,754  971,616  1002,543  mm 
Mittl.Durchm.D       1,072«  1,1116         1,0864  1,1034 

Widerstand   .   .       1,048854        1,049255      1,049197        1,048939  « 

Bei  der  Berechnung  des  Widerstandes  ist  noch  der  Widerstand  au 
den  Einströmungsöffnungen  hinzugezogen,  welche  gleich  einer  Queck- 
silbersäule vom  Querschnitt  der  letzteren  und  0,82  ihres  Durchmessers 
lang  ist 1).  Letzterer  Widerstand  wurde  auch  direct  durch  Vergleichung 
des  Widerstandes  verschieden  langer  Röhren  bestimmt. 

Die  Vergleichung  der  Widerstände  wurde  im  Wesentlichen  nach  der 
Methode  von  Carey  Köster2)  vorgenommen.  Der  Brückendraht  war 
dabei  an  einzelnen  Stellen  mit  einem  Etalon  der  B.-A.-U.  verglichen. 

l)  Vgl.  Lord  Rayleigh  u.  Mr».  ßidgwick,  Phil.  Trans.  1883 (1).  p.  175*.  — 
a)  Diese  Methode  (Carey  Fonter,  Journ.  Soc.  Telegr.  Eng.  1874*)  ist  die  fol- 
gende. Die  nahezu  gleichen,  mit  einander  zu  vergleichenden  Widerstände  H 
und  S,  Fig.  307,  werden  durch  einen  Draht  K  L  von  der  Länge  l  mit  einander 
verbunden ,  auf  welchem  der  eine  Contact  .r  der  das  Galvanometer  G  enthal- 
tenden Brüokenleitung  schleift.  Die  anderen  Enden  von  B  und  S  sind  mit  den 

Fig.  307. 


Polen  der  8iiule  und  zwei  gleichen  Widerständen  T  =  U  verbunden,  mit  deren 
Contactstelle  das  zweite  Ende  der  Brückenleitung  in  Verbindung  ist.  Ist  u  der 
Widerstand  der  Längeneinheit  des  Drahtes  KL,  a  der  Widerstand  der  Verbindung 
bei  A',  ß  der  bei  L,  K  x  —  £,  so  ist,  wenn  das  Galvanometer  auf  Null  eingestellt  ist : 

R  -f  u  4-  u  $  T 

\ 
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Ferner  wurden  die  Temperaturcoefficienten  der  Etalous  direct  be- 
stimmt und  dieselben  unter  einander  verglichen. 

Bei  Füllung  der  Röhren  im  lufterfüllten  Raum  wichen  die  Gewichte 
des  sie  erfüllenden  Quecksilbers  von  denen  bei  der  Füllung  im  Vacuum 
nur  unmerklich  ab. 

Als  Endresultat  ergab  sich:  1  Ohm  =  1,0142  B.-A.-U. 

Die  zweite  Methode  von  W.  Weber  beruht  darauf,  dass  man  1308 
eine  in  sich  geschlossene  Inductionsrolle  um  einen  verticalen  oder  hori- 
zontalen Durchmesser  mit  constanter  Geschwindigkeit  rotiren  lässt  und 
die  Ablenkung  einer  in  ihrer  Mitte  aufgehängten  Magnetnadel  bestimmt. 
Bei  derselben  tritt  die  Complication  ein,  dass  durch  die  Selbstinduction 
der  rotiren  den  Spirale  der  Verlauf  der  in  ihr  inducirten  Ströme  und  so- 
mit auch  die  Einwirkung  auf  die  Magnetnadel  beeinflusst  wird. 

Es  sei  <p  die  Ablenkung  des  Magnetes,  M  sein  magnetisches  Mo- 
ment, H  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  F  die  ge- 
rammte, von  den  Drahtwindungen  umschlossene  Fläche,  n  die  Zahl  der 
Windungen  t  ^  der  Winkel  der  Ebene  der  Windungen  mit  dem  magne- 
tischen Meridian,  D  die  Kraft,  mit  welcher  die  Windungen  auf  eine  Magnet- 
nadel vom  Moment  Eins  in  ihrer  Mitte  wirken,  wenn  ein  Strom  von  der 
Intensität  Eins  durch  sie  fliesst,  E  die  elektromotorische  Kraft,  Ii  der 
Widerstand,  I  die  Stromintensität  in  den  Windungen,  77  das  Potential 
der  Windungen  auf  sich  selbst,  dann  ist  das  Potential  der  Windungen 
beim  Durchfliessen  des  Stromes  Eins  in  Bezug  auf  die  horizontale  Com- 
ponente des  Erdmagnetismus 


Werden  die  Windungen  in  der  Zeit  dt  um  den  Winkel  dty  gedreht,  so 
i't  die  dabei  erzeugte  elektromotorische  Kraft  gleich  dP  -f-  dPly  also 


Ausserdem  wird  beim  Ansteigen  des  Stromes  um  den  Werth  d  I  in 
der  Zeit  dt  ein  Extrastrom  in  den  Windungen  iuducirt,  dessen  elek- 
tromotorische Kraft  —  II  dl  ist.  Die  gesauunte,  bei  der  Drehung  um 
dt  in  der  Zeit  dt  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist  also 

Werden  R  und  Ä  mit  einander  vertauscht  und  wird  durch  Verschieben  de« 
("onUct*  auf  KL  biß  zu  einem  Punkte  xx  die  Galvanometernadel  wieder  auf 
Null  gebracht,  so  ist  nun,  wenn  A'.r1  =  I1  ist: 


P  —  —  H.Fsinil? 
und  das  Potential  der  Windungen  auf  die  Magnetnadel 

Pi  —  —  M.Dsin(1>  —  <p). 


HF .costydty  -f  MDcos(il>  —  q>)d4'. 


S  +  a  +  .  T 
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Edt  =  IRdt  =  H.Fco$*dH>  +-  MD  cos     —  <p)d4>  —  Ff  dl, 
woraus  folgt,  wenn  wir  dilf/dt  =  G)  setzen, 

/=  R1  ^mat  {ÜF(Rcos4>  +  77o«m*)  +  lfZ)[Ä«w(*  —  <p) 

4-  nasinty  —  <p)]\  +  C«    »  . 

Der  letztere  Werth  verschwindet  bald  mit  zunehmendem  f.  Die 
senkrecht  gegen  die  Nadel  gerichtete  Componente  der  von  den  Windun- 
gen auf  dieselbe  ausgeübten  Kraft  ist  MDl.cos{4>  —  <p);  also  die  mitt- 
lere, während  einer  Umdrehung  der  Windungen  um  2n  ausgeübte  Kraft 

2» 

Soll  die  Nadel  in  Ruhe  bleiben,  so  muss  diese  Kraft  gleich  sein  der 
durch  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  und  die  Torsion 
des  die  Nadel  tragenden  Fadens  auf  sie  ausgeübten,  gegen  sie  senkrech- 
ten Kraft.  Ist  die  Torsion  des  Fadens  bei  der  Drehung  Eins  gleich 
MH£,  so  ist  also 

\  R*M+I1*&  \JIF(Rcos<P  +  "asintp  4-  MDR)\  -  MH(stn<p 

+  t9)  =  0. 

Ist  £  relativ  klein ,  wie  bei  den  meisten  Versuchen ,  so  kann  man 
auch  schreiben: 

\  F.Dactgq*  /       MD         \  1  F.D. 77«» 

oder  bei  Vernachlässigung  kleiner  von  $  und  von  Jtf  D  777'1  abhängiger 
Werthe: 

'  -    - !'  -     -  ■)  *•»  -  QTK  -  ■)'•* 

Iu  dieser  Gleichung  ist  Alles  bekauut;  F,(p,MyH  lassen  sich  dirert 
beobachten,  D  und  77  lassen  sich  berechnen.  Die  Torsiousconstante  £  er- 
giebt  sich  durch  Drehung  des  Kopfe«,  au  dem  der  Magnet  aufgehängt  ist. 

1 3(10  Nach  dieser  Methode  ist  zuerst  im  Auftrage  der  British  Association  1 ) 
eiue  Beobachtungsreihe  von  einer  dazu  bestellten  Commission  ausgeführt 
worden. 

Ein  starkes  dreifüssiges  Gestell  77,  Fig.  308,  von  Messing  ist  ver- 
mittelst dreier  Schrauben  in  eine  steinerne  Unterlage  eingelassen  und 
kann  durch  starke  Stellschrauben  Cr  horizontal  gestellt  werden.  Zwi- 


!)  Kep.  Brit.  Auaoc.  1863,  p.  111*,  186*,  p.  350*. 
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sehen  einem  Lager  J  in  der  Steinunterlage  und  einem  hohlen,  in  die 
obere  Platte  des  Gestells  eingesetzten  Messingzapfen  k  drehen  sich  zwei 
eioander  parallele,  fest  mit  einander  verbundene  Messingringe  /  und  J\ 
welche  bei  /  und  /'  durch  Hartgummi  unterbrochen  sind,  um  die  Bildung 


Fig.  308. 


von  Iuductionsströmen  in  ihnen  zu  vermeiden,  und  dann  gemeinsam  ab- 
gedreht sind.  Um  die  Ringe  sind  übersponnene  Kupferdrähte  gewickelt. 
Der  mittlere  Radius  ihrer  Windungen  von  der  Mitte  der  Drehungsaxe 
aas  beträgt  bei  einer  Versuchsreihe  a  =  15,60  cm,  die  Zahl  derselbeu 
n  =  307,  also  die  Länge  des  Drahtes  1  =  302,063  ra ,  die  Breite  der 
Windungsreihen,  senkrecht  gegen  die  Ebene  der  Windungen  b~  0,185  cm, 
die  Höhe  derselben  in  der  Ebene  der  Windungen  0,132  cm,  der  mittlere 
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Abstand  der  Windungen  von  der  Drehungsaxe  V  =  0,1915  cm.  Danach 
ist  der  Cosinus  des  Winkels«,  den  a  mit  6'  macht,  cosa  =  b'  «  =  0,12245, 
a  =  83°  1'.  Die  Drähte  der  beiden  Ringe  sind  am  einen  Ende  mit  ein- 
ander verbunden,  am  anderen  enden  sie  in  zwei  Quecksilbernäpfen,  die 
durch  einen  dicken  amalgamirten  Kupferdraht  mit  einander  vereint 
werden  können.  Auf  die  Axe  der  Ringe  ist  unten  ein  Rad  r  auf- 
geschoben ,  in  welches  ein  Schnurlauf  eingreift ,  der  durch  ein  bleiernes 
Schwungrad  gedreht  wird  und  zugleich  einen  Regulator  bewegt.  Ausser- 
dem ist  auf  die  Axe  eine  kurze  Schraube  ohne  Ende  n  aufgesetzt,  die 
in  ein  Zahnrad  einfasst.  Dasselbe  trägt  einen  Knopf,  der  bei  jeder  Um- 
drehung des  Zahnrades,  entsprechend  100  Umdrehungen  des  Ringes,  eine 
Feder  mit  einem  Hammer  gegen  eine  Glocke  gegenschlägt.  —  Durch  die 
Durchbohrung  des  Zapfens  k  geht  eine  Röhre  0,  an  welcher  unten  eine 
hölzerne,  cylindrische  Büchse  P  hängt.  Ueber  dem  Zapfen  k  ist  auf  dem 
Gestell  ein  Ständer  N  angebracht,  der  auf  der  Röhre  Jt  einen  Glaskasten 
T  trägt.  Iu  der  Büchse  P  schwebt  der  Stahlmagnet,  eine  Stuhlkugel  von 
etwa  7,8  mm  Durchmesser,  welche  nicht  völlig  bis  zur  Sättigung  niagne- 
tisirt  ist,  also  ein  äusserst  geringes  Moment  (kleiner  als  das  eiuer  Näh- 
nadel von  0,0.3g  Gewicht)  besitzt,  so  dass  ihre  Inductionswirkung  auf 
die  rotirenden  Spiralen  ganz  zu  vernachlässigen  ist.  Sie  ist  durch 
einen  steifeu  Messingdraht  mit  einem  in  dem  Kasten  T  befindlichen 
Spiegel  verbunden.  Letzterer  hat  30  mm  Durchmesser,  also  einen  nicht 
geringen  Luftwiderstand,  und  hängt  an  einem  2,45  m  langen,  an  einem 
Torsionskopf  befestigten  Coconfaden.  Die  Schwiugungsdauer  des  Mag- 
nets beträgt  über  9  Secunden.  Die  Ablenkungen  desselben  werden  au 
eiuer  2,9853  m  entfernten  Scala  mittelst  eines  Fernrohrs  abgelesen. 
Bei  400  Umdrehungen  der  Spiralen  in  der  Minute  nimmt  der  Magnet 
mit  seinem  Spiegel  eine  vollkommen  feste  Stellung  an,  da  seine  Schwin- 
gungsdauer im  Verhältnis«  zu  der  Rotationszeit  der  Spirale  sehr  gross 
(200  mal  so  gross)  ist  ;  indess  differiren  die  Ausschläge  bei  den  Rotatio- 
nen nach  beiden  Seiten  bis  zu  8,5  Proc. 

Vor  und  nach  jeder  Versuchsreihe  wurde  der  Widerstand  der  Draht  - 
Windungen  vermittelst  des  Jenk in' sehen  Widerstandsmesser«  mit  dem 
einer  Neusilberdrahtspirale  verglichen ,  welche  nachher  als  Norrualinaaä> 
diente.  Sein  Widerstand  betrug  nach  der  Berechnung  der  Versuche  {».  «.) 
107C2011600  cni/see  und  die  Genauigkeit  der  später  (1864)  unter  ge- 
änderten Verhältnissen  wiederholten  Versuche  wird  auf  0,1  Proc.  an- 
gegeben. 

1310  Nach  dieser  Bestimmung  siud  Etalous  hergestellt  worden,  weicht' 
einer  Einheit  entsprechen,  und  früher  als  Ohmad  oder  Ohm  bezeichnet 
wurden,  indess  wegen  bedeutender  Fehlerquellen  (siehe  deu  folgen- 
den Paragraphen)  von  dem  wirklichen  Ohm  abweichen.  Diese  Eiuheii 
wird  jetzt  mit  dem  Zeichen  B.-A.-U.  (British  Association  Unit)  be- 
zeichnet. 
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t«n  (4)  Glasröhren  tod  etwa  1  und  1  t  B.-A.-U.  Widerstand  waren  an 
•len  Enden  convex  geschliffen,  um  darauf  zwei  mittelst  Mikrometerschrau- 
ben verstellbare  Mikroskope  mit  Fadenkreuz  einzustellen.  Die  Messungen 
geschahen  bei  vier  verschiedenen  Drehungen  der  Röhren  um  ihre  Axe. 
Die  Röhren  wurden  dann  durch  einen  Messingmaassstab  ersetzt  und  der 
Abstand  der  Einstellungen  des  Mikroskopes  von  den  nächsten  Theil- 
itrichen  bestimmt.  Neben  den  Röhren  lag  ein  Thermometer.  Sie  wurden 
•larauf  in  eine  Rinne  voll  Quecksilber  gelegt,  durch  Saugen  mit  Queck- 
silber gefüllt,  längere  Zeit  in  der  Rinne  behufs  des  Temperaturausgleiches 
gelassen,  mit  den  in  Quecksilber  abgekühlten  Fingern  (welche  nur  in 
einem  Falle  mit  Leder  bedeckt  waren)  verschlossen  und  dann  heraus- 
genommen. Das  aussen  adhärirende  Quecksilber  wurde  abgebürstet  und 
Jas  im  Rohr  befindliche  in  einem  kleinen  Porcellantiegel  gewogen.  Auch 
wurde  die  Länge  des  Quecksilberfadens  in  der  Röhre  nach  der  Wider- 
»tand^bestimmung  wiederholt  gemessen,  wobei  die  Enden  derselben  durch 
kleine  in  die  Enden  der  Röhre  gedrückte  Ebonit  nadeln  verschlossen  wur- 
den, um  die  Schwierigkeit  der  Messung  in  Folge  der  Krümmung  der 
Quecksilberoberflächen  zu  vermeiden.  Wiederum  lag  ein  Thermometer 
ueben  der  Röhre.  Nach  der  Längenbestimmung  wurde  das  Quecksilber 
herausgeblasen  und  gewogen. 

Die  Röhren  wurden  in  hohle  L-förmige  EbonitgefSisse  mittelst 
Kautschukstöpseln  eiugefügt ,  durch  langsames  Kingiessen  von  mög- 
lichst reinem  Quecksilber  in  das  eine  Gefäss  gefüllt,  und  iu  einem  Holz- 
trog mit  Eis  bedeckt.  Ebonit  ist  statt  Glas  für  die  Gefasse  gewählt, 
um  die  C'ondensatiou  von  leitendem  Wasserdampf  an  ihren  oberen  Stel- 
len zu  vermeiden.  Dabei  kühlten  sich  aber  die  Endstücke  nicht  ganz 
vollständig  ab.  Die  Röhren  wurdeu  mit  der  W  h  ea  t  s  t  o  n  e1  sehen  Brücke 
durch  amalgamirte  Kupferstäbe  verbunden,  welche  bis  auf  den  Boden  der 
Ebonitgefasse  reichten  uud  etwas  von  den  Enden  der  Röhren  entfernt 
waren.  Bei  den  Widerstandsniessungen  wurden  die  Widerstände  in 
den  beiden  den  graduirten  Draht  enthaltenden  Zweigen  der  Brücke  nach 
der  Methode  von  Carey  Fost-cr  gewechselt.  Der  Draht  der  Brücke  be- 
stand aus  Platiniridium.  Bei  der  Ausmessung  der  Widerstände  der  Röh- 
ren I  und  IV  mussten  Widerstände  aus  einem  Widerstandskasten  als 
Parallelschliessungen  zu  dem  Normaletalon  verwendet  werden,  mit  wel- 
chem die  Röhren  verglichen  wurden. 

Die  Normaletalous  lagen  im  Wasser.  Bei  Messung  der  ihnen  nahe- 
zu gleichen  Quecksilberwiderstände  wurden  ihre  Enden  direet  mit  den 
Quecksilbernäpfen  der  Brücke  verbunden,  oder  auch  mit  besonderen 


»)Lord  Rayleigh  u.  Mm.  Sidgwick,  Phil.  Trans.  1883,  l,p.  173';  Beibl 
8,  p.  56*. 
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Quecksilbernäpfen,  welche  erst  durch  Kupferdrähte  von  etwa  0,000 17  Ohm 
Widerstand  mit  den  ersteren  verbunden  waren.  Alle  Messungen  wurden 
mit  abwechselnder  Stromschliessung  vorgenommen. 

Sehr  kleine  Irrthümer  können  durch  Temperaturänderungen  der 
Kupferdrähte  (für  4°  etwa  0,00003  B.-A.-U.)  und  derEtalous  (für  0,1<>C. 
0,00003  B.-A.-U.)  und  verschiedene  Füllung  bedingt  sein.  Der  mittlere 
Widerstand  der  Sie  mens 'sehen  Quecksilbereinheit  beträgt  hiernach 
0,95412  B.-A.-U.  (von  0,95386  bis  0,95440). 

1311  Gegen  die  Zuverlässigkeit  der  von  der  Commission  der  British  Asso- 
ciation erhaltenen  Resultate  könneu  manche  Bedenken  erhoben  werden, 
so  z.  B.  das  geringe  Moment  des  Magnetes  im  Verhältnis  zu  der  den 
Luftströmen  ausgesetzten  Fläche  des  daran  befestigten  Spiegels  und  dem 
grossen  Trägheitsmoment  beider  zusammen;  die  nicht  geringen  Ab- 
weichungen der  durch  abwechselnd  entgegengesetzt  gerichtete  Ausschläge 
gemessenen  Widerstände  (bis  8,55  Proc.)  in  Folge  einer  dauernden  Tor- 
sion des  Fadens  oder  einer  elastischen  Nachwirkung,  welche  bei  der 
schwachen  Magnetisiruug  der  Magnetkugel  besonders  hervortreten;  die 
Abweichungen  in  den  Resultaten  bei  schneller  und  langsamer  Rotation 
(0,5  Proc,  bei  einzelnen  Beobachtungen  bis  2,3  Proc);  die  Schwierigkeit, 
den  Flächeninhalt  der  Windungen  genau  zu  messen,  eventuelle  Iuductions- 
ströme  in  den  starken  Messingrahmen  u.  s.  f. ').  Bei  Anwendung  stärke- 
rer Magnete  können  dieselben  auf  die  gedrehte  Spirale  inducirend  wir- 
ken und  somit  auch  den  Gang  der  Inductionsströme  beeinflussen. 

1312  Lord  Rayleigh  und  Schuster2)  haben  deshalb  wiederholt  Ver- 
suche mit  dem  Apparat  der  British  Association  unter  wesentlichen  Ab- 
änderungen angestellt,  die  mehr  als  Vorversuche  für  die  später  von  Lord 
Rayleigh  allein  ausgeführten  Bestimmungen  anzusehen  sind,  bei  wel- 
chen letzteren  die  bei  jenen  gesammelten  Erfahrungen  in  Betreff  der 
Drehung  der  Inductionsrolle  und  der  Zählung  ihrer  Umdrehungen  ver- 
werthet  wurden.  Bei  diesen  Vorversuchen  ergab  sich  der  Werth  der 
British  Association  Unit  gleich  0,9893  theoretische  Ohms. 

1313  Die  Versuche  von  Lord  Rayleigh3)  wurden  mit  einem  neuen  Appa- 
rat angestellt  ,  dessen  Stativ  auf  drei  Stellsdi rauben  stand,  durch  isoli- 
rende  Zwischenstücke  unterbrochen,  und  auf  eine  Steinplatte  festge- 
geschraubt  war.  Der  drehbare  Ring  trug  oben  und  unten  Stücke  von 
Kanonenmetall,  deren  unteres  auf  einer  Achatplatte  ruhte,  deren  oberes 
eine  Röhre  von  1>  4  Zoll  Durchmesser  bildete  und  in  einem  verticalen 
Messinglager  lief.    Die  aus  zwei  paralleleu  Hälften  bestehende  Draht- 


')  F.  Kolil  rausch,  Göttinger  Nachr.  23.  Nov.  1870,  p.  M3';  Pogg.  Ann. 
Ergänzungsbd.  6,  p.  I*.  —  2)  Lord  Rayleigh  u.  Schuster,  Proc.  Roy.  Soc. 
32,  p.  104,  1*81*;  Beibl.  5,  p.  697*.  —  5)  Lord  Rayleigh,  Phil.  Trane  f2] 
1882,  p.  661';  Beibl.  7,  p.  122*. 
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spirale  selbst  war  auf  einen  Messingring  gewunden,  der  in  der  Richtung 
«ine«  Horizontaldurchmessers  durchschnitten  war  und  Flantschen  trug, 
reiche  unter  Zwischenlegung  von  Ebonit  zusammengeschraubt  waren.  Die 
Metalldicke  des  Ringes  betrug  3/8  Zoll  unterhalb  der  zur  Aufnahme  der 
Windungen  eingedrehten  Nuthen,  neben  denselben  6  Zoll,  seine  Breite 
4  Zoll. 

Der  aus  vier,  an  den  einander  parallelen  Kanten  eines  Hollunder- 
markwürfels  befestigten  Stahlnadeln  von  etwa  l/2  Zoll  Länge  bestehende 
Magnet  schwebt«  in  einem  luftdichten  Glasgehäuse  mit  Glasfenstern  an 
einem  Coconfaden,  welcher  an  einem  auf  und  nieder  zu  stellenden  Messing- 
<tab  befestigt  war.  Ein  Ring  von  V4  Zoll  Durchmesser  diente  zur  Ver- 
mehrung des  Trägheitemomentes,  die  Schwingungsdauer  betrug  5  Ys  See. 
Das  Gehäuse  hing  an  einer,  an  einem  besonderen  Stativ  befestigten,  1  Zoll 
writen  Messingröhre,  welche  durch  die  obere  hohle  Axe  des  rotirenden 
Ringes  hindurchging. 

Die  Drehungen  der  sorgfältigst  gewundenen  lnductionsspirale  wur- 
den durch  einen  Wassermotor  bewirkt,  welcher  durch  Wasser  von  con- 
^tanter  Druckhöhe  getrieben  wurde.  Die  Geschwindigkeit  der  Rota- 
tion wurde  bestimmt,  indem  auf  die  Axe  ein  Pappkreis  aufgesetzt  war, 
«Irr  in  fünf  Kreisen  in  60,  32,  24,  20,  16  schwarze  und  weisse  Abthei- 
lungen getheilt  war  und  durch  ein  Fernrohr  beobachtet  wurde,  vor  wel- 
chem dünne,  an  den  Zinken  einer  elektromagnetisch  bewegten  Stimm- 
gabel befestigte  Metallplatten  oscimrten,  so  dass  127  mal  in  der  Secunde 
dtr  Blick  auf  die  Pappscheibe  verdeckt  wurde.  Bei  einer  Geschwindig- 
keit, bei  welcher  gerade  ein  weisses  Feld  der  Scheibe  bis  zu  der  Lage 
des  folgenden  in  '/uz  Secunde  vorruckt,  scheint  die  Scheibe  stillzustehen. 
So  kann  man  durch  Regulirung  des  Wasserzuflusses  und  gelindes  An- 
ziehen des  den  Motor  mit  dem  Apparat  verbindenden  Seiles  irgend  einen 
Kreis  der  Scheibe  zum  scheinbaren  Stillstande  bringen  und  aus  der  An- 
zahl der  Felder  des  betreffenden  Kreises  die  Geschwindigkeit  berechnen. 

Der  Widerstand  der  Drahtrolle  (etwa  25  Einheiten)  wurde  mit  einem 
Platin -Silbernormaletalon  von  etwa  24  Ohm  verglichen.  Da  ferner  die 
Drähte  der  benutzten  Fle  m  i  ng' sehen  Widerstandsbrücke  nur  Yi0  Ohm 
Widerstand  besassen,  wurde  zu  dem  Drahtring  ein  kleiner  Ergänzungs- 
widerstand von  Neusilber  zugefügt,  der  in  Quecksilbernäpfe  eingelegt 
wurde,  in  welche  die  Enden  des  rotirenden  Gewindes  bis  auf  den  Bodeu 
eintauchten ,  und  die  mit  durchbohrten  Kautschukstöpseln  geschlossen 
waren.  Später  wurden  die  Verbindungen  durch  Klemmschrauben  her- 
stellt und  die  Ergänzungswiderstände  zwischen  deu  einen  Enden  der 
beiden  vereinten  Drahtrollen  eingeschaltet ,  während  die  anderen  Enden 
entweder  fest  unter  sich  durch  einen  verschwindenden  Widerstand  (ein 
-1  förmiges  Kupferstück)  oder  mit  der  Brücke  verbunden  wurden. 

Der  äussere  Umfang  der  zwei  vereinten  Drahtrollen  betrug  148,97 
und  148,69  cm,  nach  der  Correction  für  die  Dicke  des  Drahtes  148,53 
und  148,35cm,  also  der  mittlere  Umfang  148,44,  der  mittlere  Radius 
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23,625  cm.  Die  axiale  Dimension  der  Gewinde  betrug  1,99  cm,  die 
radiale  1,59  und  1,54  cm,  der  Abstand  der  Mittelebenen  beider  Gewinde 
6,595cm.  Jede  Rolle  hatte  288  Windungen,  16  Lagen  zu  18,  eine  zu 
17  Windungen  und  eine  Windung  darüber.  Der  Umfang  jeder  einzelnen 
Windung  wurde  gemessen  und  nach  Maxwell's  Vorschlag  beim  Auf- 
winden des  I  »i-alit es  gleichzeitig  ein  Faden  auf  einen  Holzstab  gewickelt, 
um  Irrthüiner  zu  vermeiden. 

Ausser  den  erforderlichen  Berechnungen  der  in  den  Formeln  vor- 
kommenden Werthe,  auch  der  in  den  Ringen  erzeugten  Inductionsströme, 
wurde  der  Coefficient  77  der  Selbstinduction  der  Spirale  auch  mittelst  der 
Wheats  tone' sehen  Drahtcombiuation  bestimmt  (vgl.  Bd.  IV,  §.  104).  Der 
Strom  einer  constauten  Kette  theilte  sich  in  zwei  Zweige,  welche  die  Spi- 
rale vom  Widerstand  P  und  einen  gleichen  Widerstand  Q  enthielten.  Die 
Knden  derselben  waren  mit  der  Brückenleitung  verbunden.  In  dieselbe  war 
ein  Spiegelgalvauometer  von  70  Ohm  Widerstand  eingefügt,  dessen  Nadel 
das  logarithmische  Decrement  von  nur  0,0142  besass,  also  zu  ballistischen 
Versuchen  geeignet  war.  Die  Ablesescala  war  218  cm  vom  Spiegel  ent- 
fernt. Nachher  ging  der  Strom  durch  die  beiden  anderen  Parallelzweige 
der  Brücke,  welche  einem  Widerstandskasten  von  Gebrüder  Elliot 
entnommen  und  je  10  Ohm  gleich  waren.  Als  Säule  wurden  drei 
neben  einander  verbundene  Da  nie  11 'sehe  Ketten  (mit  Zinkvitriol)  ver- 
wendet. 0 

Ist  Q  - — 7',  so  giebt  die  Galvanomcternadel  keinen  Ausschlag.  Wird 
aber  «1er  Strom  im  Hauptzweige  der  Kette  umgekehrt  und  so  die  Inten- 
Hität  (Ich  Stromes  in  dem  die  Spirale  enthaltenden  Zweige  um  2  i  ge- 
ändert, m>  entsteht  in  der  Spirale  in  Folge  der  Selbstinduction  eine  elek- 
tromotoriHohe  Kraft  77/,  durch  welche  die  Nadel  des  Galvanometers  in 
der  Brücke  um  den  Winkel  a  ausschlägt.  Wird  P  um  d  P  vermehrt, 
und  Messt  durch  die  Spirale  ein  constanter  Strom  I,  so  wird  dadurch 
dieselbe  Wirkung  hervorgebracht,  wie  wenn  in  dem  Spiralzweig  noch 
ein«»  neue  elektromotorische  Kraft  i' Ö  P  wirkte.  Die  constante  Ablen- 
kung der  (ialvanometernadel  hierbei  sei  gleich  0".  Ist  T  ihre  Schwin- 
ffungftdftuer  von  Buhelage  zu  Ruhelage,  so  wird: 

Iii    _  T  sin  \tu 

(W  /'  wurde  gleich  1  il)(J  genommen. 

Da  es  bei  Einschaltung  des  Widerstandes  Q  nahe  gleich  P—  24  Ohm 
»ehr  schwierig  ist,  denselben  um  hinlänglich  kleine  Grössen  zu  ändern, 
um  P  genau  zu  compensiren,  wurde  dazu  neben  Q  eine  Parallelleituni: 
eingefügt ,  welche  753  Ohm  betragen  musste.  Durch  Vergrössemng  auf 
I  Ohm  <  rhielt  man  eiue  Wirkung,  welche  der  Vergrössemng  um  d  V 
=  0,07453  Einheiten  gleich  war  und  dem  Zwecke  einer  hinlänglichen 
Ablenkung  entsprach.  Dieselbe  Aenderung  würde  durch  Erwärmen  der 
le  von  nur  1°C.  bewirkt  worden  sein. 
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Die  Beobachtungen  von  a  und  wurden  abwechselnd  vorgenom- 
men. Erst  wurde  a  bestimmt,  und  wenn  die  Nadel  die  Nulllage  passirte, 
der  Strom  umgekehrt  und  wieder  der  Ausschlag  beobachtet.  Ist  «o  der 
Ausschlag  vor  der  Umkehrung,  o  der  Ausschlag  durch  die  Induction  und 
ß  der  Unterschied  der  beiden  Nulllagen,  so  ist  die  folgende  Schwingung 
durch  7*(a  i  a0) sinnt  i  ßcosnt  bestimmt,  wo  die  Zeit  von  der  Um- 
kehrang  an  gemessen  und  die  Dämpfung  vernachlässigt  ist.  So  wird  der 
Schwiugungsbogen  qp,  d.h.  die  Differenz  der  beiden  der  Umkehrung  fol- 
genden Elongationen : 

9  =  2V[V4(«±  «o)*  +  ß*]    oder  annähernd    =  a  ±  «0  + 

voraus  a  zu  berechnen  ist.  Meist  war  ß  sehr  klein. 

Statt  den  Widerstand  ÖP  in  den  Zweig  P  einzuführen,  wurde  ein 
Widerstand  d  Q  in  den  Zweig  Q  eingeführt.  Man  erhält  dann : 

n      n  _  ÖQx'  T  smVa« 
Q      P  ~    Qx    n    tg&  1 

welcher  letztere  Werth  noch  mit  1  -f-  A  zu  multipliciren  ist,  wo  A  das 
logarithmische  Decrement  ist,  um  die  Dämpfung  zu  berücksichtigen. 

Die  Spirale  war  bei  diesen  Versuchen,  um  Temperaturänderungen 
tu  vermeiden,  in  dicke  Tücher  eingehüllt. 

So  ergab  sich  der  Coefficient  der  Selbstinduction  77=  2,4028  .10"  cm, 
während  die  Berechnung  zu  dem  Werth  2,400 . 10*  führte.  Die  Diffe- 
renz beträgt  also  weniger  als  Viooo* 

Für  den  Einfluss  etwaiger  Abweichungen  der  Drehungsaxe  von  der 
Verticalstellung  wurde  nach  der  Nivellirung  eine  Correctur  eingeführt, 
ebenso  für  die  Torsion  des  Aufhängefadens  der  Nadel,  wobei  der  Auf- 
hingungspunkt  in  beiden  Richtungen  um  je  5  . 360°  gedreht  wurde.  Beide 
Correctionen  sind  fast  verschwindend.  —  Der  Abstand  des  Magnetspie- 
gels des  Rotationsapparates  von  der  Scala  wurde  wiederholt  gemessen, 
trat  wurde  mit  einem  Maassstabe  der  Abstand  der  Scala  und  eines 
Striches  auf  dem  Glasfenster  der  Magnetometerhülle  und  dann  mit  einem 
auf  einer  Scala  verschiebbaren  Mikroskop  der  Abstand  des  Striches  von 
der  Mitte  des  Spiegels  bestimmt.  Die  Versuche  wurden  mit  vier  Drehungs- 
geschwindigkeiten von  etwa  zwei  bis  vier  Umdrehungen  in  der  Secunde 
angestellt. 

Der  Widerstand  des  Platin  -  Silbernormalmaasses  ergiebt  sich  hier- 
nach bei  den  besten  Beobachtungen  gleich  26,612  absolute  Einheiten; 
Ui  abnehmender  Geschwindigkeit  der  Drehung  im  Verhältnisse  von 
60:45:35:30  zu  23,613,  23,610,  23,612,  23,613.  Bei  Vergleichung  der 
B.-A.-Einheit  mit  jenem  Normalmaasse  war  letzteres  im  Mittel  gleich 
-3,9354  B.-A.-U.,  so  dass  eine  British  Association  Unit  gleich  0,98651 
theoretische  Ohms  ist. 

Die  B.-A.-Einheit  wurde  mit  vier  Quecksilberröhren  von  87  bis 
194  cm  Länge  verglichen,  deren  Durchmesser  1  resp.  2  mm  betrug.  Da- 

WieilenniiD,  KlektriciUt.  IV.  59 
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nach  war  der  Widerstand  einer  Quecksilbereinheit  resp.  0,95416,  0,95419, 
0,95416,  0,95427  B.-A.-U.,  wobei  die  extremsten  Werthe  0,95386  und 
0,95440  waren.    Aus  diesem  und  dem  obigen  Verhältniss  ergiebt  sich: 

1  Quecksilbereinheit  gleich  0,9410  Ohm. 

1314  Bei  dieser  Methode  hat  die  Inductionswirkung  der  Magnetnadel  auf 
den  rotirenden  Ring  einen  gewissen  kleinen,  aber  zu  berechnenden  Einfluss. 

Man  kann  denselben  beseitigen,  wenn  man  nach  dem  Vorschlage 
von  Wilhelm  Weber  die  Inductionsrolle  um  einen  horizontalen  Durch- 
messer rotiren  lässt  und  dabei  den  Iuductor  durch  Drehung  um  eine  ver- 
ticale  Axe  so  einstellt,  dass  seine  horizontale  Drehungsaxe  mit  der  mag- 
netischen Axe  der  Magnetnadel  zusammenfallt. 

In  dieser  Weise  sind  von  Heinrich  Weber  Versuche  ausgeführt 
worden. 

Der  Inductor,  eine  Drahtrolle  aus  zwei  von  einander  getrennten 
Windungsreihen,  welche  in  zwei  je  um  69,05  mm  von  einander  entfernte 
je  43,25  mm  breite  Nuthen  eingewunden  sind  und  aus  je  87  Windun- 
gen in  sechs  über  einander  liegenden  Schichten  von  übersponneneu 
Drahte  (Dicke  mit  Ueberspinnung  2,88  mm)  bestehen,  dreht  sich  mittelst 
einer  Kurbel  um  horizontale,  hohle  Zapfen,  welche  in  einem  festen,  auf 
einer  runden  Sandsteinplatte  von  150  mm  Dicke  und  1200  mm  Durch- 
messer aufgestellten  Holzgestelle  ruhen  und  durch  eine  Schraube  auf 
der  einen  Seite  gehoben  und  gesenkt  werden  können  *).  Der  Radius  der 
Drahtaxe  der  innersten  Windung  beträgt  257,18,  der  der  äussersteu 
sechsten  270,04  mm.  Diese  Werthe  wurden  durch  Herumlegen  eiutr» 
Papierstreifens  um  die  einzelnen  Windungsreihen,  Durchstechen  mit  einer 
Nadel  und  Messen  seiner  Länge  bei  gleicher  Belastung  an  einem  Normal  - 
maassstabe  bestimmt.  Durch  Zufügung  einer  Länge  von  um  einander  ge- 
wundenen Kupferdrähten  wurde  der  Widerstand  des  Inductordrahtes  dem 
einer  B. -A.  -  Einheit  gleich  gemacht,  wie  an  einem  Differentialgalvano- 
meter constatirt  wurde.  In  dem  Inductor  steht  ein  Magnetometer  auf  einer 
Messingplatte ,  welche  von  einem  20  mm  dicken  Messingstabe  getragen 
wird,  der  durch  die  Höhlung  des  einen  Zapfens  hindurchgeht  und  an 
einem  besonderen  Steine  befestigt  ist.  Das  Magnetometer  besteht  aus 
einem  cylindrischen  100,8  mm  langen  und  8,2  mm  dicken ,  in  der  Axe 
einer  300  mm  langen  und  etwa  1 1  mm  weiten  Spirale  unter  Vorlegung  von 
Eisenankern  raagnetisirten  Stahlstabe,  welcher  an  beiden  Enden  Spiegel 
trägt  und  an  den  zur  Vermehrung  des  Trägheitsmomentes  mittelst  zweier 
Messinghaken  ein  an  beiden  Enden  mit  Bleigewichten  belastetes  Holz- 
stäbchen aufgehängt  ist,  welches  in  seiner  Mitte  einen  zur  Ablesung  der 
Ablenkungen  des  Magnetes  bestimmten  verticalen  Spiegel  trägt.  1>a< 
ganze  Gewicht  des  in  einem  Gehäuse  mit  aufgesetztem  Glasrohre  mittels 


l)  Heinrich  Weber,  Der  Rotationsiinluctor ,  Leipzig,  Teubner ,  lfr*: 
S.  76*.    Nach  eiuer  gefälligen  Originahnittheilung. 
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Wer  Coconfaden  an  einem  Torsionskopf  hängenden  Systems  beträgt 
U5,39g,  seine  Schwingungsdauer  20,573  Secunden. 

Der  den  Inductor  tragende  Sandstein  dreht  sich  mittelst  einer  Messing- 
ne anf  einem  zweiten  gleichen,  welcher  bis  auf  einen  100  mm  breiten, 
mit  Paraffin  und  Graphit  bestrichenen  Rand  ausgemeisselt  war.  Mit  dem 
oberen  Steine  fest  verbunden  ist  ein  Gestell  angebracht,  auf  welches  ein 
Fernrohr  mit  Scala  so  aufgestellt  ist,  dass  durch  die  holüe  Inductoraxe 
der  eine  Endspiegel  des  Magneten  beobachtet  werden  kann.  Mittelst 
eines  im  Inneren  auf  den  Hohlzapfen  an  der  Kurbelseite  des  Inductors 
nifgerteckten  Spiegels  lässt  sich  die  Fernrohraxe  und  die  Drehungsaxe 
d«  Inductors  in  dieselbe  Verticalebene  bringen.    Man  stellt  zu  dem 
Zwecke  das  Fernrohr  so  auf,  dass  sein  Fadenkreuz  auf  den  Mittel werth 
der  Scalentheile  einsteht,  welche  bei  verticaler  Stellung  der  Inductor- 
äichen  und  nach  Drehung  um  180°  in  dem  Fernrohr  erscheinen.  Wird 
dann  nach  Entfernung  des  aufgesteckten  Spiegels  der  Inductor  dauernd 
gedreht  und  dabei  der  obere  Stein  mit  dem  Inductor,  wie  bei  einer  Sinus- 
a*sole,  der  Nadel  nachgedreht,  so  giebt  die  Ablesung  an  der  Scala  den 
immer  sehr  kleinen  Winkel  zwischen  der  Drehungsaxe  und  der  magne- 
'itfben  Axe  der  Nadel.  Der  Ablenkungswinkel  der  Nadel  aus  dem  Meri- 
Jiaa  wird  durch  ein  zweites  auf  den  Spiegel  des  Gehänges  gerichtetes 
ternrobr  gefunden.  Aus  beiden  Winkeln  findet  sich  der  Winkel  zwischen 
ier  Drehungsaxe  des  Inductors  bei  seiner  der  Nadel  nachgedrehten  Stel- 
lang und  dem  Meridian.  Um  die  horizontale  Drehungsaxe  des  Inductors 
tut  der  Axe  des  Magnetes  in  seiner  Ruhelage  conaxial  zu  stellen,  wird 
ita  Inneren  auf  den  Hohlzapfen  des  Inductors  an  der  Kurbelseite  ein 
>piegel  aufgesteckt,  der  durch  ein  Fernrohr  mit  Scala,  welches  auf  einem 
*;t  dem  oberen  Steine  verbundenen  Gestelle  aufgestellt  war,  bei  Drehung 
m  180°  beobachtet  wird.    Der  Inductor  wird  so  lange  durch  ein  Ge- 
•tinge  mit  Holzschrauben  gedreht,  bis  nach  Fortnahme  des  Spiegels  der 
Bittlere  Ausschlag  an  der  Scala  beim  Hineinblicken  in  den  einen  End- 
•^iegel  des  Magnets  der  gleiche  ist,  der  Magnet  in  der  Ruhelage  also 
kiliezu  mit  der  Axe  der  Rolle  zusammenfallt. 

Der  Inductor  wurde  je  in  einer  Secunde  einmal  nach  dem  Schlagen 
"iber  Uhr  herumgedreht,  wobei  die  Kurbel  jedesmal  gegen  eine  Feder 
schlug. 

Die  Ablesungen  geschahen  an  gewöhnlichen  Papierscalen. 

Die  Inclination  wurde  ein  für  alle  Mal  mittelst  eines  Erdiuductors 
tta  Meyerstein,  dessen  äusserer  Durchmesser  168mm,  dessen  Breite 
"'j  mm  betrug,  bestimmt.   Sie  betrug  von  66°  36'  34"  bis  66°  40'  35", 

Vi  wo  Unterschied.  Die  Ausschläge  der  Nadel  des  Rotationsinductors 
«»►•trugen  etwa  520  Tbeilstriche  bei  einem  Abstände  der  Scala  vom  Spie- 
H  gleich  etwa  2400  TheiLstrichen  (mm). 

Besondere  Sorgfalt  wurde  den  Windungen  des  Inductors  zugewendet, 
kr  Draht  wurde  von  der  Seite  in  die  Nuth  des  aus  vielen  alten  Maha- 
fonistücken  zusammengesetzten  und  sorgfältig  nbgedrehten  Holzrahmeus 

59  • 
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eingeführt,  und  dann  in  eine  in  die  Grundfläche  der  Nuth  gearbeitet 
an  Tiefe  anfangs  der  Drahtdicke  gleiche  und  dann  bis  zum  Abstant 
von  180°  bis  zur  Oberfläche  der  Grundfläche  ansteigende  Kinne  cii 
gewunden,  von  wo  aus  er  in  Schrauben  Windungen  weiter  geführt  wurd 
Bei  der  ersten  Windung,  sowie  den  späteren  an  den  Wänden  anliegei 
den  wurde  dies  durcb  kleine  Stücke  Holz  erreicht,  welche  von  einem  d< 
Drahtdicke  gleich  dicken  Holzcy linder  abgespalten  waren  und  zwische 
den  Draht  und  die  Wand  eingelegt  wurden. . 

Die  Ablenkung  der  Nadel  beim  Drehen  des  Inductors  ist  auch  hi< 
bedeutend  von  der  Selbst induction  desselben  beeinflusst;  während  d« 
Magnetismus  der  Nadel  selbst  keinen  Kinfluss  hat.  Berechnet  man  dii 
selbe  nach  Maxwell,  indem  man  nur  die  Inductionswirkung  jeder  eii 
zelnenWindung  auf  die  benachbarten,  nicht  aber  die  der  einzelnen  Theil 
einer  Windung  unter  einander  berücksichtigt,  so  erhält  man  die  Selbs' 
induction  p  gleich  0,028751 . 1010.  Die  Bestimmung  derselben  mittel! 
der  Wheatstone'schen  Brücke  nach  Maxwell  nach  den  Correctionr 
für  Temperatur  und  Polarisation  der  Kette  ergab  0,02259. 10101). 

Der  Widerstand  w  des  Inductors  berechnet  sich  nach  folgender  Forme 


'pyy  sin(l 

[F(tgi  +  2Z  -  2,5  f  sin.  (A  + 


*)  Der  bedeutende  Unterschied  findet  seine  Erklärung  in  einem  bei  der  nuim> 
Hachen  Berechnung  von  p  untergelaufenen  Fehler.  Nach  einer  Berechnung  voi 
Weinstein  (Wied.  Ann.  21,  p.  354,  1884*)  ist  der  Coefficient  der  8elb«tindu<- 
tion  nach  der  verbesserten  Formel  vonMaxwell  gleich  0,0  205  845 . 1010.  Nac) 
demselben  ist  das  Correctionsglied  iu  der  Formel  für  die  Selbstinduction,  wem 
x  =■  b/c,  gesetzt  wird,  also  zu  schreiben: 

n*f(\)  =         \[l09T  ~  \  109(1  +*S)]  0  + 

-f  ^-l.CnarB  +  3,2x*arctgx- ^  Jä%0  +  *t)  +  |*4lc*  (l  +  £)|  ■ 
Ist  b  —  ü,  so  wird  das  Correctionsglied : 

24a    \  y  C  ^  12/ 


(x*t  +  t)- 


Ist  c  =  0,  so  wird  dasselbe : 

n*nb* 
8a 

wie  auch  Lord  Rayleigh  (Proc.  Roy.  8oc.  32,  p.  118,  1881*)  und  Niveu 
(Maxwell,  Treatise,  2  ed.,  2,  p.  32l#)  gefundeu  haben. 

Ebenso  wie  Weinstein  hat  auch  Stefan  (Sitzungsber.  d.  k.  Akad.  <L 
Wissensch.  88,  2.  Abth.,  Jahrg.  1883,  p.  1201*)  das  Correctionsglied  bereehuH 
und  für  die  Berechnung  des  Potentials  vou  Rollen  auf  sich  selbst  sehr  bequeme 
Tafeln  aufgestellt.  Derselbe  findet  für  den  Coefficienten  der  Selbstinduktion 
0,(1208200  .  1010. 


I 
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wo  die  Grösse  py  jw  durch  besondere  Versuche  gefunden  wird.  Hier- 
in ist: 

p  der  Coefficient  der  Selbstinduction  der  Spirale, 
y  die  constante  Rotationsgeschwindigkeit, 
£  der  Torsionscoefficient  des  Fadens, 
4>  die  Ablenkung  der  Magnetnadel, 

x  der  Winkel  zwischen  der  Drehungsaxe  des  Inductors  und  dein 
Meridian, 

a  der  Winkel  zwischen  der  Drehungsaxe  und  der  magnetischen 
Axe, 

A  die  halbe  Länge  des  Magnetes, 
F  die  Fläche  des  Inductors, 
1  die  Inclination, 

m  =  2A/L»,  das  Moment  des  Magnetes, 

H  die  Horizontalcomponente  des  Erdmagnetes, 

g  der  Radius  eines  Ringes, 

e  das  vom  Mittelpunkte  des  Inductors  auf  die  Ebene  eines  Ringes 


wo  die  Summationen  über  alle  Ringe  auszudehnen  sind.  Der  daraus  be- 
rechnete Werth  einer  B.-A.- Einheit  schwankt  bei  positiver  und  negati- 
ver Drehung  von  0,98915  bis  0,99138  und  von  0,98347  bis  0,98733  Ohm, 
30  dass  die  Differenzen  je  4  — 6/iooo>  d.h.  etwa  Va  Proc.  ausmachen.  Das 
Mittel  ist  1  B.-A.-U.  =  0,9877  Ohm. 

Die  dritte  Methode  von  W.  Weber  beruht  darauf,  dass  man 
eine  Magnetnadel  in  einem  Multiplicator  schwingen  lässt,  einmal,  während 
derselbe  geöffnet,  sodann,  während  er  geschlossen  ist. 

Das  Drehungsmoment  2),  welches  ein  Multiplicator  auf  die  in  ihm 
schwingende  Nadel  vom  Momente  M  ausübt,  ist,  wenn  durch  ihn  ein 
Strom  von  der  Intensität  Eins  fliesst,  D  =  2nnM/r1  wo  der  Multipli- 
cator durch  n  kreisförmige  Windungen  vom  Radius  r  ersetzt  ist.  Be- 
zeichnen wir  die  Länge  des  Magnetes  mit  2 1 ,  sein  Fluidum  an  den  Po- 
len mit  i  m,  80  ist  die  von  jedem  Pole  desselben  auf  den  Multiplicator 
ausgeübte,  auf  der  Ebene  der  Windungen  normale  Kraft  gleich  D/21 
=  2nxm/r.  Wird  der  Magnet  in  sehr  kleine  Schwingungen  versetzt, 
so  dass  Bich  während  derselben  jene  Kraft  nicht  ändert,  und  der  Multi- 
plicator in  sich  geschlossen,  so  inducirt  jeder  Magnetpol  in  ihm  die 
gleiche  elektromotorische  Kraft,  wie  wenn  der  Magnet  ruhte,  der  Multi- 
plicator aber  mit  der  entgegengesetzten  Geschwindigkeit  sich  gegen 
den  Magnetpol  hinbewegte.  Ist  die  Drehungsgeschwindigkeit  Eins,  also 


gefällte  Loth, 
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die  Geschwindigkeit  der  Magnetpole  /,  so  ist  die  durch  die  Bewegung  bei- 
der Pole  inducirte  elektromotorische  Kraft  E  =  4  nnml  r  =  2  nxM  r. 

Ist  die  Intensität  des  durch  diese  elektromotorische  Kraft  erzeugten 
Stromes  im  Multiplicator  in  elektromagnetischem  Maasse  gleich  t,  also 
die  Intensität  des  Stromes  bei  der  Drehungsgeschwindigkeit  dfp/dt  gleich 
id<p/dt,  so  ist  wiederum  das  von  demselben  auf  die  Nadel  ausgeübt. 
Drehungsmoment  gleich  —  (2  n ilMii  r)  .  {dtp  j dt).  Das  von  dem  Erd- 
magnetismus H  und  der  Elasticität  des  die  Nadel  tragenden  Fadens  auf 
sie  ausgeübte  Drehungsmoment  ist  gleich  —  MH{\  4~£)<P  zu  setzet). 
Ist  also  k  das  Trägheitsmoment  der  Nadel,  so  ist  die  Bewegung  dersel- 
ben bestimmt  durch  die  Gleichung: 


■jfc  +  (i  +  Ö  -p-  <p  H    —  x  dF  =  ' 


also 


Ist  t{  die  Dauer  der  Schwingungen  der  Nadel,  A  ilir  logarithmiscbes 
Decrement,  so  folgt: 


also 


kr 

1  =  TFT 


Der  Widerstand  des  Multiplicators  in  absolutem  elektromagnetischem 
Maasse  ergiebt  sich  daher: 

■- ?-(=?)■&  » 

Entwickelt  man  aus  den  Gleichungen  (2)  den  Werth  1  / k  und  setzt 
ihn  in  w  ein,  so  erhält  man: 

in  welcher  Formel  sich  alle  Werthe  bestimmen  lassen. 

So  fand  Weber  z.B.  den  Widerstand  seines  Multiplicators  (§.1304) 
bei  zwei  Versuchsreihen,  bei  denen  als  Magnet  einmal  ein  längerer  Magnet- 
stab und  sodann  ein  kleiner,  sehr  starker  natürlicher  Magnet  diente, 
gleich  189,9. 10«  cm/ sec. 

Ein  ganz  ähnlicher  Werth  (190,3.  10H)  ergab  sich,  als  durch  die  im 
§.  1319  zu  beschreibende  Methode  die  Widerstände  des  §.  1304  be- 
schriebenen Erdinductors  und  Multiplicators  mit  einander  verglichen 
wurden,  und  dann  das  Resultat  mit  dem  der  ersten  Beobachtungsreihe 
corobinirt  wurde. 
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Nach  dieser  Methode  ist  eine  Auswerthung  eines  Siemens' sehen  131(5 
Etalons  in  elektromagnetischem  Maasse  durch  Fr.  Weber1)  vorgenom- 
men worden. 

Zwei  gleiche  Spiralen  von  14,443cm  innerem,  18,446  cm  äusserem 
Radius  von  je  691  Windungen  und  5,364  cm  Breite  wurden  conaxial  in 
der  magnetischen  Ostwestrichtung  aufgestellt.  Genau  in  der  Mitte  zwi- 
schen ihnen,  mit  seinem  Mittelpunkte  in  der  Axe,  war  ein  möglichst  star- 
ker parallelepipedischer  Magnet  von  8  cm  Länge,  2,01cm  Breite  und 
2,11cm  Höhe  an  einem  3  m  langen  dünnen  Messingdraht  aufgehängt. 
Die  elektromagnetische  Kraft  Gr,  welche  der  vom  Strome  Eins  durch- 
tlossene  Multiplicator  auf  die  magnetische  Masseneinheit  ausübt,  die 
in  den  Polen  des  Magnetes  concentrirt  gedacht  werden  kann,  ergiebt 
sich  aus  den  Dimensionen  der  Spiralen  und  der  Lage  der  Magnetpole 
iregen  dieselben  nach  der  Formel: 


G  = 


xnB- 


_l  *!  II      5  R*  /        W\\       V  /l 
4  Q>  L      9*  9"  13        3  p» 


42)i-J?»  /21 
+       9'       \T  + 
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21  I)*\J 
4  pVj 

TP  —  Ii 


13        3  ^       ^6        2  oVjJ 

wo  Ä  der  mittlere  Radius,  n  die  Anzahl  der  als  kreisförmig  angesehenen 
Windungen  des  Multiplicators,  2  D  der  Abstand  der  Mittelebenen  beider 
Spiralen,  2  A,  2  b  die  Höhe  und  Breite  des  von  den  Windungen  erfüllten 

Raumes,  Q  =  V-B*  -f-  D1  und  2  l  der  Polabstand  des  Magnetes  ist.  Die 
Ausschläge  «  sind  so  klein  genommen,  dass  cos  «  =  1  und  5  sin2  et  gegen 
1  als  verschwindend  angesehen  werden  kann. 

Ist  dann  das  logarithmische  Decrement  der  Schwingungen  des  Mag- 
netes vor  und  nach  der  Schliessung  des  Multiplicators  gleich  At  und  Aa, 
die  Schwingungsdauer  im  ersten  Falle,  M  das  Moment  des  Magnetes, 
//  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  £  das  Torsions- 
moment des  Aufhängedrahtes,  so  ergiebt  sich  der  Widerstand  des  Multi- 
plicators in  absolutem  Maasse: 


-  -  ® 


*2  + 


TV " " 


Die  Werthe  A„  A.,,  2',,  1  -f  und  Mjll  wurden  nach  dem  Gauss' - 

sehen  Verfahren  bestimmt;  darauf  der  Widerstand  des  Multiplicators 


*)  H.  P.  Weber  in  Zürich,  Absolute  elektromagnetische  und  calorimetri- 
*he  Messungen  (Zürcher  und  Furrer,  Zürich),  Beibl.  2,  p.  499,  187ö*. 
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mittelst  einer  Brückenmethode  mit  dem  einer  Widerstandseinheit  (S.  Q.-  E.) 
von  W.  Siemens  verglichen,  wobei  sorgfaltig  alle  Störungen  durch 
Temperatureinflüsse,  Uebergangswiderstände ,  Extraströme  u.  8.  f.  ver- 
mieden waren. 

I.  Sechs  Versuche  bei  möglichst  naher  Aneinanderschiebung  der  Spi- 
ralen (D  =  39,2mm),  wobei  Aa  —  A,  =  0,0296,  ergaben  danach: 

1  S.  Q.-E.  =  0,95535  X  1010  (von  0,9532  —  0,9570  X  1010). 

II.  Bei  sechs  anderen  Versuchen  war  2D  möglichst  dem  mittleren 
Radius  der  Windungen  gleich  (2  2)  =  164,4),  wobei  A3  —  Ax  =  0,0172, 
und  G  nahezu  von  der  Poldistanz  des  Magnetes  unabhängig  sind.  Es  war  : 

1  S.  Q.-E.  =  0,95388  X  1010  (von  0,9528  —  0,9555  x  1010). 

III.  Endlich  wurde  der  Multiplicator  neu  gewickelt  und  der  Magnet 
nach  bedeutender  Schwächung  benu  tzt  (A3  —  =  0,0161).  Wiederum 
war  bei  sechs  Versuchen  (Anordnung  wie  in  II): 

1  S.  Q.-E.  =  0,95430  X  10'»  (von  0,9527  —  0,9551  X  lO"). 

Als  Mittel  der  18  Bestimmungen  I.  bis  III.  folgt: 

1  S.  Q.-E.  =  0,95451 . 1010, 

oder  1  Ohm  =  1,04768  S.  Q.-E. 

1317  Dorn1)  hat  diese  Methode  in  der  Weise  mit  Vortbeil  abgeändert, 
dass  er  das  Drehungsmoment  des  Galvanometers  durch  Vergleichung  der 
Ablenkungen  bestimmte,  welche  ein  constanter  Strom  in  demselben  (resp. 
nach  Einfügung  einer  Brücke  vor  deinHelben)  und  in  einer  gleichzeitig 
in  den  Schliessungskreis  eingeschalteten  Tangentenbussole  von  leicht 
bestimmbaren  Dimensionen  erzeugte. 

Ist  der  Widerstand  des  Galvanometers  wg>  der  daran  angebrachten 
Brücke  Wb,  I  die  Intensität  des  durch  die  Tangentenbussole  geleiteten 
Stromes,  ce  die  Ablenkung  seiner  Nadel,  H  die  horizontale  Componente 
des  Erdmagnetismus,  R  der  mittlere  Radius  der  Windungen  der  Tan- 
gentenbussole, n  ihre  Zahl,  so  ist  die  Intensität  des  Stromes  im  Galvano- 
meter: 

Wh  t  ™b  HR  . 

%  =  .  I  =  :  tga. 

Wb  +  wg  -\-  Wg  2nn 

Erzeugt  der  stationäre  Strom  i  im  Galvanometer  die  kleine,  durch 
Spiegelablesung  im  absoluten  Bogenmaasse  gemessene  Ablenkung  g>,  ist 
p  das  Empfindlichkeitsinaass  des  Galvanometers  für  constante  Ströme, 
so  ist: 

pi  =  <p. 

Ist  ferner  q  das  durch  den  Strom  Eins  auf  den  Magnet  des  Galvano- 
meters ausgeübte  Drehungsmoment,  so  ist  nach  Bd.  III,  §.  324: 

»)  Dorn,  Wied.  Ann.  17,  p.  773,  1882*,  und  nach  einer  gef.  Originnl- 
mittheüung. 
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P  = 


wo  T0  und  k  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  bei  geöffnetem  Multipli- 
cator  des  Galvanometers,  k  ihr  Trägheitsmoment  ist. 

Lässt  man  die  Nadel  im  geöffneten  und  geschlossenen  Multiplicator 
schwingen  und  beobachtet  ihre  Decremente  A0  und  A,  und  ist  dabei  der 
Widerstand  in  absoluten  Einheiten  w,  so  ist  (Bd.  III,  §.  323): 


Ist  ferner  1  Quecksilbereinheit  =  6  absoluten  Einheiten,  und  Wder 
Werth  des  Widerstandes  w  in  Quecksilbereinheiten,  so  ist: 

w  =  WO, 

and  es  wird  unter  Benutzung  der  früheren  Gleichungen: 


wobei  noch  eine  Reihe  von  Correctionen  anzubringen  ist. 

Hierbei  sind  also  die  Werthe  H,  R,  a,  9,  jT0,  IV,  A0  und  A,  so- 
wie das  Verhältniss  von  w9  zu  Wb  zu  bestimmen.  Ausserdem  sind  Cor- 
rectionen wegen  der  Abhängigkeit  der  Empfindlichkeit  und  Dämpfung 
des  Galvanometers  von  der  Amplitude  der  Nadel  desselben  (mit  Hülfe 
der  von  Schering1)  gegebenen  Formeln)  sowie  wegen  der  Länge  der 
Nadel  in  der  Tangentenbussole  und  der  bei  den  Schwingungsbeobachtun- 
gen zur  Messung  des  Erdmagnetismus  eintretenden  temporären  Längs- 
and Quermagnetisirungen  des  Magnetes  durch  die  Horizontalcomponente 
selbst  anzubringen,  welche  alle  einzeln  berücksichtigt  wurden.  Ferner 
wurde  die  Selbstinduction  im  Galvanometer  in  Rechnung  gezogen,  wofür 
eine  praktisch  verwerthbare  Formel  abgeleitet  ist3).  Ist  P  das  Potential 
der  Galvanometerspirale  auf  sich  selbst,  so  ist  dem  Klammerwerthe  im 
Jienner  des  Ausdrucks  für  6  noch  die  Grösse 

_  -  —  tt* 
w  T0      +  A* 

beizufügen.  P  wurde  nach  einer  der  §.  104  beschriebenen  ähnlichen 
Methode  direct  experimentell  ermittelt. 

Die  Versuche  wurden  in  einem  sehr  fest  gebauten  Locale  in  Breslau 
fast  ausschliesslich  bei  Nacht  vorgenommen,  die  Zeitmessungen  uuf  rich- 
tigen Gang  der  Uhr  corrigirt.  Die  Scalen  waren  auf  Spiegelglasplatteu 
geklebt,  der  Scalenabstand  wurde  durch  Verschiebung  eines  Per  reaux'- 
schen  Meters  unter  zwei  Mikroskopen  mit  Fadenkreuz,  und  Anschieben 


l)  Schering,  Wied.  Ann.  9,  p.  287,  1880*.  —  a)  Näheres  hierüber  siehe 
Dorn,  Wied.  Ann.  22,  p.  265,  1884*. 
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Hirn  u 


von  Glasscalcn  an  den  Spiegel  resp.  das  Loth  vor  der  Scala  bestimmt. 
Das  Mey  erste  in' sehe  Magnetometer  zur  Bestimmung  von  II  wurde 
genau  an  die  Stelle  der  Tangentenbussole  gebracht.  Locale  erdmagneti- 
sche Einflüsse  wurden  beachtet.  Das  Trägheitsmoment  wnrde  in  bekann- 
ter Weise  durch  Schwingungsbeobachtungen  mit  Auflage  von  Gewichten 
festgestellt.  Die  Tangentenbussole  hatte  4  Windungen  von  1  mm  dickem 
Kupferdrahte,  dessen  mittlerer  Radius  (25,377  cm)  durch  ein  umgelegtes 
Stahlband,  sowie  durch  mikroskopische  Vergleichung  von  acht  genau 
äquidistanten  Durchmessern  mit  dem  Perreaux' scheu  Meter  gemessen 
wurde.  Der  kupferne  Dämpfer  desselben  hatte  keine  localen  Einflüsse. 
Das  Galvanometer  hatte  einen  100  mm  breiten,  länglichen  Multiplicator- 
rahmen  mit  276  Windungen  von  3  mm  dickem  Kupferdrahte  in  12  Lagen; 
in  zwei  seitlichen  Abtheilungen  waren  noch  150  Windungen  von  dünne- 
rem Drahte,  durch  welche  der  Strom  eines  Da  nie  11'  sehen  Elementes 
mittelst  eines  Coramutators  zur  Erregung  der  Schwingungen  des  Magne- 
tes geleitet  wurde.  Der  16,95  cm  lange,  1,42  cm  dicke  Magnetstab  lag 
mit  zwei  Nuthen  in  den  Doppelgabeln  eines  Bügels  im  Inneren  des  Mul- 
tiplicators.  Zur  Aufhängung  diente  ein  an  einem  Torsionskreise  befestig- 
ter Stahldraht l).  An  den  Enden  des  Bügels  waren  zwei  verticale  Stifte 
zum  Aufstecken  von  Gewichten  für  die  Bestimmung  des  Trägheitsmomentes 
angebracht.  Der  ganze  Apparat  wurde  durch  einen  Kasten  mit  Spiegel- 
glaswänden und  Pappdeckeln  geschützt.  Der  Magnet  wurde  im  Multi- 
plicator  centrirt  und  die  zur  Reduction  der  Ablenkungen  und  Dämpfun- 
gen auf  unendlich  kleine  Schwingungsbogen  erforderlichen  Beobachtungen 
wurden  vorgenommen,  indem  die  Schwingungsdauer  und  das  logarith- 
mische  Decrement  für  die  natürliche  und  zwei  nach  beiden  Seiten  gleiche 
Ablenkungslagcn  bestimmt  wurde.  Die  erstere  Correction  wurde  auch 
durch  Vergleichung  der  Ablenkungen  mit  denen  in  der  Tangentenbussolc. 
sowie  der  Ablenkungen  durch  verschieden  starke  Ströme  bei  Einschal- 
tung verschiedener  Widerstände  festgestellt. 

Bei  den  Hauptbeobachtungeu  wurde  erst  das  Galvanometer  mit  der 
Taugentenbussole  verglichen,  dann  die  Schwingungsdauer  aus  3  x  10 
Durchgangszeiten  in  Intervallen  von  je  10  Minuten  bestimmt,  darauf  das 
logarithmische  Decrement  für  4  Widerstände  gemessen,  die  Schwingungs- 
dauer nochmals  beobachtet  und  dann  die  ersterwähnte  Vergleichung 
wiederholt. 

Als  Widerstände  wurden  zwei  Univorsalwiderstände  und  eine  Wider- 
standsscala  von  Siemens  verwendet,  von  denen  die  ersteren  auch  als 
Messbrücke  zu  verwenden  waren.  Der  Widerstand  der  Stöpsel  wurde 
berücksichtigt. 

Als  Resultat  ergiebt  sich  der  Widerstand  einer  Quecksilbereinheit 
im  Mittel  gleich  0,94825  Ohm  (0,94797  bis  0,94865),  also  ein  theoreti- 
sches Ohm  gleich  1,0546  Q.-E. 

J)  Vergleiche  die  Beschreibung;  des  Galvanometers  von  F.  Kohlrausch, 
ogg.  Ann.  Ergänzuugsbd.  6,  p.  24,  1874*. 
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Wild1)  hat  seine  Versuche  im  Allgemeinen  nach  derselben  Methode  1318 
angestellt.  Der  Empfindlichkeitscoefßcient  des  Galvanometers  wurde  auch 
iiier  durch  Vergleichung  mit  einer  Tangentenbussole  bestimmt  und  die 
Aenderung  desselben  mit  wachsendem  Ausschlage3)  nach  den  Berech- 
nungen von  Chwolson*)  berücksichtigt.  Auch  wurde  der  Einfluss  des 
Eisengehaltes  des  Multiplicators  in  Betracht  gezogen.  Bei  Drehung  des- 
selben um  i  3*/^°  aus  der  Symmetrielage  gegen  die  Magnetnadel  wurde 
dieselbe  um  etwa  1'  abgelenkt,  was  das  Endresultat  um  0,4  Proc.  beeinflusst. 
Ferner  wurde  ganz  besonders  der  Einfluss  der  magnetischen  Einwirkung 
«ler  Erde  auf  die  Magnetnadel  berücksichtigt,  indem  dieselbe  bifilar  auf- 
gehängt und  in  die  transversale  Lage  gebracht  wurde,  welche  durch  Drehen 
des  zuerst  mit  dem  Magnet  belasteten  Gehänges  nach  Entfernung  desselben 
und  Einlegen  eines  messingenen  Torsionsstabes  um  90°  erzielt  wurde.  Der 
ebenso  gestellte  Multiplicator  bestand  aus  einem  rechtwinkligen  Mahagoni- 
rahmen von  3  mm  Wandstarke,  mit  einem  Hohlraum  von  138  mm  Breite, 
35  mm  Höhe  und  310  mm  Länge,  welcher  einen  Raum  von  110  mm  Breite 
zur  Aufnahme  eines  2  mm  dicken ,  mit  Wolle  umsponnenen  und  paraffi- 
oirten  Kupferdrahtes  in  acht  sehr  sorgfältig  gewundenen  Lagen  von  ab- 
wechselnd 33  und  32  (im  Ganzen  260)  Windungen  bot.  Der  rechtwink- 
lige parallelepipedische  Magnet  ist  290  mm  lang,  36  mm  breit,  12  mm 
dick  und  nach  der  Methode  von  Strouhal  und  Barus  durch  wieder- 
holtes Erhitzen  in  Dampf  möglichst  constant  permanent  magnetisirt. 
Oer  Magnet  liegt  in  fixirter  Lage  in  einem  Messingtroge,  welcher  durch 
eben  Messingbügel  mit  Gegengewicht  mit  einem  mit  Spiegel  versehenen, 
rerticalen  Stab  verbunden  ist,  der  wiederum  an  einem  Querstück  an  don 
zwei  Suspensionsfaden  aufgehängt  ist.  Diese  aus  zehn  einzelnen  Cocon- 
ftden  bestehenden  Fäden  gehen  oben  über  eine  Rolle.  Der  Apparat  ist 
durch  einen  Kasten  aus  Glas  und  Holz  geschützt.  —  Wie  bei  dem  Appa- 
rate von  Dorn  dient  ein  besonderer,  um  den  Multiplicator  gelegter  Draht, 
durch  welchen  ein  Strom  mittelst  eines  Commutators  in  der  einen  oder 
anderen  Richtung  geleitet  wird,  zum  Beruhigen  oder  Antreiben  des 
Magnetes. 

Zur  Bestimmung  des  Verhältnisses  Mj H  wurde  der  Magnet  im 
Multiplicator  durch  einen  unifilar  aufgehängten,  in  einem  ganz  gleichen 
Lager  befindlichen  ersetzt,  in  welches  zur  Ermittelung  der  Localeinfiüsse 
am  Orte  des  Multiplicators  und  der  Tangentenbussole  beide  Magnete 
bineinpassten,  und  derselbe  durch  den  ersten  Magnet  abgelenkt.  Die  Ab- 
lenkungsversuche geschahen  in  üblicher  Art  mit  besonderen  Vorsichts- 
maassregeln ,  indem  der  ablenkende  Magnet  in  Mahagonirinnen  in  ver- 
schiedene Abstände  von  dem  unifilar  aufgehängten  Magnete  genau  in 
der  Höhe  desselben  gelegt  wurde.   Dabei  wurden  die  Längendimensionen 

!)  Wild,  Mem.  de  8t.  Petersb.  [7]  32,  Nr.  2,  p.  122,  1884*,  Auszug,  Wied. 
Ann.  23,  p.  665,  1884*.  —  2)  Vergl.  Wild,  Mem.  de  8t.  Petersb.  26,  Nr.  8, 
Uli*.  —  »)  Chwohon,  Mem.  de  8t.  Petersb.  26,  Nr.  H,  April  1879*,  28, 
Kr.  3,  April  1880*. 
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der  Magnete  bo  gewählt,  dass  in  der  Formel  für  Mj  U  die  Summe  der 
ersten  zwei  vod  der  Entfernung  abhängigen  Correctionsglieder  Null  wurde. 
Auch  wurde  nach  den  Berechnungen  von  Chwolson1)  die  Quermagneti- 
sirung  berücksichtigt. 

Die  nach  dem  Princip  von  Helm  holt z  gebaute  Tangentenbussole 
hat  zwei  auf  möglichst  kreisrunde  Räder  von  altem  Eschenholz  mit  ein- 
gedrehten Schraubengängen  gewundene  Spiralen  von  je  15  Windungen 
von  1  mm  dickem  Kupferdrahte,  deren  Durchmesser  (im  Mittel  101 1,6  mm) 
mittelst  eines  Kathetometers  mit  Mikrometerfernröhren  bestimmt  worden 
war.  Der  Abstand  der  Spiralen  von  der  Mittelebene  zwischen  ihnen, 
in  welcher  der  Magnet  hing,  betrug  nach  ähnlichen  Messungen  505,9  mm. 

Der  Abstand  von  Scala  und  Spiegel  für  die  Bifilar-,  die  Unifilar- 
aufhängung  und  bei  der  Tangentenbussole  wurde  durch  Messung  mit 
einem  KalibermaasBstab  von  etwa  4  m  Länge  bestimmt.  Die  Scalen  aud 
Maassstäbe  waren  alle  verificirt.  Der  Torsionscoefficient  wurde  durch 
Drehung  des  den  bifilar  aufgehängten  Magnet  tragenden  Schraubenkopfes 
um  i  360°,  sowie  bei  Drehung  der  einzelnen  Fäden  bestimmt. 

Auch  wurde  der  Einfluss  der  in  dem  Local  befindlichen  Magnete 
besonders  in  Betracht  gezogen,  ebenso  bei  der  Bestimmung  des  Verhält- 
nisses der  Horizontalintensität  an  der  Stelle  des  Galvanometers  und  der 
Tangentenbussole  der  Einfluss  des  Eisengehaltes  des  Dämpfers  in  erste  - 
rem  auf  die  Schwingungsdauer.  Die  Zeiten  wurden  auf  Normalzeit  re- 
ducirt. 

Die  Vergleichung  der  Widerstände  trg  und  tc*  (vgl.  §.  1317)  geschah 
wesentlich  nach  der  Methode  von  CareyToster  (vgl.  §.  1307,  Anni.), 
wobei  indess  der  verschiebbare  Contact  an  dem  einen  Ende  des  Batterie- 
zweiges, nicht  an  dem  des  Galvanometerzweiges  angebracht  war.  Die 
dazu  verwendete  Brücke  enthält  einen  auf  einen  Marmorcylinder  gewickel- 
ten Messdraht ,  wie  ihn  später  auch  F.  Kohlrausch  (Bd.  I,  §.  459)  be- 
nutzt hat 2).  In  alle  Zweige  sind  Widerstandskasten  eingefügt.  Die  Ver- 
bindungen geschahen  durch  Quecksilbernäpfe,  bestehend  aus  einer  Schalo 
von  Buchsbaumholz,  in  welche  unten  eine  2  mm  dicke  amalgamirt« 
Kupferplatte  eingelegt  war,  auf  die  ein  Buchsbaumcylinder  mit  vertica- 
len  Durchbohrungen  gesetzt  war,  wohincin  die  Leitungsdrähte  passten. 
Zur  Kalibrirung  des  Kheostatendrahtes ,  welcher  beim  Hin-  und  Her- 
drehen, Veränderung  der  Quecksilberverbindungen  und  Stöpselungen  sei- 
nen Widerstand  nicht  änderte,  wurde  mit  und  ohne  Einschaltungeines 
Widerstandes  von  etwa  0,025  S.  E.  bei  verschiedener  Einstellung  d;t.< 
Galvanometer  in  der  Brücke  auf  Null  gestellt.  Auch  wurden  die  Sie- 
mens' sehen  Einheiten  und  der  Widerstandskasten  controlirt. 

Die  benutzten  Thermometer  waren  mit  einem  Normalthermometer 
verglichen. 


*)  Chwolson,  Mein,  de  St.  Petersb.  31,  Nr.  10,  Mai  1883*.  —  *)  Vergl 
Chwolson,  Bullet,  de  8t.  Petersb.  22,  p.  409,  Oet.  1876'. 
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Als  Resultat  aller  Messungen  (9  Reihen)  ergiebt  sich  nach  einer 
späteren  Correction  wegen  der  Selbstinduction  1  S.  E.  =  0,94627  Ohm 
mit  einem  wahrscheinlichen  Fehler  des  Endresultates  von  0,000081,  ab- 
gesehen von  constanten,  in  der  Theorie  nicht  berücksichtigten  Feh- 
lem. —  Nach  Dorn  ist  hierbei  noch  eine  doppelte  Correction  anzu- 
bringen, einmal  eine  kleine  wegen  einer  nicht  ganz  richtigen  Be- 
handlungsweise  der  Selbstinduction1),  wodurch  der  Werth  sich  auf 
0,94597  reducirt;  sodann  eine  grössere,  wegen  einer  besonderen  Einrich- 
tung der  Sicmens'schen  Stöpselrheostaten ,  bei  welchem  an  jedem 
Metallstücke  zwischen  den  Stöpseln  ein  Kupferdraht  hängt,  an  den  die 
Enden  zweier  auf  einander  folgender  Widerstände  befestigt  sind,  so  dass, 
wenn  diese  z.  B.  gleich  sind,  beim  Ziehen  des  Stöpsels  zwischen  ihnen 
der  Widerstand  nicht  genau  der  doppelte  wird  (vergl.  §.  1347  Anm.). 
Die  hiernach  corrigirten  Beobachtungen  ergeben  nach  Wild8): 

1  S.  E.  =  0,94315  Ohm, 

oder  1  Ohm  =  1,06027  Q.-E. 

Um  die  Schwierigkeit  der  Bestimmung  des  magnetischen  Momentes  1319 
3/  der  Nadel  und  des  reducirten  Radius  des  Multiplicators  zu  umgehen, 
combinirt  F.  Kohl  rausch3)  die  beiden  §.  1302  und  §.  1315  angeführ- 
ten Methoden  zu  einer  vierten  Methode. 

Lässt  man  zuerst  die  Nadel  eines  Galvanometers  schwingen,  wenn 
dasselbe  mit  einem  ruhenden  Erdinductor  verbunden  ist,  so  gilt  die 
Bd.  III,  §.  323  gefundene  Gleichung  für  den  Empfindlichkeitscoefficienten 
J  des  Galvanometers,  d.  h.  das  Drehungsnionient,  welches  ein  momentaner 
Strom  Eins  auf  die  den  Drahtwindungen  parallele  Nadel  ausübt: 

wo  w  den  Widerstand  des  durch  den  Inductor  geschlossenen  Galvano- 
meters, k  das  Trägheitsmoment,  Tq  und  A0  die  Schwingungsdauer  und 
das  logarithmische  Decrement  der  Nadel  bei  geöffneter  Schliessung,  Xt 
das  Decrement  bei  geschlossenem  Galvanometer  angiebt.  Wird  durch 
letzteres  der  Strom  eines  Erdinductors  geleitet,  den  man  aus  der  auf 
dem  magnetischen  Meridian  senkrechten  Lage  um  180°  dreht  und  ist  II 
die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  F  die  von  dem  Drahte 
umschlossene  Fläche  des  Inductors,  so  ist  die  bei  jeder  Umdrehung  durch 

jeden  Querschnitt  gehende  Elektricitätsmenge  fidt  =  2FH/w.  Die 


»)  Siehe  Dorn,  Wied.  Ann.  22,  p.  265,  1884*.  —  2)  Wild,  Wied.  Ann. 
23,  p.665,  1884'.  — Nach  Lord  Rayleigh  (Wied.  Ann.  24,  p.  214,  1885*)  kön- 
nen bei  dieser  Metbode  auch  die  in  der  Masse  des  Magnets  inducirten  Strome 
Störungen  verursachen.  Vergl.  über  diese  Methode  auch  F.  Kohlrauscb, 
Wied.  Ann.  20,  p.  87,  1884*.  —  8)  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  Ergänzungs- 
band, 6,  p.  1,  1873*;  Gott.  Nachr.  1870,  5.  Nov. 
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Winkelgeschwindigkeit  der  Nadel  wird  hierdurch: 

Aus  1)  und  2)  folgt  der  Widerstand  to  in  absolutem  Maaase: 

T0k    \   V  n2  +  A*  V 

Die  Winkelgeschwindigkeit  y  kann  mittelst  der  die  Zurückwerfungs- 
methode  bestimmt  werden  (vergl.  Bd.  III,  §.  333). 

Nach  der  Bd.  III,  §.219  erwähnten  Methode  hat  F.  Kohlrauscb1) 
den  Flächenraum  seiner  Inductionsspirale  zu  38,72  qm  (statt  früher  uach 
W.  Weber  durch  directe  Messung  beim  Aufwinden  38,28)  bestimmt. 
Schon  früher  hatte  er  den  in  der  erwähnten  Weise  in  absolutem  Maasse 
gemessenen  Widerstand  des  Inductionskreises  mit  dem  eines  Siemens' - 
sehen  Etalons  verglichen ,  indem  er  beide  in  die  Parallelzweige  eines 
Differentialgalvanometers  einschaltete,  den  Strom  des  Erdinductors  hin- 
durchleitcte  und  die  Ablenkungen  bei  Vertauschung  beider  Einschaltun- 
gen bestimmte.  Er  fand  mit  Benutzung  der  neueren  Zahl  für  den  Flächen- 
raum des  Inductors: 

1  Q.-E.  =  0,9442  Ohm,  bez.  0,9899  B.-A.-U. 

(wahrend  erstere  Zahl  nach  den  früheren  Angaben  0,9717  Olim  war). 

Eine  weitere  fünfte  Methode  beruht  darauf,  dass  man  zwei 
Spiralen  einander  parallel  uud  conaxial  gegenüberstellt,  durch  die  eine 
einen  Strom  von  in  absolutem  Maasse  bekannter  Intensität  I  leitet  und 
die  Intensität  i  des  in  der  zweiten  Spirale  erzeugten  Inductionsstrome- 
beim  OefTnen  des  ersten  Stromes  an  einem  Galvanometer  von  bekanntem 
Reductionsfactor  abliest.  Da  die  Inductionsconstante  bei  den  absoluten 
Maassen  gleich  Eins  J)  ist,  so  ist,  wenn  w  der  Widerstand  des  Inductiou«- 
kreises,  P  das  Potential  beider  Spiralen  auf  einander  ist: 

IP  I 
i  =  —  oder  w  =  -  P. 

w  t 

Solche  Versuche  sind  von  Rowland,  Glazebrook  und  Sargent, 
Fr.  Weber,  sowie  von  Mascart  ausgeführt  worden. 


Rowland3)  verwendete  für  alle  Apparate  ganz  dünnen, 
beBponuenen  Kupferdraht,  der  in  genau  gedrehte  Messingrinnen  gewunden 
war,  in  welche  gerade  eine  Drahtlage  hinein  passte.  Jede  Schicht  hatte 
die  gleiche  Windungszahl  ohne  Zwischeulage  von  Papier.  Correctionen 


F.  K  oh lra  tisch,  Gött,  Nachr.  6.  Sept.  1882,  p.  680*.  —  *)  Wegen  die- 
ses VerhültnisseH  nennt  man  diene  Methode  zuweilen  die  Methode  von  Kirch- 
hoff  (vergl.  §.  1300).  —  8)  Rowland,  8illim.  Jonru.  [3]  15,  p.  281.  32.'»,  430, 
1878*;  Beibl.  2,  p.  508*. 
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wurden  für  die  Einsenkung  der  oberen  Schichten  zwischen  die  Drähte 
itr  unteren,  für  die  Fehler  des  Dickenmaasses  u.  8.  f.  angebracht. 

Die  in  den  inducirenden  Kreis  eingeschaltete  Tangentenbussole  war 
canx  von  Messing  und  hatte  einen  Kreis  von  50  cm  Durchmesser.  Die 
ait  einem  Aluminiumzeiger  versehene  und  insgesammt  1  bis  2  g  schwere 
Nadel  von  2,7  cm  Länge  schwebte  über  einem  auf  15  Minuten  geseil- 
ten Kreise  von  20cm  Durchmesser  auf  einer  Spitze,  was  wohl  die  Ge- 
nauigkeit der  Einstellung  wesentlich  beeinträchtigen  musste.  Sie  stellte 
dch  nach  den  Ablenkungen  auf  1  bis  2  Minuten  genau  ein,  was  auch 
der  wahrscheinliche  Beobachtungsfehler  war  und  war  soweit  von  allem 
Messing  entfernt,  dass  dessen  etwaige  magnetische  Einwirkung  ver- 
-ctrwancL 

Das  Galvanometer  im  Inductionskreise  war  ganz  von  Messing,  ausser 
dem  Grundbrette,  und  wog  20  bis  25  Pfund.  Die  zwei  Spiralen  desselben 
y^ren  auf  einen  messingenen,  zur  Verminderung  der  Dämpfung  auf- 
geschützten Kreiscylinder  von  etwa  8,2  cm  Länge  und  11,6  cm  Durch- 
messer in  zwei  Rinnen  von  etwa  3  cm  Tiefe  und  2,5  cm  Breite  eingewun- 
den.   Die  Oeffnung  in  der  Mitte  zur  Aufnahme  der  Nadel  hatte  5,5  cm 
Durchmesser.   (Verhalten  sich  die  Tiefe  und  Breite  der  Windungsschich- 
ten wie  108  : 100  und  sind  ihre  mittleren  Querschnitte  um  ihren  Radius 
von  einander  entfernt,  so  ist  das  Magnetfeld  in  der  Mitte  nahezu  gleich« 
förmig.)    Der  MessingcyKnder  ruhte  auf  einer  auf  einem  Kreise  dreh- 
baren Messingsäule,  deren  Einstellung  durch  zwei  Xonien  auf  30  Secun- 
den  genau  bestimmt  wurde.   Unter  der  Nadel  ging  durch  die  Oeffnung 
ein  dünner,  95cm  langer,  2  cm  breiter  Messingstab,  der  am  Ende  ein 
kleines  Fernrohr  trug,  um  mittelst  desselben  den  Apparat  zugleich  als 
Sinusbussole  benutzen  zu  können.    Die  Spiralen  enthielten  1790  Draht- 
windungen von  etwa  5  Pfund  seidenbesponnenem  Kupferdraht  Nr.  22. 

Die  zwei  verwendeten  Nadeln  waren  so  construirt,  dass  ihre  magne- 
tischen Axen  constant  blieben.  Dazu  wurden  zwei  dünne  Bluttchen  von 
magnetisirtem,  glashartem  Stahl  von  1,27  und  1,2  cm  Länge  auf  den  bei- 
den Seiten  eines  mit  einem  Spiegel  versehenen  quadratischen  Brettes  mit 
ihren  Flächen  vertical  befestigt.  Das  Trägheitsmoment  der  Nadeln  wurde 
durch  Messinggewichte  in  der  Verlängerung  der  magnetischen  Axe  ver- 
mehrt; ihr  Gewicht  betrug  5,1  und  5,(3  g,  ihre  Schwingungsdauer  7,8  und 
11,5  Secunden.    Sie  hingen  an  drei  je  43  cm  langen  einfachen  Cocon- 


Der  äussere  Radius  der  Spiralen  betrug  jR  =  5,6212,  der  innere 
r  =  3,0212  cm;  die  Abstände  der  äusseren  und  inneren  Endflächen  der 
Spirale  von  dem  Mittelpunkte  waren  X=  3,475505  und  z  =  0,935565  cm. 
Daraus  lasst  sich  die  axiale  Componente  ihrer  Wirkung  auf  die  Nadel 
berechnen.  Auch  wurde  dieselbe  durch  Vergleichung  mit  einer  grossen, 
auf  einen  Messingcylinder  gewundenen  Spirale  von  27,5  cm  Durchmesser 
und  240  Windungen,  von  einem  durch  Rechnung  gefundenen,  23  mal 
kleineren  Drebungsmomente  bestimmt,  wobei  die  erste  Spirale  naehj/F 


faden. 
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Princip  der  Sinusbussole,  die  zweite  nach  Art  der  Tangentenbussole  unier 
Ablesung  der  Ablenkungen  mittelst  Scala  und  Fernrohr  verwendet  wurde. 
Um  die  Unterschiede  des  Erdmagnetismus  an  den  Orten  beider  Instru- 
mente zu  eliminiren,  wurden  sie  mit  einander  an  ihren  Stellen  vertauscht. 
Die  Spiralen  selbst  bestanden  aus  einem  äusseren  und  inneren  Paare, 
deren  Drehungsmomente  einzeln  und  vereint  beobachtet  werden  konnten. 
Der  Fehler  hierbei  wird  höchstens  auf  Vjooo  bis  Vsooo  angegeben. 

Um  das  Verhältniss  der  horizontalen  Intensitäten  des  Erdmag- 
netismus an  den  Orten  der  Tangentenbussole  im  inducirenden  und 
des  Galvanometers  im  inducirten  Kreise  zu  bestimmen,  war  letzteres 
von  einem  grossen  Drahtkreise  von  Vio  mm  dickem  Kupferdrahte  um- 
geben ,  welcher  auf  einen  grossen  Holzring  von  82,7  cm  Durchmesser, 
0,5  cm  Breite  und  1 ,8  cm  Dicke  gewunden  war.  Derselbe  war  conaxial 
mit  den  Rollen  des  Galvanometers  und  1,1  cm  nach  der  einen  Seite 
aufgestellt,  um  die  die  Coconßden  tragende  Glasröhre  vorbeizulassen. 
Aus  der  zu  259,58  cm  gemessenen  Länge  des  Drahtes  wird  der  mittlere 
Radius  gleich  41,31344  cm  berechnet.  Aus  den  Ablenkungen,  welche  ein 
durch  diesen  Kreis  geleiteter  Strom  den  Nadeln  der  beiden  erwähnten 
Apparate  ertheilt,  kann  das  obige  Verhältniss  berechnet  werden. 

Die  Inductionsrollen  selbst  waren  auf  Messingcy linder  gewunden, 
welche  mit  ihren  Endflächen  genau  auf  einander  geschliffen  waren.  Da- 
durch, dass  sie  in  der  einen  oder  anderen  Weise  auf  einander  gelegt 
wurden,  konnten  sie  vier  Abstände  von  einander  erhalten,  die  bei  12  je 
auf  Vjo  mm  genauen  Beobachtungen  an  verschiedenen  Stellen  bis  auf 
i  0,001  mm  genau  bestimmt  sein  sollen.  Der  mittlere  Radius  der  drei 
benutzten  Spiralen  betrug  A  =  13,710,  B  =  13,690,  C  =  13,720cm; 
die  Windungszahl  war  154. 

Die  Intensität  des  inducirenden  Stromes  wird  aus  dem  constanten 
Ausschlage,  die  des  inducirten  aus  der  ersten  Ablenkung  abgeleitet. 

Um  die  Nadel  des  Galvanometers  im  Inductionskreise  auf  Null  zu 
bringen,  befand  sich  im  Kreise  eine  kleine  Spirale,  die  auf  einem  Huf- 
eisenmagnete rechtzeitig  hin-  und  hergeschoben  wurde. 

Der  Widerstand  des  Kreises  wurde  durch  eine  Wheatstone'sche 
Brücke  mit  dem  eines  willkürlichen  Etalons  von  Neusilberdraht  und  eines 
Drahtes  von  Platinsilberlegirung  verglichen,  welcher  wiederum  mit  Copien 
der  B.-A.-U.,  resp.  mit  Widerstandseinheiten  von  10  und  100  B.-A.-U. 
(von  Elliot  Brothers  und  von  Warden,  Muirhead  und  Clark) 
verglichen  war. 

Die  Inductionsrollen  lagen  horizontal  in  gleicher  Höhe  mit  dem 
Galvanometer,  um  keine  magnetische  Wirkung  darauf  auszuüben. 

Alle  Verbindungsdrähte  waren  so  zusammengewunden,  dass  der 
Strom  in  ihnen  keine  magnetische  Wirkung  nach  aussen  hatte. 

Die  Versuche  wurden  sowohl  bei  directer  Oeffnung,  als  auch  nach 
der  Zurückwerfungsmethode  gemacht ;  beide  gaben  die  gleichen  Resultate ; 
etwaige  Extraströme  in  dem  primären  Kreise,  oder  Aenderungen  der 
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elektromotorischen  Kraft  der  Säule  durch  dieselben  waren  bis  zur  Maxi- 
malelongation  der  Nadel  (4  bis  6  sec.)  völlig  abgelaufen. 

Zuerst  wurde  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  beobachtet,  dann 
der  Strom  durch  den  grossen  Kreis  geleitet  und  gleichzeitige  Ablesungen 
an  beiden  Galvanometern  gemacht;  ebenso  nach  Umkehrung  der  Stromes- 
richtung für  das  Tangentengalvanometer  oder  den  grossen  Kreis  und  bei 
drei  Stromintensitäten.  Die  Inductionsspiralen  wurden  dabei  in  der 
einen  oder  anderen  Richtung  eingefügt.  Dann  wurde  der  Widerstand 
ies  Schliessungskreises  dem  des  willkürlichen  Etalons  gleich  gemacht, 
dtr  grosse  Kreis  aus  der  Schliessung  ausgeschaltet  und  nun  durch  Oeff- 
cen  die  Intensität  der  Inductionsströme  bei  entgegengesetzten  Strom- 
nehtungen  und  bei  drei  verschiedenen  Stromintensitäten  gemessen.  Dar- 
auf wurde  der  Widerstand  mit  dem  Etalon  verglichen  und  regulirt,  die 
Inductionsrollen  wurden  in  die  anderen  Lagen  gebracht,  welche  sie  ein- 
nehmen konnten ;  die  Widerstande  wieder  verglichen ,  die  Vergleichung 
ies  grossen  Kreises  und  des  Tangentengalvanometers  von  Neuem  vor- 
genommen und  die  Schwinguugsdauer  der  Nadel  beobachtet.  Bei  An- 
»fndung  der  Zurückwerfungsmethode  wurde  dieselbe  Reihenfolge  ein- 
gehalten. 

Die  Widerstände  des  Etalons  betrugen  im  Mittel  34,7192. 
Die  Vergleichung  mit  den  Copien  der  B.-A.-U.  ergiebt  den  Werth 
einer  B.-A.-U.  gleich 

Widerstandsrolle  von  Elliot   0,99257  Ohm 

Widerstand  von    10  B.-A.-U.  von  Elliot  .   .   .   .  0,98963 

n  „      10      „       „    Warden  u.  s.  f.  0,99129 

»     100      „  n  „  0,99098 

F.  Weber1)  hat  nach  dieser  Methode  zwei  Versuchsreihen  ausge-  1322 
fuhrt.  Bei  der  ersten  wurden  die  §.  1316  erwähnten  Spiralen  mit  ihren 
Windungen  in  der  magnetischen  Meridianebene  conaxial  in  einem  Ab- 
fände I)  von  einander  aufgestellt  und  die  eine,  die  inducirende,  mit 
^inem  einfachen  Ringe  von  165,7  mm  Radius  in  den  Schliessungskreis 
■  iiter  äusserst  constanteu  Da niell' sehen  Säule  eingeschaltet.  In  den 
v< hliessungskreis  der  anderen,  der  inducirten,  war  eine  aus  370  Win- 
dungen gebildete  Spirale  von  154,2  mm  innerem,  172,22mm  äusserem 
Radius  eingeschaltet ,  die  aus  zwei  neben  einander  liegenden ,  nur  durch 
^uen  kleinen  Zwischenraum  getrennten  Hälften  von  je  33,5  mm  Breite 
'^taiid,  deren  Mittelobenen  um  20,75  mm  von  einander  abstanden.  Ge- 
rnde  zwischen  beiden  Hälften  lag  ihnen  conaxial  der  einfache  Ring  und 
!ü  ihrer  Mitte  schwebte  an  einem  Coconfaden  ein  kleiner,  mit  Spiegel 
ersehener  Magnet  von  40  mm  Länge.  Zuerst  wurde  der  indueirte  Kreis 
"f-öffnet  und  die  Stärke  /  des  Stromes  im  inducirenden  durch  die  Ab- 
lenkung des  Magnets  durch  den  einfachen  Ring  bestimmt.   Dann  wurde 


Fr.  Weber,  1.  c.  §.  1316. 

Wledtminn,  JSIektriwtAt.  IV. 


(30 


946  Bestimmung  des  Ohm  durch  Fr.  Weber. 

der  inducirende  Kreis  nach  Ausschaltung  des  Ringes  ebenso  wie  der  in- 
ducirte  Kreis  geschlossen,  und  beim  plötzlichen  Oeffnen  des  induciren- 
den  der  dabei  inducirte  Integralstrom  i  gemessen.  Die  inducirte  elektro- 
motorische Kraft  wurde  berechnet.  Die  Intensitäten  I  und  t  ergeben 
sich  in  absolutem  Maasse  aus  den  Formeln : 

'  =  0  "  IT»)  0"  7  £)''"• 

wo  «  der  Ausschlagswinkel  des  Magnets, 

wo  a  der  vom  Magnet  beschriebene  Bogen  ist  und  die  übrigen  Werthe 
dieselbe  Bedeutung  wie  in  §.  1316  haben.  G  berechnet  sich  aus  den 
Dimensionen;  dazu  hat  man  n  =  370,  r  =  163,2,  p  =  164,5,  #  =  20,7, 
2h  —  18,0,  26  =  33,5,  21  =  33,0mm. 

Da  nun,  wenn  das  zu  berechnende  Potential  der  Spiralen  aufein- 
ander P  ist,  wi  ■=  PI  ist,  so  folgt: 

1  /         3  7*\  _i 

"^sn-^O-isO8 

Nun  wurde  1)  der  Widerstand  w  wie  früher  nach  der  Brücken- 
niethode  in  Sie  mens' sehen  Einheiten  ausgedrückt,  sodann  wurde  2) 
in  den  inducirten  Kreis  ein  ganz  gestöpselter  Sie  mens' scher  Rheostat 
eingeschaltet,  Bogen  a  bestimmt,  dann  wurden  noch  10S.Q.-E.  des Rheo- 
staten  ausser  den  vorhandenen  Widerständen  to  eingefügt  und  wiederum 
der  Ausschlag  av  bestimmt,  der,  in  obige  Formel  eingesetzt,  den  Wider- 
stand W\  misst.  Die  Differenz  der  in  beiden  Fällen  erhaltenen  Werthe 
wx  —  w  entspricht  10  S.  Q.-E.  Nach  beiden  Methoden  wurden  zwei 
Reihen  von  je  sechs  Beobachtungen  ausgeführt,  erst  (A)  bei  Nahestellung 
der  Spiralen  (grosses  P  und  kleines  I),  dann  (B)  bei  fernerer  Stellung 
(kleines  P  und  grosses  I).   Die  Reihen  ergaben : 

1)  A    0,9559  X  10"  (0,9536  —  0,9581), 

1)  B    0,9550  X  low  (0,9525  —  0,9581), 

2)  A  0,9549  X  1010  (0,9516  —  0,9575), 
2)  B    0,9559  X  1010  (0,9541  —  0,9589). 

Das  Gesammtmittel  aller  dieser  Bestimmungen  ist  demnach : 

1  S.  Q.-E.  —  0,9554  Ohm. 

Nach  eiuer  späteren  Correction l)  wegen  einer  Ungenauigkeit  der 
benutzten  Quecksilbereinheit  wird  dieser  Werth: 

1  S.  Q.-E.  =  0,9529  Ohm. 


')  H.  Fr.  Weber,  Der  absolute  Werth  der  Siemens* sehen  Quecksilber- 
einheit und  der  Grösse  de»  Ohms  als  Quecksilbersäule  (Resultate  von  Messun- 
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Bei  neuereu  Versuchen  (1.  c.)  (1880  und  1882)  wurde  die  Induction  1323 
in  einer  Spirale  beim  Oeflnen  oder  Schliessen  des  Stromes  in  einer  be- 
nachbarten Spirale  verwendet. 

Die  Spiralen  A  und  B  sind  auf  Bronzexahinen  mit  vollkommen  ebe- 
nen Seitenflächen  und  genau  gleichen  rechteckigen,  an  einer  Stelle  radial 
aufgeschlitzten  Rinnen  gewickelt.  Die  Zahlen  der  Windungen  betragen 
hei  A  644  in  28  Lagen  zu  23  Windungen,  bei  B  643  in  28  Lagen, 
wobei  die  oberste  Lage  nur  22  Windungen  enthält.  Der  Schlitz  ge- 
stattet die  Bestimmung  des  mittleren  Radius.  Die  Drahtdicke  beträgt 
0,186  cm,  der  Radius  der  cylindrischen  Bodenfläche  12,9  cm,  der  (an  fünf 
neben  einander  liegenden  Stellen  gemessene)  Radius  der  Oberfläche  der 
änssersten  Windungsschicht,  resp.  17,618  und  17,670,  die  Breite  der- 
selben 4,30  und  4,31  cm. 

Die  eine  Spirale  wurde  auf  die  horizontale  Oberfläche  eines  Stein- 
pfeilers geiegt  und  darauf  mittelst  dreier  gleich  lancer  Kupferstützen 
genau  con axial  die  andere.  Das  Potential  derselben  auf  einander  wurde 
berechnet. 

Der  inducirte  Strom  wurde  durch  eineu  aus  zwei  gleichen  Spiralen 
CundX)  von  12,870  cm  innerem,  17,432  cm  äusserem  Radius,  von  4,33  und 
4.36  cm  Breite  und  568  Windungen  von  0,196  cm  dickein  Drahte  bestehen- 
den Multiplicator  geleitet,  welche  Spiralen  mit  ihren  ebenen  Wänden  (von 
0,58  cm  und  0,57  cm  Dicke)  mit  ihren  Axen  in  horizontaler  Lage  an  ein- 
ander -gestellt  und  einzeln  oder  vereint  benutzt  wurden.  Der  kleine 
Galvanometermagnet  hing  genau  in  der  Berührnngsebene  beider  Spiralen. 
Zur  Messung  der  Intensität  des  inducireuden  Stromes  war  in  die  innere 
Seitenwand  der  Spiralen  C  und  D  eine  Rinne  mit  halbkreisförmigen 
Querschnitten  eingedreht,  in  welche  ein  wohl  isolirter  Drahtkreis  von 
1  7,82  cm  Radius  eingelegt  war.  Der  inducirende  Strom  wurde  durch  einen 
oder  beide  Drahtkreise  geleitet  und  die  Ablenkung  der  Nadel  bestimmt. 
Kurz  nach  den  Versuchen  wurde  der  Widerstand  des  inducirten  Kreises 
mittelst  einer  ßrückenvorrichtung  mit  dem  eines  Sie  m  e n  s1  sehen  Eta- 
lons  verglichen,  wobei  die  Temperatur  bei  jeder  Versuchsreihe  sich  um 
nicht  mehr  als  0,1°  änderte. 

Als  Mittel  der  übereinstimmenden  Versuche  vom  Jahre  1880  ergab 
*ich  1  Q.-E.  gleich  0,9498,  aus  denen  vom  Jahre  1882  gleich  0,9500  0hm, 
also  ein  etwa  V*  P™0-  kleinerer  Werth  als  mit  den  früheren  weniger  voll- 
kommenen Apparaten. 

Bei  den  Versuchen  vom  Jahre  1883  wurden  vier  grössere  Spiralen, 
zwei,  A  und  B  für  den  Inductor,  zwei,  C  und  D  für  das  Galvanometer 
verwendet,  deren  Rinnen  einen  inneren  Durchmesser  von  05,949  bis 
65,976  cm,  und  4,498  bis  4,500  cm  Breite  hatten  und  1041  bis  1056 
Windungen  in  je  32  Lagen  aufnahmen,  deren  äusserer  Durchmesser 


s?en  aus  den  Jahren  1880,  1882,  1883,  1884.  Zürich,  Zürcher  und  Furier  1884, 
49  Seiten;  Beibl.  8,  p.  838*. 
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7  >.:j"  l:«  7-j.f>4cni  b-tru2.    Die  Dicke  des  mit  doppelter  Seide  über- 
1Lr--^  [»ra-te*  w*r  «'.136  cm.    Der  Wid-rstand  jeder  der  Spiralen 
v^;r:.-  b-ri        t  -^  -     ««-a  36  Q.-E.    Die  Isolation  der  Spiralen  gep-ri 
^^.ir-jh-rc.  Rahmen   und  der  Windungen  unter  einander  ward- 
__^.,r.-      :  rir-i  leivcde  Strllen  hatten  einen  so  hohen  Widerstand. 

lrT(. '."_>.  da?s  die  Leitung  daselbst  zu  vernachlässigen  war. 
Ai:?*c'.l\:r.2  der  Spiralen  war  die  frühere:  die  Irductionsspira- 
•  r-  %  -:  i-n  iur:h  S:ü:zen  von  etwa  15.U2,  29.93  und  45.U2  cm  HüLe 
v.  r.  e  iiii  r  j-hi/en.  die  Abstände  der  Mittelebtrnen  durch  Katheto- 
^^Ti'-.'.'i^z--  von  verschiedenen  Seiten  her  bestimmt.    Die  Galvact>- 
jr;.^:^::^:  war  i >-n  in  einer  cylinderförmigen,  ihrem  Umfange  genau 
^^-rr^^iivQ  H-  i-'.'ing  auf  ein  Fussgestell  von  Bronze  gebellt,  und 
e:zAZ.irr  verschraubt.   Als  Magnete  dienten  zwei  kurze  Stahl- 
v-.;;-:         3:  ;  mm  Dicke,  31  bis  31,6  mm  Poldistanz  und  10  bis  11 
Vi.?  2*5  Seeunden  Schwingungsdauer.    Secundäre  elektromagno- 
.:^--c  Wirk^z^ra  der  Leitungen  wurden  vermieden-  Zur  Control*  wurdr 
s-  ►  iis  r^-U-n^smoment  der  Spiralen  auf  einen  entfernten  Magnetpol 
x  I'^r  -^»-^  eines  constanten  Stromes  bestimmt;  die  Resultate  stimm- 
direct  beobachteten  überein.   Ferner  wurde  die  Isolation  der 
iin  v.^n  der  inducirten  Spirale  zum  Galvanometer  sorgfaltig  g»- 
~- i  ezilich  auch  die  Constanten  des  den  inducireuden  Strom  me>- 
^      G.»lvÄzoaieters  sowie  des  den  inducirten  Strom  messenden  sowoh 
^«rr-rv.-t: .  als  auch  direct  mit  einander  verglichen;  indem  durch  einge- 
f  NV;iers:ände  bei  der  Verzweigung  eines  Stromes  eines  Dan  ieil  - 

-,v.-r.  rV.er-ier.tes  durch  die  beiden  Drahtwindungen  die  GalvanomeUr- 
t<1  V.  N-'-l  gebracht  wurde.  Auch  hier  stimmen  Berechnung  uu.: 
p..v': ■,i;':.:u^i  bis  auf  1  jo^o  m^  einander  überein. 

Ivr  Widerstand   des  inducirten  Stromkreises  wurde  mittelst  dtr 
^■*;i.-rs:>~de  U\.  10}  und  20  eines  Siemens'schen  Stöpselrheostat»-u 
p.*v.n->:.lvr\lrÄhten  auf  den  der  Siemens'schen  Quecksilbereinhri? 
;-.rs.  ven  welcher  drei  Copien  mit  obigen  Rheostaienwiderständen 
wä  reu. 

■:^ere  Resultat  von  50  Beobachtungen,  bei  denen  abwechseln  ! 
-  >v.ra'en  A  und  B  als  inducirende  oder  inducirte  Spiralen,  C  oder  V 
^  Knd  &  »1*  Galvanometerspiraleu  dienten,  das  Potential  der 
:-vumr.  aufeinander,  resp.  0,17663  und  0,34415.  109  war,  ergab: 

1  S.  E.  =  0,9496  Ohm, 

;  .^r  Kvh>to  und  niedrigste  beobachtete  Werth  0,9509  und  0,94 
VV.*.*ch  ent>pricht  1  Ohm  dem  Widerstande  einer  Quecksilbersaulr 
t  *  ;r:r;  ^verschnitt  und  105,32  cm  Länge  bei  0°. 

V        V  .-..;*•>,  h.»t  auch  Mascart  bei  den  §.  1307  erwähnten  Bestimmun- 
o-t  \  ,-v;;>,f  nach  dieser  Methode  angestellt. 

i  .tv  Jser  erwähnten  grossen  Spiralen  wird  als  inducirende  auf  einen 
*rd  inr  parallel  und  conaxial  eine  kleinere  mittelst  Holz- 
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keilen  in  einer  Lage  befestigt,  bei  welcher  die  Induction  ein  Maximum 
ist  und  Verschiebungen  parallel  der  Axe  sie  möglichst  wenig  ändern. 
Durch  einen  Commutator  wird  der  Strom  in  der  inducirenden  Spirale 
umgekehrt,  in  deren  Schliessung  eines  der  Galvanometer  eingeschaltet 
ist;  dann  wird  der  Inductionsgtrom  beobachtet  und  werden,  wie  bei  den 
oben  erwähnten  Versuchen,  die  Galvanometerconstanten  verglichen.  End- 
lich wird  der  Widerstand  des  inducirten  Kreises  mit  dem  der  Etalons  ver- 
glichen. Die  Ausschlagswinkel,  Schwingungsdauer  der  Nadel  u.  s.f.  wer- 
den wie  bei  Anwendung  der  ersten  Methode  bestimmt.  So  waren  z.  B.  . 
bei  zehn  Beobachtungen  die  Ausschlüge  durch  den  inducirenden  Strom 
im  Mittel  1062,64  (1062,05  bis  1063,11,  Maximaldifferenz  1/1000),  die 
durch  den  inducirten  Strom  170,43  (170,13  bis  170,65,  Maximaldifferenz 
3.2  ;  1000).  Die  Potentiale  der  Spiralen  auf  einander  wurden  in  bekann- 
ter Weise  berechnet. 

Zur  Ausmessung  der  Spiralen  wurden  auch  zwei  achteckige  Spira- 
ln, deren  Seiten  je  1  m  lang  waren,  und  welche  je  174  Drahtwindungen 
enthielten ,  in  1  m  Entfernung  horizontal  über  einander  befestigt.  Das 
Magnetfeld  zwischen  ihnen  war  dann  sehr  gleichförmig.  Conaxial  zu  ihnen 
wurden  die  Spiralen  aufgestellt  und  so  verbunden,  dass  die  Induction  in 
iboen  beim  Oeffnen  und  Schliessen  des  Stromes  in  den  achteckigen  Spi- 
ralen Null  war;  auch  bei  wiederholter  rechtzeitiger  Umkehrung  des 
Stromes. 

Als  Endresultat  ergab  sich  aus  acht  Combinationen  der  Rollen: 

1  Ohm  =  1,0141  B.-A.-U; 

also  im  Mittel  dieser  und  der  nach  der  §.  1307  erwähnten  Methode  er- 
haltenen Resultate: 

1  B.-A.-U.  =  9,9861  Ohm. 

Aus   der  Vergleichung  der  Widerstände   der  verschiedenen  Eta- 
lons folgt: 

1  Quecksilbereinheit  =  0,95374  B.-A.-U., 
also:                1  Quecksilbereinheit  =  0,9405  Ohm, 
oder:  1  Ohm  =  106,33  cm. 

Bei  den  Versuchen  von  Glazebrook  und  Sargent1)  wird  die  1325 
Intensität  des  primären  Stromes  nicht  durch  eine  besondere  Tangenten- 
bassole gemessen,  sondern  aus  der  constanten  Ablenkung  berechnet,  welche 
tin  etwa  V'3073  desselben  betragender,  durch  eine  Zweigleitung  zu  dem 
jq  den  Inductionskreis  eingeschalteten  Galvanometer  geführter  Theil 
«^selben  darin  hervorbrachte.  Hierdurch  ist  die  Bestimmung  der  Gal- 
vanometercoustante  eliminirt. 


')  Glazebrook  und  8argent,  Phil.  Trans.  1883,  1,  p.  252*;  Beibl.  8, 
p.  58*;  auch  Glazebrook,  Dodds  und  Sartfent,  Proc.  Roy.  Soc  34,  p.  86, 
mf;  Beibl.  6,  p.  954*. 
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Die  von  Professor  Chrystal  gewundenen  Spiralen  befanden  sich 
auf  zwei  sorgfaltig  gedrehten,  quer  durchschnittenen  und  durch  ein 
isolirende8  Material  verbundenen  Messingringen  von  etwa  50  cm  Durch- 
messer mit  rechteckigen  Messingrändern  auf  der  äusseren  Fläche.  In 
die  isolirende  Masse  waren  die  Klemmschrauben  an  den  Enden  der  Draht- 
verbindungen eingeschraubt.  Beiui  Winden  wurde  die  Isolirung  bestän- 
dig geprüft,  indem  die  Pole  eines  Lecl  an  che -Elementes  unter  Ein- 
schaltung eines  Galvanometers  mit  dem  Messingringe  und  dem  Drahte 
verbunden  waren.  Wo  sie  unsicher  war,  wurde  sie  durch  Paraffinpapier 
und  Paraffin  gesichert.  Der  Boden  der  Rinne  war  mit  einem  mit  ge- 
schmolzenem Paraffin  getränkten  Seidenstreifen  belegt.  Die  Zahl  der 
Windungen  jeder  Schicht  und  vier  Durchmesser  derselben  wurden  mit 
dem  Kathetometer  bestimmt;  der  eine  durch  den  Schlitz,  die  andereu  je 
um  45°  dagegen  geneigt.  Dieselben  betrugen  von  50,108  bis  50,169  cm. 
In  jeder  Spirale  sind  30  Schichten  von  etwa  26  Windungen,  die  Gesammt- 
zahl  derselben  ist  in  A  797,  in  B  791.  Der  Durchmesser  des  Boden»  der 
Rinne  bei  A  war  d  =  49,5ö5cm  und  bei  7i  =  49,728  ein.  Ist  26  -f- n,. 
26  -{-  «2  die  Zahl  der  Windungen  jeder  Schicht,  ist  dl%  d^  ...  der  äussere 
Durchmesser  derselben,  A  der  mittlere  Radius  der  Spirale,  d  die  Dicke 
dos  Drahtes  mit  der  Umspinnung,  so  ist  bei  der  ersten  Spirale: 

797  {2A  +  ö)  =  26       +  d,  +  •••)  +  «!  <*i  +  n^d,  ... 

Aus  di  —  d  folgt  f5  =  0.0815  cm  und  A  =  25,753  cm;  ebenso  für 
die  zweite  Spirale  gleich  25,766  cm,  welches  die  die  Dicke  der  Bespinnung 
enthaltenden  Werthe  auf  1  1000  cm  bestimmt. 

Die  Spiralen  wurden  mit  ihren  vier  Flächen  A\  A2  Bt  B2  in  den  vier 
ungleichen  Lagen  A\  auf  Bx  und  A-t  auf  B{  und  Z?a  horizontal  über 
einander  gelegt  und  durch  vertieale  cyliudrische  Stützen  von  einander 
getrennt.  Da  die  Längen  derselben  (drei  Systeme  von  12,182,  15,4D>. 
23,586  cm  Länge)  und  die  Dieken  der  Seitenflächen  der  Messingringe  für 
A  0,478,  0,488,  für  B  0,446  und  0,465  cm,  die  axialen  Dimensionen  der 
Rinnen  für  A  0,96,  für  B  0,95,  und  die  radialen  für  A  und  B  0,95  cm  be- 
kannt waren,  so  waren  auch  alle  zur  Berechnung  der  Potentiale  der  Spira- 
len aufeinander  erforderlichen  Constanten  gegeben.  Dieselben  waren  bei 
den  vier  Stollungen  und  den  drei  verschieden  langen  Stützensystemen  im 
Mittel  1,55587.  10\  1,25758.  10*  und  0,761921  .  10*.  Da  der  Radius  der 
Spiralen  etwa  25cm  beträgt,  bedingt  der  Unterschied  der  Länge  der 
Stutzen  jedes  Systemes  (höchstens  0,05  mm)  nur  eine  ganz  verschwin- 
dende Neigung  (V7.S00). 

Das  Galvanometer  ist  ebenfalls  von  Professor  Chryatal  gewun- 
den; die  Dimensionen  sind  in  Zollen  angegeben:  Tiefe  der  Rinnen  V.u.. 
Breite  7  s,  äusserer  Durchmesser  der  Spirale  4,  Abstand  der  beiden  neben 
einander  liegenden  reehteekigeu  Rinnen  S3/M.  Jede  Rinne  enthält  2o 
Schichten  von  dünnem  und  16  von  dickem  Kupferdraht,  so  dass  jede 
Rinne  etwa  465  Windungen  von  dünnem,  200  von  dickem  Draht  ent- 
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hält.  Die  Durchmesser  der  Drähte  betragen  0,014  und  0,029  Zoll,  die 
Dicke  samintlicher  Windungen  beträgt  1  s/s  und  1  l/Ä  Zoll,  der  Widerstand 
des  Galvanometers  ist  60  B.-A.-U.  bei  13,2°  C. 

Die  Galvanomeiernadel  ist  eine  harte  Stahlnadel  von  1,5  cm  Länge, 
0,6  cm  Breite,  0,12  cm  Höhe;  sie  wiegt  0,708  g  und  hängt  an  einem  Mes- 
singbügel  mit  dem  1,5  cm  im  Quadrat  grossen  Spiegel,  welcher  von  drei 
einzelnen,  60  cm  langen  Coconfaden  getragen  wird.  Senkrecht  zum  Spie- 
gel ist  ein  5,6  cm  langer  horizontaler  Draht  an  dem  Bügel  befestigt,  an 
welchen  Messinggewichte  angeschraubt  werden  können.  Bügel  uud 
Spiegel  wiegen  6,6  g.  Die  Spirale  des  Galvanometers  kann  um  eine  ver- 
ticale  Axe  auf  einem  Theilkreise  gedreht  werden,  um  sie  im  Meridian 
festzustellen.  Die  mit  dem  Normalmeter  des  Cavendish  Laboratoriums  in 
Cambridge  verglichene  Scala  bestand  aus  Papier,  war  in  Millimeter  ge- 
theüt  und  stand  auf  einem  Holzstativ.  Der  Abstand  von  Scala  uud 
Spiegel  hat  nur  auf  das  Verhältniss  des  Sinus  des  halben  Ausschlages 
zur  Tangente  der  Ablenkung  Einfluss. 

Die  Widerstandsrolle  V  zur  Brückeuleitung  für  das  Galvanometer  bei 
Messung  des  Stromes  in  A  war  aus  etwa  456  cm  langen,  mit  Seide  über- 
sponnenem  Neusilberdraht  hergestellt  ;  ihre  Enden  waren  an  dicke  Kupfer- 
drähte gelöthet,  welche  in  Quecksilbernäpfe  tauchten;  der  Werth  von  V 
wurde  bei  15°  C.  gleich  1,0015  durch  Vergleichung  mit  einer  B.-A.-Ein- 
heit  gefunden. 

Der  in  den  Galvanometerzweig  eingeschaltete  Widerstand  S  war 
eine  Platinsilberspirale  von  3072,38  B.-A.-U.  Widerstand  bei  13,2°. 

Die  Widerstände  der  verbindenden  Kupferdrähte  wurden  ebenfalls 
bestimmt  ;  danach  durchströmten  von  dem  die  primäre  Spirale  durch- 
laufenden Strom  1,0167  3073,39  die  Galvanometerwindungen. 

Das  für  die  Brücke  gebrauchte  Galvanometer  hatte  etwa  150  Ohm 
Widerstand.  Das  Ferurohr  mit  der  unter  dem  Objectiv  befindlichen 
Scala  wurde  vor  dem  Magnet  des  Galvanometers  aufgestellt,  so  dass  man 
den  gerade  unter  dem  Objectiv  liegenden  Theilstrich  sah  ;  dann  wurde 
ein  langer  gerader  Magnet  vor  die  Scala  gehängt  und  dieselbe  so  lange 
gedreht,  bis  sie  ihm  nahe  parallel  war.  So  wurde  sie  in  den  magneti- 
schen Meridian  gestellt. 

Auf  dem  Galvanometer  war  ein  Spiegelglas  nahe  parallel  den  Spi- 
ralen befestigt.  Dieselben  wurden  gedreht,  bis  das  Bild  einer  ge- 
rade unter  dem  Fernrohr  befindlichen  Lampe  in  demselben  gesehen 
wurde.  Auf  diese  Weise  wurde  die  Ebene  der  Spiralen  nordsüdlich  ge- 
stellt. Der  etwaige  Fehler  fallt  bei  den  Berechnungen  heraus.  Durch 
Beobachtungen  rechts  und  links  kann  der  Einfluss  der  Schiefstellung  der 
Scala  gegen  die  Axe  des  Fernrohres  eliminirt  werden. 

Die  Schwingungsdauer  der  Nadel  wurde  gemessen,  indem  die  Zei- 
ten von  8  bis  10  Durchgängen  des  den  Ruhelagen  entsprechenden  Scalen- 
theiles  durch  den  Faden  des  Fernrohres  wiederholt  in  Abständen  von 
je  10  bis  12  Schwingungen  zweimal  bestimmt  wurde.  Der  Werth  wurde 


Digitized  by  Google 


952  Bestimmung  des  Ohm. 

auf  einen  unendlich  kleinen  Bogen  reducirt.  Das  logaritb mische  Deere- 
ment  wurde  durch  wiederholte  Beobachtung  der  Ruhelagen  bei  geschlos- 
senem secundären  Kreise  bestimmt.  E.s  ergab  sich  k  —  0,01f»9;  die 
Dauer  einer  vollen  Schwingung  betrug  etwa  T  =  23.2  Secunden. 

Der  Widerstand  R  des  Iuductionskreises  ist,  wenn  ß  der  erste  Aus- 
schlag der  Galvanometernadel  durch  den  Inductionsstroni  bei  Umkehrung 
der  Richtung  des  primären  Stromes,  0  der  permanente  Ausschlag  der- 
selben durch  den  hindurchgeleiteten  Antheil  des  constanten  Stromes  ist: 

2arJ/      S+F  tg» 
T(1-M4A)      V     sin*  tß' 

Die  Reduction  der  beobachteten  Scalenableukungen  auf  Winkel  i>t 
bekannt.  Die  Reihenfolge  der  Beobachtungen  war  die  folgende:  1)  Be- 
obachtung  der  Schwingungsdauer  bei   geschlossenem  luductiouskrei* ; 

2)  Vergleichung  des  Widerstandes  desselben  mit  der  Normaleinheit  R,  wo- 
bei die  dem  lnductionskreis  entsprechenden  Widerstände  aus  einem  Wider- 
staudskasten  eingefügt  wurden,  ohne  dass  sie  bei  dem  Wechsel  der  Ver- 
bindungen durch  einen  Coinmutator  in  den  primären  Kreis  eintraten, 
zugleich  Ablesung  der  Temperaturen  der  Spiralen  und  des  Galvanometers. 

3)  Bestimmung  der  Ruhelage  der  Galvauoineternadel  aus  fünf  Umkehr- 
punkten. 4)  Beruhigung  der  Nadel  durch  einen  abgezweigten  Theil  de> 
abwechselnd  gerichteten  Stromes  eines  Leclanche'schen  Elementes  iu 
einer  der  Nadel  genäherten  Spirale.  :">)  Umkehrung  des  Batteriestrome< 
und  Beobachtung  des  Ausschlages  der  Nadel  (bei  verschiedeneu  Ver- 
suchen etwa  220  Scalentheile).  6)  Beruhigung  der  Nadel  und  wieder- 
holte Messung  des  Ausschlages  in  entgegengesetzter  Richtung  und  Wieder- 
holung der  Beobachtung  der  Ausschläge.  7)  Neue  Bestimmung  des 
Nullpuuktes.  8)  Messung  des  constanten  Ausschlages  durch  den  hin- 
durchgeleiteten Antheil  des  primären  Stromes  in  entgegengesetzten  Rich- 
tungen (etwa  140  Scalentheile).  9)  Wiederholte  Messung  der  Inductions- 
ausschläge.  10)  Zweite  Vergleichung  des  Widerstandes  des  seeuudären 
Kreises  mit  dem  der  Normalrolle.  Der  mittlere  Werth  des  Widerstan- 
des der  Normalrolle  ergab  sich  zu  158,626  Erdquadrantsecunden,  wobei 
als  mittlerer  procentischer  Fehler  0,023  Proc.  angegeben  wird. 

Die  Vergleichung  der  Widerstände  wurde  vorgenommen,  indem  zu- 
erst die  Widerstände  eines  Widerstandskastens  mit  den  Normal-B.-A.- 
Einheiten  verglichen  wurden.  Hierzu  wurden  zwei  Rollen  von  bekann- 
tem Widerstaude  mit  den  Enden  des  Brückendrahtes  verbunden  und  die 
zu  vergleichenden  Widerstände  in  die  anderen  beiden  Zweige  der  Brücke 
eingeschaltet,  sodann  wurde  der  Contact  verschoben,  bis  kein  Strom  durch 
das  Galvanometer  ging.  Erst  wurden  die  beiden  Widerstände  I  und  /„. 
daun  1  -J-  Ia  mit  II  u.  s.  f.  verglichen.  Der  störende  Einfluss  der  Stöp- 
selung  wird  auf  Vnoo  geschätzt,  und  endlich  wurde  der  Widerstand  von 
S  und  V  bestimmt.  —  Zuletzt  ergiebt  sich: 

1  B.-A.-Einheit  =  0,98635  Ohm. 
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Ein  gegen  die  Methode  gemachter  Einwand,  dass  der  durch  V  flies- 
sende Strom  diese  Spirale  stark  erwärmt,  ergiebt  sich  als  hiufällig,  wenn 
man  die  darin  pro  Minute  durch  den  Strom  der  Batterie  (5  Volts  in 
SO  B.-A.-Einheiten  Widerstand)  erzeugte  Wärme  berechnet. 

Bei  späteren  Versuchen  von  Glazebrook  mit  Sargent  wurde  die 
Spirale  V  direct  mit  den  zur  anderen  Leitung  führenden  Quecksilber- 
uäpfen  verbunden,  statt  dass,  wie  früher,  ein  Kupferdraht  von  zu  bestim- 
mendem Widerstande  an  der  einen  Seite  die  Leitung  vermittelte. 

Drei  Stützensysteme  zwischen  der  primären  und  secundäreu  Rolle 
wurden  benutzt.  Dabei  wurden  bei  dem  ersten  drei  verschiedene  elektro- 
motorische Kräfte,  4  Daniells,  2  Dauiells,  5  Thomson' sehe  Hache 
Daniells,  bei  dem  zweiten  die  fünf  letzterwähnten,  bei  dem  dritten  diesel- 
ben und  auch  sechs  derselben  verwendet.  Die  Resultate  für  den  Wider- 
stand Ii  der  Normaleinheit  schwanken  bei  den  neun  verschiedenen 
Combinationen  zwischen  158,171  und  158,676  Ohm,  im  Mittel  158.386 
Ohm,  weichen  also  im  Maximum  um  etwa  5/  1583,  d.h.  um  circa  1  ■»  Proc. 
?on  einander  ab,  wahrend  die  Verfasser  den  mittleren  procentischen  Feh- 
ler zu  0,08  berechnen.  Der  Widerstand  der  B.- A.-Eiuheit  ergiebt  sich 
im  Mittel  gleich  0,986706  Ohm. 

Versuche  zeigten,  dass  die  Zeit  des  Umschlagens  der  Wippe  auf  die 
Resultate  keinen  Einfluss  hat. 

Indem  die  Verfasser  den  Resultaten  der  ersten  Reihe  nur  das  halbe 
Gewicht  von  denen  der  zweiten  Reihe  beilegen,  erhalten  sie  als  Mittel 
von  allen  Beobachtungen: 

1  B.-A.-Einheit  =  0,98665  Ohm. 

Roiti1)  verwendet  die  folgende  sechste  Methode  zur  Bestimmung  13'2ti 
des  Ohm.    Der  Strom  einer  Säule  P,  Fig.  309,  wird  durch  den  Leiter 

Fig.  309.  Fig.  :uo. 


4 

AB  geleitet,  dessen  Widerstand  in  absolutem  Maasse  bestimmt  werden 
soll ;  sodann  durch  einen  Rheostaten  R,  einen  Schlüssel  Cx  und  durch  eine 


*)  Antonio  Roiti,  Bestimmung  des  elektrischen  Widerstandes  eines 
Drahtes  in  absolutem  Maasse.  Vorläufige  Mittheilung.  Turin,  Löscher,  1884, 
JO  8eiten*;  Atti  di  Torino  17,  30.  April  1882,  19,  6.  April  1884*;  Beibl.  6, 
p.  815,  8,  p.  724*. 
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iuducirende  Spirale  /.  Die  Enden  des  Widerstandes  A  B  sind  durch  eine 
Zweigleitung  verbunden,  welche  die  inducirte  Spirale  72,  ein  Galvauo- 
nu-ter  G ,  einen  Kheo>taten  S  und  einen  zweiten  Schlüssel  Cj  enthalt. 

W  ird  der  inducireude  Strom  zunächst  ohne  Unterbrechung  durch 
die  Schliessung  gt  führt  und  erzeugt  er  am  Galvanometer  G  die  Ablen- 
kung sind  b  uud  c  die  Widerstände  von  AB  und  A  GSB,  so  ist  die 
Intensität  des  indueirenden  Stromes  im  unverzweigten  Theile: 

Wird  sodann  die  Verbindung  der  Säule  mit  A  uud  B  gelöst,  Fig.  3H> 
(a.  v.  S.),  dafür  aber  in  deu  Schliessungskreis  des  indueirenden  Stromes  ein 
Widerstand  y  =  bc  {b  -f  c)  eingefügt,  dass  seine  Intensität  unverändert 
bleibt  und  bei  w  maliger  Unterbrechung  in  der  Secuude  die  Ablenkung 
des  Galvanometers  durch  die  in  Spirale  //  inducirten  Ströme  gemessen, 
ho  int  die  jetzt  beobachtete  Iutensität,  wenn  V  das  Potential  der  Spiralen 
/  und  //  auf  einander  ist: 

.  =  Wr^  ,, 

b  f-  c 

Au«  Gleichung  1)  und  2)  folgt: 

«  Vir 

0  =   :  

f 

Während  früher  Koiti  an  Stelle  der  indueirenden  Spirale  ein  in  sich 
geschlossenes,  riugf'örmiges  Solenoid,  au  Stelle  der  indueirenden  eine  das- 
selbe an  einer  Stelle  umgebende  Spirale  zunehmen  vorschlug,  wobei  sich 
das  Potential  V  leicht  berechnen  lässt,  verwendet  er  bei  den  definitiven 
Versuchen  als  inducirende  Spirale  einen  127  cm  langen,  30,9588  cm 
dicken,  2G0kg  schwereu,  sehr  sorgfältig  abgedrehten  Cylinder  vom  bestell 
carrarischen  Marmor,  dessen  Durichmesser  an  verschiedenen  Stellen  nicht 
um  mehr  als  0,06  mm  diflerirten  und  der  auf  110,7  cm  Länge  mit  2  kui 
von  0,33  mm  dickem,  durch  einen  Rubin  gezogenen  Draht  in  1871  Win- 
dungen bedeckt  war.  Aus  der  Länge  des  Drahtes  ergiebt  sich«der  mitt- 
lere Durchmesser  der  Windungen  zu  30,99334  cm.  Die  DifFerenz  gegen 
den  Durchmesser  des  Marmorcylinders  (0,03454  cm)  entspricht  der  mitt- 
leren Dicke  des  Drahtes  (0,0341  cm).  Der  Cylinder  ruht  auf  eiuem  festeu 
Dreifuss  aus  Holz  und  Messing  und  kann  damit  vertical  gestellt  wer- 
den. Die  Inductionsspirale  ist  auf  einen  Bronzering  gewuuden;  sie  be- 
steht aus  zwei  gleichen,  durch  eine  Ebonitschicht  getrennten  Hälften 
Die  eine  ist  mit  einem  1  mm  dicken*  mit  weisser,  nachher  mit  Lösung 
von  Paraffin  in  Teqientin  getränkter  Seide  bedeckten  Draht  umwunden, 
welcher  sechs  Schichten  von  77  bis  78  Windungen,  im  Ganzen  465  Win- 
dungen bildet.  Der  mittlere  Durchmesser  ergab  sich  aus  der  Länge  des 
Drahtes  und  mittelst  des  Kathetomcters  zu  40,54  cm.  Die  mittlere  Höhr 
Kollo  (zwisc  hen  den  Mitten  der  äussersten  Windungen)  ist  8,383  cm. 
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Der  Draht  der  zweiten  Rolle  ist  doppelt  mit  Seide  besponnen,  nicht 
paraffimrt,  und  bildet  432  Windungen  in  sechs  Schichten ;  ihre  Höhe  ist 
cm,  der  mittlere  Durchmesser  41,759  cm. 

Das  Potential  der  inducirenden  Rolle  auf  die  eine  oder  andere  In- 
ductions rolle  mit  Berücksichtigung,  dass  erstere  nicht  unendlich  lang  ist, 
iieträgt  bei  der  ersten  669  133. 102,  bei  derzweiteu  619666  . 10*  C.-G.-S. 
mit  einem  etwaigen  Fehler  von  0,00008. 

Das  Spiegelgalvanometer  enthält  804  Windungen  vom  Widerstande 
von  etwa  11  Ohm;  das  astatische  System  hat  eine  Schwingungsdauer  von 
17  Secunden.  Die  Femrohrscala  ist  von  dem  Spiegel  6  m  entfernt;  die 
Ablenkungen  ubersteigen  nicht  74  cm. 

Als  Säule  dienten  1  bis  40  Da  nie  IT  sehe  Elemente,  deren  Lösun- 
ijen das  speeif.  Gewicht  1,15  hatten  uud  jeden  Tag  erneuert  wurden. 
l>ie  Zinklösung  war  mit  kohlensaurem  Zink  gekocht  und  enthielt  dieses 
S.dz  suspendirt.  Der  Strom  der  Säule  im  inducirenden  Kreise  (Wider- 
stand etwa  352  Ohm)  hatte  die  Intensität  0,001  bis  1  Ampere.  Zuwei- 
len wurde  nur  ein  Theil  ihres  Stromes  durch  denselben  geleitet.  Der 
Interruptor  (C{  und  C2  vereint)  besteht  aus  zwei  starken  Hebeln  mit  täg- 
lich frisch  amalgamirten  Kupferhämmern,  welche  durch  starke  Federn 
gegen  eine  ebene  amalgamirtc  Kupferplatte  gedrückt  werden.  Unter 
ihrer  Drehungsaxe  haben  sie  Ansätze,  welche  in  Quecksilbernüpfe  tauchen. 
Sie  werden  mittelst  zweier  auf  eine  gemeinsame  Axe  gesetzter  Exceu- 
trica  durch  einen  mit  Bremsvorrichtung  versehenen  Hydromotor  von 
Schmidt  gehoben  und  gesenkt.  Durch  Verstellung  der  Excentrica  kön- 
nen die  Oeffuungs-  oder  die  Schliessungsströme  aufgenommen  werden. 
Die  Zahl  der  Inductionsströme  wird  durch  einen  Chronographen  von 
Hipp  registrirt. 

Gewöhnlich  werden  sechs  Versuche  bei  abnehmender  und  zunehmen- 
der Geschwindigkeit  in  einer  halben  Stunde  angestellt.  Leider  wurden 
dieselben  häufig  durch  Verschiebung  von  Eisenmassen  in  benachbarten 
Localitäteu  gestört. 

Als  störende  Umstände,  welche  deu  Widerstand  zu  klein  erscheinen 
lassen,  wirkt  der  Magnetismus  des  Solenoids,  welcher  durch  eine  Induc- 
tionswage  bestimmt  wurde;  derselbe  ist  sehr  klein;  sodann  die  Polarisa- 
tion der  Säule,  die  im  Solenoid  entwickelte  Wärme,  die  Dämpfung  der 
Schwingungen  bei  Verminderung  der  Schnelligkeit  der  Unterbrechungen 
and  der  Paramagnetisraus  der  Substanz  zwischen  den  Windungen  und 
der  Nadel,  welcher  langsamer  als  die  Stromintensität  wächst.  Vergrössert 
erscheint  der  Widerstand  durch  die  paramagnetischen  Substanzen  zwi- 
schen der  inducirenden  und  der  Inductionsspirale,  durch  die  Wärme- 
entwickelung in  der  Derivation  von  dem  primären  Kreise,  sowie  in  dem 
zu  untersuchenden  Widerstaude,  ebenso  durch  die  Peltier'sche  Wir- 
kung daselbst  und  die  Mängel  der  Isolirung.  Der  in  den  Nadeln  des 
Galvanometers  inducirte  Magnetismus  kann  vergrössernd  und  verklei- 
nernd wirken. 


95C  Bestimmung  des  Ohm. 

Durch  Vergleichung  von  vier  Widerstandsetaions,  einer  Copie  der 
B.-A. -Einheit,  einer  Si e  nie  u  s'  sehen  Einheit  und  zweier  Widerstände  von 
Strecker1),  ergab  sich: 

1  B.-A.-Einheit  =  1,04862  Q.-E.  von  Siemens, 
1  m  =  1,04851)     „      ||  Strecker 

und  ferner  aus  den  591  llauptversuchen : 

1  B.-A.-Einheit     =  0,99024  Ohm, 

1  Q.-Einheit         =  0,94432  n 

1  Ohm  =  1,05896  Quecksilbereinheiten, 

mit  einem  wahrscheinlichen  Fehler  von  i  0,00016*). 

1327  Eine  sehr  sinnreiche  siebente  Methode  zur  Bestimmung  des  Wider- 
standes von  Körpern  in  absolutem  elektromagnetischen  Maass  hat  Lo- 
ren z3)  angegeben.  In  einer  aus  zwei  Rollen  von  205,78  mm  innerem  und 
237,6  mm  äusserem ,  sowie  237,6  mm  innerem  und  266,0  mm  äusserem 
Durchmesser  gebildeten  Spirale  A,  die  36,5  mm  Breite  hat  und  mit  ihrer 


Fig.  Sil. 


Axe  horizontal  gestellt  ist,  rotirt  conaxial  eine  Kupferscheibe  B  von 
3,4  mm  Dicke  und  200  mm  Durchmesser.  Durch  die  Spirale  A  wird  von 
der  Kette  S  aus  ein  Strom  geleitet,  in  dessen  Kreis  der  auf  seinen  Wider- 
stand w  zu  untersuchende  Körper  aß  eingeschaltet  wird.  Gegen  die 
metallische  Axe,  sowie  gegen  den  Rand  der  rotirenden  Scheibe  schleifen 
Metallfcdern  C  und  X>,  welche  unter  Einschaltung  eines  Galvanometer? 


')  K.  Strecker,  Sitzungsber.  der  phys. -med.  Gesellschaft  zu  Würzburp. 
1884.  —  a)  üeber  die  Einrichtung  zweier  zu  diesen  Versuchen  dienlichen,  selbstthä- 
tigen  Disjunetoren  mit  zwei  selbstthätigen  Stimmgabeln,  mit  Regulirung  dnreb 
das  phonische  Rad  von  la  Cour  (Das  phonische  Rad,  deutsch  von  Karei.s 
Leipzig  1880*;  Beibl.  2,  p.  r>84 ,  1878')  siehe  Himstedt,  Wied.  Ann.  22, 
p.  276,  1884*.  —  s)  Lorenz,  Pogg.  Ann.  149,  p.  951,  1873*. 

■ 
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G  (einer  Spiegelbussole)  mit  den  Enden  von  w  verbunden  sind.  Wird 
die  Scheibe  gedreht,  so  entsteht  durch  dielnduction  zwischen  ihrem  Cen- 
tnim  und  ihrem  Rande  eine  Spannungsdifferenz.  Wird  durch  die  Rich- 
tung und  Schnelligkeit  der  Drehung  dieselbe  gleich  und  entgegengesetzt 
der  Spannungsdifferenz,  welche  an  den  Enden  von  w  durch  den  hin- 
iarchgeleiteten  Strom  entsteht,  so  zeigt  das  Galvanometer  G  keinen  Aus- 
schlag und  man  kann  den  absoluten  Widerstand  von  w  berechnen. 

Ist  die  elektromotorische  Kraft  der  den  Strom  liefernden  Säule  S 
gleich  Ey  die  Intensität  des  StromeB  gleich  7,  der  Qesammtwiderstand 
winer  Schliessung  SwA  gleich  W,  so  ist  die  Potentialdifferenz  am  Ende 
de»  Körpers  w  gleich  E  .  w/  W  =  toi.  Ist  die  Umdrehungszahl  der 
Scheibe  »,  der  Radius  derselben  r,  ist  R  der  Radius  einer  Windung  der 
Spirale,  a  der  Abstand  der  Ebene  der  Scheibe  von  der  der  Windung,  so 
ül  die  erzeugte  elektromotorische  Kraft  bei  einmaliger  Umdrehung  des 
Radius,  wenn  die  Intensität  des  inducirenden  Stromes  gleich  Eins  ist : 

2» 

Ei  =  2n  /  dq>, 

J  VR2  4-  r*  +  «*  —  2rRcos<p 
o 

vorausgesetzt,  dass  die  Inductionsconstante  6=1  gesetzt,  also  Ei  in 
elektromagnetischem  Maasse  gemessen  wird.  Durch  Integration  dieses 
Ausdruckes  und  Summation  über  sämmtliche  Windungen  und  Dicken- 
tlemente  der  Scheibe  erhält  man  die  gesammte,  in  der  Zeiteinheit  indu- 
arte  elektromotorische  Kraft  En  in  absolutem  Maasse.  Ist  bei  n  Um- 
drehungen und  der  Intensität  I  des  inducirenden  Stromes  die  Ablenkung 
des  Galvanometers  gleich  Null,  so  ist 

nIEn  =  w  J,  also  w  =  n  En. 

Unter  Anwendung  eines  Chromsäure-  oder  4  Bunsen'scher  Ele- 
mente und  Drehuug  der  Scheibe  durch  ein  mit  den  Händen  bewegtes 
Chrwerk  nach  den  Schlägen  einer  Pendeluhr  ergaben  sich  gleiche  Re- 
sultate. Ohne  Strom  zeigte  das  Galvanometer  bei  der  Rotation  der 
Scheibe  kaum  eine  Ablenkung,  so  dass  die  inducirende  Wirkung  des  Erd- 
magnetismus verschwindend  war,  und  Thermoströme  an  den  Contact- 
^tellen  der  Federn  kaum  störend  einwirkten. 

Mittelst  dieser  Methode  ergab  sich  bei  vorläufigen  Versuchen  der 
Werth  von  einer  B.-A.-Einheit  gleich  0,95451  Ohm. 

Neuere  genauere  Versuche  l)  führten  zu  dem  Werthe : 

1  B.-A.-Einheit  gleich  0,9417  Ohm. 

Diese  Methode  ist  von  Lord  Ray  lei gh  und  Mrs.  Sidgwick,  sowie  1328 
*on  Lenz  zu  definitiven  Bestimmungen  verwendet  worden. 

!)  Diese  Versuche  sind  noch  nicht  in  extenso  publicirt.  Das  Resultat  siehe 
in  Conference  internationale  pour  la  determinatiou  de  l'Ohm ,  2.  8easion ,  Paris 
U**,  p.34*.  8.  auch  Vorschläge  von  Lorenz  zur  Abänderung  dieser  Methode, 
»M-,  1.  Session,  1882,  p.  25*. 
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Hei  den  Messungen  von  Lord  Rayleigh  und  Mrs.  Sidgwick 
wurden  die  bereits  §.  1325  erwähnten,  von  Professor  Chrystal  gewun- 
denen Rollen  von  50  cm  Durchmesser  benutzt.  Die  Scheibe  war  von 
Messing  und  rotirte  um  die  verticale  feste  Messingaxe,  welche  zu  den 
früheren  Versuchen  mit  einer  rotirenden  Spirale  gedient  hatte  und  in 
gleicherweise  (vgl.  §.  1313)  getrieben  wurde.  Ihre  Dicke  betrug  4,5  mm, 
ihr  Durchmesser  im  Mittel  310,72mm,  sie  war  etwas  conisch,  so  dass 
die  obere  Fläche  den  Durchmesser  310,8,  die  untere  310,58,  die  Mitte 
310,75  hatte.  Gegen  ihre  Cylinderfläche  sowie  gegen  eine  Stelle  der  Axe 
etwas  unterhalb  der  Scheibe  schleiften  Metallbürsten.  Die  Geschwindig- 
keit der  Rotation  wurde  wie  früher  bestimmt  und  regulirt.  Die  Spiralen 
waren  in  horizontaler  Lage  auf  Holzstücken  befestigt,  welche  an  der 
inneren  Seite  der  verticalen  Stünder  eines  Rahmenwerks  angebracht 
waren.   Das  Reflexionsgalvanometer  hat  etwa  1!2  Ohm  Widerstand. 

Schon  ohne  Batterie  erhält  man  bei  geschlossener  Bahn  an  dem  ein- 
geschalteten Galvanometer  einen  Ausschlag  in  Folge  thermoelektriscber 
Erregungen  an  den  Schleifstellen  und  der  Induction  durch  den  Erd- 
magnetismus. Durch  Einführung  einer  elektromotorischen  Gegenkraft, 
welche  zwei  Punkten  des  Schliessungskreises  eines  Sägemehl  -Dauiell''- 
schen  Elementes  entnommen  wurde,  wurde  diese  Induction  compensirt. 

Bei  zwei  Reihen  lagen  die  Spiralen  fest  geklemmt  auf  einander,  nur 
getrennt  durch  einen  Glasstreifen.  Die  Spiralen  waren  genau  centrirt. 
Die  Rotationsgeschwiudigkeit  der  Scheibe  wurde  im  Verhältnis«  von  16  :  10 
geändert. 

Bei  der  dritten  Reihe  wurden  die  Spiralen  durch  zwischengestellt«* 
Stützeu  von  27,8598  cm  Länge  von  einander  getrennt  ;  bei  welcher  Ent- 
fernung das  Resultat  von  einer  genauen  Kenntniss  des  mittleren  Radius 
nahezu  unabhängig  ist.  Dabei  wurden  die  Spiralen  in  abwechselnd  um- 
gekehrten Lagen  benutzt,  in  denen  die  Abstände  des  mittleren  Schnittes, 
resp.  30,681  cm  und  30,710  mm  betrug. 

Der  Inductionscoefficieut  in  Bezug  auf  die  Scheibe  wurde  in  beiden 
Fällen  (Reihe  I,  II)  und  Reihe  III  berechnet. 

Die  vollständige  Nullstellung  der  Galvanometcrnadel  wurde  nicht 
abgewartet,  sondern  es  wurden  Reihen  von  Beobachtungen  mit  Umkeh- 
rungen des  Stromes  der  Batterie  (20  Daniells)  angestellt,  wobei  nach  ein- 
ander zwei  Widerstände  ßl  und  100/ioi  Ri  eingefügt  waren,  von  denen 
der  erste  nicht  viel  von  dem  zu  untersuchenden  Normalwiderstande  diflo- 
rirte.  Die  Ablesungen  wurden  wiederholt  abwechselnd  gemacht.  Einzelne 
unregelmässige  Ablesungen  in  Folge  mangelhaften  Coutactes  kamen  vor: 
sie  sollen  sich  durch  die  Reihen  von  Beobachtungen  eliminiren.  Die  Zahl 
der  jedesmaligen  schnell  hintereinander  angestellten  Beobachtungen  war 
nahezu  umgekehrt  proportional  den  beobachteten  Werthen.  —  Der  Haupt- 
strom hatte  eine  Intensität  von  etwas  weniger  als  Vio  Ampere. 

l)  Lord  Riivleigh  und  Mrs.  Sidgwiek,  Phil.  Trans.  1883,  1  ,  p.  29r>* ; 
Pribl.  8,  p.  :>3*  fauch  Chem.  News  47,  p.  21,  1883* ;  Beibl.  7,  p.  319*. 
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Um  nicht  einen  allzu  kleinen  Widerstand  als  Normalwiderstand  R 
i  absolutem  Maasse  messen  zu  müssen,  wie  dies  bei  der  directeu  An- 
«ndung  der  Methode  von  Lorenz  der  Fall  ist,  wurde  der  Normaldraht 
r  wa  von  a  =  l/8  Ohm  Widerstand  genommen  und  der  Hauptstrom  durch 
lim  geleitet.  Die  Quecksilbernapfe  a  und  ß,  in  welche  seine  Enden 
achten,  wurden  mit  zwei  Quecksilbernäpfen  ax  und  Cj  verbunden,  welche 
wiederum  durch  einen  Draht  mit  einander  vereint  waren,  und  von  denen 
sc*  die  Leitungen  zu  dem  die  rotirende  Scheibe  und  das  Galvanometer 
abhaltenden  Zweige  geführt  waren. 

Ist  der  Widerstand  vonJ2  =  itf,  von  ««i  und  0c,  =<\  von«,  cv  —  b, 
•m  Intensität  des  Hauptstromes  im  unverzweigten  Kreise  f ,  so  ist  die 
Fntentialdifferenz  in  a  und  ß  gleich  iwb/(w  -f  b  -f  c)y  an  Stelle  des 
W  iderstandes  w  von  aß  tritt  der  „effective"  Widerstand  wb  /  (w  4-  6  -f  c), 
sicher  im  vorliegenden  Falle,  wenn  z.  13.  w  —  V«  Ohm,  &=1,  c=100 
t.  nur  V*oo  des  Widerstandes  w  von  R  ist. 

Der  Widerstand  w  war  aus  drei  parallelen  Widerständen  gebildet, 
weien  von  je  1  Ohm  (Norraaletalon)  und  einem  von  7  Ohm  aus  einen 
Widerstandskasten.  Letzterer  Widerstand  hat  nur  einen  secundären  Ein- 
iuss.    Der  Widerstand  c  wurde  variirt  von  10zul0-}-5-|-l  =  16 
jnd  10  4-  5  -f  5'  =  20;  die  einzelneu  Widerstände  waren  durch  Queck- 
ilbernäpfe  mit  einander  verbunden.    Der  Werth  des  10  Ohm  repräsen- 
tirendeu  Widerstandes  [10]  wurde  bestimmt,  indem  drei  Neusilberdrähte 
von  sehr  nahe  je  3  B.-A.-U.- Widerstand  parallel  neben  einander  aufge- 
wickelt wurden  und  ihr  Widerstand  (1  -f  y)  bei  Parallelschliessung  mit 
ler  einen  Normaleinheit  verglichen  wurde.  Die  Drähte  wurden  nun  hin- 
♦er  einander  geschaltet,  wobei  ihr  Widerstand  nahe  9  -f-  9  y  wird,  da- 
hinter die  Normaleinheit  eingefügt  und  der  jetzige  Widerstand  10  -\-  9y 
niit  dem  Widerstande  [10]  verglichen,  welcher  ho  auf  mindestens  '/ioooo 
<j?nau  gemessen  sein  soll.    Die  [5]  Einheiten  wurden  bestimmt,  indem 
rr^t  ihre  Summe  mit  den  [10]  verglichen,  dann  ihre  Differenz  durch  Ver- 
zleichung  untereinander  festgestellt  wurde.  Der  Widerstand  [Vio]  wurde 
gemessen,  indem  in  die  einander  entsprechenden  Parallelzweige  einer 
Wheatstone'schen  Brücke  die Normalwiderständc  1  und  10,  sowie  der 
Widerstand  [Vio]  nnd  ein  Normalwiderstand  Eins  gebracht  wurden  und 
zu  letzterem  als  Parallelschliessung  so  viel  Widerstand  aus  einem  Wider- 
^tandskasten  hinzugefügt  wurde,  bis  die  Galvanometernadel  auf  Null  stand. 

Die  Temperaturen  sind  genau  beobachtet.  So  ergab  sich  der  Wider- 
stand der  B.-A.- Einheit  aus  der  ersten,  zweiten  und  dritten  Reihe  zu 
'»,98674,0,98669,0,98683.  Der  Maximaluuteisehied  beträgt  alno  nur 
etwa  0,01  Proc. 

Mittelst  derselben  Methode  hat  Lenz  den  Werth  1  Ohm  =  1,0613  1329 
QvE.  erhalten  l). 


!)  Die  Arbeit  ist  noch  nicht  publicirt;  daii  Endresultat  siehe  Confere 
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1330  Ausser  diesen  Methoden  ist  noch  eine  Reihe  anderer  zu  erwähnen, 
nach  welchen  indess  bisher  nur  Vorversuche  angestellt  oder  die  nur  vor- 
geschlagen worden  sind,  ohne  dass  sich  bisher  daran  Versuchsreihen 
knüpften.  In  ersterer  Beziehung  ist  eine  achte  Methode  erw&hnene- 
werth ,  welche  fast  gleichzeitig  von  Carey  Foster1)  und  mit  geringen 
Modifikationen  von  Lippmann angegeben  worden  ist. 

Der  Strom  einer  Thermosäule  S,  Fig.  312,  wird  durch  eine  Tangenten- 
bussole T  und  den  zu  untersuchenden  Leiter  A  B  geführt.  Die  Euden  des 
letzteren  sind  mittelst  eines  Commutators  mit  einer  zweiten  Schliessung 
verbunden,  welcher  eine  unter  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  roti- 

Fig.  312. 


rende  Rolle  R  und  ein  empfindliches  Galvanometer  G  enthält.  Wird  die 
Rotationsgeschwindigkeit  so  regulirt,  dass  während  der  Schliessung  durch 
den  Commutator  letzteres  auf  Null  steht,  so  ist  die  durch  die  Thermo- 
säule an  den  Enden  des  Leiters  erzeugte  Potentialdifferenz  gleich  der 
durch  die  rotirende  Rolle  erzeugten. 

Ist  Hi  die  Horizoutalintensität  des  Erdmagnetismus  an  der  Stelle 
der  rotirenden  Rolle,  F  die  von  der  rotirenden  Rolle  umschriebene  Fläche, 
a  die  Winkelgeschwindigkeit  derselben  und  2  «  der  Bogen,  auf  welchem 
durch  den  Commutator  die  Rolle  in  die  Schliessung  eingefügt  ist,  E  die 
iuducirte  elektromotorische  Kraft,  so  ist  E  =  FHi(0sina / a.  Ist  fer- 
ner G  der  Reductionsfactor  der  Tangentenbussole,  H9  die  Horizontal- 
intensität des  Erdmagnetismus  daselbst,  &  die  Ablenkung  der  Nadel  der 
Bussole,  so  ist  die  Stromstärke  in  der  den  Leiter,  dessen  Widerstand  tc 
sei,  enthaltenden  Schliessung  der  Thermosäule  /  =  G  Hatgft  ! M.  Dem- 
nach ist: 

E  u  Hi  a 

W  ~  1  ~~      GH,jfgft      =  lTg      GTlgfi  ' 

internationale  pour  la  determiuation  des  Uniten  electriques ,  2.  Session,  p.  3u, 
1884*. 

l)  Carey  Foster,  Electrieian  7,  p.  266,  1881';  Rep.  Brit.  Amoc.  18*1. 
p.  426';  Beibl.  6,  p.  133*.  —  2)  Vergl.  Lippmann,  Compt.  rend.  93,  p.  "I*. 
955,  94,  p.  36,  1881*.  Brillouin,  ibid.  93,  p.  845,  106»,  1881,  94,  p.  :»*. 
J882*;  Beibl.  6,  p.  43,  258,  1882*. 
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wo  T  die  Zoit  einer  Umdrehung  der  Rolle  ist.  In  vielen  Fällen  kann 
H9  —  Hi  gesetzt  werden. 

Die  vorläufigen  Versuche  wurden  mit  einer  Rolle  ausgeführt,  welche 
der  von  der  Commission  der  British  Association  früher  gebrauchten  ähnlich 
war,  nur  war  der  Rahmen  u.  s.  f.  solider  gebaut.  Auch  war  derselbe  aus 
zwei  Hälften  gebildet,  um  Inductionsströme  zu  vermeiden.  Er  hatte  nur 
eine  Rinne  zur  Aufnahme  der  Windungen  (32  Lagen  von  je  30  Windun- 
gen, welche  713,914  qcm  umfassten).  Die  Helmholtz'sche  Tangenten- 
bueeole  hatte  zwei  Ringe,  jeder  mit  22  Lagen  von  je  20  Windungen,  im 
Ganzen  also  880  Windungen.  Ihre  Nadel  war  aus  drei  kurzen  gehärte- 
ten, auf  die  Hinterseite  eines  Glasspiegels  geklebten  Uhrfederstückchen 
hergestellt. 

Der  Commutator  der  rotirenden  Rolle  bestand  aus  einem  Elfenbein- 
cyiinder  von  7,G  cm  Durchmesser,  in  welchen  diametral  einander  gegen- 
über zwei  Platinplatten  eingelegt  waren,  die  mit  den  Enden  der  Rolle 
verbunden  waren.  Auf  den  Platten  schleiften  15  cm  grosse  horizontale 
Piatinrädchen,  welche  mit  der  übrigen  Leitung  durch  Quecksilbernäpfchen 
verbunden  waren,  mit  denen  das  obere  Ende  ihrer  Axen  vereint  war. 
Die  Breite  der  Platincontacte  betrug  20°  3',  so  dass  die  Rolle  nur  etwa 
während  1/9  ihres  Umlaufs  in  der  Leitung  und  die  Selbstinduction  mög- 
lichst vermieden  war.  Die  Axen  der  Contacträdchen  befanden  sich  im 
magnetischen  Meridian;  die  Verbindung  geschah  also  während  des  Maxi- 
mums der  Intensität  und  des  Minimums  der  Aeuderung  der  elektromoto- 
rischen Kraft  in  der  Rolle,  welche  dabei  nur  von  1:0,9817,  also  um 
weniger  als  2  Proc.  schwankte.  Die  Geschwindigkeit  der  Drehung  der 
Rolle  wurde  bestimmt,  indem  drei  Glasfedern  auf  einem  Papierstreifen  auf 
♦■iner  rotirenden  Walze  Striche  zogen.  Bei  jeder  hundertsten  Umdrehung 
der  Rolle  wurde  mittelst  eines  Zahnrades  und  eines  Triebes  durch  eine 
leichte  Contactfeder  ein  Elektromagnet  erregt,  welcher  die  eine  Feder 
zur  Seite  zog.  Die  zweite  Feder  wurde  ebenso  durch  eine  Uhr  in  jeder 
Vcunde  mittelst  eines  Elektromagnetes  angedrückt.  Die  dritte  Feder 
»urde  vom  Beobachter  durch  einen  Schlüssel  und  einen  Elektromagnet 
l^wegt.  wenn  die  Nadel  des  Galvanometers  gerade  auf  Null  stand.  Auf  diese 
Weise  wurde  der  absolute  Widerstand  zweier  Neusilberdrähte  bestimmt. 

Die  correspondirenden  Beobachtungen  stimmen  auf  etwa  0,4  Proc. 
frei  Vergleichuug  des  Widerstandes  der  Neusilberdrähte  mit  der  Einheit 
der  B. -A.-U.  ergab  sich  der  W'iderstaud  der  letzteren  gleich  1,003  bis 
0.999.103  Ohm. 

Gegen  diese  Methode  wendet  Brillouin  ein,  dass  auch  in  dem  ge- 
öffneten Stromzweige  durch  die  Induction  auf  sich  selbst,  durch  die 
Krde  u.  s.  f.  noch  Inductionsströme  entstehen,  deren  Intensität  von  einem 
zum  anderen  Querschnitt  des  Zweiges  sich  ändert  und  nur  an  seinen 
Enden  Null  ist.  Dadurch  wird  nicht  in  der  ohne  Berücksichtigung  die- 
ser Induction  bestimmten  Zeit  die  Intensität  ein  Maximum.  Auch  treten 
'  ^cilUtionen  ein.   Die  Erscheinung  ist  also  coniplicirt. 

Wiedemano,  filektricittt.  IV.  61 
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Lippmann  berechnet  indess,  dass  bei  zweckmässiger  Anordnung 
der  Fehler  hierbei  weniger  als  2. 10 ~ 13  des  Resultates  betragen  dürfte. 

1331  Zwei  weitere  Methoden  (Nr.  9  und  10)  sind  von  Lippmann1)  vor- 
geschlagen. 

Neunte  Methode.  Man  lässt  einen  kleinen  Magnetstab  vom  Mo- 
ment »i  um  eine  auf  der  Verbindungslinie  seiner  Pole  senkrechte  Axe 
n  mal  in  der  Secunde  gleichförmig  inmitten  einer  Spirale  rotiren,  deren 
Dimensionen  gegen  die  des  Magnets  bedeutend  sind.  Man  verbindet  die 
Enden  der  Spirale  unter  Einschaltung  eines  empfindlichen  Galvanometers 
mit  den  Enden  einer  Quecksilbersäule  oder  eines  Widerstandes  tr,  wel- 
chen man  bestimmen  will,  in  dem  Momente,  wo  die  in  der  Spirale  in- 
ducirte  elektromotorische  Kraft  e  ein  Maximum  ist.  Dann  leitet  man 
einen  durch  eine  Tangentenbussole  gemessenen  Strom  von  solcher  Inten- 
sität t  durch  den  Widerstand  tt\  dass  das  Galvanometer  in  der  Schliessung 
auf  Null  steht,  also  e  =  iw  ist. 

Sind  K  und  K'  Constanten,  welche  von  den  Dimensionen  der  Spi- 
rale und  der  Tangentenbussole  abhängen,  ist  H  die  auf  die  Nadel  der 
Bussole  wirkende  Richtkraft,  «  ihre  Ablenkung,  so  ist:  c  —  2itnmK; 
i  —  K'Htgcc,  also: 

K  2nn  m 
W  ~  JC'  Htga.  ' 

Hierin  sind  w,  ttjet,  m/H  (tetzteres  nach  der  Methode  von  Gauss) 
direct  zu  beobachten,  JTundÜL'  zu  berechnen.  Man  kann  nach  der  Rech- 
nung auf  diese  Weise  bei  leicht  herstellbaren  Dimensionen  des  Appara- 
tes Etalons  von  1  bis  5  0hm  Widerstand  mit  einem  kleineren  Fehler  als 
Vi ooo  prüfen2). 

1332  Bei  der  zehnten  Methode3)  rotirt  ein  Drahtgewinde  um  seinen 
Durchmesser  im  Inneren  einer  festen  Spirale,  durch  welche  ein  Strom  / 
fliesst,  der  durch  den  zu  messenden  Widerstand  geleitet  wird.  Der  innere 
inducirte  Drahtkreis  wird  nur  einen  sehr  kurzen  Moment  in  der  Zeit  ge- 
schlossen, wo  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  e  ein  Maximum  ist, 
und  in  diesem  Moment  der  Potentialdifferenz  zwischen  zwei  Punkten  A 
und/?  der  Hauptleitung  entgegengestellt.  Ist  w  der  Widerstand  zwischen 
A  und  B,  n  die  Zahl  der  Umdrehungen  des  Inductionskreises,  F  die  vom 
iuducirten  Draht  umspannte  Fläche,  C  eine  Constante,  so  ist  Gleich- 
gewicht, wenn  w  =  2itn  CF  ist.  Hat  der  drehbare  Rahmen  p  Windun- 
gen, so  ist  die  in  ihm  inducirte  elektromotorische  Kraft  |>mal  so  gross, 
als  bei  der  rotirenden  Scheibe  von  Lorenz,  die  thermoelektrischen 
Störungen  treten  mehr  zurück. 

l)  Lippmann,  Compt.  rend.  95,  p.  II 54,  1882*;  Beibl.  7,  p.  127*.  — 
a)  Aehnliche  Methoden  mit  besonderen  ßtromverzweigungen  siehe  Brillouin, 
Con.pl.  ]<*nd.  96,  p.  190,  188:5»;  Beibl.  7,  p.  318*.  —  s)  Lippmann,  Compt. 
reutl.  95f  p.  1348,  1882;  Beibl.  7,  p.  128*. 
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Um  die  Berechnung  von  C  zu  vermeiden,  verwendet  man  eine  im 
Verhältniss  zu  ihrem  Durchmesser  unendlich  lange  Spirale.  Ist  dann  d 
der  mittlere  Abstand  zwischen  zwei  Drahtwindungen,  so  ist  C  =  4it  /  d. 
Da  eine  unendlich  lange  Spirale  nicht  herzustellen  ist,  wird  eine  z.  B. 
2 m  lange  Spirale  erst  so  gestellt,  dass  der  drehbare  Rahmen  in  ihrer 
Mitte  rotirt,  und  der  Abstand  AB  bestimmt.  Darauf  wird  die  Spirale  in 
der  Richtung  ihrer  Axe  um  1  m  verschoben  und  ein  zweiter  Abstand 
BBi  bestimmt,  bei  dem  wieder  die  Compensation  der  Inductionsströnie 
und  des  Stromes  i  erfolgt  u.  s.  f.  Man  kann  so  die  Correction  für  eine 
unendlich  lange  Spirale  erhalten. 

Xach  einer  elften  Methode  beabsichtigt  J.  Fröhlich1)  das  Ohm  1333 
mittelst  des  Elektrodynaraometers  zu  bestimmen,  indem  z.  B.  bei  ruhen- 
i^r  beweglicher  Rolle  der  Strom  in  der  festen  Rolle  geschlossen  und 
heim  Durchgange  derersteren  durch  die  Gleichgewichtslage  geöffnet  wird, 
wobei  das  Verfahren  wiederholt  und  so  die  Multiplicationsmethode  an- 
gewendet werden  kann.  Auch  kann  der  inducirende  Strom  einmal  im 
ersten,  dann  im  zweiten  Leiter  iiiessen,  während  die  Widerstände  der- 
selben gleich  sind  u.  s.  f. 

Eine  fernere  zwölfte  Methode  von  Joubert2)  beruht  auf  Be-  1334 
notzung  des  Quadrantelektrometers.  Die  Nadel  desselben  ist  permanent 
mit  dem  einen  Quadrantenpaar  verbunden.  Dann  werden  die  Quadranten- 
paare abwechselnd  verbunden  1)  mit  den  beiden  Enden  A  und  B  des  zu 
messenden  Widerstandes  R,  durch  welchen  ein  constanter  Strom  fliesst, 
dessen  Intensität  an  einer  Taugentenbussole  gemessen  wird;  2)  mit  den 
beiden  Enden  eines  inducirten  Kreises,  welcher  beständig  geöffnet  bleibt 
and  der  sich  gleichförmig  in  einem  constauten  Magnetfelde  dreht,  z.  B. 
anter  Einfluss  des  Erdmagnetismus,  so  dass  an  seinen  Enden  eine  elek- 
tromotorische Kraft  entsteht,  die  der  Formel  c  =  Asin(2nt/T)  ent- 
spricht. Die  Ablenkung  ist  im  ersten  Falle  proportional  dem  Quadrat 
der  Potentialdifferenz  E  zwischen  A  und  B,  im  zweiten  dem  Mittel  der 
Quadrate  von  e.  Sind  die  Ablenkungen  d  des  Elektrometers  in  beiden 
Killen  gleich,  so  ist,  wenn  I  die  Intensität  des  an  einer  Tangenteubussole 
gemessenen  Stromes,  a  die  Ablenkung  ihrer  Nadel,  H  die  Horizontal- 
(»imponente  des  Erdmagnetismus  und  K  eine  Constante  ist: 

V~d  =  KE=  KIB=  K.R^tga, 

wo  G  eine  von  der  Construction  der  Tangentenbussole  abhängige  Con- 
stante ist.  Andererseits  wird,  wenn  F  die  Fläche,  T  die  Umdrehungszeit 
des  Inductors  ist  : 


')  J.  Fröhlich  in  Budapest,  Vorläufige  Mittheilung  der  Berechnung  und 
"iniger  Versuche.  Wied.  Ann.  19,  p.  106, 1883*.  —  2)  Joubert,  Compt.  rend.  94, 
p.  1519,  1882';  Beibl.  6,  p.  892\ 
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\/l      i.'*^  vir   au      p      *V2  FG 
Vc/^A_F//,    daher:  *  =  — 

Wendet  man  einen  Sinusinductor  an,  dessen  Spirale  die  Constante  Gx. 
und  dessen  Magnet  das  Moment  M  hat,  so  ist: 

Im  ersten  Falle  sind  T  und  a  zu  beobachten,  F  und  (r  zu  bestim- 
men, im  zweiten  sind  ausser  T  und  «  noch  6,  Öi,  und  üf/  Jf  zu  messen. 
Da  der  Inductionskreis  geöffnet  bleibt,  hat  die  Selbstinductiou  und  der 
"Widerstand  desselben  keinen  Einfluss. 

1335  Endlich  kann  man  auf  indirectem  Wege  nach  einer  dreizehnten 
Methode  durch  Messung  der  durch  einen  constanten  Strom  von  der  in 
elektromagnetischem  Maasse  gemessenen  Intensität  i  in  der  Zeit  z  in 
einem  Leiter  erzeugten  Wärmemenge  W  den  Widerstand  tc  desselben  in 
gleichem  Maasse  bestimmen.  Ist  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme- 
einheit Ay  so  ist  w  —  A  W'i*e. 

Schon  Joule1)  hatte  im  Jahre  18GG  Versuche  angestellt,  um  um- 
gekehrt aus  der  Erwärmung  eines  Drahtes  von  Platinsilberlegirung,  dessen 
Widerstand  nahe  einer  B.-A. -Einheit  gleich  war,  durch  einen  Strom  von 
bekannter  Intensität  das  mechanische  Wärmeäqnivalent  zu  bestimmen, 
und  fand  es  gleich  783  Fusspfund. 

Aus  diesen  Versuchen,  welche  iudess  damals  noch  nicht  mit  der  jetzt 
erreichbaren  Genauigkeit  angestellt  werden  konnten,  lässt  sich  unter  An- 
nahme des  richtigen  Wärmeaquivalentes  berechnen,  dass  der  Widerstand 
einer  B.-A. -Einheit  0,9887  Ohm  beträgt,  also  wenn  eiue  Quecksilbtr- 
einheit  gleich  0,95381  B.  A.  ist,  eiue  Quecksilbereinheit  gleich  0,9413 
Ohm  ist  2). 

1336  Weitere  Versuche  dieser  Art  hat  F.  Weber  (I.e.  §.  1316)  ausgeführt. 
In  die  Bahn  eines  mittelst  der     1322  erwähnten  einfachen  Taugenten- 

bussole  mit  stark  gedämpftem  Magnete  in  elektromagnetischem  Maas.1»' 
gemessenen  Stromes  wurde  ein  dünner,  im  Zickzack  auf  einen  Hart- 
gummirahmen aufgewundener  Platindraht  von  etwa  15  S.Q.-E.  Wider- 
stand mittelst  dicker  Kupferdrähte  nls  Zuleitcr  eingeschaltet.  Der  Rahmoti 
befand  sich  in  einem  Wassercalorimeter  von  dünnstem  Kupferbleche 

»)  Joule,  vergl.  Bd.  2,  §.  M5,  p.  438*.  —  Eine  Abänderung  dievr 
Methode  ist  von  Lippmann  (Compt.  rend.  95,  p.  634,  1882*;  Beibl.  6,  p.^V'i 
vorgeschlagen.  Der  Draht,  dessen  absoluten  Widerstand  man  bestimmen  will, 
wird  in  ein  Calorimeter  gebracht  und  durch  ihn  ein  Strom  von  in  absoluten 
Maasse  bekannter  Intensität  t  geleitet,  bin  da«  Calorimeter  eine  constante.  durols 
ein  empfindliches  Thennoskop  zu  beobachtende  Temperatur  hat.  Darauf  wir-i 
der8trom  unterbrochen  und  durch  einen  Motor  eine  Reibung  in  dem  den  Draht 
enthaltenden  Geftisse  erzeugt,  bis  die  frühere  Temperatur  erreicht  ist.  Da:i*i 
i«t  die  auf  die  Reibung  verwendete  Arbeit  T  =  ?*r.  Letztereu  Versuch  könnt*- 
man  besser  vor  dein  ersten  anstellen ,  auch  könnte  man  statt  der  conttant^u 
Temperatur  da«  Austeigen  derselben  beobachten. 
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Wasserwerth  incl.  Rahmen,  Draht,  eingesenktem,  mit  einem  Luft- 
thermometer sorgfaltig  verglichenen  Thermometer  etwa  3  g  betrug,  wäh- 
rend dasselbe  mit  etwa  250  g  Wasser  gefüllt  war.  Die  erdmagnetische 
Kraft  wurde  vor  und  nach  jedem  Versuche  bestimmt,  die  Einflüsse  der 
Aenderung-  der  Declination  auf  die  Stellung  des  Magnetspiegels  durch 
Umlegen  der  Stromesrichtung  eliminirt.  Die  Stromstärke  wurde  mittelst 
fines  du  Bois' sehen  Reochords  bis  auf  V500  his  !/60o  constant  erhalten 
and  der  absolute  Werth  des  Widerstandes  w  nach  der  §.  1322  erwähnten 
Methode  bestimmt. 

Nimmt  man  an,  dass  die  Wärmeabgabe  des  Calorimeters  an  die  Um- 
gebung dem  Newton'schen  Gesetze  entspricht,  die  speeifische  Wärme 
?4  des  Wassers,  ebenso  wie  der  Widerstand  wa  des  Platindrahtes  mit  der 
Temperatur  ta  proportional  steigt;  sind  y  und  q  die  betreffenden  Coeffi- 
denten  der  Zunahmen  für  1°;  ist  der  Wasserwerth  des  Calorimeters  J/, 
t  seine  Temperatur,  ta  die  seiner  Umgebung,  h  die  von  demselben  bei 
der  Temperaturdifferenz  von  1°  an  letztere  abgegebene  Wärme,  z  die 
Zeit,  so  folgt: 

Mca  [1  +  y  (t  —  tj]dt  =  t^[l^q(t-ta)dz-h(t- ta)  dz]. 
Ist  K=  i1  wa  '  A  Mca,  B  =  (Ah  —  (q  —  y)  i*  tc) /  A Mca,  so  ist  danach : 

und  wenn  t  die  mittlere  Temperatur  des  Calorimeters  ist: 

AMca[t  -  /0   4-  B{t  —  1a)t]  =  PWa*. 

B(t —  /a)^»  die  Temperaturcorrection  wegen  der  secundären  Ein- 
flösse, wurde  möglichst  klein  [!/too  his  1,!i00  (t —  ta)\  gemacht,  die  Zeit  z 
?o  lang  genommen,  dass  die  Temperaturerhöhung  etwa  15°  betrug.  Die 
Temperatur  wurde  alle  5  Minuten  abgelesen,  woraus  B  nach  Formel  1) 
zd  berechnen  ist. 

Der  Widerstand  des  Platindrahtes  war: 

9 

in  absolutem  Maasse  :  in  S.  Q.-E.: 

bei  23°    14,468. 1010  15,14« 
0°    14,131.10"  14,781 

woraus  folgt: 

bei  23°  IS. Q.-E.  =  0,9552.10";  bei  0°  =  0,9560.10". 

Der  Coefficient  der  Widerstandszunahme  betrug  für  die  absoluten 
Messungen  q  —  0,001035,  für  die  relativen  q  —  0,001074,  also  ist  der 
absolute  Widerstand  bei  der  Temperatur  /  gleich : 

tc  =  14,131(1  4-0,001054  0  x  10"  (mm/sec). 

Nach  einer  Reihe  von  24  Versuchen,  während  deren  Ströme  von  der 
Stärke  4  bis  6  (abs.)  Stunden  lang  hindurchgingen,  blieb  der  Widerstand 
des  Drahtes  völlig  constant. 
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Bei  Bestimmung  der  Erwärmung  durch  schwächere  Ströme  iii  länge- 
rer Zeit  (I)  und  durch  stärkere  Ströme  in  kürzerer  Zeit  (II)  ergab  sich 
bei  je  12  Beobachtungen: 

I.  A  =  427,76  ±  0,23   (426,46  bis  429,93), 

II.  A  =  428,42  ±  0,25   (427,45  bis  430,31). 

Aus  einer  dritten  Reihe,  bei  welcher  die  Wärmeabgabe  des  Calori- 
nieters  vier-  bis  fünfmal  so  gross  war,  folgte: 

III.   A  =  428,28  ±  0.18   (426,92  bis  429,10). 

Als  Mittel  aller  Beobachtungen  ergiebt  sich  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent : 

A  =  428,15  ±  22m. kg. 

Hat  man  nach  diesen  Feststellungen  den  Widerstand  tc  eines  Theiles 
eines  Schliessungskreises  und  auf  anderem  Wege  sein  Verhältnis  zum 
Gesammtwiderstande  w  4-  tCi  desselben  bestimmt,  so  folgt  aus  der  Mes- 
sung der  Stromintensität  t  in  absolutem  Maasse  die  elektromotorische 
Kraft  E.  Wird  dann  auf  anderem  Wege  die  letztere,  z.B.  mit  Hülfe  einer 
Siemens' sehen  Einheit  (e),  bestimmt,  so  erhält  man  wieder: 

1S.Q.-E.  =  ~ 

Bei  derartigen  Versuchen  war  der  erwähnte  zickzackförmige  PlatiD- 
draht,  dessen  Widerstand  w  für  alle  benutzten  Temperaturen  bestimmt  war. 
in  den  Schliessungskreis  von  7  bis  10  Bungen' sehen  oder  DanielT- 
schen  Elementen  eingeschaltet.  Das  Verhältniss  seines  Widerstandes  zu 
dem  Wi  der  übrigen  Stromesbahn  wurde  zugleich  mit  der  elektromotori- 
schen Kraft  nach  einer  ähnlichen  Methode  wie  die  von  Mance  bestimmt. 
Nun  wurde  der  Strom  der  Säule  unter  Einschaltung  der  einfachen  Tau- 
gentenbussole mit  dem  Platindraht  zu  einem  Kreise  (Widerstand  W\  -f  v) 
geschlossen,  und  die  Wärmeerzeugung  Q  in  der  Zeit  z  unter  Beobach- 
tung der  Stromintensität  gemessen.  Letztere  änderte  sich  sehr  wenig. 
Nach  dieser  Messung  wurden  nochmals  Wi  und  e  bestimmt  und  der  Mittel- 
werth der  vor-  und  nachher  erhaltenen,  sehr  wenig  von  einander  ver- 
schiedenen Werthe  genommen.   Es  ist  dann: 

A<*{1  +  £)  =  «■*'• 

So  wurde  gefunden : 
B  unsen' s  Element 

1)  E  =  18,885.  K)io  (mmJcmg  y  d.  h.  1  S.  Q.-E.  =:  0,9536  Ohm 

2)  E  =  19,150.  101»         n  n  _  0  9552  n 
D  a  u  i  e  1 1'  8  El.  amalg.  Zn.,  conc.  Zn  S  04,  conc.  Cu  S  04,  Cu 

E  =  10,954  .  101»  /W^ing^X    ^  ^  j  g  q  .k        0  9565  ^ 

\     sec^  / 
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Desgl.;  statt  ZdS04  verd.  H,S04,  sp.  Gw.  1,035 

1)  JS=  11*286. I0>°  ("mm%I"g  'Y  d.  h.  1  S.Q.-E.  =  0,9526  Ohm 

\     sec*  / 

2)  E  —  11,317. 101«         n  „  =  0,9579  „ 

Mittel  0,9550  Ohm. 

Als  Wärmeeinheit  ist  hier  diejenige  genommen,  welche  erforderlich 
ist,  um  1  kg  Wasser  von  0°  auf  1°C.  zu  erwärmen.  Auch  hier  stimmt 
unter  der  Annahme,  dass  1  Q.  -  E.  =  0,9550  Ohm  bei  0°  ist,  das  aus  den 
thermischen  Wirkungen  des  Stromes  abgeleitete  mechanische  Wärme- 
äquivalent mit  dem  auf  anderen  Wegen  gefundenen  nahe  überein. 

Diese  thermischen  Messungen  dürften  indess  kaum  mit  derselben  Ge- 
nauigkeit ausgeführt  werden  können,  wie  die  elektromagnetischen  Messun- 
gen zur  Bestimmung  des  Ohm  in  Quecksilbereinheiten,  und  somit  mehr 
zur  Bestätigung  des  Werthes  des  Wärmeäquivalentes  auf  elektromagne- 
tischem Wege  dienlich  sein,  als  für  obigen  Zweck. 

Bei  der  ßeurtheilung  der  verschiedenen  bisher  zur  Anwendung  ge-  1337 
kommenen  Methoden  ist  sowohl  nach  den  in  Rechnung  kommenden  For- 
meln die  Abhängigkeit  des  Resultates  von  den  Fehlern  zu  betrachten, 
als  auch  die  praktische  Möglichkeit,  dieselben  zu  vermeiden.  Den  erste- 
ren  Punkt  hat  Lord  Rayleigh1),  den  zweiten  habe  ich2)  selbst  be- 
sprochen. 

Bei  der  ersten  Methode  von  W.  Weber  (Drehung  deslnductors  um 
tfine  verticale  Axe  um  180°,  Messung  des  Stromes  am  Galvanometer) 
erhält  man  unter  Fortlassung  der  auf  die  Fadentorsion  und  Dämpfung 
bezuglichen  Glieder  den  Widerstand  Wder  Schliessung: 

wo  Ti  und  Tg  die  Schwingungsdauern  am  Inductor  und  Galvanometer, 
¥  die  Fläche  des  Inductors,  G  die  Galvanometerconstante,  sn  die  Summe 
des  »ten  und  n  +  1  ten  Ausschlages  sind. 

Hier  ist  also  weder  die  schwer  zu  bestimmende  llorizontalcomponente  . 
des  Erdmagnetismus,  noch  das  Trägheitsmoment  der  Nadel  im  Galvano- 
raeler,  gondern  es  sind  nur  die  Schwingungsdauern  derselben  Tg  und  T,-, 
resp.  der  eine  dieser  Werthe  und  das  Verhältniss  beider  zu  einander  zu 
messen,  was  keine  besonderen  Schwierigkeiten  darbietet.  Ist  r»  der  mitt- 
lere Radius  des  Inductors ,  rg  der  des  Galvanometers ,  so  ist  F  =  nr/ff; 
G  =  2mi/r?)  wo  n  und  m  die  Winduugszahlen  der  Rollen  sind,  da- 
nach wird: 

Ti  rg 


')  Lord  Rayleigh,  Phil.  Mag.  [5]  14,  p.  329,  1882*.  —  9)  G.  Wiede- 
mann,  Elektrotechn.  Zeitschr.  3,  p.  260,  1882*. 
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Der  mittlere  Radius  des  Inductors  tritt  demnach  im  Quadrat,  der 
des  Galvanometers  in  der  ersten  Potenz  in  die  Formel  ein.  , 

Es  handelt  sich  also  um  besonders  genaue  Bestimmung  beider  Grössen, 
namentlich  der  ersteren.  Eine  solche  ist  aber  direct  nur  möglich,  wenn 
die  Dimensionen  der  Rollen  gross  sind.  Ist  der  Durchmesser  gleich  Im, 
wie  bei  den  Versuchen  von  W.  Weber  und  Zöllner,  sowie  den  meini- 
gen, so  bedingt  ein  Fehler  von  0,5  mm  in  der  Messung  des  Durchmessers 
des  Inductors  schon  einen  Fehler  von  V,000  in  der  der  Fläche;  in  der  der 
Galvanoinetercoustante  von  V.»"""-  Bei  den  Versuchen  von  Mascart,  bei 
welchen  die  Rollen  etwa  27  bis  30  cm  und  14  bis  17  cm  Durchmesser 
haben,  mnsste  also,  um  eine  Genauigkeit  von  1  |t)o0  zu  erzielen,  der  Durch- 
messer des  Inductors  bis  auf  etwa  0,15  resp.  0,07  mm  auf  die  eine  oder 
andere  Weise  genau  gemessen  werden.  Bei  den  Schwierigkeiten,  welche 
die  Messung  des  Utnfarigs  resp.  des  Durchmessers  der  Rollen  wegen  der 
Unebenheiten  der  Respiunung,  wegen  des  unvermeidlichen  Ueberganges 
der  Windungen  einer  Schicht  über  die  der  vorhergehenden  an  einer  Stelle 
darbietet,  dürfte  daher  die  Wahl  recht  grosser  Dimensionen  ganz  beson- 
ders rathsam  sein.  Sonst  ist  es  zweckmässig,  die  Drehungsmomente  der 
Rollen  mit  denen  des  Ringes  einer  Tangentenbussole  von  bekannten  Dimen- 
sionen nach  der  Bd.  III,  219  erwähnten  Methode  zu  vergleichen.  Freilich 
werden  auch  hierdurch  neue  Messungen  und  somit  neue  Fehlerquellen 
eingeführt.  Diese  Bemerkungen  gelten  nicht  nur  für  diese,  sondern  auch 
für  die  übrigen  Methoden. 

Die  Methode  vou  Carey  Foster  und  Lippmann  (§.1330),  welche 
sich  dieser  Methode  anschließt,  giebt  nach  Fortlassung  der  Correctioncn 
den  Widerstand: 

r« 

=  nmx  -  •  aetqd, 

wo  wiederum  >t  und  »w .  sowie  r,  und  ry  die  Windungszahlen  und  redu- 
cirtenRadicu  dr>  lu.tui  ;ors  und  Galvanometers,  ci  die  Drchungsgcschwin- 
diükeit  des  rrM.n  n,  «*  die  Ablenkung  der  Nadel  der  Tangeuteubus&ole 
i>*.  Die  lVdiuuuncen  in  luv.njj  auf  r,  und  rg  sind  also  dieselben,  wie  hei 
der  Methode  ^  loo7.  Die  Seibstinduction  kann  hier  bei  geeigneter  Anord- 
nunc  dir  Versuche  kaum  störend  aultreten  (s.  §.  1330). 

Uei  e.«  r  Mtthode  von  W.  Weber  (Iuductor  um  eine  ver- 
ticalo  Axe  r<  :  •  Ablenkung  des  darin  schwebenden  Magnets)  ergiebt 
sieh  d.  r  \\  ^"d  nach  Fortlassung  der  Correctionen  für  die  Fadeu- 

torxion.  dv  >•  .-tiuduetion  u.  s.  f.: 

diiM1  dcr  w»»d«ngenf  r  der  mittlere  Radius,  w  die  Drehung- 
f^t(j^keit,  (jp  dir  Ablenkung  der  Nadel  ist. 

*  <k*  DurehmcHser  der  Rollen,  wie  bei  den  Versuchen  von  Lord 
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Rayleigh,  nur  470  mm,  so  bedingt  ein  Fehler  von  0,25  mm  in  der 
Messung  des  Durchmessers,  oder  von  0,7  mm  in  der  des  Umfanges,  schon 
iluen  Fehler  von  Viooo  *m  Resultat. 

Hier  tritt  freilich  der  Radius  der  Rolle  nur  in  der  ersten  Potenz  auf; 
mcfa  dürfte  die  Bestimmung  von  co  keine  grossen  Schwierigkeiten  dar- 
bieten. Dagegen  ist  die  Selbstinduction  der  Rolle  sehr  störend.  Eine 
Berechnung  derselben  ist  wegen  der  grossen  Nähe,  in  welcher  die  Win- 
dungen auf  einander  inducirend  wirken,  wobei  eine  kleine  Lagenände- 
nmg  einen  grossen  Einfluss  hat,  immerhin  nicht  allzu  sicher ;  die  experi- 
mentelle Bestimmung  involvirt  neue  Fehlerquellen.  Trotz  des  zuerst 
erwähnten  Vortheils  dürfte  danach  diese  Methode  doch  kaum  der  erst- 
genannten vorzuziehen  sein,  abgesehen  von  der  Schwierigkeit,  Luftzüge, 
Krschütterungen  u.  s.  f.  zu  vermeiden;  namentlich  bei  Benutzung  sehr 
kleiner  Maguete ,  welche  anzuwenden  sind,  um  ihre  Inductionswirkung 
auf  die  rotirende  Spirale  zu  vermeiden.  Letztere  Fehlerquelle  fallt  bei 
w  Rotation  um  eine  horizontale  Axe  fort,  indess  ist  dabei  die  sehr 
^hwierige  Bestimmung  der  Inclination  erforderlich. 

Die  Methode  der  Induction  zweier  Drahtkreise  auf  einander  und  lo40 
Messung  des  Inductiousstronies  an  einem  Galvanometer  bedingt  zunächst 
Ausmessung  dreier  Drahtrollen,  des  Inductors,  des  inducirten  Krei- 
de* und  des  Galvanometers,  resp.  noch  des  um  letzteres  gelegten  Gewin- 
des zur  Messung  des  inducirenden  Stromes;  ist  also  in  dieser  Beziehung 
weniger  günstig,  als  die  erstgenannten  Methoden;  dagegen  wirkt  die 
Nlbatinduction  bei  ihr  nicht  mit.  wie  bei  der  zweiten  Methode. 

Ist  P  das  Potential  der  Spiralen  auf  einander,  d"  die  Ablenkung  der 
(»alvauometernndel  durch  den  Inductionsstrom ,  oc  dieselbe  durch  den 
inducirenden  Strom,  h  das  Verhältuiss  der  Drehungsmomento  der  im 
'iMen  und  letzten  Falle  verwendeten  Gewinde  des  Galvanometers,  T  die 
Zeitdauer  der  Schwingung  der  Nadel  desselben,  so  ist,  wiederum  ab- 
gehen von  Nebenumständen,  der  Widerstand: 

ir  =  £  ty*  L 

T  sin  V,  #  h  ' 

Aus  den  Formeln  fürPergiebt  sich,  dass  ein  Fehler  in  der  Messung 
des  mittleren  Abstandes  der  Spiralen  linear,  und  dass  der  Fehler  in 
Bestimmung  des  mittleren  Radius  (bei  Rowland  etwa  2Gcm,  bei 
Mazebrook  49  cm,  bei  Fr.  Weber  etwa  32,  bei  den  neueren  Versuchen 
ie^elben  etwa  09  cm)  quadratisch  im  Endresultate  auftritt.  Bei  gerin- 
gen Abständen  der  inducirenden  Rollen  ist  der  Abstand  also  sehr  genau 
n  messen,  resp.  durch  Aenderung  desselben  eine  grössere  Genauigkeit 
*o  erzielen. 

Aehnliche  Betrachtungen  gelten  für  die  Methode  von  Roiti. 

Bei  der  scheinbar  ausserordentlich  einfachen  dritten  Methode  von  134  L 
^V.  Weber  der  Dämpfung  der  Schwingungen  einer  Magnetnadel  in  einem 
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geschlossenen  Multiplicator  ist  der  Widerstand,  abgesehen  von  der  Faden- 
torsion : 

2n*x*M  7t*  -f-  l* 
~     Ur*        kT  9 

wo  T  die  Schwingungsdauer,  X  das  logarithmische  Decrement,  If  das 
Moment  der  Nadel,  r  der  reducirte  Radius  des  Multiplicators,  n  seine 
Windungszahl  ist.  Bei  dieser  Methode  tritt  der  mittlere  Radius  quadra- 
tisch im  Nenner  auf.  Direct  ist  derselbe  sehr  schwer  hinlänglich  genau 
zu  bestimmen,  da  der  Multiplicator  die  Nadel  behufs  hinreichender 
Dämpfung  eng  umgeben  inuss;  eine  indirecte  Bestimmung  ist  deshalb 
angezeigt.  Zugleich  ist  aber  die  Kenntniss  des  Momentes  der  Nadel  resp. 
ihres  Trägheitsmomentes  und  namentlich  der  Horizontalcomponente  de* 
Erdmagnetismus  erforderlich,  welche  Bestimmungen  Schwierigkeiten  be- 
reiten. Auch  ist  die  Selbstinduction  zu  berücksichtigen,  deren  experi- 
mentelle Bestimmung  auch  hier  eine  Quelle  für  neue  Fehler  herbeiführen 
kann.  Ferner  können  die  Inductiosströme  in  der  Masse  des  Magnets 
sowie  der  Eisengehalt  der  Multiplicatorwindungen  störend  einwirken. 

Zu  beachten  ist,  dass  fast  alle  Bestimmungen  des  Ohm  nach  dieser 
Methode  kleiner  ausfallen,  als  nach  den  übrigen. 

Aehnliche  Fehler  treten  bei  der  Combination  der  §.  1302  erwähnten 
und  der  eben  besprochenen  Methode  durch  F.  Kohlrausch  (§.  1319)  auf. 

Endlich  ist  die  Methode  von  Lorenz  besonders  empfohlen  worden. 
Ist  die  Umdrehungszahl  der  Scheibe  w,  das  Potential  der  Spiralen  auf 
ihren  Umfang  gleich  P,  so  ist  der  Widerstand  des  zu  untersuchenden 
Drahtes : 

W  =n.P. 

Ein  Vortheil  dieser  Methode  ist,  dass  sich  bei  ihrer  Ausführung  im 
Gegensatze  zu  den  anderen  Methoden  ein  coustanter  Gleichgewichts- 
zustand herstellt.  Die  Schwierigkeit  der  Bestimmung  des  Potentials  P 
bleibt  bestehen,  obgleich  sich  die  dabei  einfliessenden  Störungen  in  Folge 
unrichtiger  Stellung  der  inducireudeu  Spiralen  durch  Wahl  eines  geeig- 
neten Abstandes  von  der  rotirenden  Scheibe  vermindern  lassen.  Indes.« 
ist  die  in  der  Scheibe  inducirte  elektromotorische  Kraft  E,  von  welcbrr 
die  Empfindlichkeit  der  Methode  abhängt,  nur  klein  und  die  an  den  sich 
erwärmenden  Schleifeontacten  an  der  Scheibe  auftretenden  thermoelek- 
trischen  Erregungen  sind  dagegen  nicht  unbedeutend  und  wegen  d<r 
variablen  Reibung  nicht  ganz  constant.  Sie  müssen  deshalb  durch  Uni- 
kehrung  der  Richtung  des  iuducirendeu  Stromes  eliminirt  werden.  Auch 
ist,  eben  weil  E  klein  ist,  der  bestimmbare  Widerstand  (W  =  n  .E,  wi> 
n  die  Umdrehungszahl  der  Scheibe)  nur  äusserst  klein  (Vi«o  Ohm)  zu 
nehmen.  Theilt  man  den  Hauptstrom,  so  ist  in  der  Ausmessung  des  Verhält- 
nisses der  Theilung  ein  neuer  Fehler  gegeben.  Somit  dürfte  diese  im  Priu- 
eip  vortreffliche  Methode  doch  nicht  ohne  Weiteres  allen  übrigen  voran- 
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^stellt  werden  können1),  wohl  aber  mit  ihnen  gemeinsam  benutzt  zu 
»erden  verdienen.  Bei  der  grossen  Schwierigkeit  der  Messungen  ist  es 
iberhaupt  im  hohen  Grade  zweckmässig,  dass  dieselben  auf  möglichst 
wschiedenen  Wegen  vorgenommen  worden  sind. 

Ob  die  elektrostatischen  Messungen  mittelst  eines  Elektrometers  auf 
ienselben  Grad  der  Genauigkeit  gebracht  werden  können,  wie  die  gal- 
TAiiometrischen,  müssen  weitere  Versuche  lehren. 

Die  thermischen  Methoden  der  Ohmbestimroung  dürften  wegeu  der 
irn)S8en  Schwierigkeit,  calorimetrische  Messungen  mit  hinlänglicher  Ge- 
nauigkeit auszuführen,  kaum  den  erwähnten  directen  Methoden  an  die 
yeitc  zu  stellen  sein. 

■ 

Die  folgende  Zusammenstellung  giebt  die  vermittelst  dieser  Methoden  1343 
•  rh&ltenen  Resultate  2). 


')  Lord  Bayleigh,  I.e.  —  a)  Diese  Zusammenstellung  rührt  von  Gry  Ha 
Adams  her  (Conference  internationale  pour  la  detennination  des  unites  elec- 
:riques,  2.  Session,  p.  38,  1884*).  Nur  die  Zahl  von  Wild  ist  nach  den  neueren 
Bestimmungen  geändert.  Wir  haben  die  nicht  direct  für  den  vorliegenden  Zweck 
geführten  thermischen  Bestimmungen  fortgelassen.  Die  mit  einem  *  versehe- 
nen Zahlen  sind  berechnet ,  indem  das  Verhältnis*  einer  Quecksilbereiuheit  zu 
'er  B.-A.-Einheit  gleich  0,95384  genommen  wurde. 
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Wenngleich  diese  Werthe  noch  ziemlich  unter  einander  differiren,  1344 
<n  h&t  man  doch  im  Interesse  der  Praxis  einen  mittleren  abgerunde- 
en  Werth  als  gesetzlich  es  Ohm  eingeführt,  ohne  dadurch  die  Grösse 
irs  eigentlichen ,  wissenschaftlichen  Ohm  und  der  anderen  Einheiten  zu 
[•rijudiciren.  Danach  sind  für  die  Praxis  folgende  Definitionen  gegeben: 
Das  gesetzliche  Ohm  ist  der  Widerstand  einer  Quecksilbersäule 
von  0,01  qcm  Querschnitt  und  106  cm  Länge  bei  der  Temperatur  0°C. 

Ein  Ampere  ist  der  Strom,  dessen  Stärke  gleich  0,1  C.-G.-S.  in 
elektromagnetischem  Maasse  ist. 

Ein  Volt  ist  die  elektromotorische  Kraft,  welche  einen  Strom  von 
einem  Ampere  in  einem  Leiter  erzeugt,  dessen  Widerstand  das  gesetz- 
liche Ohm  ist. 

Der  Unterschied  des  gesetzlichen  Ohm  von  dem  wirklichen  ist  so 
klein ,  dass  es  z.  B.  bei  Widerstandsetaions  von  Neusilber  nur  einer 
anderen  Angabe  der  Temperatur  bedürfte,  um  dieselben,  wenn  sie  bei 
*-iner  bestimmten  Temperatur  einen  gegebenen  Widerstand  in  gesetzlichen 
i>hms  besitzen,  für  die  Messung  in  wahren  Ohms  als  Etalons  direct  be- 
nutzen zu  können  und  umgekehrt. 


Nachdem  der  Werth  des  Ohm  in  der  Länge  einer  Quecksilbersäule  1345 
Ton  gegebenem  Querschnitt  (1  qmra)  bestimmt  ist,  hat  es  keine  Schwierig- 
keiten, Etalons  in  der  von  W.Siemens  angegebenen  Weise  herzustellen, 


Fig.  313. 


indem  man  erst  Quecksilberspiralen  von  bekann- 
ten Dimensionen  auf  ihren  Widerstand  prüft 
und  damit  andere  Etalons  vergleicht. 

Früher  wurden  die  Copien  des  Ohm  aus 
Drähten  von  der  Legirung  von  2  Thln.  Silber 
und  1  Thl.  Platin  oder  2  Thln.  Gold  und  1  TM. 
Silber  gefertigt.  Die  Drähte  waren  mit  weisser 
Seide  übersponnen  und  in  zwei  parallelen  Hälf- 
ten neben  einander  auf  Messingrollen  gewiekelt. 
Dieselben  waren  in  einen  dünnen  Messingblech- 
kasten, Fig.  313,  eiugelegt,  der  mit  Paraffin 
ausgegossen  wurde. 

Von  den  Gold-Silberlegirungen  von  Mat- 
thi  essen  (2  Tille. Gold  und  1  Thl.  Silber)  ent- 
spricht der  B.-A.-Einheit  ein  Draht  von  0,5995  in 
Länge,  von  welchem  1  m  1  g  wiegt '). 

Von  grösster  Wichtigkeit  ist  es  bei  Her-  1346 
Stellung  derartiger  Etalons ,  dass  sie  mit  der 
Zeit  möglichst  constant  bleiben.  Erfahrungen 
an  den  Siemen a1  sehen  Einheiten  aus  Neu- 
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siiberdraht  haben  gezeigt,  dass  dieselben  sich  innerhalb  20  Jahren  kaum 
ändern,  so  dass  hiermit  ein  erprobtes  Material  vorliegt,  dessen  Wider- 
stand auch  mit  der  Temperatur  nur  sehr  wenig  variirt  (der  Temperatur- 
coefficient  betragt  für  1°  etwa  0,0003).  Derartige  Erfahrungen  liegen 
für  die  anderen  Legirungen  noch  nicht  vor.  In  Betreff  der  neuerdings 
vorgeschlagenen  Legirung  von  Platin-Iridium  sind  dieselben  ebenfalls  noch 
abzuwarten. 

1.347  Die  Form  der  älteren  S  ie  me  n  s' sehen  Etalons  haben  wir  bereits 
Bd.  I,  §.  481  erwähnt.  Neuerdings  erhalten  dieselben  die  Form  der  Fig.  3 1 4. 
Der  überspounene  Neusilberdraht  ist  zur  Vermeidung  magnetischer  Wir- 


Fig.  314. 


kungen  nach  aussen  in  zwei  parallelen,  an  den  einen  Eudeu  verbunde- 
nen Wiudungsreihen  gewunden  l). 

1348  Fig.  315  stellt  eine  Sieuiens'sche  Widerstandsscala  dar,  in  wel- 
cher die  Widerstände  augeordnet  sind,  wie  Bd.  I,  §.423  beschrieben  ist. 
Diese  Scalen  werden  in  gleicher  Construction  von  0,1  bis  1  ,  1  bis  10, 
10  bis  100  10000  bis  100000  Quecksilbereinheiten  oder  Ohm  Wider- 
stand ausgeführt. 

Ein  solcher  Stöpselrheostat  muss  calibrirt  werden. 

Entweder  kann  mau  die  einzelnen  Drahtstücke  direct  mit  einem 
Normaletalon  vergleichen,  wobei  aber  in  Folge  der  grossen  Verschieden- 
heit der  einzelnen  Widerstände  des  Rheostaten  im  Verhältniss  zu  dem 


')  lieber  die  Fferstelluug  der  Sie  mens 'neben  Etaloni  siehe  auch  R«pn- 
duetion  de  l'unite,  Berlin,  Springer,  I8s2';  Beibl.  7,  p.  129*. 
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Kormaletalon  die  Resultate  ungenau  werden;  oder  man  verwendet  nach 
F.  Kohlraus  ch  !)  eine  ähnliche  Methode,  wie  bei  Calibrirung  der  Ge- 
wichtssätze. Dabei  sollten  an  dem  Rheostaten  Zuleitungen  zu  den  ein- 
zelnen Drahtrollen,  Quecksilbernäpfe  oder  Klemmen  angebracht  sein. 


Fig.  315. 


Es  seien  die  Widerstände  der  einzelnen  Rollen  mit  l\ l",  2',  2",  5... 
'»•zeichnet.  Dann  werden  durch  die  Brückenmethode  oder  das  Differen- 
tialgalvanometer erst  verglichen  l'  -f-  2'  -f-  2"  mit  5,  dann  2"  mit  2'  u.  s.  f., 
wobei  sich  kleine  Unterschiede  cc,  ß  . . .  ergeben.    Daraus  folgt  : 

5'  =  2'  -h  2"  -f  1'  -f  « 

2"=  2'  -f  ß 

2'  —  l*  f  1"           -f  y 

V  =  1"  +  d 

Endlich  sei  die  Summe  dieser  Widerstände  5'  -f-  2"  -|-  2'  -f-  1' 
—  10  -f-  p,  statt  des  verlangten  10,  wo  der  Werth  Q  direct  durch  Ver- 
zleichung  mit  einem  Normaletalon  gefunden  ist.  Ferner  setze  man 
Ö  =  ±(ol  -|-  2 ß  +  4y  -\-  60  —  g),  dann  wird  . 

f/  -  5  -  5ö  -f  «  -f-  /I  -f  2y  4-  3d 

2"—  a-—  2<f  -f-  0  4-  r  +  ö 

2'  =  2  —  2ö  -|-  y  f  d 
1'  =  1  —  ö     4-  d 

l"r=  1   _  0\ 

In  ganz  gleicher  Weise  werden  die  höheren  Widerstände  graduirt 
Man  nimmt  dabei  die  Summe  aller  Widerstände  als  richtig  an,  resp. 
prüft  dieselbe  durch  einen  Normaletalon2). 


')  F.  Koli  I  rausch,  Leitfaden  der  praktischen  Physik,  5.  Aufl.,  p.  238, 
l>ipzig,  Tenbner,  1884*.  —  •)  Bei  den  Stöpselrheostateii  von  Sie  inen»  und 
i  ■  k  e  sind  von  den  einzelnen  Messingklötzen  Kupferdrälite  k  nach  unten 
»'»•üihrt.  mit  deren  unteren  Enden  je  die  Drahtenden  der  auf  einander  folgen- 
den Rollen  verbunden  sind.    Ist  der  Widerstand  der  Kupferdrähte  k,  der  der 
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1349         Die  englischen  Etalons,  Fig.  316,  besitzen  statt  der  Büchse  der  Sie- 
men b'  sehen  Etalons  einen  doppelwandigen,  luftdicht  geschlossenen  Hohl- 

Fig.  316. 


cylinder,  in  welchen  die  den  Widerstand  darstellenden  Drähte  eiugelegt 
werden  und  aus  dem  die  an  ihre  Enden  gelötheten  dicken  Kupferdrähte 
i.solirt  hervorragen.  Der  die  Drähte  enthaltende  Raum  ist  mit  Paraffin 
ausgegossen.  Hierfür  wäre  sehr  viel  zweckmässiger  ein  schweres  Petroleum 
zu  verwenden ,  da  sich  im  Paraffin  beim  Einlegen  des  Etalons  in  eine 
Flüssigkeit  von  bestimmter  Temperatur  die  letztere  nur  sehr  langsam 
bis  zum  Drahte  hin  ausgleicht. 

1350  Ist  einmal  das  Ohm  festgestellt  und  mittelst  desselben  als  Einheit 
der  Widerstand  eines  Schliessuugskrcises  ausgemessen,  so  bedarf  es  nur 
noch  der  Bestimmung  einer  zweiten  Constante,  um  die  dritte  im  Ohm- 
scheu  Gesetze  nach  der  Formel  Iii  =  K  zu  finden. 

Als  zweite  Constante  ist  zunächst  die  Intensität  zu  bezeichnen, 
welche  mittelst  einer  Tangentenbussole  mit  bekanntem  Beductionsfactor 
relativ  nicht  zu  schwer  zu  bestimmen  ist  (vergl.  Bd.  III,  §.  350  u.  f.). 

Aus  der  Messung  des  Widerstandes  und  der  Intensität  folgt  unmit- 
telbar die  elektromotorische  Kraft. 


Rollen  r,,  r2         »o  ist  beim  Ziehen  von  n  Stöpseln  der  in  den  Schliessung« 
kreis  eingeschaltete  Widerstand  2  k  -f-  r,  — J —  #*2  — | —  ...  — | —  iv  Die  Widerstände  sind 
also  nicht  denen  der  eingefügten  RoIIeu  proportional  (vergl.  Dorn,  Wied.  Ann. 
22.  p.  robS,  1884').    Eine  Methode  der  Calibrirung  bei  dieser  Einrichtung  «iehe 
Chwolaon,  Wied.  Ann.  24,  p.  45,  1885*. 
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Statt  dessen  schlägt  Werner  Siemens1)  vor,  die  Capacität  eines  1351 
G-ndensators  als  zweite  Constante  zu  verwenden,  da  sich  die  Capacitäten 
•ehr  gut  durch  Ladung  und  Entladung  desselben  durch  einen  grossen 
Widerstand  bestimmen  lassen*).  Diese  Methode  beruht  auf  Folgendem: 
I  t  K  die  Capacität  des  Condensators,  P  das  Anfangspotential  der  Ladung 
zur  Zeit  /  =  0,  wird  der  Condensator  durch  einen  Leiter  vom  Wider- 
tande r  mit  der  Erde  verbunden  und  ist  p  das  Potential  zur  Zeit  t,  so 
i-t  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Leitung  zur  Zeit  / : 

'-  r-       K  dt' 

>it?r  da  für  /  =  0,  p  =  P  ist, 

P  _  ~h 

P  -  6 

Beobachtet  man  also  die  Zeit  zur  Reduction  des  Potentials,,  resp.  der 
Mromintensität  in  der  Ableitung  auf  einen  bestimmten  Bruchtheil  (p  P) 
uod  igt  der  Widerstand  r  in  Ohms  gemessen,  so  ist  auch  die  Capacität 
A"  in  absolutem  Maasse  bestimmt.  Misst  man  die  Zeiten  t\  und  t  zur  glei- 
chen Reduction  des  Potentials,  resp.  der  Stromintensität  bei  einem  Nor- 
fiulcondensator  von  der  Capacität  K\ ,  und  bei  einem  damit  zu  verglei- 
chenden von  der  Capacität  K,  so  ist 

K  :  Ki  =  t  :  t\. 

Als  Xormalcondensator  dient  ein  System  von  über  einander  liegen- 
den Metallscheiben  in  trockner  Luft  bei  etwa  20°  C,  welches  hermetisch 
aad  sorgfältig  isolirt  in  einen  Kasten  eingeschlossen  ist,  durch  den 
wihrtad  der  Versuche  ein  trockner  Luftstrom  geleitet  wird.  Die  ange- 
wandten Widerstände  bestehen  aus  Graphit,  weicher  in  polirte  Rinnen 
in  Ebonitcvlinder  eingerieben  ist.  Man  kann  so  leicht  Widerstände  von 
1000  Megohms  darstellen,  in  welchen  die  Entladung  mehrere  Minuten 
mdauert.  Wiederholte  Versuche  mit  demselben  Condensator  gaben  bis 
auf  1  Proc.  übereinstimmende  Resultate  in  Betreff  der  Capacität. 

Mit  den  elektromagnetischen  Einheiten  sind  die  übrigen  bisher  auf-  1352 
^teilten  empirischen  Einheiten  der  Constanten  des  Stromes  zu  ver- 
gleichen. 

Der  Widerstand  des  Jacobi1 sehen  Widerstandsetaions  ist 
nach  W.  Weber  in  absolutem  elektromagnetischen  Maasse  gleich 

598.107ram  sec. 

Iadess  hat  diese  Angabe  keinen  grossen  Werth,  da  die  verschiedenen, 


')  Siemens  und  Halske,  Vorschlag  einer  Lichteinheit  und  Bemerkun- 
gen über  die  elektrischen  Einheiten  (für  die  elektrische  Conferenz  in  Paris  am 

April  1884  gedruckt).  9  Seiten*;  Beibl.  8,  p.  600*.  —  2)  W.  und  C.  Sie- 
mens, Rep.  Brit.  Aasoc.  Oxford  1866'.  Weitere  Methoden  für  Capacitäu- 
bestimmangen  siehe  in  den  Nachträgen. 

Wiedem»nn,  ElektridUi.  IV.  62 
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vou  Jacob  i  versendeten  Etalons  grosse  Abweichungen  von  diesem  Re- 
sultat ergeben. 

1353  Wir  vergleichen  ferner  die  empirischen  Einheiten  der  Strom- 
intensität mit  der  elektromagnetischen  Einheit  derselben. 

So  weit  jene  Einheiten  auf  Bestimmung  der  Ablenkung  von  Magnet- 
nadeln in  Galvanometern  u.  dergl.  m.  beruhen,  lassen  sie  sich  durch 
Vergleichung  mit  den  Ausschlägen  einer  gleichzeitig  in  den  Schliessungs- 
kreis eingeschalteten  Tangentenbussole  auf  elektromagnetisches  Maas.« 
reduciren.  Hat  dieselbe  einen  einfachen  Hing  von  30,2  cm  Radius ,  ist 
die  Ilorizontalcomponente  des  Erdmagnetismus  0,208,  so  bringt  darin  ein 
Strom  von  zehn  Amperes  eine  Ablenkung  von  45°  hervor1). 

1354  Auch  die  §.1287  erwähnten  chemischen  Einheiten  der  Inten* 
sität  eines  Stromes  lassen  sich  auf  die  elektromagnetische  Einheit  der 
Intensität  reduciren,  wenn  man  weiss,  welche  Quantität  Wasser  ein  in 
elektromagnetischem  Maasse  gemessener  Strom  in  der  Zeiteinheit  zer- 
setzen kunu.  Man  nennt  die  Quantität  Wasser,  welche  durch 
einen  Strom  vou  der  elektromagnetischen  Einheit  der  In- 
tensität (ein  Ampere)  in  einer  Secunde  zersetzt  wird,  da» 
elektrochemische  (eigentlich  das  e  1  ek  t  r  omag  n  e  t i  sc  h  -  c  he  m  i  - 
sehe)  Aequivalent  des  Wassers.  —  Früher  bezog  man  dies<?> 
Aequivaleut  auf  die  Weber' sehe  Einheit  der  Intensität. 

Ganz  analog  kann  man  die  elektrochemischen  Aequivalente  anderer 
Stoffe,  z.  B.  des  durch  den  Strom  abgeschiedenen  Silbers,  direct  bestim- 
men und  das  des  Wassers  durch  Multiplication  der  gefundenen  Zahl  mi< 
dem  Verhältniss  der  gewöhnlichen  chemischen  Aequivalente  des  Waes<?r.< 
und  des  betreffenden  Stoffes  berechnen. 

1355  Das  elektrochemische  Aequivalent  des  Wassers  ist  von  W.  Weber  M 
zuerst  bestimmt  worden.  Er  leitete  den  Strom  durch  ein  Voltamet^r 
bestehend  aus  einem  S  förmig  gekrümmten  Rohre,  in  welches  zwei  Platin- 
drühte  als  Elektroden  eingeschmolzen  waren,  und  das  mit  einigen  Tropfen 
verdünnter  Schwefelsäure  gefüllt  war.  Die  Gase  wurden  über  Queck- 
silber aufgefangen  und  gemessen.  Der  Strom  floss  sodann  durch  eint 
bifilar  aufgehängte  Drahtrolle,  deren  Axe  senkrecht  gegen  den  magneti- 
schen Meridian  gestellt  war.  Die  Rolle  war  aus  1 130  Um  Windungen  tob 
Kupferdraht  gebildet,  ihr  Umfang  betrug  164mm,  so  dass  der  Flächen- 
inhalt, den  der  Draht  umkreiste,  F  =  4  638330qmm  betrug.  Ihr  Träg- 
heitsmoment war  fc=  779400000,  ihro  Schwingungsdauer  etwar  =  8,03" 
so  dass  sich  ihre  Direct ionskraft  im  Mittel  D  =  it*k  t*  =  117317W 
ergab.  Die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  war  11=  1,702«». 

l)  Kessler,  ZeiUchr.  d.  Wien,  elektrotecbn.  Vereins,  2,  p.  260, 1884*;  BtiM. 
8,  p.  718*.  -  «)  \V.  Weber,  Resultate  des  magnetischen  Vereins,  1840,  p.  fl' 
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R*i  fünf  Versuchen  war  die  absolute  Intensität  /  des  Stromes  aus  der 
ermittelst  der  Spiegelablesung  bestimmten  Ablenkung  tp  der  Rolle  nach 
der  Formel  /=  Dtgtp/FH,  und  die  während  der  Zeit  /  gleichzeitig 
ersetzte  Wassermenge  W: 

W        14,2346        14,2026        14,0372        14,0182       13,9625  mg 
t       1168  1280  1137  1154  1263  See. 

/./     1522,44        1504,92        1506,46        1501,43  1484,90 

Hiernach  berechnet  sich  die  durch  einen  Strom  von  der  Weber1- 
chen  elektromagnetischen  Einheit  der  Intensität  in  einer  Secunde  zer- 
rst e  Wassermenge  gleich  0,009376  mg,  wovon  die  grösste  Abweichung 
im  Versuche  2  nur  0,000061  beträgt. 

Bansen1)  hat  ebenfalls  den  Strom  von  vier  Dunsen' sehen  Elc-  1356 
Kenten  durch  ein  Voltameter  und  den  Drahtkreis  einer  Tangentenbussole, 
diesen  Radius  =  99,5  mm  war,  geleitet  und  aus  den  Ablenkungen  a  der 
Nadel  der  letzteren  die  absolute  Grösse  der  Stromintensität  I  in  Weber' - 
-chen  Einheiten  bestimmt,  wobei  er  die  horizontale  Componente  des 
Erdmagnetismus  (für  Marburg)  H  =  1,88  setzte.  Die  im  Voltameter 
t'otirickelte  Knallgasmenge  wurde  gewogen.  Dadurch  ergab  sich  im  Mit- 
tel aus  vier  Versuchen,  bei  denen  die  Stromintensität  zwischen  den  Wer- 
then  7.0204  und  96,87  geändert  wurde,  das  elektrochemische  Aeqniva- 
lont  des  Wassers  für  die  Web  er' sehe  Einheit  gleich  0,0092705  mg. 

Das  elektrochemische  Aequivalent  des  Zinks  war  bei  unmittelbarer 
Bestimmung  des  in  der  Säule  selbst  aufgelösten  Zinks  bei  zwei  Ver- 
buchen in  derselben  Einheit  gleich  0,03300,  woraus  sich  das  des  Wassers 
zu  0,009261mg  berechnet. 

Cassel  mann5)  hat  in  ganz  analoger  Weise  die  absolute  Intensität  1357 
<lee  Stromes  an  einer  Tangentenbussole  bestimmt,  deren  Ringdurchmesser 
103  mni  betrug,  und  zugleich  die  durch  den  Strom  zersetzte  Wasser- 
raenge  aus  dem  Gewichtsverlust  eines  Voltameters  berechnet,  aus  wel- 
• hem  die  Gase  durch  ein  Glasrohr  voll  Bimsstein  und  Schwefelsäure  ent- 
wichen. Hiernach  war  das  elektrochemische  Aequivalent  des  Wassers 
für  die  Weber'sche  Einheit  bei  der  Zersetzung  von 

verdünnter  Schwefelsäure  (spec.  Gew.  1,088)  6  Versuche  .  .  0,009360 
Lösung  vou  Pbosphorsäurc  (  „  „  1,056)  2  „  .  .  0,009421 
Lösung  von  schwefeis.  Natron  (spec.  Gew.  1,056)  1  Versuch  .  0,009339 

Mittel  0,009371 

Als  Casselmann  Kochsalzlösung  unter  Anwendung  einer  positi- 
ven Elektrode  von  amalgamirtem  Zink  zersetzte,  fand  er  die  durch  die 


*)Bun«en,  siehe  Reiset,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  8,  p.33,  1843'. 
7)  CaBBelraaun,  Kohlenziukkette,  p.  70,  Marburg  1843*. 
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Weber' sehe  elektromagnetische  Einheit  des  Stromes  aufgelöste  Zink- 
menge bei  zwei  Versuchen  0,033445,  wonach  das  elektrochemische  Aequi- 
valent des  Wassers  gleich  0,009406  ist. 

Als  Mittel  aus  allen  diesen  Versuchen  ergiebt  sich  das  elektro- 
chemische Aequivalent  des  Wassers  für  die  Weber' sehe  Einheit  etwa 
gleich  0,009331  mg. 

1358  Mittelst  der  gleichen  Methode  fand  Joule1)  bei  der  Elektrolyse  von 
schwefelsaurem  Zinkoxyd,  schwefelsaurem  Kupferoxyd  und  Wasser  das 
elektrochemische  Aequivalent  des  Zinks,  Kupfers  und  Wasserstoffs  für 
die  Weber' sehe  Intensitätseinheit  resp.  gleich  0,03358,  0,03252, 
0,001015,  woraus  sich  die  durch  einen  Strom  von  der  Weber'schen 
Intensität  Eins  zersetzte  Wassermenge  resp.  gleich  0,009291,  0,00923^, 
0,009135  mg  berechnet. 

1359  Neuere  Versuche,  bei  welchen  namentlich  das  viel  sicherer  festzu- 
stellende elektrochemische  Aequivalent  des  Silbers  bestimmt  wurde,  sin  i 
von  Mascart,  F.  und  W.  Kohlrausch  und  Lord  Rayleigh  mit  ver- 
vollkommneten Hülfsmitteln  angestellt  worden. 

Mascart2)  verband  zwei  Voltameter,  das  eine  mit  Platin  drähten,  du* 
andere  mit  Platinplatten,  mit  einer  Top ler' sehen  Pumpe  ohne  Hähne 
und  evaeuirte  dieselben  vollständig.  Durch  beide  wird  derselbe  Strom 
geleitet  und  das  in  jedem  entwickelte  Gas  nach  dem  Trocknen  über  Per- 
len mit  concentrirter  Schwefelsäure  über  Quecksilber  aufgefangen.  Pi? 
Gasmenge  im  Voltameter  mit  den  Drähten  ist  dabei  im  Verhältnisse  von 
66 : 65,35  grösser  als  in  den  mit  den  Platten.  Ersteres  ist  demnach  vor- 
zuziehen. 

Die  besten  Resultate  erhält  man  indess  bei  der  Elektrolyse  von  sal- 
pt't ersaurem  Silber  (lä/ioo)  zwischen  Silberplatten,  wobei  die  gelöste  um! 
abgeschiedene  Silbermenge  wesentlich  die  gleichen  sind.  Aus  Kupfer- 
vitriollösungen scheidet  sich  eine  im  Verhältnisse  zum  AequivalentgewicM* 
(Cu  =  31,78,  Ag=  107,93)  etwas  zu  kleine  Menge  Metall  ab  (vgl.  Bd.  II. 
§.  587).  Die  Stromstärke  wurde  an  einer  elektrodynamischen  Wage  ge- 
messen. Zwei  flache  Spiralen  von  14  Lagen  von  je  30  Windungen,  19,5  mm 
Höhe,  10,8  mm  Dicke  und  150  mm  innerem  Radius  liegen  horizontal  üIkt 
einander.  In  ihrer  Mitte  hängt  an  einer  Wage  mit  ihrer  unteren  Fläch' 
gerade  zwischen  beiden  Spiralen  eine  längere  verticale  Spirale  von  0,5  m 
Länge,  54  mm  äusserem  Durchmesser  und  vier  Windungslagen.  Die  Ver- 
bindungen mit  letzterer  geschehen  durch  dünno  spiralförmige  Platin- 
drähte,  welche  den  Stand  der  Wage  bei  ihren  Schwingungen  nicht  wesent- 
lich beeinflussen.  Ist  L  die  Länge  des  iVmal  um  die  flachen  Spiralen 
gewundenen  Drahtes,  a  ihr  mittlerer  Radius,  Z\  W  und  N'  die  Länge. 


l)  Joule,  Phil.  Mag.  [4]  2,  p.  442,  1851*.  —  ^Mascart,  Joarn.dePhv* 
(2]  1,  p.  109,  1882%  auch  Compt.  rend.  93,  p.  50,  1881*;  BeibL  5,  p.  «93\ 
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Höhe  und  Zahl  der  Windungen  der  cylindrischen  Spirale,  I  die  Strom- 
iatensität,  so  ist  die  auf  ihre  untere  Fläche  ausgeübte  Kraft  annähernd 
P  =  xN'tL'*!* j JjN2H'.  An  dieser  Formel  sind  noch  Correctionen 
einzubringen,  weil  die  Windungen  der  flachen  Spiralen  nicht  in  der  Ebene 
jener  unteren  Flache  liegen,  die  Basis  der  cylindrischen  Spirale  nicht  un- 
endlich klein  ist  und  die  Wirkung  auf  ihre  obere  Fläche  nicht  vernach- 
lässigt werden  kann.  Hierdurch  vermehrt  sich  obiger  Werth  von  P  auf 
das  1,0193  fache. 

Die  während  25  bis  45  Minuten  abgeschiedenen  Silbermengen  Q 
variirten  zwischen  700  und  800  mg,  wobei  die  elektromagnetische  Wir- 
kung an  der  Wage  sich  zwischen  1500  und  4000  mg  änderte.  Die 

Werthe  V?/  Q  schwankten  dabei  nur  zwischen  132,79  und  132,94.  Nach 
iillen  Correctionen  ergiebt  sich  die  durch  den  Strom  von  der  Intensität 
1  cnAg^sec- 1  in  einer  Secunde  abgeschiedene  Silbermenge,  also  das 
"lektrochemische  Aequivalent  des  Silbers  im  C.-G. -S.- System  gleich 
",011156g,  also  die  zersetzte  Wassermenge  gleich  0,0009297g,  d.h.  die 
von  einem  Ampere  (10~ 1  cm'«  gl/»sec"~  l)  abgeschiedene  Silbermenge  gleich 
1.1156  mg  und  die  dadurch  zersetzte  Wassermenge  gleich  0,09297  mg1). 

F.  und  W.  Kohlrausch2)  haben  zwei  von  einander  unabhängige  1360 
Versuchsreihen  in  den  Jahren  1881  und  1883  ausgeführt,  wobei  sie  alle 
törenden  magnetischen  Einflüsse  entfernten  und  zur  Strommessung  zwei 
Tangentenbussolen  mit  einer  kleinen,  an  einem  sehr  schwachen  Cocon- 
faden  hängenden  Magnetnadel  verwendeten,  bestehend  aus  einer  auf  die 
liinterfläche  eines  dünnen,  zugleich  als  Luftdämpfer  dienenden  Spiegels 
geklebten  Uhrfeder.  Die  eine  Tangentenbussole  hatte  einen  dicken  ab- 
gedrehten Kupferreifen ,  die  andere  einen  auf  den  Rand  einer  grossen 
kreisförmigen  Glasplatte  gewundenen  dünnen  Kupferdraht.  Die  Messun- 
gen mit  beiden  Instrumenten  stimmten  bis  auf  Vioooo- 

Die  Aenderungen  des  Erdmagnetismus  wurden  mittelst  des  Vario- 
meters bestimmt,  die  absolute  Intensität  des  Erdmagnetismus  nach  der 
< t au ss' sehen  Methode  der  Schwingungen  und  Ablenkungen,  sowie  mit- 
telst des  von  F.  Kohlrausch  construirteu  Bifilargalvanometers  und 
Bitilarmagnetometers  3).  Die  Ablesescaleu  sind  auf  Glas  getheilt  und  mit 
■  iuem  Normal maassstabe  verglichen.  Die  Wägungen  geschahen  an  zwei 
Wageu  mit  Berücksichtigung  des  Auftriebes  der  Luft.  Zur  Zersetzung 
liente  eine  Lösung  von  salpetersaurem  Silber.  Das  Endresultat  ist  aus 
fielen  Einzelbeobachtungen  gewonnen. 


l)  Nach  einer  Correctur  der  Berechnung  der  Wechsel  Wirkung  der  Spiralen 
.  «m  Jahre  1884  (J.  d.  Phys.  [2]  3,  p.  83,  1884*;  Beibl.  Ö,  p.  08*).  Die  trühe- 
*q  Berechnungen  hatten  die  Silbermenge  1,124  mg,  die  Waasennenge  0,09373  ing 
-r^ben.  —  2)  P.  und  W.  Kohlrausch,  Sitzungsbericht  der  physikalisch- 
nndkinwchen  Gesellschaft  zu  Würzburg,  1884*;  Beibl.  8,  p.  530*.  —  *)  Siehe 
Wied.  Ann.  17,  p.  737,  1882*. 
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Als  Endresultat  ergieht  sich  das  elektrochemische  Aequivalent  de« 
Silbers  im  C.-G.-S. -System  gleich 

0,01 1183  g. 

Ein  Strom  von  der  Intensität  eines  Ampere  scheidet  also  in  einer 
Secunde  1,1183  mg  Silber1)  oder  0,3281  mg  Kupfer  ab  oder  scheidet  aus 
0,09328  mg  Wasser  0,01036  mg  Wasserstoff  ab. 

1361  Bei  den  Versuchen  von  Lord  Rayleigh  und  Mrs.  Sidgwick  2) 
wurden  die  Stromintensitäten  mittelst  der  Wage  durch  die  Anziehung 
kreisförmiger  Spiralen  gemessen,  indem  die  Ströme  in  den  festen  Rollen 
umgekehrt  wurden.  Die  halbe  Differenz  der  Gewichte  entspricht  der 
Anziehung,  unabhängig  von  den  Verbindungen  mit  den  aufgehängten 
Rollen.  Bei  früheren  Versuchen  wurde,  um  den  Niederschlag  compacter 
zu  machen,  der  Lösung  im  Silbervoltameter  essigsaures  Silber  zugesetzt, 
indess  ist  der  Hauptfehler  das  durch  die  Dichtigkeit  des  Niederschlages 
gesteigerte,  sehr  starke  Festhalten  der  Salze  in  demselben,  welches  bei 
reinem  Nitrat  weniger  hervortritt.  Es  wurden  etwa  2  bis  3  g  Silber 
niedergeschlagen.  Das  elektrochemische  Aequivalent  des  Silbers  ergab 
sich  gleich 

0,01118  g, 

Danach  ist  die  Stromiutensität,  welche  erforderlich  ist,  um  in  einer 
Secunde  1  mg  Wasserstoff  abzuscheiden,  gleich  96,63  Amperes. 

Die  Hauptschwierigkeit  bei  diesen  Bestimmungen  liegt  in  der  schon 
erwähnten  starken  Adhäsion  der  zersetzten  Silbersalze  aus  dem  abge- 
schiedenen Silber,  von  welchem  sie  durch  Auswaschen  nur  sehr  schwer 
zu  entfernen  sind. 

1362  Wird  durch  einen  Strom  von  der  Intensität  i  in  der  Zeit  /  die  Menge 
Silber  oder  Wasserstoff  g  in  Grammen  abgeschieden,  also  in  der  Zeit- 
einheit die  Menge  g,  /,  so  ist  die  Dimension  des  elektrochemischen  Aequi- 
valents 

fe8ec~'J  =      Fg,ec~']      =  [cm-V*] 
[i\  |cinV*sec-\l 

oder  in  beliebigen  Längen  und  MaasBeinheiten 

1363  Eine  andere  Kraftäusserung  des  Stromes  ist  die  elektromagnetische 
Drehung  der  Polarisatiousebene. 


*)  Frühere,  indess  als  nicht  maassgebend  betrachtete  Vorversuche  von 
P.  Kohl  rausch  (Göttinger  Nachrichten  1873,  1.  Februar*;  Pogg.  Ann.  169. 
p.  170,  1873*)  hatten  den  mehrfach  benutzten  Werth  1,11363  ergeben.  —  a)  L*>rii 
Rayleigh  und  Mn».  Sidgwick,  Proc.  Rov.  Soc.  37,  p.  144,  1884* :  Beibl  H 
p.  530'. 
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Ist  durch  eine  Rolle  von  der  Windongszahl  w,  durch  welche  ein  Strom 
/flie&st  ,  eine  als  unendlich  lang  zu  betrachtende  mit  einer  Flüssigkeit, 
2.B.  Schwefelkohlenstoff,  gefüllte  Röhre  gesteckt,  so  ist  die  Potentialdiffe- 
renz zwischen  zwei  auf  der  Axe  beiderseits  in  der  Unendlichkeit  liegen- 
den Punkten  gleich  An  In.  Findet  man  die  einfache  Drehung  gleich  D 
mBogenmaass,  so  ist  die  sogenannte  V  erdet' sehe  Constaute  ir,  die 
in  der  Richtung  der  Axe  zwischen  zwei  Punkten  erzeugte  Drehung,  deren 
Potentialdifferenz  gleich  Eins  ist,  w  =  Dj 4» In. 

Nach  Gordon  (Bd.  III,  §.  11061)  ist  diese  Constante  für  Schwefel- 
kohlenstoff für  grünes  Thalliumlicht  (Wellenlänge  A  =  5,349. 10-*)  bei 
etw»  12°  vc  ss  1,52381  .  10~\  wonach  für  die  D- Linie  und  bei  0° 
im  Winkel  die  Drehung  w'  =  0,04235  Minuten  ist.  Nach  H.  Becque- 
rel  (L  c.)  ist  sie  w'  =  0,0463  Minuten. 

Lord  Rayleigb')  hat  für  die  Drehung  im  Schwefelkohlenstoff  bei 
IS*  w'  =  0,042002  Minuten  und  neuerdings  hat  L.  Arons3)  für  die  7)- 
Linie  bei  etwa  25°  in  Wasser  w' =  0,01295  Minuten,  in  absolutem  Bogen- 
maasse  w  =  0,3763. 10— 5  gefunden.  Rechnet  man  die  Angaben  von 
Gordon  nach  den  Beobachtungen  von  Bichat  auf  die  Temperatur  25° 
und  nach  H.  Becquerel4)  für  Wasser  um,  so  wird  w  =  0,3692. 10-5. 

Die  Dimensionen  der  Constanten  to  sind : 

[Bogenlänge]/!/]  =  [cm] /[cm1* gy* sec~  >]  —  [cm1* g-^sec]. 

Auch  mittelst  dieser  Constanten  kann  man  die  Intensität  der  Ströme 
auf  absolutes  Maass  reduciren. 

"Wir  haben  ferner  die  empirischen  Einheiten  der  elektro-  1364 
motorischen  Kraft  mit  dem  Volt  zu  vergleichen. 

Setzen  wir  nach  Raoult  und  von  Waltenhofen5)  die  elektro- 
motorische Kraft  derDaniell'schen  Kette  in  chemischem  Maasse  gleich 
0,012,  indem  wir  als  Intensitätseinheit  die  eines  Stromes  annehmen,  wel- 
cher in  1  Secunde  1  mg  Wasserstoff  abscheidet,  und  als  Widerstands- 
einheit  die  Quecksilbereinheit,  und  ist  nach  dem  Vorhergehenden  die 
zur  Abscheidung  von  1  rag  Wasserstoff  in  der  Secunde  erforderliche 
Stromintensität  gleich  96,6  Ampere  (§.  1361),  das  Ohm  gleich  1,06 
^uecksilbereinheiten ,  so  ist  die  elektromotorische  Kraft  der  Dan  i eil' - 
<cben  Kette  gleich 

Dm  =  0,012  .  96,6/1,06  =  1,093  Volts. 

Denselben  Werth  hat  Bosscha*)  bestimmt,  indem  er  den  Strom  13(>5 
eines  Da  nie  IT  sehen  Elementes  durch  eine  Tangentenbussole,  deren  Re- 

*)  Gordon,  Verbesserung  der  Zahl.  Proc.  Roy. Soc.  36,  p.  4,  1  8*4* ;  Keibl.  8, 
p.  599*.  —  2)  Lord  Rayleigh,  Proc.  Roy.  Soc* 37,  p.  14rt ,  1884*;  Beibl.  9, 
j>.  58«.  _  3)  j,  Arons,  Wied.  Ann.  24,  p.  161,  188.r>\  —  *)  H.  Becquerel, 
Compt.rend.  98,  p.  1253,  1884*;  Beibl.  8,  p.  728*.  —  6)  Raoult  u.  v.  Waltei 
hofen,  1.  1.  c.  c,  §.  1289,  1290,  mit  Abänderung  der  Zahlen  nach  den  sg 
Bestimmungen  —  ^Boascha,  Pogg.  Ann.  101,  p.  r>23,  1857V 
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ductionsfactor  für  chemisches  Intensitätsmaass  durch  Vergleich ung  der 
Ablenkungen  mit  der  gleichzeitig  in  einem  Kupfenroltameter  abgeschie- 
denen Kupfermenge  bestimmt  war.  mit  und  ohne  Einschaltung  eines  m 
elektromagnetischem  Maasse  bekannten  Widerstandsetaions  leitete.  Als 
Mittel  mehrerer  Versuche  ergab  sich  nach  den  erforderlichen  Correctureu 

I)m  —  1.0258  Volts. 

Wegen  der  Unsicherheit  der  Richtigkeit  des  Widerstandsetaions  ist 
diese  Zahl  weniger  zuverlässig. 

1366  Durch  Vergleichung  mit  dem  Element  von  Latimer  Clark,  dessen 
elektromotorische  Kraft  nach  Lord  Rayleigh  und  Mrs.  Sidgwick 
(siehe  den  folgendeu  Paragraphen)  zu  1,434  bei  15°  gesetzt  ist.  ergiebt 
sich  aus  den  Versuchen  von  Kitt ler1),  die  mittelst  des  Elektrometer? 
gemessene  elektromotorische  Kraft  der  Daniel  V  sehen  Kette  a)  wie  folgt 

1)  Normalelement,  reines  amalgamirtes  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 
säure, speeif.  Gew.  1,075  bei  18°;  chemisch  reines  Kupfer  in  concentrir- 
ter  Kupfervitriollösung,  speeif.  Gew.  1,197;  Flüssigkeiten  durch  Heber 
verbunden 

2?=  1,177  A  olta. 

Sind  die  Flüssigkeiten  durch  einen  Thoncylinder  getrennt,  so  ist  di<- 
elektromotorische  Kraft  höchstens  1,1-2,  meist  zwischen  1,081  und  1,1 13. 

2)  Element  mit  denselben  Metallen  in  concentrirter  Zinkvitriol- 
lösung, speeif.  Gew.  1,463,  und  concentrirter  Kupfervitriollösung,  specii 
Gew.  1,197 

E  =  1,042  Volts. 

1 367  Durch  CompenBation  vermittelst  einer  Potentialdifferenz,  welche  dureb 
einen  Strom  von  bekannter  Intensität  an  zwei  Stellen  eines  Kreises  von 
bekanntem  Widerstände  erzeugt  wird  (Methode  von  Poggendorff  und 
E.  du  Bois-Reymond),  finden  Lord  Rayleigh  und  Mrs.  Sidgwick» 
die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  von  Latimer  Clark  hei  10 
gleich 

1,434  Volts, 

von  welchem  Werthe  die  Bestimmungen  bei  einer  Reihe  von  Elementen 
nicht  viel  über  Viooo  abweichen. 

l)  Kitt  ler,  Wied.  Ann.  17,  p.  890,  1882'.  —  a)  Umgerechnet  nach  obigen; 
Werthe,  während  die  Zahlen  von  Kittler  für  die  beiden  erwähnten  Elerneu:» 
(l,19.r>  und  1,0.*>9  Volts)  auf  den  älteren  Werth  der  elektromotorischen  Kruft  d^* 
Elementes  von  L.  Clark  1,457  bei  1  5,5"  bezogen  siud.    Die  elektromotoritf*!»* 
Kraft  des  als  Normaleleroent  bezeichneten  Elementes  ist  sehr  constant.  Kpt 
nach  24  Stunden  erscheint  eine  Abnahme  von  0,5  bis  0,8  Proc.  Temperaturan^ 
rungen  von   17,5  bis  24°  andern  die  elektromotorische  Kruft  nicht  merklu!> 
während  die  des  Latimer  C 1  a r  k- Elementes  davon  stark  beeintiusst  wird.  1» 
Betreff  der  Wirkung  anderer  Flüssigkeiten  im  Dan  iell'i sehen  Element  *i*J  • 
in  den  Nachträgen.  —  8)  Lord  Rayleigh  und  Mrs.  Sidgwick,  Proc.  Km 
Soe.  17.  März  1884*;  Beibl.  8,  p.  530*. 
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Nach  acht  Vergleichungen  mittelst  eines  mit  einem  Silbervoltameter 
verglichenen  Galvanometers  findet  von  Ettingshausen1)  denselben 
Werth  gleich  1,433  Volts  bei  13,5°. 

Früher  wurde  diese  elektromotorische  Kraft  gleich  1,457  Volts  an- 
genommen. 

Sie  nimmt  nach  Clark  für  jeden  Centigrad  Temperaturerhöhung 
um  0,06,  nach  von  Helmholtz*)  und  Kittler  um  0,08  Proc.  ab. 
Die  Bestimmungen  von  Fr.  Weber  vergl.  §.  1336. 

Ein  für  elektrostatische  Messungen  geeignetes  sehr  constantes  Ele-  1368 
raent  von  von  Helmholtz  3)  besteht  aus  Quecksilber,  worauf  fein  ge- 
pulverter Calomel  gebracht  ist,  in  einer  etwas  basischen  Lösung  von 
Chlorziok (63,736  g  ZnCl2,  0,881g  ZnO,  35,383  g  Wasser),  in  welche  ein 
Zinkstab  hineinragt.   Die  elektromotorische  Kraft  ist  1,047  Volts. 

In  einer  nicht  gerade  rationellen  Combination  des  absoluten  elektro-  1369 
magnetischen  Maasses  der  Intensität  (Weber's  elektromagnetischer  Ein- 
heit) und  der  S ie m ens 'sehen  Widerstandseinheit  hat  man  früher  als 
Siemens«  Weber'sche  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  (S.  W. 
oder  Q.  W.)  diejenige  Kraft  definirt,  welche  in  einem  Schliessungskreise 
von  dem  Widerstande  einer  Quecksilbereinheit  einen  Strom  von  der 
Intensität  einer  Web  er' sehen  Einheit  erzeugt.  In  diesem  Maasse  ist 
nach  den  Bestimmungen  von  F.  Kohlrausch4)  die  elektromotorische 
Kraft  des  Dan iell' sehen  Elementes  gleich  11,71,  nach  von  Walten- 
hofen5) gleich  11,43,  im  Mittel  also  11,57;  die  elektromotorische  Kraft 
des  Bunsen  (Grove)'schen  Elementes  gleich  19,98,  also  fast  genau 
20 «). 

Auch  Riecke7)  findet  die  elektromotorische  Kraft  des  Grovc'- 
■chen  Elementes  nach  Bestimmung  der  Stromintensität  in  elektromagne- 
tischen Weber'schen  Einheiten  an  einem  elliptischen  Tangentenmulti- 
ulicator  und  nach  der  Ohm' sehen  Methode  bei  vier  Grove'schen 
Kiementen  (speeif.  Gew.  der  Schwefelsäure  bei  10°  gleich  1,084,  der  Sal- 
petersäure gleich  1,392)  im  Mittel  gleich  19,80,  also  nahe  20  Siemens- 
Weber  bei  Stromstärken  zwischen  2,56  und  0,86  Weber'schen  Ein- 
heiten. 

Da  ein  Ohm  gleich  1,06  Siemens' sehe  Einheiten,  eine  Weber'- 
H-he  Intensitätseinheit  gleich  1  10  Ampere  ist,  so  wäre  hiernach  die  elek- 
tromotorische Kraft  derDauieir sehen  Kette  in  dem  jetzt  angenomme- 
nen Maasse  gleich  1,091  Volts,  die  der  Grove'schen  gleich  1,887  Volts. 

l)  von  Ettingshausen,  Wien.  Zeitschr.  f.  Elektrotechnik  1884,  p.  1*; 
B-ibl.  8.  p.  862*.  —  a)  von  Helmholtz,  Sitzungsbcr.  der  Berl.  Akad.  1882, 
[■  X'.  -  J)  vou  Helmholtz,  Sitzungsber.  d.  Berl.  Akad.  18a2,  p.  82«,  8:i4*. 
ti*t  WVrth  (1,04:5)  ist  auf  die  neueren  Bestimmungen  umgerechnet.  —  4)  F.  Kolil- 
^usch,  Pogg.  Ann.  141,  p.  4'.8,  1*70*.  —  &)  von  Waltenhofen,  Pogg. 
Ann.  133,  p.  477,  1868*.  —  r')  V.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  141,  p.  4ö8, 
Wo*.  —  7)  Riecke,  Wied.  Ann.  3,  p.  51,  1«78'. 
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1370  Ausser  den  erwähnten  Einheiten  der  Constanten  des  Stromes  kann 
man  ein  vollkommen  in  sich  abgeschlossenes  System  von  dergleichen  Ein- 
heiten auch  von  den  elektrodynamischen  Wirkungen  deB  Stro- 
mes ableiten  1). 

Nach  Bd. III,  §.  28  besitzt  ein  Strom  die  elektrodynamische  Ein- 
heit der  Intensität,  wenn  er  durch  ein  Element  fliegst,  dessen  Länge 
der  Längeneinheit  gleich  ist,  und  dabei  auf  ein  gleiches,  vom  gleichen 
Strome  in  gleicher  Richtung  durchflossenea,  dem  ersteren  paralleles  und 
auf  der  Verbindungslinie  beider  Elemente  senkrechtes,  in  der  Entfernung 
Eins  von  ersterem  Element  befindliches  Element  eine  Anziehungskraft 
ausübt,  welche  der  Krafteinheit  gleich  ist. 

Befinden  sich  im  Abstände  /  von  einander  zwei  kleine  Magnete  von 
den  Momenten  M  und  im  und  steht  die  Axe  von  m  auf  der  von  ÜT  senk- 
recht und  halbirt  dieselbe  bei  ihrer  Verlängerung,  so  ist  nach  Bd.  III,  §.  228 
das  von  M  auf  m  ausgeübte  Drehungsmoment  Mm/1*.  Aus  Bd.  III,  §.  145 
folgt,  dass,  wenn  die  Magnete  durch  kleine,  in  sich  geschlossene  Ströme 
von  den  Flächenräumen  A  und  A1  und  den  (in  elektrodynamischem  Maasse 
gemessenen)  Intensitäten  t  und  ft  ersetzt  werden,  das  nun  von  dem 
ersten  auf  den  zweiten  ausgeübte  Drehungsmoment  t»iAAl/2?3  ist.  Ist 
i  =  i j  =  1  und  A  =  At  =  1 ,  so  ist  letzteres  Drehungsmoment  gleich 
1  /2l*.  Wir  können  also  auch  als  elektrodynamische  Einheit  der  Strom- 
intensität die  Intensität  eines  geschlossenen  Stromes  definiren,  welcher 
um  die  Flächeneinheit  fliessend,  auf  einen  zweiten  gleichen  und  auf  ihm 
senkrechten,  in  einem  grossen  Abstände  l  von  ihm  entfernten  Strom, 
dessen  Ebene  seine  Ebene  halbirt,  das  Drehungsmoment  1/2?3  ausübt. 

1371  Die  elektrodynamische  Einheit  der  elektromotorischen 
Kraft  begründet  sich  nach  Weber  (1.  c.)  also:  Ein  die  Flächeneinheit 
uni8chlie8sender  Leiter  a,  Fig.  317,  befindet  sich  in  grossem  Abstände  / 

Fig.  3i7.  von  einem  zweiten,  die  Flächen- 

einheit umschliessenden  Leiter  fc, 
dessen  Ebene  auf  der  des  Leiters 
a  senkrecht  steht  und  sie  halbirt. 
Durch  den  Leiter  b  iiiesst  ein  Strom, 
dessen  Intensität  sich  zu  der  elek- 
trodynamischen Einheit  derStrom- 
inteusität  wie  2/3:l  verhält.  Wird  der  Leiter  o  um  seine  Durchschnitts- 
linie cd  mit  der  Ebene  von  b  mit  der  Drehungsgeschwindigkeit  Eins 
gedreht,  so  ist  die  in  ihm  erzeugte  elektromotorische  Kraft  nach  elektro- 
dynamischem Maasse  gleich  Eins. 

Nehmen  wir  vorläufig  an,  die  Leiter  a  und  b  haben  den  Flächeu- 
raum  A„  und  A&,  die  Ströme  in  ihnen  haben  die  Intensität  ia  und  t&,  so 
können  wir  dieselben  in  ihrer  elektrodynamischen  Wechselwirkung  auf 


l)  W.  Weber,  Elektrodyn.  Maassbcsümmungen,  Thl.  llf  p.  259  u.  f.# 
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tinander  durch  zwei  kleine,  auf  ihren  Ebenen  senkrechte  Magnete  er- 
setzen, deren  Momente  =  taA„V \  und  Mh  =  hhV\  sind  (Bd.  III, 
i  145).  Dann  ist  das  vom  Strome  b  auf  Strom  a  ausgeübte  Drehungs- 
moment  (vgl.  Bd.  III,  §.  228)  gleich  MaMb/P  =  iaib  Kh/2P.  Setzen  wir 
i  =  1,  Xa  =  Xb  =  1,  fliesst  durch  Leiter  a  kein  Strom  und  dreht  sich 
derselbe  in  der  Zeiteinheit  um  einen  kleinen  Winkel  cp  um  seine  Halbi- 
nmgslinie  cd,  so  ist  die  dadurch  in  ihm  erzeugte  elektromotorische  Kraft 
je  nach  der  Drehungsrichtung  E  =  +  *  t«  <p  /  2  Z3,  wo  £  die  Inductions- 
onstante  ist.  Ist  die  Drehungsgeschwindigkeit  des  Leiters  <p  =  1, 
i,  =  2fs,  so  ist 

E  —  £. 

Die  eben  gegebene  Definition  der  elektromotorischen  Kraft  schliesst 
ul>o  die  Bedingung  in  sich,  dass  die  Inductionsconstante  gleich  Eins  sei. 

Als  elektrodynamische  Einheit  des  Widerstandes  be-  1372 
zeichnen  wir  den  Widerstand  eines  Schliessungskreises,  in  welchem  die 
<-t*n  definirte  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  einen  Strom  von  der 
iektrodynamischen  Einheit  der  Intensität  erzeugt. 

Diese  elektrodynamischen  Einheiten  sind  mit  den  elektromagneti-  1373 
(■chen  zu  vergleichen. 

Umfliesst  ein  Strom,  dessen  Intensität  in  elektrodynamischem  Maasse 
gleich  Eins  ist,  einen  Flächenraum  X  ==  1,  und  wirkt  er  auf  einen  eben 
wichen  Strom,  so  können  wir  nach  Bd.  III,  §.  145  Magnete  vom  Moment 

>h  =  V\  an  Stelle  der  Ströme  setzen.  Ware  aber  die  Intensität  der 
Strome  in  elektromagnetischem  Maasse  gleich  Eins,  so  würden  ihnen  Mag- 
nete vom  Moment  Eins  entsprechen.  Haben  wir  also  die  Intensität  eines 
Stromes  in  elektrodynamischem  Maasse  gleich  7,i  gefunden,  und  ist  die- 
^Ibe  in  elektromagnetischem  Maasse  gleich  7m,  so  ist 

Ii  =  ImV~2. 

Cm  also  die  nach  elektromagnetischem  Maasse  gemessene  Intensität 
auf  elektrodynamisches  Maass  zu  reduciren,  müssen  wir  die  erstere  mit 

V  2  multipliciren.  Die  elektrodynamische  Einheit  ia  der  In- 
tensität verhält  sich  zur  elektromagnetischen  Einheit  im 

derselben  wie  u:im  =  1  :  V%> 

Dasselbe  Resultat  ergiebt  sich  aus  der  Vcrgleichung  der  Wirkung 
'inea  kleinen  Magnetes  auf  einen  Magnetpol  und  eines  kleinen  geschlos- 
sen Stromes  auf  ein  einseitig  unendlich  verlängertes  Solenoid. 

Befindet  sich  an  Stelle  des  Leiters  6,  Fig.  317,  ein  Magnet  vom  1374 
Moment  M  =  cm,  so  ist  die  von  jedem  Pol  desselben  an  dem  Orte  des 
Itters  a  ausgeübte  elektromagnetische  Kraft  m/P.     Dreht  »ich  der 
Magnet  um  den  kleinen  Winkel  <p  in  der  Zeiteinheit,  ho  hat  jeder  seiner 
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Pole  die  Geschwindigkeit  \  e(f>,  und  in  dem  Leiter  a,  dessen  Fläche  de 
Einheit  gleich  sei,  wird  eine  elektromotorische  Kraft  inducirt,  welche  ii 
elektromagnetischem  Maasse  Em  =  2.me<p/2l*  =  Mtp/l*  ist. 

Dieselbe  Kraft  wird  inducirt,  wenn  der  Magnet  ruht  und  der  I,ei 
ter  a  mit  derselben  Drehungsgeschwindigkeit  in  entgegengesetzter  Rieh 
tung  um  die  Linie  cd  gedreht  wird. 

Wird  der  Magnet  M  durch  einen  Strom  vom  Flächenraum  Eins  ersetzt 
so  muss  derselbe  nach  elektrodynamischem  Maasse  die  Intensität  I=M 
besitzen.  Die  durch  diesen  bei  der  Drehung  des  Leiters  a  um  den  Win 
kel  97  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist  in  elektrodynamischem  Maass< 
Ed  =  MV~2(p/2P  =  M(p/P]/2.  Esverhältsichalso£rf:J?„=l:V2 
also  Ed  =  EmjV2,  und  die  elektrodynamische  Einheit  ver< 
hält  sich  zu  der  elektromagnetischen  Einheit  der  elektro- 
motorischen Kraft  wie 

1375  Bezeichnen  wir,  ebenso  wie  die  Intensitäten  1  und  die  elektromoto- 
rischen Kräfte  E,  so  auch  die  nach  elektrodynamischem  und  elektromag- 
netischem Maasse  gemessenen  Widerstände  W  mit  den  Indices  d  und  wj, 
so  haben  wir  die  Gleichungen : 

W   —  — • 
Ist  Em  =  Im=  1,  so  ist  auch  Wm  =  1. 

Setzen  wir  für  Em  und  Im  ihre  Werthe  in  elektrodynamischen  Ein- 
heiten, so  ist  Em  =  V2E&  Im  =  h  jV 2,  also: 

Wm  =  2^- 

Nach  der  Definition  der  elektrodynamischen  Maasse  ist  aber  Wd  für 
Ed  =  Id  ~  1  gleichfalls  gleich  Eins.   Es  ist  also 

Wd  =  \  Wm. 

Die  elektrodynamische  Einheit  des  Widerstandes  ist 
also  doppelt  so  gross,  als  die  elektromagnetische  Einheit 
desselben. 

1376  Wir  haben  schon  §.1300  angeführt,  dass  Kirch  ho  ff  von  den  elek- 
trodynamischen Maassen  bei  der  Induction  ausgehend,  die  Inductious- 
constante  s  gleich  Eins  gesetzt  und  dadurch  die  Einheit  des  Widerstan- 
des bestimmt  hatte.  Dieselbe  ist,  so  weit  die  experimentelle  Vergleichung 
der  Versuche  von  Weber  (§.1302)  und  Kirchhoff  (§.1298)  überhaupt 
möglich  ist,  in  der  That  ziemlich  doppelt  so  gross,  als  die  Weber' seht 
elektromagnetische  Widerstandseinheit. 

Wenn  ein  Strom  von  der  Weber'schen  elektromagnetischen  Intensi- 
tät Eins  in  einer  Secunde  0,009317  mg  Wasser  zersetzt,  so  zersetzt  ein 
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Strom  von  der  elektrodynamischen  Intensität  Eins  im  mm-mg-sec-System 
nur  0,009317.2-'''«  =  0,006588  mg  Wasser.  Nach  den  Versuchen  von 
Lazin  (Bd.  III,  §.  68)  ergiebt  sich  experimentell  hierfür  der  Werth 
<\00663,  was  mit  obigem  Resultat  gut  übereinstimmt. 

Wir  haben  endlich  das  am  Anfange  dieses  Capitels  erwähnte  mecha-  1377 
ni-*che  Maasssystem  näher  zu  betrachten  und  seine  Grundmaasse  mit  den 
übrigen  zu  vergleichen. 

Die  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  in  me- 
chanischem Maasse  bietet  relativ  keine  allzu  grossen  Schwierig- 
keiten dar. 

Verbindet  man  die  Pole  einer  Kette  mit  den  Platten  eines  absoluten 
Elektrometers  (Bd.  I,  §,  197),  so  kann  man  direct  die  Potentialdifferenz 
«lerselben  messen,  nur  müssen  die  Verbindungen  so  hergestellt  sein,  dass 
die  Elektricität  in  dem  Elektrometer  sich  sehr  annähernd  in  gleicher 
Weise  vertheilt,  wie  wenn  die  Platten  für  sich  frei  geladen  hätten. 

In  dieser  Weise  findet  W.  Thomson1)  die  elektromotorische  Kraft 
des  D  a  n  i  e  1  V  sehen  Elementes  gleich  3740  .10""°  mechanischen  Einheiten 
(im  C.-G.-S.-Systein). 

Weniger  vortheilhaft  verbindet  man  die  Pole  der  Kette  mit  der  1378 
festen  und  der  beweglichen  Kugel  einer  Drehwage  und  bestimmt  deren 
Anziehung,  oder  nur  den  einen  Pol  der  andererseits  abgeleiteten  Kette 
□it  beiden  Kugeln  und  misst  die  Abstossung.  Die  Schwierigkeit  der  Be- 
rechnung der  Vertheilung  der  Elektricitäten  auf  den  Kugeln,  welche  noch 
•lurch  Rückwirkung  der  Wände  der  Drehwage  geändert  wird ,  und  da- 
nach der  Potentialdifferenz  der  Kugeln  bereiten  der  Anwendung  dieser 
Methode  grosse  Schwierigkeiten. 

Die  damit  von  Baille2)  ausgeführten  Versuche  geben  in  mechani- 
schen Einheiten  die  elektromotorischen  Kräfte  der  Ketten: 

Volta'sches  Element   3281  .  10~6 

Zink -Kupfervitriol -Kupfer  .   .   .   .  2880  .  10 ~°  (Maximum) 

Daniell'sches  Element   3564.10" 6  (Mittel) 

Lecl anche-Element   4438.  10-"6  (Maximum) 

Zink -Kochsalz -Platinchlorid -Platin  4830. 10  — 6  (Maximum) 

Bunsen'sches  Element   6039  . 10  ~  6  (Mittel). 

Eine  directe Bestimmung  der  Intensität  und  desWiderstan  -  1379 
des  in  mechanischen  Einheiten  ist  nicht  wohl  durchzuführen. 
Wir  müssen  deshalb  vorher  die  Beziehungen  der  letzteren  zu  den  übri- 
gen Einheiten  näher  ins  Auge  fassen. 


*)  W.  Thomson,  Reprint  of  Papers,  p.  244  (April  1870)*.  —  2)  Baille, 
Ann.  de  Pbys.  et  de  Chim.  [5]  23,  p.  269,  1881*. 
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Bezeichnen  wir  die  Intensität  eines  Stromes  in  elektromagnetischem 
Maasse  mit  Im,  in  mechanischem  Maasse  mit  Ie,  das  Verhältniss  der  lctzte- 
ren  zur  ersteren  mit  v,  so  ist 

Je  =  vTm. 

Da  ferner  ein  Strom  von  der  Intensität  eines  Ampere  in  einer  Se- 
cunde  0,09317mg  Wasser  zersetzen  kann,  so  muss  der  zur  Zersetzung 
von  1  mg  Wasser  in  der  Secunde  erforderliche  Strom  in  mechanischem 
Maasse  im  C.-G.-S.- System  die  Intensität  t'/ 0,0931 7,  der  zur  Abschei- 
dung  von  1  mg  Wasserstoff  in  der  Secunde  erforderliche  die  Intensität 
96,63  r  Amperes  haben. 

l  '^SO         Die  Dimensionen  von  v  ergeben  sich  hierbei  folgendermaasaen. 

Wirken  zwei  in  elektrostatischem  Maasse  gemessene  Elektricität 
mengen  eund^  aufeinander  in  der  Entfernung  7,  so  ist  die  c  bewegend« 
Kraft  K  =  eel/l>. 

Die  Dimension  der  Kraft  K  ist  [LM  Z'~a],  also  die  von  c  in  elek- 
trostatischem Maasse  gleich  [V1*  J/1*  T~ ■].  Da  aber  nach  §.  1296  die 
Dimension  der  Quantität  Elektricität  im  elektromagnetischen  Maa.w 
gleich  [Lv* Ml '*]  ist,  so  müssen  die  in  elektromagnetischem  Maasse  gemes- 
senen Elektricität  sraengen ,  um  sie  in  elektrostatisches  Maass  überzu- 
führen, mit  einer  Grösse  von  der  Dimension  [L  T~l]  multiplicirt  wer- 
den. Eine  gleiche  Ueberführung  findet  auch  bei  der  Umrechnung  der  in 
elektromagnetischem  Maasse  gemessenen  Intensität  in  elektrostatische 
Maass  statt.  Demnach  ist  die  Dimension  von  r  gleich  [L  T-1],  d.h.  dir 
einer  (Geschwindigkeit. 

Da  die  Dimension  der  Stromintensität  in  elektromagnetischem  Maasfcc 
gleich  [V*  Ml*  T~l]  ist,  so  ist  sie  in  mechanischem  Maasse  gleich 
[IS*Ml*T  *]. 

1381  Das  Verhältniss  der  in  elektrostatischem  und  in  mechani- 
schem Maasse  gemessenen  elektromotorischen  Kräfte  er- 
giebt  sich  folgendermaassen : 

Die  Arbeit,  welehe  eine  elektromotorische  Kraft  £  in  einem  Schlie*- 
sungskreise  leistet,  in  welchem  die  Stromiutensität  /  ist,  ist  gleich  E.I 
Werden  obige  in  elektromagnetischem  und  mechanischem  Maasse  ge- 
messenen Constanten  durch  die  Indices  tu  und  e  bezeichnet,  so  muss,  <h 
in  beiden  Fällen  dio  Arbeit  die  gleiche  ist, 

EeIe  =EmJm 

sein,  d.  h.  da  Je  =  vlm  ist, 

Ee  =  —  Em. 

v 

Da  die  Dimension  der  elektromotorischen  Kräfte  Em  gleich  |  U*MX*  T~'\ 
so  ist  die  Dimensiou  derselben  in  mechanischem  Maasse  gleich 
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Da  endlich  der  Widerstand  We  in  mechanischem  Maasse  durch  die 
Formel  We  =  Ee/Ie,  in  elektromagnetischem  durch  die  Formol  Wm 
—  Em  Im  gegeben  ist,  so  folgt 

* 

also  die  Dimension  [L~l  T\. 

Aus  der  Beziehung  der  elektrodynamischen  und  elektromagnetischen 
Maasse  folgt  unmittelbar,  dass 


i.t"). 


Y2  V  v* 


Die  ersten  Versuche,  den  Werth  der  Constanten  v  zu  bestimmen,  1382 
-ind  von  W.  Weber  und  R.  Kohlrausch2)  angestellt  worden. 

Eine  Leydeuer  Flasche  wurde  zu  einer  bestimmten  Zeit  mit  Elek- 
tricität  geladen.  Sie  wurde  sodann  mit  einem  Sinuselektrometer  ver- 
bunden. Nach  einiger  Zeit  wurde  ihre  innere  Belegung  mit  einer  an 
.  ioem  Seidenfaden  hangenden  Messingkugel  von  159,46  mm  Radius  be- 
rührt, und  wiederum  die  Verbindung  mit  dem  Sinuselektrometer  her- 
gestellt.   Fortgesetzte  Beobachtungen  des  Standes  der  Nadel  des  letzte- 

')  Auf  eine  andere  Art  hat  W.  Waber  das  Verhältnis  der  mechanischen, 
r-lektrodynamischen  uud  elektromagnetischen  Einheit  der  elektromotorischen 
Kraft  festgestellt.  Mau  kann  die  mechanische  Einheit  der  elektromotorischen 
Kräfte  auch  als  diejenige  Kraft  deflniren,  durch  welche  zwei  vereinte  Massen- 
miheiten  positiver  und  negativer  Elektricität  mit  der  Geschwindigkeit  Eins  aus 
-iaander  getrieben  werden.  Nach  der  von  W.Weber  aufgestellten  Theorie  der 
loduetiou  (s.  das  letzte  Capitel  den  Buches),  welche  für  geschlossene  Ströme  zu 
•i»oselben  Resultaten  führt,  wie  die  übrigen  Theorien,  ist  die  elektromotorische 
Kraft,  welche  in  einem* Leiterelement  ds  iuducirt  wird,  wenn  die  Richtung  des- 
^Iben  auf  einem  in  seiner  Verlängerung  im  Abstände  r  liegenden,  vom  Strome 
»  ilurchrlossenen  Element  dsl  senkrecht  steht  und  dasselbe  parallel  der  Rich- 
tung von  d  Ät  und  entgegengesetzt  der  Richtung  des  Stromes  i  mit  der  Ge- 
schwindigkeit Eins  fortbewegt  wird,  iu  mechanischem  Maasse 

V  2  dsdsx  . 

ILe  =     7, —  I. 

Nt  also  ds  =  dsJt  r  =  1  und  verhält  sich  die  Inteusität  des  inducirenden 
Stromes  zu  der  Einheit  der  Intensität,  wie  die  Längeneinheit  zu  d  l,  so  ist 

VI 

Ec  =  —  • 
v 

In  elektrodynamischem  Maasse  gemessen  wäre  diese  Kraft  Ed  =  1  ,  also 

V~2 

Ee  —    Ed- 

V 

*)  V.  Weber  u.  R.  Kohl  rausch,  Elektrodynamische  Maassbestimm  un- 
zta.    Zurückführung  der  Stromintensitätsmessungen  auf  mechanisches  Maass. 
Abhandlungen  der  Königl.  8ächs.  Gesellschaft  der  Wissenschaften.  Leipzig 
Wir  müssen  uns  darauf  beschränken,  den  Gang  der  Untersuchung  an- 
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rro  vor  und  nA'  h  <irr  Berihxriiiir  treiben  die  Abnahme  der  Ladung  der 
F~a><-he  mi:  dt r  Zeit  d-srvh  Bildung  von  Rückstand  und  Abtrabe  von 
Elektrizität  ao  die  Lan.  Mir.  konnte  die  Ladung  derselben  unmit- 
telbar vor  and  nv  £  der  B^riLrarz  n.:'.  der  Kugel  bestimmen.  Danach 
verhirl.en  Mch  die  Ei^ktrkitätsiseriizcn  £":  and  £.  welche  in  der 
Fi*-':he  blieben  und  in  die  K^-rl  überringen,  wie  1:0.03276.  Die  mit 
der  RVktricitAi  £  gr"::idene  Kugel  wurd**  mit  der  Standkugel  einer 
rou!'.mb*«cKrn  Drrbwi^e.  welche  1 1.537  mm  Halbmesser  hatte,  be- 
rührt. Nach  den  Formeln  von  Plana1!  iheilt  sich  hierbei  die  Elektri- 
cität  zwischen  d-r  gros-en  und  kleineren  Kogel  im  Verhältnis  v<m 
E.f  =  1  rO.'*  »79377.  Die  >ucdkngel  vnrde  in  die  Drehwage  einge- 
•führt,  mit  der  ihr  fast  reichen,  beweglichen  Kugel  derselben  berührt, 
w. !  he  vor  der  ElektriMrung  in  einem  Winkelabstande  von  90*  von  ihr 
entiVrnt  war.  un<l  durch  Torsion  des  die  letrtere  tragenden  Fadens  die- 
seib»-  Einst.-!!ung  wieder  herbei  geführt.  Der  Abstand  beider  Kugeln  von 
der  Drehunu-axe  betrug  93.53  mm  und  61.7mm,  ihr  Abfand  von  ein- 
ander 112.05  mm.  Bezeichnet  man  du-  in  die  Standkugel  eingeführte 
Elektricitätsmen<:e  mit  c.  so  ist  also  die  Abmessung  beider  Kugeln 
A  =  (*  (4 .  112J*5-».  Da  indes?  die  Elektricitäten  nicht  im  Mittel- 
punkte derselben  concentrirt  gedacht  werden  können,  so  ist  nach  den 
Formeln  von  Pois-on*)  eine Correction  anzubringen,  durch  welche  narb 
der  strengeren  Bestimmung  von  Voigt3)  der  Nenner  auf  4.112,29$' 
gebracht  wird.  Fällt  man  von  der  Drehungsaxe  auf  die  Verbindungslinie 
beider  Kugeln  ein  Loth.  dessen  Länge  sich  zu  1  ==  51,5mm  berechne-, 
so  ist  das  durch  die  Abstos^nngskraft  auf  die  bewegliche  Kugel  atti- 
geübte  Drehungsmoment  gleich  A  l  =  e ;  979.5. 

Die  Einheit  des  Drehungsmomentes  würde  also  ausgeübt  werden. 

wenn  in  beide  Kugelu  je  die  Elektricitätsmenge  c0  =  V 979,5  =  31> 
eingeführt  worden  wäre,  wo  wir  die  Elektrieitätsmengen  in  der  oben  an- 
gegebenen Einheit  messen. 

Nun  wurde  vermittelst  eines  an  dem  Arm  der  Drehwage  befestigten 
Spiegels  durch  Scala  und  Fernrohr  der  Torsions winkel  fr  des  die  beweg- 
liche Kugel  der  Wage  tragenden  Fadens  zu  verschiedenen  Zeiten  abge- 
lesen und  aus  seiner  Abnahme  berechnet,  welcher  Winkel  sich  ergeben 
hätte,  wenn  die  Standkugel  unmittelbar  nach  der  Berührung  der  grosse d 
Kugel  vor  dem  Elektricitätsverlust  in  die  Drehwage  hätte  eingeführt  wer- 
den können.  Sodann  wurden  an  den  Faden  Körper  von  berechenbarem 
Trägheitsmoment  Ä*  gehängt,  z.B.  eine  flache  kreisrunde  Messingscbeibr. 
ein  horizontaler  Messingcylinder,  und  deren  Schwingungsdauer  /  bestimmt. 
Die  Directionskraft  des  Fadens  ergiebt  sich  hieraus  zu  D  =  n^k  .'• 
War  fr  in  Theilen  des  Halbmessers  bestimmt,  so  war  das  von  der  Dreb- 


>)  Plana,  Memoire«  sur  la  distributiou  de  l'electricitl  ä  la  surfac«  »<<■ 
«leux  gpheres.  Turin  1845.  —  *)  Poitson,  Memoire*  de  l'lnititut.  Arn»«* 
1811*.  —  3)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  2,  p.  476,  1877'. 
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wage  ausgeübte  Drehungsmoment  Dfr=l,  wenn  fr  =  0,0019757  Bogen- 
minuten  betrug.  Hiernach  Hess  sich  wiederum  das  Drehungsmoment  A  l 
unmittelbar  aus  dem  Drehuugswinkel  #  des  Fadens,  und  so  auch  der 
Werth  c,  E  und  Ex  bestimmen. 

Die  Leydener  Flasche  wurdo  nach  3  Sccundeu  durch  einen  Multi- 
plicator  entladen,  während  zugleich  in  den  Schliessuugskreis  eine  Wasser- 
^ule  zur  Verzögerung  der  Entladung  eingeschaltet  war.  Die  Elektrici- 
tät  in  der  Flasche  war  inzwischen  auf  £"3  gesunkeu,  welcher  Werth  sich 
<*us  E\  berechnen  lässt Der  Multiplicator  bestand  aus  einem  kreis- 
förmigen Ringe  von  Messing,  in  welchen  in  einer  Rinne  von  rechtecki- 
gem Querschnitte  T)635  Drahtwiudungen  eingewunden  waren.  Der  Draht 
war  sehr  gut  übersponnen  und  mit  Collodium  lackirt.  In  dem  Multipli- 
kator hing  ein  Magnetstab ,  dessen  Ablenkungen  durch  den  Entladungs- 
strom der  Leydener  Batterie  mittelst  Spiegel,  Seala  und  Fernrohr  be- 
stimmt wurden,  in  einer  20  Pfund  schweren  dämpfenden  Kupferhülle. 

Aus  dem  ersten  Ausschlage  kann  man  die  Winkelgeschwindigkeit  c 
berechnen,  welche  die  Nadel  hierbei  erhält.  Dieselbe  ist  durchaus  unab- 
hängig von  der  Zeit,  in  welcher  die  Elektricitätsmenge  der  Flasche  durch 
den  Multiplicator  hindurchgeht,  sondern  nur  von  der  Elektricitätsmenge 
selbst  abhängig,  vorausgesetzt  dass  die  Zeit  des  Durchganges  gegen  die 
Oscillationsdauer  der  Nadel  klein  ist. 

Aus  den  Dimensionen  des  Multiplicators  u.  s.  f.  lässt  sich  das  Drehungs- 
moment 4  berechnen,  welches  ein  Strom  von  der  elektromagnetischen 
Intensität  Eins  auf  die  Nadel  in  demselben  ausübt.  Ist  die  Zeitdauer 
dieses  Stromes  rt  das  Trägheitsmoment  der  Nadel  k,  so  erhält  sie  durch 
den  Strom  die  Winkelgeschwindigkeit  c  =  Jt;k,  wo  k  wiederum  elinii- 
nirt  werden  könnte  (vgl.  Bd.  III,  §.  329).  Hat  der  Strom  der  Leydener 
Flasche  ebenfalls  der  Nadel  die  Winkelgeschwindigkeit  c  gegeben,  so  ist 
'he  durch  denselben  entladene  Elektricitätsmenge  Et  ebenso  gross,  wie 
die  durch  einen  Strom  von  der  elektromagnetischen  Intensität  Eins  wäh- 
rend der  Zeit  r  =  kcjd  durch  den  Multiplicator  geführte  Elektricitäts- 
menge. Ei,  ebenso  wie  k,  c,  D,  sind  bei  verschiedenen  Versuchen  beob- 
achtet, man  kann  demnach  tr  berechnen.  Will  man  also  die  Menge 
der  positiven  Elektricität  finden,  welche  während  der  Zeiteinheit  jeden 
Querschnitt  der  Leiter  durchfliesat,  wenn  der  dadurch  erzeugte  Strom  die 
absolute  elektromagnetische  Intensität  Eins  haben  soll,  so  muss  man  E2 
durch  t  dividiren.  Als  Mittel  von  fünf  Versuchen  erhält  man  so  diese 
Menge  in  der  am  Anfange  des  Paragraphen  angegebenen,  mechanischen 
Kinheit  der  Elcktricitätsmengen 

v  —  311  UO.Winm/sec*). 
Bei  der  sehr  grossen  Schwierigkeit  in  der  Ausführung  dieser  Ver- 


»)  Vergl.  R.  Kohl  rausch,  Pog£.  Ann.  91,  p.  56,  1854*.  —  2)  Nach  einer 
Berichtigung  stAtt  der  früheren  Zahl  310  740  «ehe  W.  VoiKt,  Wied.  Ann.  2, 
47«,  1877V 

Tiidiomo,  ElektricJUt.  IV.  ^33 
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suche,  bei  denen  Uebergängc  des  Entladungsstromes  der  Leydener  Fla- 
sche zwischen  den  Windungen  des  Multiplicators  u.  s.  f.  nur  sehr  schwer 
zu  vermeiden  sind,  dürfte  obiger  Zahl  eine  allzu  grosse  Genauigkeit  nicht 
beigemessen  werden.  "Weber  und  Kohlrausch  lassen  daher  auch  einen 
Fehler  von  2  Proc.  zu  !). 

1383  Eine  Bestimmung  von  v  durch  Vergleichung  der  elektro- 
magnetischen Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  mit 
der  elektrostatischen  (mechanischen)  Einheit  derselben  ist 
z.  B.  in  der  Weise  vorzunehmen,  dass  man  zwei  Kugeln  von  bekanntem 
Radius ,  etwa  die  feste  und  bewegliche  Kugel  einer  Drehwage  mit  dem 
einen  Pol  einer  starken  vielpaarigen  Säule  verbindet,  deren  elektromoto- 
rische Kraft  in  elektromagnetischem  Maasse  bestimmt  ist,  und  den  ande- 
ren Pol  der  Säulo  ableitet.  Man  kann  dann  aus  der  Abstossung  der  bei- 
den Kugeln  die  auf  ihrer  Oberfläche  angehäuften  Elektricitätemengen  in 
mechanischem  Maasse,  also  das  Potential  derselben  auf  das  Innere  der 
Kugeln,  d.  h.  die  elektromotorische  Kraft  der  Säule  berechnen  und  so- 
mit das  Verhältniss  der  elektromotorischen  Kraft  in  mechanischem  und 
elektromagnetischem  Maasse  bestimmen  3). 

Aehnliche  Versuche  sind  von  Branly3)  angestellt  worden.  Da  in- 
dess  die  Zahlenangaben  nicht  ganz  fehlerfrei  zu  sein  scheinen,  so  lässt 
sich  aus  denselben  der  Werth  v  nicht  mit  Sicherheit  berechnen. 

1384  Andere  Bestimmungen  des  Werthes  v  sind  die  folgenden: 
Maxwell4)  lud  vermittelst  einer  grossen  Batterie  von  2600  mit 

Quecksilberchloridlosung  geladenen  Elementen  einen  Cpndensator.  Der- 
selbe bestand  aus  einer  feststehenden,  vertiealen,  kreisförmigen  Platte 
von  15  cm  Durchmesser,  welche  durch  eine  Mikrometerschraube  vor- und 
zurückgestellt  werden  konnte.  Die  Platte  war  von  einem  dicken  Metall- 
ringe von  17,5  cm  Durchmesser  umgeben,  in  den  vorn  eincOeffhung  von 
10,8  cm  Durchmesser  angebracht  war,  worin  an  dem  einen  Ende  eines 
horizontalen  Hebels  die  zweite  Coudensatorplatte  von  10,4  cm  Durch- 
messer conaxial  mit  der  ersten  und  dem  Ringe  hing.  Der  Hebel  wurde 
vermit  telst  eines  weichen  Kupferdrahtes  (bei  dem  also  die  elastische  Nach- 
wirkung nicht  ausgeschlossen  ist,  vergl.  Bd.  I,  §.41  Anm.)  an  dem  Kopf 
einer  Torsionswage  befestigt.  An  der  nichtelektrischen  Seite  dieser  Platte 
war  eine  Glasscala  angebracht,  an  der  man  vermittelst  eines  Mikroskops 
die  Stellung  derselben  ablas.  Wurden  zuerst  beide  Platten  des  Condensators 


l)  Ueber  Einwände  von  Maxwell  (Treat.  on  Electr.  1.  ed.  2,  p.  371')  un<l 
M'Kiehan  (Phil.  Trans.  163  [l],  p.  409*)  gegen  die  Genauigkeit  dieser  Ver- 
suche, welche  danach  von  der,  indess  durch  R.  Kohlrausch  vorher  sorgfäl- 
tigst untersuchten  Rückstandsbild nng  in  der  Leydener  Flasche  beeinflußt  «ein 
sollten,  siehe  auch  F.Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  157,  p.  641,  1876*.  —  2)  Ver- 
gleiche Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  5,  p.  404,  1853*.  —  ')  Branlv,  Cotnpt. 
reud.  75,  p.  431,  1872'.  —  *)  J.  Clerk  Maxwell,  Phil.  Trans.  1868,  p.  643*; 
Phil.  Mag.  [4]  30,  p.  316,  1868*. 
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uContact  gebracht,  und  wurde  dann  die  feststehende  durch  Drehung  der 
Mikrometerschraube  vorwärts  bewegt,  bo  konnte  man  die  Einstellung  der 
>tzteren  mit  der  der  Glasscala  vergleichen.  Auf  der  Ilinterseite  der  Cou- 
i« nsatorplatten  waren,  durch  Glasplatten  von  denselben  getrennt,  zwei 
kreisförmige  Drahtspiralen  befestigt,  durch  welche  ein  Strom  so  geleitet 
*urde,  dass  sie  sich  absticssen.  Um  hierbei  die  Einwirkung  des  Erd- 
magnetismus auf  die  Spirale  an  der  beweglichen  Platte  zu  eliminiren, 
*ar  am  anderen  Ende  des  Hebels  der  Torsionswage  gleichfalls  eine  vom 
^crome,  aber  in  entgegengesetzter  Richtung  durchflossene,  gleiche  Spirale 
^gebracht.  Zugleich  war  ein  Galvanometer  mit  zwei  Drahtwindungs- 
ftiben,  einer  langen  und  einer  kurzen,  in  grösserer  Entfernung  voin  Appa- 
rat- aufgestellt. 

Durch  einen  Schlüssel  wurde  der  eine  Pol  der  grossen  Batterie  mit 
<\"T  festen  Platte  verbunden,  der  Strom  sodann  durch  sehr  grosse  Wider- 
tandsrollen  geleitet,  dann  verzweigt  zwischeu  einem  System  von  Wider- 
tandsetalons  und  der  einen  Drahtrolle  des  Galvanometers,  und  darauf 
•■im  auderen  Pol  der  Säule  geführt ,  welcher  zugleich  mit  der  Erde  und 
>\-m  Gestell  des  Apparates  verbunden  war.  Zugleich  wurde  der  eine  Pol 
■mer  anderen  Batterie  durch  einen  Schlüssel  mit  der  zweiten,  kürzeren 
Windungsreihe  des  Galvanometers  verbunden,  von  da  durch  die  feste 
unlle»  dann  durch  den  Aufhängedraht  zur  beweglichen  Rolle  und  durch 
.neu  in  der  Axe  der  Drehwage  vertical  abwärts  gehenden  Draht  und 
tiiun  Quecksilbernapf  zum  anderen  Pol  der  Batterie  geführt.  Waren 
gleichzeitig  beide  Schliessungskreise  durch  die  Schlüssel  geschlossen ,  so 
«tinle  die  Mikrometerschraube  gedreht,  bis  die  bewegliche  Condensator- 
{•Jatte  mit  der  daran  befestigten  Rolle  in  Ruhe  blieb;  zugleich  aber  die 
ii'  Widerstandsetalons   enthaltende  Zweigleitung   zum  Galvanometer, 
«riebe  der  Strom  der  grossen  Batterie  durchfloss,  so  lange  geändert, 
"'■<  die  Galvanometernadel  auf  Null  stand.    Alle  Widerstände  des  Gal- 
r  tjometers  und  der  Rollen  waren  genau  bestimmt.   Endlich  wurde  der- 
•Ibt-  Strom  durch  beide  Windungsreihen  des  Galvanometers  geleitet  und 
fnrrh  eine  Brückenleitung  zu  der  einen  derselben  die  Nadel  des  Galvano- 
meters auf  Null  gestellt.  Es  ergab  sich  hierdurch  das  relative  Drehungs- 
:j"ment  beider  Windungsreihen. 

Durch  die  Ringe  um  die  Condensatorplatten  wird  die  Vertheilung 
i  r  Klektricitäten  in  ihnen  gleichmässig,  und  es  lässt  sich  berechnen,  dass, 
*<  nn  E  die  Potentialdifferenz  zwischen  beiden  Platten  in  elektromagne- 
-hem  Maasse,  v  das  Verhältuiss  der  elektromagnetischen  und  meeha- 
r.-chvu  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft,  a  der  Radius  der  kleine- 
■>n  Platte,  b  der  Abstand  der  Platten  ist,  die  Anziehung  derselben  in 
-"•hanisebem  Maasse  2^iaa/8i'i6  ist.  Siud  ferner  die  Zahlen  der  Draht- 
■indungen  der  Spiralen  n  und  wlt  ihre  mittleren  Radien  a,  und  a  ,,  der 
mittlere  Abstand  ihrer  Ebenen  h\  so  ist  beim  Durchgange  eines  Stromes 
□  der  Intensität  i  durch  dieselben  in  entgegengesetzter  Richtung  die 
U^tossung 

<>:{• 
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wo 


A  = 


Er  tgJ  <p 


2(Fe  -  Ee) 


bi  sin  q> 


und 


c  =  $  m  <p 


2\ 'ax 


ist.  und  £r  und  ff  die  bekannten  elliptischen  Functionen  sind.  Ist  !/, 
klein  gegen  ax%  so  wird  i4  =  2a'/6'.  Ist  Gleichgewicht  in  der  Torsions- 
wage  hergestellt,  so  ist  demnach 


Da  alle  Widerstände  in  den  Leitungen  beider  Ströme  so  weit  ver- 
glichen sind ,  dass  das  Yerhältniss  E  :  E\  bestimmt  werden  kann ,  kauu 
auch  v  in  W  ausgedrückt  werden.  Es  ergab  sich  als  Mittel  mehrere 
Versuche 


also  beträchtlich  kleiner,  als  der  von  Weber  für  v  gefundene  Wertl 
Indess  dürfte  nach  Maxwell  doch  dieser  Werth,  obgleich  die  einzelnen 
Resultate  im  Maximum  nur  um  7a«  von  einander  abweichen,  noch  zu 
coutroliren  sein,  da  die  Inconstanz  der  Ketten,  eventuell  auch  Ableitun- 
gen der  Elektricität  von  der  beweglichen  Platte,  und  wohl  auch  dV 
elastische  Nachwirkung  des  Kupferdrahtes  Btörend  einwirken  konnten 

1385  W.  Thomson1)  leitet  den  Strom  von  60  Danieirschen  Elementen 
erst  durch  eine  der  beiden,  parallel  gestellten,  festen  Rollen  eines  Dynamo« 
ineters,  sodann  durch  die  dazwischen  gehängte  bewegliche  Rolle  desselben 
zu  welcher  die  Zuleitung  des  Stromes  durch  den  Aufhängedraht  voi 
Kupfer  (vergl.  indess  Bd.  I,  §.  41  Anm.),  die  Ableitung  nach  unten  dun  } 
eine  dünne  Platindrahtspirale  hergestellt  ist,  und  endlich  durch  die  zweit« 
feste  Rolle  und  einen  10000  Widerstandseinheiten  der  British  Associi« 
tion  haltenden  Etalon  zur  Säule  zurück.  Die  Ablenkung  der  in  13  Stc! 
eine  Schwingung  machenden,  beweglichen  Rolle  wird  an  einer  4,5mcotj 
fornten  Scola  mittelst  Spiegel  und  Fernrohr  bis  auf  0,1  Proc.  genau  bi 
obachtet.  Die  Eintrittsstelle  des  Stromes  in  das  Dynamometer  und  <!:♦ 
Austrittsstclle  aus  dem  Widerstandsetaion  werden  mit  den  beiden  Plut 


v  =  28,798  B.-A.-U. 


)  W.  Thomson  und  King,  Rep.  Brit  Assoc.  1869,  p.  434*. 
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ten  eines  absoluten  Elektrometers  verbunden  und  so  wird  die  Potential - 
differenz  daselbst  gemessen.  Durch  einen  Stromwender  kann  die  Stromes- 
richtung umgekehrt  werden. 

Um  den  Widerstand  der  Rollen  des  Dynamometers  zu  messen,  wur- 
den die  Elektroden  eines  Quadrantelektrometers  einmal  mit  den  äusser- 
*ten  Enden  der  drei  vereinten  Rollen,  sodann  mit  den  Enden  des  Wider- 
standsetalons  verbunden.  Das  Verhältniss  der  beobachteten  Potential- 
differenzen  entsprach  dem  Verhältnisse  der  Widerstände.  Vor  und  nach 
der  Versuchsreihe  wurde  das  Trägheitemoment  der  beweglichen  Rolle  und 
während  derselben  ihre  Schwingungsdauer  mit  und  ohne  Einwirkung  des 
Stromes  bestimmt.  Beide  letzteren  Werthe  waren  fast  ganz  gleich.  Die 
Wirkung  des  Erdmagnetismus  wurde  durch  fernliegende,  grosse  Magnete 
t-ompensirt ,  so  dass  bei  Umkehrung  des  Stromes  sich  die  Stellung  der 
beweglichen  Rolle  nicht  änderte. 

Da  hier  die  Intensität  Im  des  Stromes  am  Dynamometer,  sowie  der 
Widerstand  Rm  seiner  Schliessung  in  elektromagnetischem  Maasse  gemes- 
sen ist,  so  erhält  man  die  elektromotorische  Kraft  Em  —  /«-Rm  in  elek- 
tromagnetischem Maasse;  während  die  Messung  am  absoluten  Elektro- 
meter sie  gleich  Ee  in  mechanischem  (elektrostatischem)  Maasse  ergiebt. 

Aus  einer  Vergleichung  beider  Werthe  folgt  nach  einer  noch  nicht 
tranz  abgeschlossenen  Reihe  von  11  Beobachtungsserien  das  Verhältniss 
im  Mittel  EmjEt  =  v  gleich 

v  =  28,25  B.-A.-U. 

Die  elektromotorische  Kraft  von  1000  D  a  n  i  e  1 1 '  sehen  Zellen  würde 
eine  Potentialdifferenz  hervorbringen,  welche  die  Einheit  (einen  Quadrat- 
deeimeter)  der  ebenen  Fläche  zweier  in  1  mm  Abstand  befindlicher  Con- 
densatorplatten  so  stark  ladet,  dass  jene  Flächen  sich  mit  der  Kraft  von 
5,7  g  (nach  früheren  Angaben  3,57  g)  anziehen,  wodurch  sich  die  Poten- 
tialdifferenz  oder  elektromotorische  Kraft  in  mechanischem  Maasse  gleich 
3,74  ergiebt1). 

An  diese  älteren  Bestimmungen  schliesst  sich  eine  ganze  Reihe  ähn-  138f> 
lieber  Messungen  an. 

Dugald  M'Kichan2)  und  King  haben  im  Laboratorium  von 
W.  Thomson  die  elektromotorische  Kraft  einer  constanten  Danieir- 
uchen  Batterie  von  90  Elementen  in  absolutem  Maasse  an  dem  absoluten 
Elektrometer  von  Thomson  gemessen.  Dann  wurde  der  Strom  durch 
ein  Elektrodynamometer  geleitet,  dessen  Widerstand  in  elektromagneti- 
schem Maasse  bekannt  war  und  die  Stromintensität  in  absolutem  Maasse 
bestimmt.  Die  zwei  festen,  30  cm  weiten  Rollen  des  Dynamometers  von 
-  twa  3700  Windungen  waren  auf  etwa  2  cm  breite  Ringe  in  der  Höhe 


»)  W.  Thomson,  Proceed.  Boy.  Soc.  Febr.  23,  Apr.  12,  1860';  Phil. 
1S60,  Juli-December.  -  a)  M'Kichan,  Phil.  Mag.  [4]  47,  p.  218,  1874*. 
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von  etwa  2  cm  gewunden.  Die  bewegliche  Rolle  war  auf  einen  Mesaing- 
ring  von  6,5  ein  Durchmesser  gewickelt;  sie  hatten  lVjcm  Höhe,  2ciu 
Breite  und  mehr  als  3000  Windungen. 

Die  letztere  Rolle  war  an  einem  Drahte  von  35  cm  Länge  aufgehängt, 
welcher  als  Zuleiter  zu  dem  einen  Ende  des  mit  dem  Messingriuge  ver- 
lötheten  Drahtgewindes  diente.  Unterhalb  endete  das  Drahtgewinde  iu 
eineu  verticalen,  sehr  dünnen  Platindrabt,  der  die  weiteren  Verbindungen 
vermittelte. 

Versuche  über  die  elastische  Nachwirkung  des  Aufhängedrahtes  des 
Dynamometers  fehlen. 

Die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  wurde  durch  Beobachtung  der 
Einstellung  der  beweglichen  Rolle  bei  Durchleiten  des  Stromes  in  ab- 
wechselnder Richtung  berechnet.  Dabei  war  sie  durch  Magnete  mög- 
lichst corapensirt. 

Die  Directionskraft  der  beweglichen  Rolle  wurde  durch  Schwingungs- 
versuche,  sowohl  während,  als  auch  vor  dem  Durchleiten  des  Stromes,  das 
Trägheitsmoment  durch  Vergleichung  der  Schwinguugsdauer  derselben 
mit  der  eines  gleich  schweren  cylindriechen  Messingringes  bestimmt. 

Die  Ablenkungen  wurden  durch  Spiegelablesung  beobachtet,  indem 
das  von  einem  kleinen  kreisrunden  Spiegel  reflectirte  Bild  einer  Lampe 
auf  eine  Scala  geworfen  wurde. 

Da  der  Ausschlag  in  Folge  des  Stromes  der  Säule  direct  zu  gro>- 
war,  inusste  ein  grösserer  Widerstand,  meist  gleich  dem  der  Rollen,  ein- 
geschaltet werden. 

Zur  Bestimmung  der  von  der  beweglichen  Rolle  umspannten  Fläche 
wurde  die  gleichzeitige  Wirkung  derselben  und  der  grossen  Rollen  auf 
einen  Magnet  beobachtet.  Die  letzteren  standen  auf  beiden  Seiten  gleich 
weit  vom  Magnete  und  die  kleine  Rolle  wurde  verschoben,  bis  sich  der 
Magnet  gerade  auf  Null  stellte.  Danach  ist  der  Werth 
v  =  29,3  B.-A.-U.  (von  29,01  bis  30,39). 

1387  Shida1)  hat  nochmals  obiges  Verhältniss  bestimmt  Die  elektro- 
motorische Kraft  von  Thomson' 8  gravity  -  Kette  wurde  in  elektrosta- 
tischem Maasse  durch  Thomson's  absolutes  Elektrometer  bestimmt 
Dabei  wurde  abwechselnd  der  eine  und  andere  Pol  der  Kette  mit  dir 
festen  Platte  verbunden,  wälirend  der  noch  freie  Pol  mit  der  äusseren 
Belegung  einer  Flasche  verbunden  war,  welche  die  bewegliche  Platte  urul 
den  Schutzring  lud.  Darauf  wurde  dieselbe  elektromotorische  Kruft  u; 
elektromagnetischem  Maasse  gemessen,  indem  die  Ablenkung  der  Nadel 
einer  Tangentenbussole  durch  den  Strom  der  Kette  unter  Einschalt \uv: 
verschiedener  Widerstände  bestimmt  wurde.   Der  Widerstand  der  Bussolo 

l)  Shida,  Phil.  Mag.  [:»J  10,  p.  4r.l,  188o#;  Beibl.  5,  p.  14C>,  18* IV  Ver*l 
auch  die  Polemik  über  diese  Versuche,  von  Aid  er  Wrijfht,   Phil.  Mag.  J' 
12,  |>.  76,  2-J4,  \t**lm;  Sbida,  ibid.  11,  p.  47:5.  12,  p.  :uu.«* :  Grav,  ibid.  p.  ;W 
1881*;  Beibl.  5,  p.  <U»i,  »O;',*. 
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war  vorher  mittelst  der  Wh  eats  ton  e' sehen  Brücke,  der  der  Kette  durch 
die  Ablenkung  der  Nadel  eines  mit  ihr  verbundenen  Quadrantelektro- 
meters mit  oder  ohne  Verbindung  ihrer  Pole  durch  einen  bekannten 
Widerstand  gemessen.  Endlich  wurde  die  horizontale  Componente  des 
Erdmagnetismus  bestimmt.  Dabei  ergab  sich  das  gesuchte  Verhältniss 
bei  5  Versuchen  v  =  299,9  .  300,3  .  299,4  .  298,0 . 299,9  . 10*;  im  Mittel 

v  =  29,95  B.-A.-U. 


Ayrton  und  Perry1)  haben  die  Ladung  eines  Condensators  mit  138S 
Luft  als  Dielektricura  in  elektrostatischem  Maasse  bestimmt  und  sodann 
io  elektromagnetischem  Maasse,  indem  sie  ihn  durch  ein  Galvanometer 
entluden. 

Der  Condensator  bestand  aus  einer  oberen  quadratischen  Messing- 
platte  von  1324,90'  qcm  Oberfläche  und  einer  unteren  von  1324,14  qcm. 
Heide  sind,  die  erstere  auf  ihrer  oberen,  die  zweite  auf  ihrer  unteren 
Seite  durch  diagonale  Messingrippen  verstärkt.  Die  obere  Platte  ist  von 
drei  chemisch  gereinigten  und  paraffinirten ,  unten  stumpf  zugespitzten 
Lbonitstellschrauben  getragen,  durch  welche  sie  der  unteren  Platte  parallel 
gestellt  werden  kann.  Die  untere  Platte  ruht  ebenfalls  auf  drei  Ebonit- 
Schrauben,  wodurch  ihre  obere  Fläche  genau  mit  dem  sie  umgebenden 
2,5  mm  von  ihr  abstehenden  Schutzringe  parallel  gemacht  werden  kann. 
Letzterer  ist  an  eine  flache  Messiugbüchse  gelöthet,  durch  deren  Boden 
die  Stellschrauben  der  unteren  Platte  gehen  und  welche  einen  vorsprin- 


Fig.  318. 


Fig.  319. 


-,-mmr>^n 
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ifenden  Rand  tragt,  auf  dem  die  Stellschrauben  der  oberen  Platte  ruhen. 
In  der  Büchse  stehen  kleine  Gefässe  mit  Clilorcalcium.  Um  den  Eiufluss 
ron  Biegungen  der  Platten  zu  eliminireu,  werden  Rio  in  verschiedene 
Stellungen  zu  einander  gebracht. 

Das  Galvanometer  hatte  bei  21,9°  C.  einen  Widerstand  von  19,97 
B-.A.-U.  Sein  astatisches  Nadelsystem  war  aus  zwei  aus  je  20  kleinen, 
durch  Zinkstücke  von  einander  getrennten ,  gleichgerichteten  Magne- 
ten gebildet,  an  deren  Enden  kleine  Kugelsegtnento  von  Blei  befestigt 

Ayrton  und  Perry,  Phil.  Mag.  [b]  7,  p.277,  1879*;  Beibl.  3,  p.  648'. 


Digitized  by 


1000  Bestimmung  von  v 

waren.  Die  Nadel  schwang  sehr  langsam,  so  dass  der  Luftwiderstand 
klein  war. 

Der  Strom  von  382  neuen,  zur  Säule  geordneten  Daniel l1  sehen  De- 
menten wurde  bestundig  durch  einen  Widerstand  AB,  Fig.  318  (a.v.S.). 
geleitet  und  von  zwei  Punkten  desselben  A  und  C  ein  Strom  durch  einen 
Widerstand  R  zu  dem  mit  einer  Brückenleitung  S  versehenen  Galvano- 
meter g  geleitet.  Darauf  wurde  mittelst  eines  Schlüssels  K  ohne  Aende- 
rung  der  Anordnung  des  Galvanometers  die  obere  Platte  U  des  Conden- 
sators,  Fig.  319  (a.  v.  S.),  mit  dem  einen  mit  AB  verbundenen  Pol  der 
Batterie  verbunden ,  dann  die  vorher  abgeleitete  untere  Platte  L  durch 
die  Gabel  F  isolirt  und  die  obere  durch  das  Galvanometer  entladen ;  end- 
lich die  Gabel  F  weiter  gedreht,  so  dass  sich  auch  die  untere  Platte  durch 
das  Galvanometer  entlud. 

Sind  8  und  //  die  Widerstände  der  Brücke  und  des  Galvanometers, 
i\  und  r2  die  Widerstände  der  Theile  A  C  und  CB  des  die  Säule 
schlicssenden  Widerstandes  AB,  ist  H  die  horizontale  Componente  de* 
Erdmagnetismus,  G  die  Constante  des  Galvanometers  zur  Reduetiou 
«einer  Angaben  auf  elektromagnetisches  Maass,  so  ist,  wenn  V  die  Po- 
teutialdifferenz  an  den  Endpunkten  von  AB  ist,  bei  dem  ersten  Versuche 
die  Strom intensität: 


I  =  -7  <Xi  =  .- 


s.  V 


G  r,  -f  r,  (s  +  g)  R  + 

wo      die  constante  Ablenkung  der  Galvanometernadel  ist. 

Bei  dem  zweiten  Versuche  ist,  wenn  C  die  Capacität  des  Conden- 
sators  in  elektromagnetischen  Einheiten ,  «j  der  erste  Aussehlag  der 
Nadel,  T  ihre  Schwingungsdauer,  A  das  logarithmische  Decrement  ist 

V         nG  2 

und   .   Ml  +  '/,*).  .  .  .  „ 

*  r,  +  r,  (s+g)  R  +  sg  2«, 

Ist  A  die  Oberfläche  der  unteren  Platte,  d  der  Abstand  beider  Plat- 
ten, c  die  Capacität  des  Condeusators  in  elektrostatischem  Maasse  (('.- 
G.  -S.),  so  ist  : 

C=J-  2, 

4  TiÖ 


Aus  1)  und  2)  ergiebt  sich  das  Verhältnis»  v  =  yc/C.  —  Drei 
Versuchsreihen  mit  39,  41  und  18  Entladungen,  beideneu  ö  resp.  =  1,021 
und  (2u.3)  0,7728  cm  ;  T  =  25,3;  39,5;  42,2  sec;  ^=3,0045;  r,  +  r. 
—  8538;  10037,2;  10040;  R  =  12000;  s  —  19,955;  g  =  19,733;  «, 
=  297,34;  247,75;  2ü3;  =2(>1,Ö3;  221,93;  223,9;  »3A  =  0,1209;' 
0,07825;  0,081865,  das  Gewicht  des  astatischen  Systems  2,15  bez. 
3,4g  (2  u.  3)  war,  ergab  sieh  v  —  29,71;  29,95;  29,72;  im  MitUi 

v  =  29.8  B.-A.-U. 
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Bei  Versuchen  von  F.  Exner l)  war  die  eine  Platte  eines  Condensators  13S9 
horizontal  isolirt  befestigt,  die  andere,  mit  einem  Schutzring  umgebene, 
war  an  drei  feinen  Platindrahten  darüber  an  einer  Wage  aufgehängt  und 
mit  dem  Schutzring  zur  Erde  abgeleitet.  Die  untere  Platte  wurde  durch 
Verbindung  mit  dem  einen  Pol  einer  andererseits  abgeleiteten  Batterie  auf 
ein  zu  messendes  Potential  V  gebracht  und  die  Anziehung  der  Platten 
durch  die  zum  Aequilibriren  erforderlichen  Gewichte  gemessen.  Ist  d 
der  Abstand  der  Platten,  S  die  Fläche  der  beweglichen  Platte  des  Con- 
densators, O  das  Gewicht,  so  ist: 


Als  Säule  dienten  400  kleine,  gut  isolirte  Smee'sche  Elemente, 
welche  nur  zwölfmal  angewendet  wurden. 

Die  bewegliche  Platte  hatte  73,9  mm,  der  Schutzring  im  Inneren  75,5, 
aussen  197  mm,  die  feste  Platte  197  mm  Durchmesser.  Hiernach  ergab 
sich  die  elektromotorische  Kraft  der  Säule  in  elektrostatischem  Maasse, 
woraus,  da  die  elektromotorische  Kraft  eines  Smee' sehen  Elementes 
u'leich  1,07  Daniell  gefunden  wurde,  die  elektromotorische  Kraft  des 
DanieU'schen  Elementes  in  elektrostatischem  Mauas  gleich  Dj  =  0,00325 
folgte.  Dabei  wurden  nur  die  Versuche  bei  weiteren  Abständen  der  Con- 
densatorplatten  (d  >  1  mm)  berücksichtigt,  um  den  Einfluss  etwaiger 
Entladungen  bei  grosser  Nähe  derselben  zu  beseitigen. 

Zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  des  DanieU'schen 
Elementes  in  elektromagnetischem  Maasse  wurde  die  in  einer  gegebenen 
Zeit  bei  bekanntem  Widerstande  des  Schliessungskreises  in  dem  Element 
^geschiedene  Kupfermenge  bestimmt,  das  elektrochemische  Aequivalent 
-ies  Kupfers  gleich  0,00324  und  der  absolute  Werth  einer  Siemens' - 
sehen  Einheit  gleich  971,7  . 10*  (0,941  Ohm)  gesetzt  Daun  war  in  elek- 
tromagnetischem Maasse  Dm  =  0,978. 10*  (0,947),  also: 


Weitere  Bestimmungen  sind  von  Klemencic2)  vorgenommen  worden.  13*M) 
Durch  eine  Kette  wird  ein  Condensator  von  bekannter  Capacität  in 
elektrostatischem  Maasse  mehrere  Male  in  der  Secunde  geladen  und  durch 
*in  Galvanometer  entladen,  welches  dabei  einen  constanten  Ausschlag  er- 
hält. Dann  wird  die  Kette  durch  einen  Widerstand  und  das  Galvano- 
meter geschlossen  und  der  constante  Ausschlag  gemessen.  Um  die  zeit- 
lichen Veränderungen  zu  beseitigen,  wird  bei  einer  Reihe  von  Versuchen 
der  Condensatorstrom  durch  die  eine,  der  Galvanometerstrom  durch  die 
andere  Windungsreihe  eines  Differentialgalvanometers  geleitet  und  durch 


*)  F.Exner,  Wien.  Ber.  86,  p.  106,  1882*;  Rep.  d.  Phys.  19,  p.99*;  Beibl. 
H,  p.  601*.  -  »)  Klemencic,  Wien.  Ber.  89,  p.  298,  1884*;  Beibl.  8,  p.  603'. 


v  =  30,1  (29,2)  10*. 
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Veränderung  des  Widerstandes  der  Galvanonieterschliessung  der  Aus- 
schlag auf  Null  gebracht. 

Ist  beim  ersten  Versuche  G  der  Reductionsfactor  des  Galvanometers, 
n  die  Zahl  der  Ladungen  und  Entladungen  des  Condensators,  a  die  Ab- 
lenkung der  Galvanometernadel,  E  die  elektromotorische  Kraft  der  Säule, 
G  die  Capacität  des  Condensators,  alles  in  elektrostatischem  Maasse  ge- 
messen, so  ist  die  Stromintensität  t  =  nEC  =  Ga. 

Ist  der  Widerstand  der  Schliessung  beim  zweiten  Versuche  Re,  der 
Galvanometerausschlag  ©,  so  ist  die  Intensität  I  =  E/Re=  G  <p.  Dar- 
aus folgt  Jf,  =  a/fpnC  in  elektrostatischem  Maasse.  Ist  2?,  in  elektro- 
magnetischem  Maasse  gemessen,  gleich  Rm%  so  ist  v2  =  2lm/Re  und 
v  =  VnmnC(p/a. 

Sind  bei  den  Versuchen  mit  dem  Differentialgalvanometer  die 
Drehungsmomente  beider  Rollen  desselben  ganz  gleich,  und  ist  q>  ==  a, 
so  wird  v  =  Vlim  n  C. 

Gewöhnlich  muss  der  Strom  der  Kette  beim  Durchleiten  durch  die 
eine  Windungsreihe  des  Galvanometers  hierbei  durch  eiue  Brücke  vor 
derselben  geschwächt  werden.  Die  Berechnung  hierfür  ergiebt  sich  ohne 
Weiteres. 

Bei  den  Versuchen  wurde  ein  Stimmgabclinterruptor  benutzt,  dessen 
Schwingungszahl  im  Mittel  G4,94  betrug.  Die  bei  Veränderung  der  auf- 
geschobenen Contactbügel  hervortretenden  kleinen  Veränderungen  der 
Schwingungszahl  wurden  mittelst  Beobachtung  der  Stimmgabel  durch 
einen  an  einer  zweiten  unveränderlichen  Stimmgabel  angebrachten  Schlitz 
stroboscopisch  controlirt.  Die  Temperaturänderungen  waren  so  gering, 
dass  ihr  Einfluss  zu  vernachlässigen  war.  Auch  wurde  indirect  die  Schwiu- 
gungszahl  gemessen,  indem  durch  eine  für  einen  constanten  Strom  ab- 
geglichene Wh eats ton  e'sche  Brückencorabination,  deren  einer  Parallel- 
zweig eine  Iuductionsspirale  enthielt,  ein  Strom  geleitet  wurde,  dessen 
Intensität  I\  an  einer  Tangentenbussole  abgelesen  war,  und  der  Aus- 
schlag ^  im  Galvanometer  in  der  Brücke  bestimmt  wurde.  Wurde  der- 
selbe Versuch  bei  geringerem  Widerstande  der  Hauptschliessung  und  der 
Intensität  I  bei  einmaliger  Unterbrechung  des  Ilauptstromes  vorgenom- 
men, so  konnte  daraus  das  Selbstpotential  der  Iuductionsspirale  abge- 
leitet werden.  Der  dabei  erfolgende  Galvanometcrausschliig  sei  ß.  Sind 
weiter  Uli  und  m  die  Gcsammtwiderständc  der  Schliessung  in  beiden  Fal- 
len, ist  7'0  die  Schwingungsdaucr  der  ungedämpften  Nadel,  A  ihr  \o\ia- 
rithmisches  Decrement,  so  folgt  die  Schwingungszahl: 

%    V     Ii»      -  -  arr  tg  - 

n  =  c   «        a  • 

So  wurde  »  =  31,913  gefunden,  während  die  Methode  mit  der  zwei- 
ten Stimmgabel  n  —  31,97«)  ergab. 

Die  Widerstände  wurden  einem  St  öpselrh  eostat  von  Siemens  ent- 
nommen; wobei  eine  Quecksilbereinheit  gleich  0,941  . 109cm/sec  gesetzt 
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wurde.  Als  Galvanometer  diente  ein  Spiegelgalvanometer  mit  zwei  Rol- 
len aus  ßehr  feinem  KupferdraUt  und  je  8000  Windungen.  Der  Wider- 
stand derselben  wurde  nach  der  Brttckeumethode  bestimmt.  Als  Con- 
densator wurden  zwei  kreisförmige  Stahlplatten  von  20,09  cm  Rndius 
(gemessen  durch  Abmessen  des  Umfange»  mittelst  eines  Streifens  Morse- 
papier) und  1,5cm  Dicke  benutzt,  welche  durch  sechs  Systeme  von  je 
drei  Glasplättchen  von  0,1112  bis  0,8016  cm  Dicke  von  einander  gehal- 
ten wurden  und  auf  dem  Ende  einer  5,5  cm  weiten  horizontalen  Glas- 
rohre ruhten.  Die  Dicke  der  Glasplättchen  wurde  durch  ein  Pfister'- 
«ches  Sphärometer  gemessen.  Der  Condensator  hatte  keinen  Schutzring; 
^eiiie  Capacität  wurde  nach  der  Formel  von  Kirch  ho  ff  berechnet.  Aus 
den  Versuchen  ergiebt  sich  im  Mittel  im  C.-G.-S.-System : 

v  =  30,188  . 10;\ 
Aus  früheren  ähnlichen  Versuchen  mit  einem  90  mm  grossen  Con- 
lensator  nach  Art  der  von  R.  Kohlrausch  construirten  hatte  Kle- 
mense1) den  Mittelwerth  v  =  30,41.10"  abgeleitet. 

Stoletow«)  ladet  ebenfalls  einen  Condensator  von  bekannter  Ober-  1391 
'lache  und  bekanntem  Plattenabstand  «mal  in  der  Secunde  durch  eine 
Säule  und  entladet  ihn  durch  ein  Galvanometer.   Er  findet  den  Werth  v 
zwischen  29,8  und  30,0  Ohm. 

Bei  den  Bestimmungen  von  J.J.Thomson3)  ist  iu  einer  W  he  at-  1392 
s tone' sehen  Brücke  der  eine  Zweig  DB  bei  dl)  unterbrochen.  Sein  eines 
Ende  7),  sowie  eine  oscillirende  Platte  P  wird  mit  den  beiden  Platten 
eines  Condensator«  K  verbunden.  Schlägt  die  Platte  P  gegen  l>,  so  ladet 
-ich  der  Condensator,  schlägt  sie  gegen  d,  so  entladet  er  sich4).  Die 
Widerstande  sind  so  abgeglichen,  dass  das  Galvanometer  dabei  keinen 
Ausschlag  giebt.  Bei  den  Versuchen  war  der  Widerstand  (AC)  =  1200, 
iASB)  —  2500,  (AD)  =  100100,  (BC)  =900000,  [DG  C)=  11000 

B.-A.-U.  Ist  bei  diesen  Verhältnissen  die  Capa- 
cität  des  Condensators  in  elektromagnetischem 
Maassc  C,  die  Zahl  der  Oscillationen  von  P  in 
der  Secunde  v,  so  ist  bis  auf  0,1  Proc: 

/'*   UC) 

(A  D)  (B  C) 


Der  Condensator  bestand  aus  einer  Reihe 
von  conaxialeii  Messingeyliudern ,  welche  ab- 
wechselnd mit  einander  verbunden  waren  und 
mit  den  beiden  Platten  eines  sehr  schönen  Plat- 
tencondensators  in  Verbindung  standen.  Diu 


•)  Klemencic,  Wien.  Her.  [j]  83,  p.  Co:i ,  1881*;  Heibl.  5,  p.  617*.  — 
:i  Stoletow,  Soc.  frau^.  de  Phys.  4.  Nov.  18»r.  —  3)  J.  J.  T  hom  son ,  Trans. 
Rov  Kur.  \Hü'A  [:Jj,  p.  707*;  lieibl.  8,  p.  »5fi7*,  siehe  auch  Prot-.  Roy.  Soc.  35, 
'm,  1883*;  Beibl.  7,  p.  9'-'4'.  —  «)  Vgl.  Maxwell.  Kl.-ktr.  u.  Magn.  $.776*. 
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Bestimmung  von  v. 


Capacität  dieses  Condensators  wurde  mit  der  eines  Schutzringcondensa- 
tors  nach  der  Methode  von  Maxwell-Hopkinson  verglichen  und 
durch  Verstellen  der  Platten  der  des  Plattencondensators  gleich  gemacht. 

Der  Schutzringcondensator  besteht  aus  einer  dicken  horizontalen 
Ebonitplatte,  auf  welche  ein  cylindrischer  Messingring  von  23  cm  Äusse- 
rem Durchmesser  und  10  cm  Höhe  gesetzt  ist.  Darauf  sind  drei  ganz 
gleich  (3  cm)  dicke  Ebonitplatten  in  gleichen  Abständen  gelegt  und  con- 
axial  zum  Ringe  ein  ihnen  an  Durchmesser  genau  gleicher,  60  cm  langer 
Messingcylinder  aufgesetzt.  Wiederum  ruhen  auf  letzterem  drei  Ebonit- 
stücke, welche  einen  dem  unteren  gleichen  Ring  tragen.  Das  Ganze  ist 
von  einem  ganz  ebenen,  aus  drei  Stücken  bestehenden  Messingcylinder 
von  etwa  25  cm  innerem  Durchmesser  umgeben.  Da  die  Cylinder  nicht 
ganz  conaxial  sind,  ist  die  Berechnung  der  Capacität  etwas  complicirter: 
sie  ergiebt  sich  für  den  mittleren  Cylinder,  für  den  die  Endriuge  als 
Schutzringe  dienen,  in  elektrostatischem  Maasse  gleich  396,8. 

Als  Batterie  dienten  150  D an i eil' sehe  und  25  Leclanche- 
Elemente.  Sie  stand  auf  einem  mit  Paraffin  bedeckten  Glasständer  und 
hatte  einen  Widerstand  von  2500  B.-A.-U.  Die  Bewegung  der  Platte  P 
geschah  32,18  mal  in  der  Secunde  durch  einen  Stimmgabelunterbrecher. 

Nach  Bestimmung  der  Widerstände  der  einzelnen  Zweige  der  Brücke 
ergab  sich,  wenn  1  B.-A.-ü.  =  0,987  Ohm  ist:  v  =  29,63 . 10*. 

Versuche  mit  einem  anderen ,  44  mal  in  der  Secunde  oscillirendeu 
Stimmgabelunterbrecher  ergaben  sehr  nahe  denselben  Werth. 

1393  In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  für  v  gefundenen  Werthe  in  ab- 
soluten Einheiten  im  C.-G.-S.- System  zusammengestellt,  und  soweit  es 
möglich  ist,  auf  das  Ohm  reducirt.  Die  Bezeichnung  B.-A.-U.  bedeutet, 
dass  diese  Einheit  beiden  Versuchen  zu  Grunde  gelegt  ist. 


10- »  r  (beob.) 

10  ~»r  (b*r.i 

31,11 

28,798  (B.-A.-U.) 

28,42 

27,88 

29,30  (B.-A.-U.) 

28,92 

29,95 

29,r»8 

29,80  (B.-A.-U.) 

29,41 

29,20 

30,18 

29,90  (?) 

29,63 

1  B.-A.-U.  ist  hierbei  gleich  0,987  Ohm  genommen. 
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Nimmt  man  v  =  30.109cm  sec,  so  ist  danach  in  mechanischem  1394 
Maasse  die  elektromotorische  Kraft  der  Daniell'schen  Kette  etwa  gleich 
1.122. 108/30  .  109  =  3740  .  10~Ä,  was  mit  den  Angaben  des  §.  1378 
ziemlich  übereinstimmt. 

i 

Von  den  bisherigen  Definitionen  der  mechanischen  Einheiten  etwas  1395 
abweichend  ist  die  Definition  derselben  nach  der  Theorie  von  W.Weber. 
Derselbe  nimmt  an,  dass  jeder  galvanische  Strom  aus  einem  Doppelstrome 
von  gleich  viel  positiver  und  negativer  Elektricität  bestehe,  welche  neben 
einander  in  entgegengesetzter  Richtung  die  Leitung  durchfliessen  (s.  den 
letzten  Abschnitt).  Hiernach  würde  die  der  elektromagnetischen  Einheit 
der  Stromintensität  entsprechende  Menge  von  positiver  oder  von  negativer 
Elektricität,  welche  in  der  Zeiteinheit  hindurchfliessen  muss,  nur  Va  v 
sein.  Indem  Weber  aus  besonderen,  im  Schlusscapitel  zu  entwickelnden 
Gründen 

2rV|  =  C=  440  010. 10«  mm1) 


>)  Corrigirt  von  Voigt,  Wied.  Ann.  2,  p.  476,  1877*,  statt  der  früheren 
Zahl  439450. 10«  mm. 

Schon  früher  hatte  man  sich  vielfach  bemüht,  die  Elektricitätsmengen 
zu  bestimmen,  welche  durch  Wasser  hindurchgeleitet  werden  müssen,  um  eine 
bestimmte  Quantität  desselben  in  seine  Bestandteile  zu  zerlegen.  Derartige 
Versuche  sind  namentlich  von  Faraday,  Buff  und  Becquerel  ausgeführt 
worden. 

Faraday  (Exp.  Bes.  Ser.  3,  §.  364,  1833*,  8er.  7,  §.  861,  1834')  lud  eine 
Batterie  von  1 5  Leydener  Flaschen  und  etwa  3500  Quadratzoll  Oberfläche  (innere 
Belegung)  durch  30  Umdrehungen  der  Scheibe  einer  Elektrisirmaschine,  deren 
Conductor  12  Fuss  lang  war  und  eine  Oberfläche  von  1422  Quadratzoll  hatte. 
Bei  jeder  Umdrehung  konnten  etwa  10  bis  12  einen  Zoll  lange  Funken  aus  dem 
Conductor  gezogen  werden.  Der  Entladungsstrom  der  Batterie  lenkte  die  Nadel 
>  inet  Galvanometers  um  etwa  22,5°  ab.  Dieselbe  Ablenkung  ergab  sich  durch 
den  3,2  See  an  den  dauernden  Strom  eines  Elementes,  welches  aus  zwei  Vis  Zoll 
dicken  Kupfer-  und  Zinkdrähten  bestand,  die  in  einem  Abstände  von  6/10  Zoll 
je  %  Zoll  tief  in  saures  Wasser  (auf  4  Unzen  Wasser  ein  Tropfen  Schwefelsäure) 
fceUucht  waren.  Faraday  schloss  hieraus,  dass  die  bei  800000  Entladungen 
der  Batterie  bewegte  enorme  Elektricitätsmenge  nur  1  g  Wasser  zersetzen 
würde. 

Eines  analogen  Verfahrens  bediente  sich  Buff  (Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm. 
86,  p.  28,  1853*;  Compt.  rend.  22,  p.  395,  1846*)  bei  genaueren  Versuchen. 
Der  Strom  eines  constanten  Elementes  wurde  durch  einen  Multiplicator  und 
ein  Voltameter  geleitet.  Ein  Strom,  welcher  die  Nadel  des  ersteren  um  45° 
ablenkte,  konnte  hiernach  1mg  Wasserstoff  aus  Wasser  in  25096,5  Minuten, 
ein  Strom,  der  die  Nadel  um  7,93°  ablenkte,  dieselbe  Menge  in  181917  Minuten 
abscheiden.  Das  eine  Ende  des  Multiplicatordrahtes  wurde  mit  der  einen  Be- 
legung einer  isolirten  Maassflasche  von  6,4  qdm  Oberfläche,  das  andere  mit  der 
Erde  verbunden.  Die  zweite  Belegung  der  Flasche  wurde  durch  den  Conduc- 
tor der  Elektrisirmaschine  geladen,  und  ihr  in  einer  bestimmten  Entfernung 
ein  mit  der  anderen  Belegung  verbundener  Metallknopf  gegenübergestellt.  Die 
aas  der  Ablenkung  der  Multiplicatornadel  berechnete  Intensität  des  Entladungs- 
rtromes  ergab  sich  innerhalb  gewisser  Grenzen  proportional  dem  Producta  aus 
der  Zahl  der  Entladungen  der  Flasche  in  der  Minute  mit  der  in  Millimetern 
gemessenen  8chlagweite.  Betrug  dieses  Product  100,  so  wurde  die  Multiplicator- 
nadel constant  um  7,93°  abgelenkt.  Es  würde  also  nach  den  oben  gemachten 
Angaben  der  Entladungsstrom  der  Flasche  bei  181917  Entladungen  durch  eine 
Schlagweite  von  100  mm  eine  Elektricitätsmenge  in  Bewegung  setzen ,  welche 
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*etzt,  wird,  wenn  wir  die  in  seinen  Einheiten  ausgedrückten  Constanten 
mit  dein  Index  eir  bezeichnen : 

2  VT  4 

~c~  :      ll  =  /<*  "C 


In 

E>H 

ww 

=  W„ 

8  "*  10 


Wir  stellen  hier  noch  einmal  das  Verhältnis»  der  elektrischen  und 
magnetischen  Constanten   in  den  verschiedenen  Einheiten  zusammen. 

1  mg  Wasserstoff  aus  Wasser  abschiede.  Eine  Batterie  von  25qdm  Oberfläche 
würde  also  454*0  mal  geladen  werden  müssen,  um  bei  einer  gleichen  Schlag- 
weite  dieselbe  Wirkung  hervorzurufen. 

Becquerel  (Compt.  rend.  22,  p.  395,  1846*)  hat  eudlich  die  Polarisation  A 
bestimmt,  welche  Goldelektroden  in  einem  Voltameter  durch  den  Schlag  einer 
Leidener  Batterie  erfahren,  und  sodann  durch  dieselben  den  Strom  eine»  Elemen- 
tes geleitet,  welches  aus  einem  mit  zinkhaltigem  Quecksilber  gefüllten  Pfeifen - 
köpf  bestand ,  der  mit  einer  Platinplatte  umgeben  und  so  in  Wasser  gesenkt 
war.  Auch  hier  wurde  die  in  einer  kleinen  Zeit  der  Schliessung  erzeugte  Pola- 
risation Ii  bestimmt.  Sind  die  Werth«  A  und  B  gleich,  so  sollen  auch  die  in 
beiden  Fällen  durch  das  Voltameter  hindurchgegangenen  Elektricitätsmen^n 
gleich  sein.  Indem  nun  die  durch  das  Galvanometer  bestimmte  Intensität  des 
Stromes  des  Elementes  mit  der  eines  cons  tauten  Elementes  verglichen  wnrde, 
dessen  Strom  in  einem  Kupfervitriolvoltameter  Kupfer  ausschied,  kam  Bec- 
querel zu  dem  Resultate,  dass,  um  1  g  Kupfer  aus  einer  Lösung  von  schwefel- 
saurem oder  salpetersaurem  Kupferoxyd  auszuscheiden,  eine  Elektricitätsmentre 
durch  dieselbe  hindurchgehen  müsste,  welche  eine  Batterie  von  lqm  Oberfläche 
14  523  200  mal  laden  könnte. 

Bei  den  Mängeln  dieser  Methoden  kann  den  Resultaten  keine  besondere  Be- 
deutung beigelegt  werden. 

W.  Weber  und  R.  Kohlrausch  (Elektrodyn.  Maassbestimmungeu.  185**) 
haben  endlich ,  freilich  unter  manchen  besonderen  Annahmen,  auch  direct  di«- 
Kraft  zu  berechnen  versucht,  welche  zur  Zersetzung  von  1  mg  Wasser  erforder 
lieh  ist.  Da  der  Widerstand  von  verdünnter  Schwefelsäure  vom  speeif.  <»<•• 
wicht  1,25  nach  Horsford  696  700  mal  grösser  als  der  des  Silbers,  also  etwa 
0,7417.69ö7oo  =  516  750  mal  grösser  ist,  als  der  des  Kupfers,  der  Widerstand 
eines  Kupferdrahtes  von  1  mm  Länge  und  1  q mm  Querschnitt  in  absolutem  elek- 
tromagnetischem Maasse  =  274100  ist  (Weber,  Abhandl.  der  Göttinger  Gr*. 
V,  Anwendung  der  Induction  auf  lucliuationsmessungen),  so  würde  der  Wider- 
stand eines  gleichen,  mit  der  verdünnten  Schwefelsäure  gefüllten  Raumes  in  sb 
Kolutem  elektromagnetischem  Maasse  =  141640.  106  sein.  Unter  der  freilich 
sehr  gewagten  Voraussetzung,  dass  der  Strom  nur  durch  das  Was*  er  geht,  wei- 
ches sich  in  einzelnen  Litngsfäden  zwischen  die  Schwefelsäure  lagern  sollt.', 
würde,  da  die  Mischung  p/10  WasBer  enthält,  der  Widerstand  des  Wassers  allein 
für  l  mm  Länge  und  1  qmm  Querschnitt  in  der  Mischung  Wm  —  127  470.1"* 
oder  in  mechanischem  Maasse'Wrw  =  ti/C2.Wm  —  127  476/ 155570  .  lo*  »ein 
Die  zur  Zersetzung  von  1  mg  Wasser  in  einer  Secunde  erforderliche  Intenaita: 
beträgt  nach  Weber  in  elektromagnetischem  Maasse  1062/a,  also  in  mechani- 
schem Maasse  /<»  —  loö2/3  .  155  570  .  10Ä.  Dieser  Werth  entspricht  zugleich  der 
Quantität  q  an  positiver  und  an  negativer  Elektricität,  welche  nach  den  Vor 
Stellungen  von  Weber  in  einem  Doppelstrome  durch  die  metallischen  Theile 
der  Leitung  iu  der  Secunde  hindurchgeht.  Im  Wasser  selbst  soll  nach  densel- 
ben Vorstellungen  nicht  ein  Doppelstrom  fliessen ,  sondern  die  iu  1  mg  Wa».«*r 
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Pie  Intensitäten  J,  elektromotorischen  Kräfte  E  und  Widerstände  W, 
ebenso  die  Einheiten  (J),  (i'),  (IV)  derselben  sind  wie  ohen  mit  den 
Indices  m,d,e,ew  bezeichnet  ,  wenn  sie  in  elektromagnetischem,  elektro- 
dynamischem ,  elektrostatisch  -  mechanischem  Maasso  und  in  dem  Maasse 
von  W.  Weber  gemessen  sind. 

Constanten. 

1  1  2)fi 

Im    =  Y2  Id  ~  r  Ie    =  ~C 

Em  =  V~2E<t  =  t  E<    =  E<w 

wm  =  2\v*  =:*nve  =  ¥-  wtw. 

t  o 

Einheiten. 

■ 

(/„)    =V2(/w)    =         =  ,4; 

^  -  r  - 

( n;,)  =  I  ( ii-rf)    =      =      (  tv<  Mi)- 

r  =  30.  10'cm/sec         0  =  440010  . 10"  mm /sec. 

Bereits  an  verschiedenen  Stellen  dieses  Werkes  haben  wir  die  Dirnen-  1397 
^ionen  der  elektromagnetischen,  elektrodynamischen  und  elektrostatischen 
Einheiten  der  Elektricitätsmenge ,  der  Constauten  des  Stromes  und  der 
mi  Gebiete  des  Magnetismus  vorkommenden  Grössen  erwähnt.  Wir  wol- 
len sie  hier  noch  einmal  zusammenstellen  und  die  Werthc  nach  den  ein- 
zelnen Systemen  mit  den  Indices  m  (elektromagnetisch),  d  (elektrodyna- 
misch), e  (elektrostatisch)  bezeichnen. 


"Mbaltenen  Sauerfttoffatorue ,  welche  mit  der  Elektricität  —  2q  geladen  sind, 
2?ben  au  die  positive  Elektrode  —  1  5  ab,  welches  in  derselben  weiter  strömt, 
während  sich  das  in  der  Elektrode  ankommende  -f-  1  1  "dt  dem  übrig  bleiben- 
den —  1  q  des  Sauerstoffs  neutralisirt.  Ebenso  enthielte  der  Wasserstoff  in  1  mg 
Wawer  4-  2  q  (vergl.  Bd.  II,  §.  1043).  Die  elektromotorische  Kraft,  welche  erfor- 
'■ferüch  ist,  um  an  den  beiden  Enden  des  1  mm  laugen  Wasserfadens  wirkend, 
''iuen  Strom  von  der  Intensität  hw  zu  erzeugen,  ist  hiernach 

v     —  r      xv     —  10fiVa-  127476 

155570 

Die  Kraft,  mit  welcher  also  diese  elektromotorische  Kraft  auf  die  im  Wasser- 
stoff oder  im  Sauerstoff  enthaltene  Elektricität  2  q  wirkt,  ist 

IqEtw  =  2  .  (106%)2.  127  476  .  10«. 

Denkt  man  sich  den  einen  dieser  Stoffe  fest,  so  würde  durch  diese  Kraft 
'kr  andere  mit  der  Geschwindigkeit  von  1  mm  in  der  Secunde  fortgetrieben. 
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1.   Elektromagnetisches  System. 


Magnetische  Masse  mm   [£,aot    JJ%  T~l] 

Magnetisches  Moment  Mm   [Z//*    Ml/*  T~ '] 

Magnetische  Kraft  Hm   [L~X/*M V*  T~l] 

Potentialfunction  P  auf  ein  magnetisches  Theilchen  [Ll/*    Ml/*  T~l] 

Elektromotorische  Kraft  Em   [L%    Mx*  T~2] 

Widerstand  Wm   [L  T~y] 

Specifischer  Widerstand  Qm   [L2            T~~ l] 

Intensität  JM    *   M**  T~ J] 

Stromesdichtigkeit  Öm   [£,— '^J/1*  T~ J] 


Ueber  die  Dimensionen  von  wm,  Mm  und  Hm  siehe  Bd.  III,  §.  230. 

Die  Dimension  der  Potentialfunction  ist  die  Dimension  von  wm,  divi- 
dirt  durch  eine  Länge  L.  Die  Dimension  des  speci fischen  Widerstandes 
Q  folgt  daraus,  dass  er  der  Widerstand  der  Längeneinheit  beim  Quer- 
schnitt Eins  ist.  Ist  also  die  Länge  des  untersuchten  Drahtes  vom  Wider- 
stande Wm  gleich  /,  der  Querschnitt  q,  so  ist  p  —  Wm.q/l,  also  Dim. 
Q  =  Dim.  Wm .  L.  Die  Stromesdichtigkeit  ö  ist  Im ,  dividirt  durch  den 
Querschnitt  qy  also  Dim.d  =  Dim.  7M/M 

2.  Elektrodynamisches  System. 
Die  Dimensionen  sind  dieselben,  wie  im  elektromagnetischen  System. 

3.   Elektrostatisches  System. 


Elektricitätsmenge  ee   [Z>  Ml*T~*) 

Elektromotorische  Kraft  Ee   [Lv*  Ml*T~l] 

Widerstand  We   T] 

Specifischer  Widerstand  Qt   [T] 

Intensität  7e   [L*  T~*] 

Stromesdichtigkeit  de   [L-lW*T-*] 

Capacität  Ce   [L] 


Die  Dimensionen  des  specifischen  Widerstandes  und  der  Stromes- 
dichtigkeit folgen  wie  oben  im  elektromagnetischen  System;  diejenige 
der  Capacität  folgt  daraus,  dass  letztere  gleich  der  Elektricitätsmenge 
in  einem  Körper,  dividirt  durch  die  dieselbe  liefernde  elektromotorische 
Kraft  ist,  also  Dim.  Ce  =  Dim.  ee! Dim.  Ee. 

1398  Bei  den  bisher  erwähnten  Grössen,  welche  theils  nur  dem  elektro- 
magnetischen oder  elektrodynamischen,  theils  nur  dem  elektrostatischen 
System  angehören ,  bieten  sich  nach  den  bisherigen  Anschauungen  für 
die  Bestimmung  der  Dimensionen  keine  Zweifel.  Anders  ist  es  bei  den 
Grössen,  welche  speciell  dem  einen  System  angehören  und  in  den  Ein- 
heiten des  anderen  gemessen  werden,  wie  z.  B.  bei  der  Messung  der 
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Quantität  der  Elektricität  im  elektromagnetischen  oder  der  Quantität  des 
Magnetismus  im  elektrostatischen  System.  Dabei  kommt  es  darauf  an, 
«reiche  Wechselwirkung  der  Elektricität  und  des  Magnetismus  zu  Grunde 
gelegt  wird. 

Die  Quantität  der  Elektricität  im  elektromagnetischen  Maasse, 
welche  von  einem  Strome  Im  in  der  Zeit  T  durch  den  Querschnitt  der 
Leitung  gefuhrt  wird,  ist  nach  Maxwell  Im  T,  also  ist 

Dim.em  =  Dim.Im  T  =  [W«]. 

Die  Dimensionen  der  Capacität  Cm  in  elektromagnetischem  Maasse 
bt  gleich  D'im.  em  /  Viva.  Em,  also 

[CM]  =  [L->  T3]. 

Umgekehrt  lässt  sich  die  Quantität  me  des  Magnetismus  in  elektro-  1399 
statischem  Maasse  folgendermaassen  in  verschiedener  Weise  entwickeln. 

Maxwell  betrachtet  hierzu  die  Wirkung  eines  Stromes  von  der 
Länge  A  und  der  Intensität  Im  auf  einen  Magnetpol  mm.  Die  auf  letzte- 
ren in  der  Entfernung  r  wirkende  Kraft  K  ist  bei  Messung  in  elektro- 
magnetischem Maasse  erfahrungsgemäss 

v  mmJmX 

woraus,  da  die  Dimensionen  von  wm  gleich  [L^*  Mlf*  T~ *]  bekannt  ist, 
auch  die  von  Im  zu  [Ir*  Ml/*  T~ l]  folgt,  wie  oben. 

Wird  die  Stromintensität  in  elektrostatischem  Maasse  gemessen  als 
/«.  so  tritt  an  Stelle  von  Im  der  Werth  vlm.  Ist  dann  der  Pol  in  elek- 
trostatischem Maasse  gleich  m„  so  folgt  die  Kraft 

—        ^  ' 

r.lso  die  Dimension  von  m€  gleich  [Ll/tMl/*]  1). 

Dieselbe  Dimension  ergiebt  sich,  wenn  mun  die  Arbeit  betrachtet, 
welche  beim  Durchgange  eines  Magnetpoles  durch  einen  geschlossenen 
Stromkreis  und  bei  der  Rückkehr  bis  zu  seinem  Ausgangspunkte  gelei- 
tet wird.  Ist  der  Strom  unendlich  lang,  hat  er  die  Intensität  /,  befindet 
*ich  der  Pol  im  Abstände  r  davon ,  so  ist  die  auf  denselben  ausgeübte 
Kraft  F=  2ml/r  und  die  Arbeit  bei  einem  Umgange  des  Poles  beicon- 
*tant  bleibendem  Abstände  An  ml.  Die  Dimension  von  ml  ist  also  die- 
jenige einer  Arbeit,  d.  h.  [L'2MT~2].  Diese  Beziehung  muss  für  alle 
Maasssysteme  gelten.  Da  nun  in  elektrostatischem  System  die  Dimen- 
sion von  I€  wie  oben  gleich  [L3/* My*  T~2]  ist,  so  folgt  in  demselben 
Svstem  die 

Dim.  me  =  [/>  Jf  V#], 


i)  J.  J.  Thomnoii,  Phil.  Mag.  [5]  13,  p.  427,  1882*,  vergl.  auch  Lar- 
füor,  ibid.  p.  429*. 

W  i  •  d  «  m  ft  o  ii ,  Elcktricittt.  IV. 
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1400  Die  Dimensionen  von  cm  und  mt  sind  also  nach  Maxwell  die  glei- 
chen, waB  sich  damit  verträgt,  das«  die  Menge  des  Magnetismus  gewisser- 
maassen ,  wie  früher,  als  ein  besonderes  Agens ,  analog  der  Elektricitäts- 
menge  aufgefasst  werden  könnte.  Dementsprechend  ist  zu  der  Ableitung 
das  rein  empirische  Resultat  in  Betreff  der  von  einem  Strome  auf  einen 
einzelnen  Magnetpol  ausgeübten  Kraft,  resp.  der  Arbeitsleistung  bei  Be- 
wegung desselben  herbeigezogen,  während  indes»  der  Begriff  vom  freien 
Magnetismus,  resp.  von  einem  Magnetpol  immer  nur  eine  Abstraction 
von  der  Wirkung  eines  ganzen  Magnets  nach  aussen  ist. 

Zu  beachten  ist,  dass,  wenn  man  nach  diesen  Formeln  die  Auziehuug 
zweier  elektrischer  und  magnetischer  Massen  in  der  Entfernung  r  be- 
rechnet, die  Kraft  K  =  nurii  /r1,  resp.  Kn  =  ee1;  r2,  die  Dimension 
L~lM  und  nicht  LMT~2  erhält,  wie  «ich  direct  ergiebt. 

1401  Clausiiis1)  betont  deshalb,  dass  die  Kraft  zwischen  Strom  und 
Magnetpol  nur  eine  rein  elektrodynamische  ist ,  also  nicht  auf  das  elek- 
trostatische System  übertragen  werden  darf.  Er  folgt  aus  diesem  Grunde 
den  fundamentalen  Beziehungen  zwischen  Magnetismus  und  galvanischem 
Strom,  wonac  h  ein  geschlossener  Strom  durch  einen  Magnet,  resp.  zwei  in 
einem  bcatimmten  Abstände  von  einander  befindlichen,  mit  Nord-  und 
Südmagnetismus  belegten  Flächen  ersetzt  werden  kann.  Ist  die  Elektrici- 
tiitwmenge,  welche  durch  einen  Leiter  in  einer  Zeit  T  fliesst,  gleich  r,  «-n 
ist  die  in  der  Zeiteinheit  hindurchfliessende  gleich  cT~l.  Schliesst  der 
Strom  eine  Fläche  ein,  so  ist  die  Dimension  [eL2T~1].  Sind  die  Map- 
netismen um  Ende  des  den  Strom  ersetzenden  Magnets  ±  im,  ihr  Ab- 
fand f,  so  ist  hier  die  Dimension  [mL\.   Demnach  rauss 

[mL]  =  [eLiT~i] 

sein,  welche  Beziehung  für  alle  Maasssysteme  gelten  muss.  Da  nun  dU 
Dimension  von  mm  und  e,  beide  gleich  [L'fi  3/1'«  T~l]  sind,  so  folgt  darao> 

Dim.Wfe  =  V*Ml*T-2 
Dim.ew  =  V*MX\ 

Die  Dimension  der  Elektricitätsmcnge  im  elektromagnetischen  Sytt^nj 
ist  uIho  dieselbe,  wie  nach  der  Ableitung  von  Maxwell;  die  Dimension 
dur  MugncÜBmusincnge  mt  im  elektrostatischen  System  ist  aber  wesent- 
lich von  den  Bestimmungen  von  Maxwell  verschieden. 

I  KHJ^  Berechnet  mau  die  zwischen  zwei  elektrischen  oder  zwei  magneti- 
schen Theilehen  wirkende  Kraft  im  elektrostatischen  System,  so  ist  du 
Dimension  derselben  [c*L~2\  und  k[m*L~2],  worin  k  eine  noch  zu  be- 
stimmende Grösse  ist. 

Um  die  Dimension  dieser  Grösse  zu  bestimmen,  hat  man  zu  beach- 
ten, dass  die  beiden  vorstehenden  Ausdrücke  Kräfte  darstellen,  also  von 


)  t-iausius,  Wied.  Ann.  16,  p.  52'.',  1882*. 
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sieicher  Dimension  sind.  Daraus  folgt,  dass  auch  die  Ausdrücke  [ej]  und 
von  gleicher  Dimension  sein  müssen.  Setzt  man  hierin  für  ee  und 
»,  die  oben  gegebenen  Ausdrücke  ein,  so  erhält  man  [L3MT~3]  und 
qI*Jf  r~4],  und  wenn  diese  Ausdrücke  von  gleicher  Dimension  sein 
:  sollen,  so  muss  k  von  der  Dimension  [L~  'iT1]  sein,  also  von  derDimen- 
•ion  des  reciproken  Werthes  eines  Geschwindigkeitsquadrates.  Man  kann 
*lso  schreiben  k  —  1  f2,  worin  v  eine  Geschwindigkeit  bedeutet.  Diese 
iur  Bestimmung  von  k  dienende  Geschwindigkeit  ist  die  kritische  Ge- 
^hwindigkeit.  Der  obige  Ausdruck  der  Kraft  für  zwei  nach  elektrostati- 
ichem  Maasse  gemessene  Magnetismuseinheiten  lässt  sich  hiernach  so 
chreiben : 

v-*[m;L-'l 

Xach  Maxwell   würde  man  diesen  Kraftausdruck  zu  schreiben 
haben: 

Setzt  man  die  Einheit  der  Geschwindigkeiten  überhaupt  gleich  der 
kritischen  Geschwindigkeit  r,  die  Längeneinheit  A  gleich  dem  Wege,  wel- 
chen ein  Punkt  in  derSecunde  mit  der  kritischen  Geschwindigkeit  durch- 
läuft (30  Meridianquadranten) ,  und  wählt  die  Masseneinheit  fi  so ,  dass 
fiie  Einheiten  der  Elektricitätsmenge  und  der  Stromstärke  gleiche  Werthe 
*ie  in  dem  praktischen  Systeme  (§.  1297)  annehmen,  was  geschieht, 
wenn  pl=pq,  so  werden  die  Einheiten  in  diesem  „kritischen"  Maass- 
m  steme : 

=  ^^s'1—  A/flWeber  [EM]  =  A:,*fiV«  5-2  =  X/q  Volt 
;<«]=  A* =  1  Coulomb  [Bm]  =  A  5-»  =  A/2Ohm 
iü|  =  A^/i'As-i=      1  Ampere    [C,„]  =  A~>      s*     =  a/A  Farad. 

Der  Grund  der  verschiedenen  Resultate  in  Betreff  der  Bestimmung  1403 
A-.r  Dimensionen  liegt  eben  darin ,  dass  wir  das  Wesen  der  Elektricität 
cnd  des  Magnetismus  noch  nicht  kennen  und  somit  die  eine  oder  andere 
Kraftäusserung  derselben  als  Basis  für  unsere  Betrachtungen  wählen  und, 
*ie  oben  bereits  erwähnt,  den  Magnetismus  einmal  als  ein  besonderes 
•Uens  ansehen  können,  auf  welches  der  Strom  nach  empirischen  Gesetzen 
wirkt,  oder  auch  nach  den  gegenwärtigen  Anschauungen  den  Magnet  als 
Hnen  von  Molecularströmen  durchflossenen  Körper,  welcher  also  durch 
letztere  direct  dargestellt  wird. 

Es  handelt  sich  demnach  wesentlich  darum,  welche  Wirkungen  auf 
beiden  Gebieten  man  als  gleich,  oder  auch  als  einander  proportional,  d.  h. 
Weh  einen  Factor  von  gewissen  Dimensionen  von  einander  nnterschie- 
<ien  ansehen  will l).    Dass  dabei,  wenn  das  umgebende  Medium  niagne- 


»)  80  will  z.  B.  Volk  mann  (Wied.  Ann.  16,  p.  485,  1882*)  die  Dirnen- 
«on  der  8trominten8ität  als  die  einer  Masse  definireu. 

04  • 
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tisch  polarisirbar  ist,  die  Wechselwirkungen  noch  mit  einem  Factor  zu 
multipliciren  sind,  ist  von  vornherein  klar J). 


)  Siehe  hierüber  die  Erörterungen  von  von  Helmholtz,  Wied.  Ann.  17 


lischer  Physiker,  Phil.  Mag.  [5]  14,  p.  124,  1882*  und  gegen  von  Heimholt?:, 
Wied.  Ann.  17,  p.  713,  1882*  und  weitere  Discussionen  zwischen  Mercadier 
und  Vaschy,  Compt.  rend.  96,  p.  118,  250,  334*,  und  M. L£vy,  ibid.  p.  248 
430*,  siehe  auch  Everett,  Phil.  Mag.  [5]  13,  p.  376,  431,  1882*,  Wead,  ibid 
p.  530*.  Lodge,  Phil.  Mag.  [5]  14,  p.  357',  Sargent,  ibid.  p.  395,  1882* 
Volkmann,  Wied.  Ann.  21,  p.  518,  1884*. 
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Erstes  Capitel. 

Hypothetische  Ansichten  über  das  Wesen  und  die 
Wirkungsweise  der  Elektricität. 


Zur  Begründung  zunächst  der  elektrostatischen  Erscheinungen  hat  1404 
man,  analog  wie  in  der  Lehre  von  der  Warine  und  dem  Magnetismus,  die 
Hypothese  aufgestellt,  dass  dieselben  durch  Verbindung  der  Körper  mit 
gewissen  schwerelosen  Fluidis  bedingt  wären.  Um  dabei  die  Anziehung 
an  einander  geriebener  Körper,  welche  bei  grosser  Annäherung  derselben 
event.  unter  Erscheinung  eines  Funkens  verschwindet,  zu  erklären,  nahm 
man  eine  Art  elektrischen  Gegensatzes  in  ihnen  an,  welcher  sich  bei  letz- 
terem Process  neutralisirt.  So  kam  man  auf  die  Hypothese  von  zweien 
Elektricitatcn,  einer  positiven  und  einer  negativen,  welche  sich  bei  der 
Reibung  heterogener  Körper  stets  in  gleicher  „Menge"  in  denselben  ver- 
theilen, sonst  aber  in  jeder  Beziehung  sich  völlig  gleich  verhalten,  so 
dass  die  durch  die  Reibung  gleichzeitig  erzeugten  positiven  und  negativen 
Elektricitatcn  bei  Vertheilung  auf  ganz  gleiche  Körper  ganz  gleiche  An- 
ziehungen und  Abstossungen  nach  aussen  ausüben,  welche  nach  dem 
umgekehrten  Quadrate  der  Entfernung  der  in  jedem  Elemente  der  Körper 
vorhandeneu  Elektricitatcn  stattfinden  Da  diese  Erscheinungen  bei 
gleicher  Entfernung  der  Elemente  von  einander  in  verschiedener  Stärke 
auftreten  können,  nahm  man  an,  dass  sie  von  den  „Quantitäten" 
Elektricität  abhängig  und  dem  Product  der  in  den  auf  einander  wirkeu- 
den  Körpern  vorhandenen  Quantitäten  derselben  proportional  wären. 

Es  lag  ferner  nahe  anzunehmen,  dass  in  jedem  Körper  im  unelek-  1405 
t rLicheo  Zustande  ebenfalls  die  beiden  Elektricitäten  iu  gleicher  Menge 
und   in  gleicher  Vertheilung  vorhanden,  zu  „Nullelektricitätu  vereint 
wären  und  durch  äussere  elektrische  Einflüsse  in  Mengen,  die  der  von 

l)  In  Betreff  der  abweicheudeu  Hypothese  von  Mach  u.  Doubrava«. 
Bd.  IV,  §.  778. 
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aussen  wirkenden  Kraft  proportional  wären,  von  einander  getrennt 
würden. 

In  den  leitenden  Körpern  würden  sich  diese  getrennten  Elektricitäteu 
sofort  durch  ihre  ganze  Masse  entsprechend  ihren  Anziehung»-  und  Ab- 
stossungserscheinungen  vertheilen,  in  den  Nichtleitern  nur  in  den  einzel- 
nen Molecüien,  zwischen  denen  sie  event,  allmählich  übergingen. 

1406  Dieser  in  ihren  Grundzügen  zuerst  von  Symmer1)  im  Jahre  1759 
aufgestellten  dualistischen  Hvpothese  steht  die  von  Franklin*)  im  Jahre 
1747  vertretene  unitarische  Hypothese  gegenüber. 

Nach  derselben  enthält  jedes  Körperm olecül  im  unelektrischen  Zu- 
stande eine  gewisse  Menge  natürlicher,  z.  B.  positiver  Elektricität.  Wird 
dieselbe  um  ein  bestimmtes  Quantum  vermehrt,  so  erweist  es  sich  als 
positiv T  wird  sie  um  eben  so  viel  vermindert,  als  gleich  stark  negativ 
elektrisch.  Werden  zwei  gleiche,  auf  diese  Art  gleich  stark  positiv  und 
negativ  elektrisirte  Körper  an  einander  gelegt ,  so  fliesst  ein  Theil  der 
Elektricität  schneller  oder  langsamer  von  dem  positiven  zum  anderen 
über  und  der  unelektrische  Gleichgewichtszustand  ist  wieder  hergestellt. 

1407  Die  Vertheilung  der  Elektricität en  in  einem  Körper  B  durch  Influenz 
von  Seiten  eines  genäherten  positiven  Körpers  A  beruht  nach  dieser  An- 
sicht darauf,  dass  die  positive  Elektricität  von  A  die  natürliche  Elek- 
tricität von  B  gegen  das  von  A  abgewendete  Ende  desselben  zurück - 
Btösst,  so  dass  dieses  letztere  stärker,  also  positiv,  das  A  zugewendete 
Ende  schwächer  als  im  natürlichen  Zustande,  d.  h.  negativ  geladen  er- 
scheint. —  Um  die  Influenz  durch  einen  negativ  elektrisirten  Körper  A  zu 
erklären,  müsste  man  annehmen,  dass  die  Verminderung  der  Dichtigkeit 
der  natürlichen  Elektricität  in  A  eine  Verminderung  der  Abstossung 
derselbeu  gegen  die  natürliche  Elektricität  des  influenzirten  Körpers  B 
bedingte,  welche  sich  somit  zu  den  A  zugelegenen  Stellen  von  B  hin- 
begäbe. 

140S  Hierdurch  würde  also  eine  Abstossung  der  Elektricitätsmengen  sta- 
tuirt,  welche  im  natürlichen  Zustande  zweier  neben  einander  befindlicher 
Körper  durch  die  gleich  starke  Elektrisiruug  der  Umgebung  derselben 
compensirt  würde.  Bei  stärkerer  (also  positiver)  Ladung  stossen  sich  dio 
elektrischen  Atmosphären  der  Körper  ab ;  sind  die  Körper  negativ ,  d.  b 
eines  Theils  ihrer  natürlichen  Elektricität  beraubt,  so  sollen  sie  von  der 
dichteren  Flüssigkeit  in  der  angrenzenden  Atmosphäre  oder  in  anderem 
benachbarten  Körpern  angezogen  werden  und  sich  deshalb  von  einander 


l)  Symmer,  PhiL  Trans.  57,  p.  458,  auch  51,  p.  389,  17:>9*.  Priest!*;. 
Gesch.  d.  Kl.,  deutsch  p.  166  u.  flgde.  —  2)  Franklin,  Erster  Anfratz,  Phil» 
delphia  d.  d.  1.  Juni  1747*.  Schon  früher  hatte  \V»tson  (Phil.  Tran«.  44 
p.  739\  45,  p.  93,  101,  1747*)  Versuche  über  die  Elektricität  „im  Mehreren  an«i 
Wenigeren"  angestellt. 
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entfernen.  Bei  der  Annäherung  ungleich  olektrisirter  Körper  soll  sich 
das  Gleichgewicht  auf  alle  Weise  herzustellen  suchen. 

Schon  Wilke1)  hat  die  Schwächen  dieser,  übrigens  auch  von 
Franklin  mit  grosser  Vorsicht  aufgestellten  Hypothese  erkannt.  Jeden- 
falls mus8  man  neben  der  Wechselwirkung  der  Elektricitätsmassen  auf 
einander  auch  die  der  Körpermolecüle  und  die  der  ersteren  auf  letztere 
ins  Auge  fassen.  Man  kann  annehmen,  da  die  Elektricität  aus  den  elek- 
triairten  Körpern  nicht  ohne  Weiteres  entwicht,  dass  die  letzterwähnte 
Wirkung  in  einer  Anziehung  der  Elektricität  durch  die  Körpermolecüle 
besteht 

Es  seien  nach  Aepinus2)  im  natürlichen  Zustande  zwei  Massen 
*i  und  iM^  mit  den  Elektricitätsmengen  ex  und  e2  geladen,  die  Abstossung 
ron  ex  auf  e,  sei  r,  die  Anziehung  von  mx  auf  ca  sei  — a,  die  von  m9 
auf  e{  sei  —  b,  die  Wechselwirkung  von  mx  und  fti2  sei  x.  Da  die  beiden 
■Hassen  in  Ruhe  bleiben,  so  ist 

r  —  a  —  b  +  x  =  0. 

Da  ferner  ein  natürlicher  ungeladener  Körper  bei  Annäherung  eines 
eben  solchen  Körpers  sich  nicht  elektrisirt,  muss  die  Summe  der  Ein- 
wirkungen r  —  a  =  0,  also  x  =  b  sein.  Danach  müssten  sich  die 
Körpennassen  gegenseitig  abstossen,  was  den  allgemeinen  Annahmen 
nach  Newton  entspricht.  Würde  man  aber  bei  Gleichheit  der  Massen 
die  Abstossung  der  Molecüle  etwas  kleiner  nehmen  als  ihre  Anziehung 
durch  die  Elektricitäten  oder  die  wechselseitige  Abstossung  der  letzteren, 
so  bliebe  ein  Ueberschuss  der  Anziehung  übrig,  welcher  dem  Gravita- 
tionsgesetze entsprechen  könnte8). 


')  Wilke,  Disputat.  de electr. contr.  p. 65,  1757.  —  a)  Aepinus, Tentamen 
üieoriae  electr.  p.  36,1759*.  —  8)Mossotti,8.  Zöllner,  Erklärung  der  uni- 
versellen Gravitation  aus»  der  statischen  Wirkung  der  Elektricität  u.  «.  f.  Leipzig 
ls?s2\  —  Eine  solche  Beziehung  der  elektrischen  Kräfte  zur  allgemeinen  Gravi- 
tation int  namentlich  von  Zöllner  (I.e.)  hervorgehoben  worden.  Nimmt  man 
nach  W.  Weber  (ibid.  p.  67)  an,  dass  ein  ponderables  Molecül  aus  einem 
Molecül  positiver  (-f-  e )  und  einem  Molecül  negativer  Elektricität  ( —  e)  bestehe, 
•?in  anderes  Molecül  die  Elektricitäten  +  ex  enthalte,  welche  gleiche  Abstossungs- 
tnifte  gegen  ebensolche  Molecüle  ausüben,  dass  aber  die  Anziehungskräfte  un- 
gleichartiger elektrischer  Molecüle  im  Verhältnisse  von  1  :  (x  grösser  seien ,  als 
jene  Abstossungskräfte ,  auch  die  Masse  der  negativen  Theilchen  etwa  «mal  so 
irro«  »ei,  als  die  der  positiven,  so  folgt  aus  dem  Weber 'sehen  Gesetze  (s.  w.u.) 
«üe  Gesammtwirkung  der  vier  zusammen  thätigen  Kräfte  gleich  einer  etwa  der 
Gravitation  entsprechenden  Anziehung: 

(1-f-«)2  ra  V       c*  \dt  )  ^  c  dtV' 

*  >  f  der  Abstand  der  Theilchen,  c  die  Lichtgeschwindigkeit  ist.  Aus  dieser  For- 
ni#l  lasBt  sich  die  Beschleunigung  und  Geschwindigkeit  jedes  einzeluen  Theilcheus 
^rechnen.  Ruhen  die  Theilchen,  so  wird  A0  =  2{u  —  \)ecl/{\  -f  «)*r9.  — 
&  ist  aber  durchaus  nicht  nachgewiesen ,  dass  »icli  ungleichnamige  Elektrici* 
ütea  in  anderem  Verhältnisse  anziehen,  wie  sieb  gleiche  Mengnn  gleichnamiger 
Elektricitäten  abstossen. 
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1410  Die  F  ran  kl  i  n'sche  unitarische  Theorie  ist  demnach  nicht  ohne 
Weiteres  an  Stelle  der  Sy  mm  er*  sehen  dualistischen  Theorie  zu  setzen. 

So  unwahrscheinlich  nun  auch  von  vornherein  die  Existenz  zweier 
entgegengesetzter  elektrischer  Fluida  ist,  so  hat  man  sich  doch  bis  iu 
die  Jetztzeit  hinein  noch  nicht  vollständig  von  der  Annahme  derselben 
lossagen  können,  da  sie  die  elektrischen  Erscheinungen  innerhalb  weiter 
Grenzen  zu  begründen  gestattet. 

Wir  sind  ihr  dementsprechend  auch  in  dem  vorligenden  Werke  ge- 
folgt und  haben  daraus  zuÄchst  die  Phänomene  der  Elektrostatik  sowie 
das  Verhalten  der  Leiter  und  Nichtleiter  bei  Einwirkung  äusserer  elek- 
trischer Kräfte  entwickelt. 

141 1  Aus  dem  Princip,  dass  stets  gleiche  Quantitäten  positiver  und  nega- 
tiver Elektricität  auftreten,  resp.  dass  die  Summe  aller  gleichzeitigen 
Aenderungen  der  elektrischen  Ladungen  Null  ist,  lassen  sich  nach 
Lippmann1)  einige  allgemeine  Sätze  ableiten. 

Ist  x  das  Potential  eines  elektrisirten  Körpers,  y  seine  Capacität  oder 
eine  Temperatur,  eine  Länge,  ein  Druck,  wovon  die  Capacität  abhängt. 
e  die  dem  Körper  ertheilte  Elektricität.  so  ist,  wenn  x  und  y  um  rf/ 
und  dy  wachsen: 

de  =  Pdx  -f  Qdy  1/ 

wo  P  und  Q  Functionen  von  X  und  y  sind.  Entsprechend  dem  obigen 
Princip  muss  de  ein  vollständiges  Differential  sein,  also: 

c±  =  'iQ  

dy  dx 

In  der  That,  nimmt  man  alle  Veränderungen  der  entgegengesetzten 
Ladungen  a  und  b  in  zwei  Theilen  A  und  B  des  vorhandenen  Körper- 
Systems  und  durchläuft  A  einen  Kreisprocess,  so  dass  der  Anfangs-  und 
Endzustand  gleich  sind,  so  ist  a  =  0,  und  da  nach  dein  Princip  a  -f  6  =  0. 

auch  6  =  0,  oder  Jde  =  0,  was  nur  unter  obiger  Bedingung  der  Fal' 

sein  kann. 

Wird  z.  B.  ein  Coudensator,  dessen  eine  Platte  A  isolirt  gelail  -u 
und  dessen  andere  B  abgeleitet  ist,  in  Luft  von  verschiedenem  Drink 
gebracht,  so  wird  bei  Vermehrung  des  Druckes  die  Capacität  des  Con- 
deiisators  7)uial  grösser,  wenn  I)  die  Dielektricitätsconstante  der  Luit 
bei  dem  höhen-n  Drucke  gegen  die  bei  niederein  Drucke  gleich  Eins  i>v 
Entsprechend  nimmt  die  Quantität  der  freien  Elektricität  in  A  ab.  h 
ist  dem  Drucke  p  proportional  und  ändert  sich  für  verschiedene  Gase. 

Ist  in  diesem  Falle  y  der  Druck  p,  X  wie  vorher  das  Potential  in  A 
.so  wird: 

de  —  cdx  -f  http  '■>) 

x)  LippniHnn,  Compt.  rend.  92,  p.  1049,  1149,  1881*;  Beibl.  5,  p. 
vergl.  auch  öi  Iva  uns  M.  Thompson,  Phil.  Mag.  [öj  12,  p.  13,  1S81*;  B«ib 

;>,  p.  *7.r. 
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wo  c  die  Capacität,  /*  ein  positiver  Coefficient,  d  c  der  Zuwachs  der  Ladung 
des  Condensators  ist,  und  entsprechend  dem  Princip: 

de   dft  4^ 

dp  dx 

Zu  dieser  Gleichung  ist  die  dem  Princip  von  der  Erhaltung  der  Energie 
entsprechende  beizufügen.  Wird  bei  der  Druckveränderung  im  Apparate 
das  Volumen  der  Luft  um  dv  geändert,  ist  dE  die  Acnderung  der  Energie, 
so  kann  mau  dE  =  pdv  —  xde  setzen.  Wird  dv  als  Function  von  x  und 
p  geschrieben,  also  dv  =  adx  -f  ß dp,  wo  ot  ein  beliebiger,  ß  ein  von 
j>  and  vielleicht  von  x  abhängiger  Coefficient  ist,  so  ist  da/dp  =  dß,  dx. 
Wird  d  v  in  dE  eingeführt  und  dann  die  Bedingung  entwickelt ,  dass 
dE  ein  vollständiges  Differential  sein  muss,  so  wird  d{up  —  cx)!  dp 
=  d(bp  —  hx);dx,  und  in  Folge  der  Gleichungen  3)  und  2): 

«  =  —  h. 

Wird  also  bei  constantem  Druck  die  Platte  A  stärker  elektrisirt,  so  muss 
sich  das  Gas  zusammenziehen.  Diese  Erscheinung  ist  von  Quincke  bei 
Kohlensäure  beobachtet  worden. 

Nach  Boltzmau n  ist  D  =  1  -f-  yp  =  »2,  wo  y  eine  specifische 
Constante  für  das  Gas,  n  der  Brechungsindex.  Danach  wäre  die  elektrische 
Zusammenziehung  des  Gases  ^  v  =  —  J  y  Cq  X2,  wo  Co  die  Capacität  des 
Condensators  im  Vacuum  ist.  Ferner  folgt  (n* —  l)/i>  =  y-  Der  Coeffi- 
cient der  Contraction  ist  also  gleich  dem  Brechungsvermögen. 

Aehnliche  Berechnungen  lassen  sich  für  die  Contraction  einer  Lcyde- 
uer  Flasche  bei  der  Ladung,  die  dabei  erfolgende  Compression  hemiedri- 
scher  Krystalle,  die  Pyroelektricitüt  bei  Druck  ausführen.  Danach  wächst 
die  Dielektricitätsconstante  des  Glases  durch  Zug;  die  Krystalle  mit  nicht 
deckbarer  Heiniedrie  ändern  ihre  Gestalt  unter  elektrischem  Einfluss,  oft 
entgegengesetzt  der  Wirkung  der  elektrischen  Anziehung;  pyroelektri- 
sche  Krystalle  erwärmen  oder  erkälten  sich  bei  Annäherung  eines  positiv 
oder  negativ  elektrischen  Körpers.  —  Diese  nachher  auch  experimentell 
bestätigten  Erscheinungen  sind  die  Umkehrungen  der  bereits  beobachte- 
ten ursprünglichen.  Stets  ist  das  umgekehrte  Phänomen  in  dem  Sinne 
gerichtet,  dass  es  der  Erzeugung  des  ursprünglichen  eutgegenzu wirken 
strebt. 

Schon  früher  haben  wir  angegeben,  auf  welche  Weise  die  in  einem  1412 
Körpersystem  verbundenen  entgegengesetzten  Elektrieitäten  geschieden 
werden  können.  Beim  Contact  von  Leitern  oder  Nichtleitern  kann  dies 
durch  eine  ungleiche  Anziehung  der  einander  berührenden  Körper  auf 
die  beiden  Elektrieitäten  vor  sich  gehen,  wodurch  sowohl  die  Volta'sclieu 
Fundamentalversuche,  als  auch  die  Erscheinungen  der  Reibungselektricität 
erklärt  werden  können ;  bei  welchen  letzteren  zur  fortdauernden  Erzeugung 
▼ou  Elektricität  eine  fortdauernde  äussere  Arbeit  für  die  Trennung  der  beim 
Contact  geladenen  Körper  verwendet  werden  muss.    In  den  Hydroketten 
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wird  diese  Arbeitsleistung  durch  die  chemische  Verbindung  der  mit  Elektri- 
cität geladenen  Ionen  der  Erregerflüssigkeit  mit  den  Elektroden  und  unter 
einander  geliefert.  Bei  den  thermoelektrischen  Strömen  verrichtet  die 
der  Contactstelle  zugeführte  Wärme  die  Arbeit,  wenngleich  das  Weseu 
des  Phänomens  noch  nicht  feststeht.  Endlich  bedingt  bei  der  Influenz 
die  veränderte  Yertheilung  der  Elektricitäten,  welche  z.  B.  mit  Wärcue- 
produetion  verkuüpft  ist,  eine  Arbeit,  sowie  bei  der  Erzeugung  von  In- 
ductionsströnien  die  Wechselwirkung  der  erregten  Ströme  und  der  in- 
ducirendeu  Ströme  oder  Maguete  eine  der  Arbeitsleistung  im  inducirten 
Kreise  gleiche  Arbeit. 

Auf  diese  Punkte  brauchen  wir  hier  nicht  noch  einmal  näher  ein- 
zugehen. Wir  behandeln  nur  noch  das  für  die  theoretische  Betrachtung 
Erforderliche. 

1413  Wirkt  eine  elektrische  Scheidungskraft  auf  einen  Körper,  so  kann, 
wie  wir  schon  früher  erwähnt  haben,  je  nach  der  Beschaffenheit  desselbeu. 
die  Elektricitätsvertheilung  in  verschiedener  Art  vor  sich  gehen. 

In  einem  vollkommenen  Nichtleiter  werden  die  Elektricitäten 
nur  in  jedem  einzelnen  Molecüle  geschieden.  Wirkt  die  Kraft  auf  alle 
Molecüle  gleich  stark  und  in  gleicher  Richtung,  so  heben  sich  die  Wir- 
kungen der  an  beiden  Seiten  je  zweier  benachbarter  Molecüle  angehäuften 
Elektricität  en  auf.  und  nur  an  den  Enden  des  Nichtleiters  erscheint  eine 
Ladung.  Hierbei  erreicht  sie  ein  Maximum;  ein  eigentlicher  Strom  ent- 
steht nur  bei  Aenderung  dieser  Vertheilung,  sonst  wird  keine  Arbeit 
geleistet,  sondern  nur  eine  Spannung  (potentielle  Energie),  ähnlich  wif 
in  einem  vollkommen  elastischen  Körper,  dessen  Gestalt  geändert  wird. 
Beim  Aufhören  der  Scheidungskraft  treten  die  Elektricitäten  wieder  zu- 
sammen, in  ähnlicher  Weise,  wie  ein  vollkommen  elastischer  Körper  nach 
Aufhebuug  der  wirkenden  Kräfte  seine  Gestalt  wieder  annimmt 

Derartige  vollkommene  Nichtleiter  existiren  indess  nicht.  In  allen 
Körperu  vergeht  eine  gewisse  Zeit ,  bis  bei  Einwirkung  der  elektromo- 
torischen Kraft  die  elektrische  Vertheilung  eine  bestimmte  Grösse  erreicht, 
und  ebenso  vergeht  eine  Zeit,  wenn  jene  Kraft  aufhört,  bis  die  Molecult 
sich  depolarisiren.  Wird  daher  die  auf  der  Oberfläche  des  Nichtleiter» 
angehäufte  Elektricität  entfernt,  so  erscheint  dieselbe  durch  die  Wirkung 
der  inneren,  noch  polarisirten  Molecüle  von  Neuem.  Diese  Erscheinuni: 
bezeichnet  man  mit  dem  Namen  „Elektrische  Absorptiou\ 

Dieses  Verhalten  ist  dem  eines  elastischen  Körpers,  dessen  TheiU 
eine  gewisse  innere  Reibung  besitzen,  analog,  wo  die  Molecüle  auch  cr>t 
allmählich  bei  Einwirkung  einer  äussereu  Kraft  ihre  geänderte  Lage  an- 
nehmen und  dieselbe  nach  Aufhebung  jener  Kraft  in  Folge  der  elasti- 
schen Nachwirkung  auch  nur  allmählich  gegen  die  frühere  vertauschen 

Endlich  findet  noch  zwischen  den  durch  eine  äussere  elektrischr 
Scheidungskraft  polarisirten  Molecüleu  eine  allmähliche  Ausgleichung 
der  einander  beuuehbarten.  entgegengesetzten  Elektricitäten  statt,  die 
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innere  Ladung  verschwindet  und  der  Körper  behält  nur  an  seinen  Enden 
Ladung  bei.  Dies  ist  der  Vorgang  der  Leitung,  welcher  bei  den  voll- 
kommenen Leitern  sehr  schnell  vor  sich  geht.  Dieser  Elektricitäts- 
bewegung  steht  ein  gewisser  Widerstand  entgegen,  in  Folge  dessen  die 
Elektricitäten  die  ihnen  durch  die  äussere  Kraft  ortheilten  Geschwindig- 
keiten verlieren ,  am  Ende  des  Leiters  zur  Ruhe  kommen  und  ihre  ver- 
lorene Bewegung  in  Wärme,  chemische  Zersetzung  (wenn  der  Leiter  ein 
Elektrolyt  ist),  mechanische  Wirkungen  umsetzen.  Wird  die  elektrische 
Scheidungskraft  entfernt,  so  gleichen  sich  die  nach  den  Enden  des  Leiters 
getriebenen  Elektricitäten  durch  einen  Rückstrom  wieder  in  demselben 
ans  und  verrichten  dabei  in  Folge  des  Widerstandes  von  Neuem  eine 
Arbeit  unter  Verlust  ihrer  Bewegung. 

Es  wird  also  duroh  die  elektrische  Scheidungskraft  eine  doppelte 
Wirkung  ausgeübt: 

Einmal  wird  in  Folge  der  entstehenden  elektrischen  Strömung  eine 
wirkliche  Arbeit  verrichtet ; 

sodann  wird  in  Folge  der  elektrischen  Vertheilung  eine  Spannkraft 
(potentielle  Energie)  erzeugt,  welche  wiederum  bei  ihrem  Verschwinden 
eine  Arbeit  verrichten  kann. 

Wir  betrachten  vorläufig  nur  die  Bewegung  der  Elektricitäten  in  1414 
relativ  guten  Leitern. 

Ist  die  Differenz  des  Potentials  der  äusseren  elektrischen  Kräfte  an 
den  Enden  des  Längenelementes  d  l  eines  Leiters  gleich  d  7,  ist  sein 
Querschnitt  dw,  seine  spocifische  Leitungsiahigkeit  A,  so  ist  die  in  der 
Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt  geführte  Elektricitätemenge  t  also  die 
Stromintensität  nach  Kirch  hoff1)  (vergl.  Bd.  I,  §.  360): 

wie  es  das  Ohm 'sehe  Gesetz  ergiebt. 

Da  die  Scheidungskraft  dV/dl  an  allen  Stellen  des  Querschnittes 
des  Leiters,  also  auf  alle  in  ihm  vorhandenen  Elektricitätstheilchen 
gleich  stark  wirkt ,  so  müssen  sich  in  Folge  dessen  alle  diese  Theilchen 
im  Strome  bewegen ;  die  im  Leiter  bewegte  Elektricitätsmenge  bleibt  bei 
verschiedenen  Scheidungskräften  dieselbe,  und  nur  ihre  Geschwindigkeit 
ändert  sich. 

In  metallischen  Leitern  ist  demnach  die  Quantität  der  in  der  Zeit- 
einheit durch  den  Querschnitt  der  Leiter  geführten  Elektricitäten  pro- 
portional der  Scheidungskraft,  oder  der  an  den  Enden  des  Längen- 
elementes des  Leiters  wirkenden  elektromotorischen  Kraft.  Ferner  ist  sie 
proportional  dem  Querschnitte  des  Leiters  und  endlich  abhängig,  einmal 
Ton  der  Verzögerung,  welche  die  Scheidung  in  den  Molecülen  verschiedo- 
Stoffe  erleidet,  und  sodann  auch  von  der  Grösse  und  dem  Abstände 

»)  Kirch  hoff,  Pogg.  Ann.  78,  p.  506,  1849*. 
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der  Molecüle,  welclic  die  geschiedenen  Elektricitäten  bei  ihrer  Vereinigung 
mit  denen  der  Nachbaratome  zu  durchlaufen  haben.  Diese  Bedingungen, 
welche  die  Beobachtung  nicht  trennen  kann,  bestimmen  den  Widerstand 
r,  den  umgekehrten  Werth  der  Leitungsfähigkeit  k  des  betrachteten 
metallischen  Leiters. 

Bei  den  Elektrolyten  treten  ähnliche  Verhältnisse  ein,  nur  dass  die 
Ionen  mit  deu  Elektricitäten  sich  bewegen  und  so  auch  das  Verhältnis^ 
der  Massen  der  Ionen  zu  den  Elektricitätsmengen,  mit  denen  sie  beladen 
sind,  sowie  die  mechanischen  Widerstände,  die  sich  ihrer  Bewegung  ent- 
gegenstellen,  für  die  Geschwindigkeit  ihrer  Bewegung  in  Betracht  kom- 
men (vergl.  Bd.  II,  §.  1049). 

Wir  haben  schon  Bd.  II,  §.  1047  angeführt,  dass  diese  Betrachtung 
auf  eine  Schwierigkeit  stösst,  da,  wenn  sich  die  Elektricität  zwischen 
den  Molecülen  der  Metalle  ausgleichen  soll,  ein  bestimmtes  endliches 
elektrisches  Potential  erforderlich  wäre,  um  diese  Ausgleichung  zu  be- 
wirken, und  wenn  die  Ionen  der  Elektrolyte  mit  einer  endlichen  Kraft 
an  einander  gebunden  wären,  ebenfalls  eine  endliche  elektrische  Poten- 
tialdifferenz nöthig  wäre,  um  sie  von  einander  zu  reissen.  Für  letzteren 
Fall  kann  man  die  von  Clausius  aufgestellte,  der  neueren  mechani- 
schen Wärmetheorie  entsprechende  Annahme  machen,  dass  die  Ionen  der 
Molecüle  der  Elektrolyte  sich  in  Oscillationen  befinden,  die  durch  den 
Strom  gerichtet  werden. 

1415  Die  in  dem  Schliessungskreise  eines  Stromes  an  jeder  Stelle  thätige 
elektrische  Scheidungskraft  wirkt  dauernd,  ertheilt  also  den  Elektricitäten 
oder  bei  den  Elektrolyten  den  mit  ihnen  verbundenen  Ionen  immer  neue 
Anstösse,  so  dass  sie  sich  mit  zunehmender  Geschwindigkeit  bewegen 
müssten.  Die  Intensität  des  Stromes  würde  hierdurch  zunehmen.  Da 
sie  indess  bald  nach  Schliessung  der  Leitung  constant  wird,  so  muss  die 
Zunahme  an  lebendiger  Kraft,  welche  die  Elektricitäten  auf  diese  Weise 
erhalten ,  auf  irgend  eine  Weise  compeusirt  werden.  In  der  That  setzt 
sich  die  lebendige  Kraft  der  Elektricitätsbewegung  im  Schliessungskreife 
vollständig  in  mechanische  Arbeit,  wie  z.  B.  in  eine  Bewegung  der 
Molecüle  selbst ,  in  Warme  um ,  und  es  bedarf  einer  fortdauernden  Wir- 
kung der  Scheidungskraft,  um  den  Elektricitäten  neue  Anstösse  zu  er- 
theilen.  —  Auf  diese  Weise  kann  die  Geschwindigkeit  der  Elektricitat«- 
bewegung,  d.  h.  die  Stromintensität,  obgleich  die  elektromotorische  Kraft 
dauernd  wirkt,  doch  eine  gewisse,  dieser  Kraft  proportionale  Grösse  nie- 
mals überschreiten. 

1416  Wir  haben  schon  §.1381  angeführt,  dass  der  Widerstand  eines  Kör- 
pers in  elektrostatischem  Maasse  dem  umgekehrten  Werthe  einer  Ge- 
schwindigkeit, die  Leitungsfähigkeit  also  direct  einer  Geschwindigkeit 
entspricht.  In  der  That  ist  cet.  par.  die  Elcktricitätsmenge,  welche  durch 
den  Querschnitt  eines  Leiters  in  der  Zeiteinheit  fliesst,  dem  Widerstande 
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umgekehrt  proportional.  In  diesem  Sinne  konnte  auch  Riess  bei  den 
Yersnchen  über  die  Gesetze  der  Batterieent  ladung  von  einem  „Ver- 
zögerungswerthe41  der  in  die  Schliessung  eingeschalteten  Leiter  sprechen, 
welcher  ihrem  Widerstände  proportional  ist. 

Nehmen  wir  an,  dass  der  specifische  Widerstand  W  (für  die  Einheit  der  1417 
Länge  und  des  Querschnittes),  welchen  der  Strom  in  einem  Schliessungs- 
krcbe  findet,  einer  Kraft  entspricht,  welche  bei  der  Geschwindigkeit  Eins 
der  Elektricität en  sich  der  Bewegung  derselben  entgegenstellt ,  ähnlich 
wie  die  Reibung  der  Bewegung  eines  mechanisch  bewegten  Körpers,  und 
dass  analog  mit  letzterer  der  G  e  s  a  m  m  t  widerstand  der  Geschwindigkeit 
<ler  Bewegung,  also  der  Stromintensität  i  proportional  ist,  so  ist  in  den 
ersten  Zeiten  der  Schliessung  die  Aeuderung  der  Stromintensität  durch 
lie  Gleichung  P.di  dt  =  E  —  i  W  gegeben,  welche  mit  der  Bd.  IV, 
!S.  121  aufgestellten  identisch  ist.  Ist  der  Strom  constaut  geworden,  so 
wird  die  elektromotorische  Kraft  gerade  durch  den  Reibungswiderstand 
ompensirt,  also  E —  iW=  0.  Diese  Formel  stellt  das  Ohm' sehe 
(iesetz  dar.  Man  drückt  das  eben  besprochene  Verhältnis«  auch  wohl  aus, 
indem  man  sagt,  die  Elektricität  besitze  keine  Trägheit. 

Eine  Entscheidung  über  diesen  letzteren  Punkt  lässt  sich  bei  derBe-  1418 
(rachtung  der  Erscheinungen  der  Selbstinduction  herbeiführen. 

Ist  i  die  Stromintensität  in  einem  linearen  Stromkreise,  E  die  darin 
wirkende  elektromotorische  Kraft,  P  das  Potential  des  Leiters  auf  sich 
H'lbst,  r  der  Widerstand  desselben  und  ist  in  demselben  Moment  die 
^tromintensität  an  allen  Stellen  des  Kreises  die  gleiche,  so  wäre: 

Eidt  =  i'rdt  -f  Jrf  (P*3)  1) 

wenn  die  Elektricität  keine  träge  Masse  besässe.  In  gegenteiligem  Falle 
würde  zu  der  Formel  noch  das  Glied  \  d  (»Mi2)  hinzuzufügen  sein,  wo  m 
•  ine  Constantc  wäre,  also: 

f>==#_(P  +  w0ii  2) 

I>ie  Masse  m  wirkt  also  wie  eine  Vermehrung  des  Potentials  P.  wie  wenn 
letzteres  P1  =  P  -f-  m  wäre.  Die  Integralintensität  der  Extraströme 
wäre  also  grösser  als  ohne  die  supponirte  Trägheit  der  Elektricität1). 

Zur  Prüfung,  ob  P  von  P1  verschieden  ist,  schaltete  Lorenz2)  in  14 19 
zwei  auf  einander  folgende  Zweige  der  Wheatstone'schen  Drahtcom- 
bination  selbstinducirende  Spiralen  oder  Drähte  ein.   Die  beiden  anderen 
Zweige  waren  die  beiden  durch  den  zur  Brücke  führenden  Contact  ge- 
trennten Theile  eines  Messdrahtes.    In  die  Brücke  wurde  ein  Telephon 


l)  Hertz,  Wied.  Ann.  10,  p.  414,  1880*.  —  2)  L.  Lorenz  in  Kopenhagen, 
Wied.  Ann.  7,  p.  161,  1879#. 
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v.zjg+:\'Si.  V^.i  i^r  Eii.rt*LI^Lg  £*?  Ccoiaetes.  bU  der  Ton  im  Telephon 
Terv.bw»t.d .  k v-ürD  i.t  0  :. .ul'.'I  C  ler  s^Ibriindacirenden  Leiter  in 
>\\zi  *rr-\*:zx  f^rii^a  Z»^:r  _  ~*  ei^ar^r  verglichen  werden. 

Gera  de  Dräi-e  w-rier  L>.b  l:-rr  B->len  parallel  neben  einander 
»♦jU'e-p*tLt :  dir  Drilrr  .4  -;Wi::-^ii  von  1  mm  dickem  über- 
*j»iine::*ra  Kur  rVririi--  ü  be  I-'l  70  Windungen  Ton  1.3  mm 

dickem  mit  Gutta  p-ercba  iberzcresea  I»rab:e.  Höhe  216mm)  waren  auf 
GU^y'.LLder  gewü-  i^n.  Bei  i^n  Vcr^ihta  mit  den  geraden  Drähten 
wichen  die  theoretisch  berecb&eten  teA::,:^  nsconstanten  Ton  den  beob- 
achteten  nur  um  ".6  Proc.  ab.  Itt  Vergleichung  der  Drahtrollen  mit 
den  gerade  ausgespannten  Dräbten  ergab  freilich  Werthe  für  die  letzte- 
ren, wekhe  5  bis  o  Proc.  kleiner  als  die  berechneten  waren.  Doch  kann 
man  diese  Abweicbuncen  aal  die  inducirende  Rückwirkung  der  Um- 
gebung schieben. 

Da  die  elektrodynami.-cben  Optanten  C\  und  Cj  der  beiden  Zweige 
sich  wie  ihre  Widerstände  rx  und  r?  verhalten,  also  rx.rs  =  Ci/C,,  so 
konnte  auch,  wenn  A  eine Constante  ist,  rx  r,  =  (Ca  +  Arx)  (d  +  Ar,) 
sein  und  der  Werth  A  der  Beobachtung  entgangen  sein,  so  dass  das 
neben  dem  Selbst  potent  ial  auftretende  Glied  dem  Widerstande  al  q,  wo 
a  der  speeifische  Widerstand,  /  die  Länge,  q  der  Querschnitt  ist,  propor- 
tional sein  konnte. 

Die  Anwendung  von  Flüssigkeitswiderständen  gab  kein  Resultat. 

Deshalb  wurden  die  Versuche  von  Feddersen  über  Flaschenent- 
ladungen (Bd.  IV,  §.  1^6  u.  flgde.)  wieder  aufgenommen,  wobei  die  Ro- 
tationegesch windigkeit  des  Spiegels  (100  bis  200  Umdrehungen  in  der 
Secunde)  durch  die  Zeichen  einer  über  einer  geschwärzten  Messingscheibe 
oscillirenden  Stimmgabel  mit  Schreibstift  bestimmt,  und  eine  Batterie 
von  9  Flaschen  verwendet  wurde.  Die  Entladung  geschah  zum  geeigne- 
ten Zeitpunkte,  ähnlich  wie  bei  den  Experimenten  von  Feddersen; 
auch  wurden  die  Funken  photographirt. 

Zur  Bestimmung  der  Capacität  der  Batterie  wurden  erst  die  Capa- 
citäten  ihrer  Flaschen  unter  einander  verglichen,  indem  sie  mit  einander 
verbunden  geladen  und  dann  einzeln  durch  ein  Galvanometer  entladen 
wurden.  Darauf  wurde  die  Capacität  der  Leydener  Flaschen  mit  der  zweier 
grossen  Condensatoren  mit  cylindrischen  oder  planparallelen  Platten  ver- 
glichen, indem  die  Flaschen  mit  einem  Torsionselektrometer  verbunden 
und  geladen  und  dann  durch  Verbindung  mit  dem  einen  oder  anderen 
Condensator  entladen  und  wieder  die  Ladung  am  Elektrometer  bestimm 
wurden. 

Die  berechneten  Werthe  der  Oscillationsdauern  entsprechen  sebr 
nahe  der  Beobachtung;  die  ersteren  sind  etwas  grösser  als  die  beob- 
achteten, entgegen  dem  Resultat  der  Feddersen' sehen  Versuche,  wobei 
die  beobachtete  elektrodynamische  Constante  um  16  Proc.  gegenüber  der 
theoretisch  berechneten  zu  gross  ist.  Vermuthlich  wurde  indess  bei  Be- 
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rechnung  der  Capacität  der  Batterie  der  letzteren  durch  Kirch  hoff  die 
rHelektricitatsconstante  des  Glases  nicht  richtig  angenommen.  Der  Elek- 
tricität  kann  man  nach  diesen  Versuchen  keine  Trägheit  beilegen  !). 

Aehnliche  Versuche  hat  Hertz3)  angestellt.  14*21 
In  die  diagonal  gegenüberliegenden  Zweige  einer  Wheatstone'- 
>fhen  Brücke  wurden  inducirende  Drahtsysteme  eingeschaltet,  das  Poten- 
tial der  anderen,  aus  dünnen,  durch  Glasröhren  voll  Wasser  gezogenen 
Neusilberdrähten  gebildeten  Zweige  wurde  möglichst  klein  gemacht  und 
der  Widerstand  aller  vier  Zweige  so  abgeglichen ,  dass  ein  constanter 
Strom  die  Nadel  des  Meyer  stein 'sehen  Galvanometers  mit  astatischem 
Nadelpaare  in  der  Brücke  (zur  Erreichung  des  Maximums  der  Wirkung 
von  möglichst  geringem  Widerstand)  nicht  ablenkte.  Dann  wurde  der 
Strom  der  Kette  im  unverzweigten  Theile  der  Leitung  durch  einen  Com- 
mutator  umgekehrt.  Die  Schwingungsdauer  der  Nadel  betrug  2*=  27,66 
Secunden.  Da  die  Ausschläge  zu  gering  waren,  wurde  innerhalb  zweier 
Secnnden  im  geeigneten  Moment  der  Hauptstrom  20  mal  umgewendet 
und  zugleich  die  Verbindung  mit  dem  Galvanometer.  Die  Extraströme 
kamen  dabei  zur  völligen  Entwickelung.  Als  selbstiuducirende  Systeme 
'lieoten  zwei  gleiche,  doppelt  umwundene  73,9mm  lange,  aussen  83,6, 
innen  67,3  mm  weite  Spiralen.  Bei  anderen  Versuchen  wurde  nur  die  eine 
Spirale  ganz  benutzt,  von  der  anderen  aber  nur  die  eine  Windungsreihe, 
während  die  ausgeschaltete  Windungsreihe  durch  einen  gleichen,  nicht 
inducirenden  Widerstand  ersetzt  wurde.  Im  letzten  Falle  wurde  durch 
<lie  frei  gewordene  Wiudungsreihe  der  Spirale  der  rechtzeitig  umgeschal- 
tete inducirende  Strom  geleitet,  wodurch  das  Potential  der  beiden  Win- 
»lungsreihen  der  Spirale  auf  einander  gemessen  wurde. 

Das  Potential  P  im  ersten  Falle  (89  250  mm,  bis  auf  1200  mm  genau) 
«nrde  direct  berechnet,  das  Potential  iy  im  anderen  Falle  (37840000  mm) 
worde  durch  Vergleichung  mit  dem  Potential  zweier  gerader,  auf  dem 
Boden  ausgespannter  Drähte  bestimmt. 

Nach  Correction  in  Bezug  auf  die  Inductionswirkung  der  übrigen 
Theile  der  Brücke  ergab  die  Beobachtung  die  Stärke  des  Extra.stromes 
gleich  1,1476/2',  während  aus  der  Berechnung  1,1351/7'  folgt.  Die 
Differenz  beträgt  fast  nur  1  Proc. 

Bei  weiteren  Versuchen  bestanden  die  Zweige  der  Brücke  aus  zwei  1422 
ganz  gleichen  dünnen  Neusilberdrähten,  deren  Extraströme  sich  aufhoben, 
au*  einem  in  sich  zusammengefalteten  Draht  von  genau  berechenbarem 
kleinem  Potential  und  endlich  aus  einem  aus  zwei  parallel  neben  einander 
laufenden  Drähten  gebildetes  Rechteck  von  hartem,  0,4104mm  dickem 


*)  Siehe  ebendaselbst  Versuche  über  die  luduetiou  in  geraden  vom  Strome 
dnrehflossenen  Eisendrähten ,  wo  die  transversale  Magnetisirung  derselben  mit- 
wirkt —  *)  Hertz,  Wied.  Ann.  10,  p.  414,  1880*. 
Wird  «mann,  Elektricitat.  IV. 


Digitized  by  Google 


102(5 


Trägheit  der  Elektricität 


Kupferdraht  und  7229  mm  Lange  und  946  mm  Breite,  durch  dessen  beide 
Theile  der  Strom  in  gleicher  oder  entgegengesetzter  Richtung  floss.  Das 
Selbstpotential  betrug  in  beiden  Fällen  486  200  und  96  580  mm.  Auch 
hier  wich  das  berechnete  Verhältniss  der  beiden  Extraströme  (5,330)  von 
dem  beobachteten  (5,382)  nur  um  Vjm,  ab.  Dasselbe  ergab  sich,  als  zur 
Vermeidung  des  Einflusses  von  Temperaturschwankungen  der  dem  iudu- 
cirenden  gegenübergestellte  Zweig  durch  einen  Widerstand  von  Gaskohle 
ersetzt  wurde. 

Demnach  kann  die  Existenz  einer  trägen  Masse  der  Elektricität  au* 
diesen  Versuchen  nicht  mit  Sicherheit  gefolgert  werden.  Die  kinetische 
Energie  der  elektrischen  Strömung  von  der  Dichte  Eins  in  einem  kupfer- 
nen Leiter  muss  jedenfalls  kleiner  als  0,008  mg  mm2/ sec2  sein. 

Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  keine  Beziehung  zwischen  dem  speci- 
fischen  Widerstande  der  Metalle  und  der  Dichte  der  Elektricität  in  ihnen 
besteht. 

Ein  weiterer  Versuch  von  Hertz l)  ist  von  dieser  Annahme  frei. 
Eine  sechseckige  versilberte  Glasplatte  war  auf  einer  Messingscbeibe. 
mit  der  belegten  Seite  letzterer  zugekehrt  und  nur  durch  eine  dünne  Luft- 
schicht von  ihr  getrennt,  befestigt.  Die  Messingscheibe  war  mit  ihrer 
Mitte  auf  eine  horizontale  Stahlaxe  aufgesetzt,  welche  in  zwei  Lagern 
rotirte.  Zwei  diametral  gegenüberliegende  Stellen  „1  und  B  der  Belegung 
der  Glasplatte  waren  mit  der  Axe  und  einem  durch  dieselbe  hindurch- 
gehenden Drahte  verbunden,  welche  mittelst  Quecksilbernäpfen  mit  den 
Polen  einer  Kette  in  Verbindung  standen.  Zwei  um  90°  gegen  erstere 
gedrehte  Stellen  der  Belegung  C  und  D  waren  ebenfalls  durch  zwei 
Platindrähte,  welche  durch  ein  genau  centrirtes  Stück  einer  Glasröhre 
hindurch-  und  um  sie  herumgingen,  mit  einem  sehr  empfindlichen  Gal- 
vanometer verbunden.  Nachdem  die  Verbindungen  so  abgeglichen  wareo. 
dass  nach  längerem  Durchgange  des  Stromes  im  Galvanometer  keine 
Ablenkung  erfolgte,  wurde  die  Platte  in  schnelle  Rotation  versetxt. 
Allein  auch  dann  zeigte  sich  eine  solche  nicht  mit  Sicherheit.  Besäße 
die  Elektricität  eine  Trägheit,  so  hätte  eine  Ablenkung  erfolgen  müssen, 
da  die  Elektricität  von  Punkten  langsamerer  Bewegung  nahe  der  Axe 
zu  solchen  von  schnellerer  Bewegung  am  Rande  überging8). 

')  Hertz,  Wied.  Ann.  14,  p.  581,  1881*.  —  *)  Man  könnte  auch  die  Eaj- 
stenz  einer  Trägheit  der  Elektricität  durch  Untersuchung  der  Verschiebung  der 
in  einem  Leiter  durch  einen  benachbarten  geladeneu  Körper  vertheilten  Elrk 
trieitäten  bei  Rotation  des  Leiters  vor  letzterem  prüfen  wollen,  indes»  ergeKn 
sich  complicirtere  Verbältnisse.    Die  hierbei  eintretende  Bewegung  der  Eick 
tricität,  welche  in  Folge  der  Strömung  stets  mit  Wärmeentwickelung  begleitet  i>\ 
und  bei  der  das  Potential  auf  der  Olwrfläche  und  im  Inneren  nicht  mehr  an- 
staut ist,  und  sich  die  Elektricitätsvertheilung  in  jedem  Augenblick  ändert,  im 
von  Hertz  (Wied.  Ann.  13,  p.  266,  1884*)  untersucht  für  eine  um  einen  Dnnl. 
messer  rotirende  Hohlkugel,  sowie  einen  um  seine  Axe  rotireuden  Hohlcylinder. 
Dabei  ist  eine  im  Inneren  befindliche  elektrische  Masse  nicht  mehr  vor  dem 
äusseren  Einflüsse  geschützt. 
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Bei  der  Ableitung  des  Ohm'  sehen  Gesetzes  für  ein  homogenes  Stück  14*24 
<ines  linearen  Leiters  nach  Kirchhoff  in  der  Form  t  =  —  k.dVjds, 
wo  i  die  Stromintensität,  A  die  Lcitungsfahigkeit,  V  die  Potentialfunction 
fii-r  freien  Elektricitäten ,  s  die  Axenrichtung  des  Leiters  ist,  ist  an- 
genommen worden,  dass  im  Inneren  des  Leiters  keine  freie  Elektri- 
cität vorhanden  sei.  Ob  dies  in  der  That  der  Fall  ist,  hat  Budde1) 
rrürtert. 

Soll  der  Strom  in  einem  geschlossenen  Leiter  dauernd  kreisen,  so 
inuss  der  Werth  V  Unstet  igkeiten  an  dem  Sitze  der  elektromotorischen 
Kräfte  habeu2),  oder  richtiger,  da  sich  daselbst  V  allmählich  andern 
kann  (bei  in  einander  diifundirenden  Flüssigkeiten),  müssen  ausser  den 
von  der  Potentialfunction  der  freien  Elektricitäten  herrührenden  Kräften 
noch  andere  Scheidungskräfte  S  vorhanden  sein,  deren  Arbeitswerth 

1 1  Sds  im  ganzen  Kreise  nicht  Null  ist,  und  es  wird : 

-«(•-S)  » 

Ist  freie  Elektricität  im  Inneren  des  Leiters,  so  kann  man  die  verzögernde 
Kraft  des  Widerstandes  gleich  £uq/(J1  setzen,  wo  £  vom  Stoffe  des 
Leiters  abhängt,  u  die  Geschwindigkeit  der  Elektricität,  pl  ihre  natür- 
liche Dichtigkeit  ohne  Strom,  Q  die  Dichtigkeit  während  des  Stromes 
i-'t.  Ausserdem  können  event.  Kräfte  wirken,  welche  der  neutralen  Elek- 
tricität ohne  Strom  ihre  Dichtigkeit  ertheilen  und  dieselbe  bei  der  Strö- 
mung zu  erhalten  streben.  Dieselben  sind  als  Druckkräfte  p  in  der 
Mromesrichtung  für  die  Einheit  der  Elektricitätsmenge  aufzufassen,  welche 
für  den  ganzen  Stromkreis  die  Scheidungskräfte  aber  nicht  ändern.  Ist 
ü  der  Querschnitt  des  Leiters,  so  ist  mithin  für  ein  Element  ds  die 
ganze  bewegende  Kraft 

Multiplicirt  man  mit  udt  und  integrirt  über  den  ganzen  Stromkreis, 
•o  erhält  man  die  in  demselben  in  Form  von  Erzeugung  von  lebendiger 
Kraft  geleistete  Arbeit,  welche  also  bei  coustantem  Strome  gleich  Null  ist. 

beachtet  man,  dass  für  denselben  auch  fpds  =  0  und  JdV/ds  =  () 
'*t,  so  wird,  wenn  £  =  £'  /A  ist,  der  Widerstand  nur  von  der  natür- 
h'-ben  Dichtigkeit  der  Elektricität  abhängig  und  es  gilt  das  Gesetz  von 
''hm  und  Joule. 

Ob  freie  Elektricität  in  und  auf  dem  Leiter  ist,  hängt  wesentlich  von 
•ta»  Kräften  p  ab.  Sind  diese  überall  gleich  Null ,  so  ist  die  freie  Elek- 
•ricität  absolut  compressibel  und  es  wirkt  an  jeder  Stelle  des  Stromes 


J)  Budde,  Wied.  Ann.  15,  p.  558,  1882*.  —  2)  v.  Bezold,  Wied.  Ann.  3, 
I   12,  1878'. 
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in  homogenen  Leitcm  als  beschleunigende  Kraft  nur  —  dV  ds,  an 
Stellen  von  elektromotorischer  Kraft  S  —  dV  ds.  Dann  muss  also 
nach  dem  Ohm' sehen  Gesetze  freie  Elektricität  auf  dem  Leiter  vor- 
handen sein. 

Ist  die  Elektricität  incompressibel,  so  würden,  wenn  auch  die  freien 
Elektrieitäten  und  auch  —  dV  ds  verschwänden,  die  Kräfte  p  und  die 
Scheidungskräfte  allein  den  Strom  erhalten  können. 

Da  aber  freie  Elektricität  auf  der  Oberfläche  der  Leiter  nachgewiesen 
ist  ,  so  kann  sie  dort  und  im  Inneren  entweder  a)  wahrend  des  Stromes 
in  Ruhe  bleiben,  oder  b)  in  Folge  der  treibenden  Kräfte  strömen. 

Im  Falle  a)  muss  auf  sie  eine  der  treibenden  Kraft  — dV/ds  ent- 
gegengesetzte Kraft  wirken,  welche  nur  von  dem  Strome  selbst  herrühren 
kann,  und  welche  die  freie  Ladung  erhält.  Diese  Gegenkraft  muss  aber 
auch  auf  die  natürliche  Elektricität  wirken  und  somit  auch  im  Inneren 
des  Leiters  aufgehoben  werden,  d.  h.  die  Elektricität  muss  mit  Wider- 
stand gegen  die  comprimirende  Kraft  fliessen. 

b)  Bewegt  sich  die  freie  Elektricität  mit  dem  Strome,  so  muss  ihre 
Strömung  stationär  sein;  etwa  wie  der  Strom  einer  compressiblen  Flüssig- 
keit in  einem  geschlossenen  Rohr,  in  welches  an  einer  Stelle  eine  Propeller- 
schraube eingefügt  ist.  Hiernach  darf  die  Dichtigkeit  der  Flüssigkeit  nir- 
gends Null  werden,  da  sie  sonst  daselbst  mit  unendlicher  Geschwindig- 
keit flösse.  Sowohl  bei  einem  einfachen  Elektricitätsstrome,  wie  bei  zwei 
gleichen  entgegengesetzten  würde  dieses  Bild  passen.  Danach  würde  eine 
Strömung  nur  allein  an  der  Oberfläche  nicht  eintreten  können,  denn  wenn 
wir  an  irgend  einer  Stelle  durch  Ableitung  die  Dichtigkeit  der  freien 
Elektrieitäten  daselbst  zu  Null  machten,  müsste  die  Geschwindigkeit  der- 
selben ebendaselbst  gleich  unendlich  werden.  Sie  müsste  also  im  Innern 
fliessen. 

Entwickelt  man  wiederum  aus  Gl.  2  durch  Multiplication  mit  udt 
die  in  Form  von  lebendiger  Kraft  im  Elemente  ds  erzeugte  Arbeit 
und  integrirt  für  ein  keine  elektromotorische  Kraft  enthaltendes  homo- 
genes Leiterstück  s3  —  Sj ,  an  dessen  Enden  die  lebendigen  Kräfte  L% 
und  Li  sind,  so  wird : 

I{Li-Ll)=f(-(^  +  p  -  tu  ^OQuds  ....  3) 

Da  indess  keine  besonderen  Wärmeänderungen  bei  Dickenänderungen 
eines  homogenen  Leiters  auftreten,  so  verschwinden  die  Werthe  L  gegen 
die  Arbeit  bei  Ueberwindung  des  Widerstandes,  es  ist  X2  —  Li  =  0. 
Dann  wird  bei  Ausführung  der  Integration: 

i{vx  -  r2)  +  ifpds  =  Pwt 

/A  der  Widerstand  ist. 
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Soll  das  Joule1  sehe  Gesetz  richtig  sein,  so  muss  p  =  0,  d.  h.  die 
Elektricität  absolut  compressibel  sein. 

Soll  ferner  der  Elektricitätsstrom  constant  sein,  so-  niuss 

d((0.dV/ds)/ds  —  0 

sein.   Wendet  man  hierauf  den  Green'  sehen  Satz 


an,  wo  dK  ein  Rauraeleraent,  rfö  ein  Oberflächeneleinent  eines  Körpers, 
v  die  nach  aussen  gerichtete  Normale  desselben ,  V  eine  beliebig  stetige 
und  endliche  Function  der  Coordinaten  ist,  so  folgt  4  V  =  0. 

Demnach  kann  keine  freie  Elektricität  im  Innern  des  Leiters  sein, 
was  mit  der  Annahme  b)  nicht  übereinstimmt ,). 

Danach  wären  auch  die  später  zu  erwähnendeu  Gesetze  von  Clau- 
3  i  u  s ,  von  R  i  e  m  a  n  n  und  der  elektrische  Doppelstrom  von  W.  W  eher 
unhaltbar. 

Es  erhebt  sich  ferner  die  Frage,  ob  sich  experimentell  nachweisen  1425 
lässt,  dass  die  Elektricitätsströmung  in  einem  Leiter  gleichwerthig  mit 
einer  mechanischen  Fortführung  von  Elektricität  mit  ihrem  ponderablen 
Leiter  ist.   Diese  Frage  wird  bis  zu  einem  bestimmten  Grade  durch  Ver- 
suche von  Rowland2)  bejahend  beantwortet. 

Derselbe  Hess  eine  21,1cm  im  Durchmesser  haltende,  0,5cm  dicke 
Ebonitscheibe  bis  zu  61  mal  in  der  Secunde  um  ihre  0,9  cm  dicke  ver- 
ticale  Axe  rotiren.  Beide  Seitenflächen  waren  mit  einer,  von  der  Axe 
isolirten  Vergoldung  versehen.  Ueber  und  unter  derselben  ruhten  con- 
axial  zu  ihr  in  der  Mitte  durchbohrte  Glasscheiben  von  38,9  ein  Durch- 
messer, die  auf  einer  Seite  in  einem  ringförmigen  Streifen  von  resp. 
8,9  cm  innerem  und  24  cm  äusserem  Radius  vergoldet  waren ,  und  meist 
die  zur  Erde  abgeleiteten  vergoldeten  Seiten  der  Ebonitplatte  zukehrten. 
Die  Ebonitscheibe  wurde  durch  eine  */*  mm  von  ihrem  Rande  aufgestellte, 
mit  einer  grossen  Leydener  Batterie  mittelst  eines  Commutators  verbun- 
dene Spitze  mit  der  eineu  oder  anderen  Elektricität  geladen.  Unmittel- 
bar über  der  oberen  Glasscheibe  schwebte  in  einem  zur  Erde  abgeleiteten 
Messinggehäuse  mit  seiner  Ebene  senkrecht  zum  Radius  der  Scheibe 
ein  mit  einem  Spiegel  versehenes  astatisches  System  von  zwei  Magnet- 
nadeln von  je  1,5cm  Länge,  deren  Abstand  17,98cm  betrug.  Seine 
Ablenkungen  konnten  durch  Scala  und  Fernrohr  beobachtet  werden. 
Elektrostatische  Einflüsse  durch  die  Elektricität  der  Batterie  auf  das 
Nadelsystem  konnten  auch  bei  Umkehrungen  der  Ladungen  nicht  beob- 
achtet werden.   Wurde  die  Ebonitscheibe  in  Rotation  versetzt,  so  zeigte 


')  Aehnliclie  Bemerkungen  von  Ledien,  Compt.  rend.  95,  p.  619,  1882*; 
Beibl.  6,  p.  956*.  —  *)  Rowlaud,  Monatsber.  d.  Beil.  Akad.  1«.  März  1876, 
p.  211';  Pogg.  Ann.  158,  p.  487,  1876*. 
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sich  ohne  Ladung  ihrer  Goldbelegungeu  durch  die  Einwirkung  der  in 
ihrer  Axe  inducirten  Ströme  ein  Ausschlag  des  Nadelpaares  im  Sinne 
der  Rotation.  Wurde  aber  die  Scheibe  elektrisirt,  so  änderte  sich  der 
Ausschlag  um  5  bis  7,5  Scalentheile  in  dem  Sinne,  wie  ihn  ein  mit  der 
Rotation  der  positiv  und  gegen  die  Rotation  der  negativ  geladeneu 
Scheibe  fliess^nder  Strom  erzeugen  würde.  Die  Wirkung  blieb  die  gleiche, 
als  die  Vergoldung  der  Ebonitplatte  durch  radiale  Linien  durchschnitten 
war.  Ebenso  wirkte  eine  dünne  Glasplatte  an  Stelle  der  Ebonitplatte, 
unter  der  nur  eine  vergoldete ,  ruhende ,  zur  Erde  abgeleitete  Glasplatte 
sich  befand.  —  Bei  anderen  Versuchen  war  der  Goldüberzug  der  Ebonit- 
platte durch  concentrische  Kreislinien  in  von  einander  isolirte  Ringe 
getheilt,  deren  innerster  mit  der  Axe  verbunden  war.  Dabei  wurden  zwei 
elektrisirte  Platten  in  Form  eines  nicht  bis  zur  Axo  reichenden  Kreis- 
sectors  von  oben  und  unten  der  Platte  gegenübergestellt.  Die  dadurch 
in  dem  gegenüberliegenden  Theile  des  Goldringes  vertheilte,  z.  B.  posi- 
tive Elektricität,  wurde  bei  der  Rotation  fortgeführt  und  hinter  ihr  wurde 
durch  Vertheilung  immer  neue  positive  Elektricität  gebunden,  während 
die  negative  Elektricität  frei  wurde. 

Die  positive  Elektricität  hat  hier  zwei  Wege  zur  Ausgleichung,  im 
Sector  und  ausserhalb  desselben,  die,  wenn  der  Sector  l/n  des  Kreis  - 
umfanges  ausmacht,  sich  wie  1 :  n  —  1  verhalten.  Im  Sector  wird  dann 
entgegen  dem  Strome  eine  der  Summe  beider  Mengen  entsprechende 
Elektricitätsmenge  durch  Convection  fortgeführt.  Wenn  letztere  Bewegung 
wie  Leitung  wirkt,  so  ist  im  Sector  die  Gesammtbewegung 

1  _  n  ~  1  _  I 

n  n 

Bei  kleinen  Sectoren  war  keine  sichere  Beobachtung  möglich  ;  bei 
grossen  (von  180")  zeigte  sich  die  vorausgesetzte  Strömung  im  freien 
Tlieile  der  Scheibe;  sie  war  aber  nicht  messbar. 

Der  Werth  des  elektrischen  Potentials  in  der  Leydencr  Batterie 
wurde  durch  Ladung  einer  kleinen  Flasche  mit  derselben  und  Messung 
der  Funkenliinge  bei  der  Entladung  nach  den  Beobachtungen  von 
Thomson  bestimmt.  Die  Elektricität  wurde  als  gleichförmig  auf  der 
Platte  vertheilt  und  nur  am  Rande  in  einem  unendlich  dünnen  Faden 
Concentrin  betrachtet  und  dabei  die  etwa  0,02  der  Einwirkung  auf  die 
untere  Nadel  betragende  Wirkung  auf  die  obere  Nadel  berücksichtigt. 
Ist  r  =  2*  800 .  10°  nach  Maxwell  oder  31074.  106  nach  Weber,  die 
horizontale  Componentc  des  Erdmagnetismus  0,182  (CG.  S.),  so  lagen 
die  hiernach  berechneten  Werthe  etwa  zwischen  den  aus  den  beiden  erste- 
llen Werthen  abgeleiteten.  Die  auf  das  Nadelpaar  wirkeude  Kraft  war 
etwa  nur  0,0002  der  Kraft  des  Erdmagnetismus. 

Indens  konnte  Lecher1)  bei  neueren  Versuchen  diese  Resultate 
uicht  erhalten. 

*)  Lecher,  R«>p.  d.  rhys.  20,  p.  151,  1SS4*;  Beibl.  8,  p.  665*. 
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Eine  Scheibe  von  Messing  oder  von  mit  Graphit  überzogener  Pappe 
ton  22  cm  Durchmesser  drehte  sich  mindestens  200  mal  in  der  Secunde 
in  einer  Verticalebcne  um  eine  von  ihr  durch  eine  Ebonitscheibe  isolirte 
Stahlaxe  und  wurde  durch  ein  Metallbürstchen  mittelst  einer  Holtz'- 
schen  Maschine  auf  ein  Potential  von  etwa  5000  Volts  positiv  oder  nega- 
tiv geladen.  Dieses  Potential  wurde  an  einem  absoluten  Elektrometer 
Ton  Thomson  abgelesen.  Der  Scheibe  parallel  und  nahe  ihrem  Mittel- 
punkte war  eine  gut  astasirte  und  mit  Spiegel  versehene  Magnetnadel 
angehängt.  Entgegen  den  Erfahrungen  von  R  o  w  1  a  n  d  ergab  sich  keine 
Wirkung. 

Wäre  der  Versuch  vonRowland  richtig,  so  müsste  bei  periodischen  142(5 
Drehungen  die  Magnetnadel  eine  Arbeit  verrichten  können.  Die  rotirendc 
Scheibe  erzeugt  ein  magnetisches  Feld,  dessen  Iutonsität  der  Geschwin- 
digkeit, dessen  Aenderung  der  Beschleunigung  der  Bewegung  des  Körpers 
proportional  ist.  Diese  Aenderung  bedingt  aber  wiederum  eine  auf  die 
elektrischen  Punkte  wirkende,  der  Beschleunigung  proportionale  und  in 
ihrer  Richtung  wirkende  Gegenkraft ,  welche  nach  L  i  p  p  m  a  n  n  ')  einer 
Trägheit  der  Elektricität  entsprechen  würde. 

Der  verhältnissmässig  einfachen  Annahme,  dass  an  der  einen  oder  1427 
anderen  Stelle  eines  Leiters  bei  der  Stromintensität  Eins  nur  die  Elek- 
tricitätsmenge  -f-  1  im  positiven,  oder  nur  die  Elektricitätsmenge  —  1 
im  negativen  Sinne  sich  bewege,  steht  eine  zweite  Hypothese  gegenüber, 
(leren  sich  namentlich  W.  Weber  bedient,  um  mit  Hülfe  noch  anderer, 
später  zu  erwähnender  Hypothesen  die  elektrodynamischen  Erscheinun- 
gen zu  begründen.  W.Weber2)  nimmt  nach  dem  Vorgange  von  Fech- 
ner5)  zwei  gleiche,  aber  neben  einander  im  Schliessungskreise  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  fliessende  Ströme  von  positiver  und  negativer 
Elektricität  an,  welche  in  Canälen  strömen,  die  zwischen  den  ponderablen 
Molecülen  der  Körper  in  grösserer  oder  geringerer  Weite  liegen.  Durch 
die  beständig  wirkende,  elektromotorische  Kraft  würden  diese  bewegten 
Klektricitäten  immer  grössere  Geschwindigkeit  erhalten,  wenn  sie  auf 
ihren  Wegen  nicht  eine  Verzögerung  erlitten.  Diese  Verzögerung  sah 
Weher  zuerst  in  der  Anziehung  der  entgegengesetzten  elektrischen 
Massen.  Er  stellte  sich  dieselben  gewissermaassen  als  aus  einzelnen  dis- 
creten  Atomen  bestehend  vor,  welche  in  gewissen  Intervallen  sich  hiuter 
einander  fortbewegen.  Kommen  nun  ein  positiv  und  ein  negativ  elek- 
trisches Atom  bei  ihrer  entgegengesetzten  Bewegung  einander  nahe,  so 
ziehen  nie  sieh  an  und  beschreiben,  ähnlich  wie  zwei  gegen  einander 
gnmtirende  Körper,  um  ein  gemeinsames  Centrum  spiralförmige  Curveu, 


')  Lippraann,  Compt.  rend.  89,  p.  IM,  1879*;  Beibl.  4,  p.  S.V.  — 
ij  W.  Weber,  Elektrodynamische  Maassbestimmungen  2,  p.  304  u.  flgde.*  — 
3)  Fechner,  Pogg.  Ann.  64,  p.  337,  1845*. 
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die  durch  die  beständig  in  der  ursprünglichen  Bewegungsrichtung  er- 
folgenden An-tö-se  durch  die  elektromotorische  Kraft  im  Sinne  jener 
Richtung  immer  mehr  in  die  Länge  gezogen  werden.  So  kommen  die 
elektrischen  Theilchen  in  die  Wirkungssphäre  der  folgenden  Theilchen. 
rotiren  wieder  mit  diesen  um  ein  gemeinsames  Centrum  n.  s.  f.  Wünlr 
die  elektromotorische  Kraft  aufhören  zu  wirken,  so  behielten  die  elektri- 
schen Atome,  welche  gerade  einander  nahe  ständen,  ihre  Rotation  um 
einander  bei.  und  der  galvanische  Strom,  welcher  in  einer  Fortbewegung 
der  elektrischen  Atome  bestände,  hörte  auf. 

Wenn  indess  nach  dieser  Hypothese  die  elektrischen  Atome  +  ^ 
und  —  bx  sich  zu  einander  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  hinbeire- 
gen  und  dann  um  einander  durch  ihre  Anziehung  rotiren,  so  müssen  ei* 
durch  die  Anstös-e  der  elektromotorischen  Kraft  eine  viel  grössere  Ge- 
schwindigkeit im  Sinne  der  ursprünglichen  Bewegung  erhalten,  als  vor- 
her, um  sich  wiederum  zu  trennen.  Sie  liefen  dann  auf  die  Atome  —  ^ 
und  -f  nt  mit  diesen  neuen  Geschwindigkeiten  zu.  rotirten  um  diese  iß 
weiteren  Curven  und  würden  wiederum  eiue  grössere  Geschwindigkeit  in 
der  ursprünglichen  Bewegungsrichtung  erhalten  müssen,  um  sich  von 
denselben  zu  trennen.  Es  wäre  also  stets  fort  noch  eine  Beschleunigiim.' 
der  Bewegung  durch  die  permanent  wirkende  elektromotorische  Kraft 
vorhanden,  die  nur  dadurch  compeusirt  werden  köuute.  dass  diese  Bewe- 
gung, wie  bei  der  §.1415  erwähuteu  Hypothese,  sich  in  Wännebewegung 
umsetzte. 

Die  Schwierigkeiten,  auf  welche  man  bei  der  Annahme  eines  Doppel- 
stromes positiver  und  negativer  Elektricität  bei  der  Erklärung  der  elek- 
trolytischen Vorgänge  stösst.  haben  wir  schon  Bd.  II,  §.  1043  erwähnt 

1428  Auch  Herwig  ')  fasst  den  Strom  als  eine  Bewegung  der  elektrisch«  u 
Theilchen  von  einem  Körpermolecül  zum  anderen  auf,  und  somit  den 
Leitung* widerstand  als  den  Widerstand,  welchen  die  elektrischen  Atmo- 
sphären beim  Hiuüberwandern  von  einem  Körpertheilcheu  zu  dem  h>- 
nachbarten  Körpertheih  hen  finden. 

Er  nimmt  au,  dass  die  elektrischen  Atmosphären  an  der  fortschreiten- 
den Bewegung  der  körperlichen  Moleeüle  völlig,  an  der  oscillatorisrbeti 
Bewegung  derselben  um  eiuen  Mittelpunkt  aber  nur  partiell  theilnch- 
men.  Bei  dem  Wandern  der  elektrischen  Partikelchen  aus  der  Atmo- 
sphäre eines  Molecüls  zu  der  eines  anderen  niiiss  also  neben  der  Arbeit, 
welche  zur  Fortführung  der  ersteren  erforderlich  ist,  auch  noch  die  Ar- 
beit geleistet  werden,  welche  der  Aenderung  ihrer  Oscillationsbewegui^' 
entspricht. 

In  den  festen  Körpern  sollen  die  Elektricitatstheilehen  um  die  um 
feste  Mittellagen  schwingenden  Körpermolecüle  in  allen  möglichen  KicL- 
tungen  schwingen;  also   in    zwei   benachbarten  Querschnitten  wenk'«' 
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Molecüle  im  gleichen  Bewegungszustande  sich  befinden.  Da  hiernach  bei 
dem  Hinüberwandern  die  Bewegungsrichtung  der  Elektricitätstheilchen 
sehr  stark  geändert  wird,  und  beim  Erwärmen  die  Energie  der  Bewegung 
der  Körpermolecüle  grösser  wird,  muss  mit  dem  Erwärmen  der  Leitungs- 
widerstand wachsen.  Bei  Flüssigkeiten  ist  die  Energie  der  Bewegungen 
der  Körpermolecüle  cet.  par.  grösser,  als  bei  festen  Körpern ;  daher  findet 
beim  Uebergange  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand  eine  Vermeh- 
rnng  des  Widerstandes  statt,  welcher  dann  bei  weiterer  Temperatur- 
erhöhung weniger  schnell  zunimmt,  als  bei  den  festen  Körpern,  da  dabei 
die  Körpertheilchen  in  Folge  der  immer  kräftiger  werdenden  fortschreiten- 
den Bewegung  öfter  auf  einander  treffen  und  so  der  Uebergang  der  elek- 
trischen Atmosphären  erleichtert  wird. 

Aehnliches  soll  auch  von  den  Gasen  gelten.  Hier  soll  in  Folge  der 
Steigerung  der  Zusammenstösse  bei  der  fortschreitenden  Bewegung  der 
Theilchen  bei  einer  Temperaturerhöhung  sogar  mit  der  letzteren  eine 
Abnahme  des  Widerstandes  eintreten.  —  Indess  ist  der  Widerstand  bei 
den  Gasen  doch  wohl  ganz  anders  aufzufassen.  —  Da  an  der  Grenze  zwi- 
-chen  einem  flüssigen  und  dampfförmigen  Theile  desselben  Metalles  die 
Kewegungszustände  der  Molecüle  an  keiner  Stelle  mehr  dieselben  sind, 
*o  soll  in  Folge  dessen  sich  ein  grosser  Ucbergangswiderstand  bilden,  da 
-ich  die  Bewegung  der  Elektricitätspartikeln  beim  Uebergange  von  den 
Molecülen  des  flüssigen  in  die  des  gasförmigen  Metalls  völlig  ändern 
umss. 

Wenn  auch  nach  der  einen  oder  anderen  Hypothese  aus  den  bisher  1429 
ingenommenen  Gesetzen  über  die  Wirkung  der  Elektricitäten  in  die  Ferne 
nach  dem  umgekehrten  Quadrate  der  Entfernung  und  den  daraus  ab- 
geleiteten Bewegungsgesetzen  derselben  sich  sowohl  das  Ohm' sehe  Ge- 
^tz,  wie  die  elektrolytischen  und  thermischen  Wirkungen  der  Ströme 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  ableiten  lassen,  so  weit  dies  ohne  eine 
nähere  Kenntniss  des  eigentlichen  Wesens  der  Elektricität  selbst  möglich 
i-'t,  so  genügen  dieselben  doch  in  keiuer  Weise  zur  Begründung  der 
Ferne  Wirkungen  des  Stromes ,  der  elektrodynamischen  und  Inductions- 
trbcheinungen. 

Aus  der  Formel  von  Ampere:  1430 

in  welcher  £  der  Raumwinkel  zwischen  den  von  den  Strömen  i  und  »i 
dnrehflossenen  Elementen  J)s  und  Ds^  r  ihre  Entfernung,  fr  und  &t  die 
Winkel  zwischen  den  Elementen  und  ihrer  Verbindungslinie  sind,  haben 
wir  die  von  Grass  mann  aus  der  Wirkung  von  Wiukelströraeu  ab- 
geleitete, von  Hankel  aus  einer  besonderen  Hypothese  und  von  Clau- 
dius (s.  w.  u.)  nach  einer  anderen  Ableitung  aufgestellte  Formel: 
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W  —  -  — — ~z        sin  cosip 

2  T 

entwickelt,  wo  t|'  der  Winkel  zwischen  Ds  und  der  durch  DS[  und  die 
Mitte  vou  Ds  gelegten  Ebene  ist.  Diese  Formel  ergab  sich,  wenn  die 
Wirkung  eines  geschlossenen  Stromes  «auf  ein  Stromelemeut  D$i  durch 
einmalige  Integration  nach  dem  Elemente  Ds  des  ersteren  berechnet  und 
angenommen  wurde,  daes  die  Wirkung  als  directe  Summe  der  Wirkungen 
der  einzelnen  Elemente  Ds  anzusehen  wäre. 

Wird  endlich  durch  Integration  nach  Ds  und  Dsi  die  Wechselwir- 
kung zweier  geschlossener  Ströme  berechnet,  deren  Elemente  Ds  und 
DS\  sind,  und  wiederum  angenommen,  dass  der  unter  dem  doppelten  In- 
tegralzeichen st ehende  Ausdruck  die  Wirkung  der  Elemente  Ds  und  Z)s, 
darstellt,  durch  deren  directe  Summation  sich  die  Wirkung  der  ge- 
schlossenen Ströme  auf  einander  ergiebt,  so  wird  die  Wechselwirkung 
der  Elemente  Ds  und  Dsim. 

...  1  ii^DsDsx 
W=--   — 

oder  auch : 

1  ii.DsDs,       _  _ 
W  —  —  -  — — - — -  cosfrcos&i. 

2  r2 

Bei  diesen  Formeln  sind  aus  der  A  ra  pere' sehen  Formel  alle  Glieder 
ausgeschieden,  welche  bei  der  doppelten  Integration  über  Ds  und  I)si 
fortfallen. 

Diese  beiden  Ausdrücke,  ebenso  wie  die  Componeuten  der  Wirkungen 
nach  beliebigen  Coordinaten  sind  die  partiellen  Differentialquot  ienten 
des  von  F.  E.  Neu  mann  aufgestellten  Potentials: 

ff,  DsDsi 


2r 

oder  auch  vou : 

tf'i  DsD 


cosa, 


—  COS&COS&i. 


2r 

Man  bezeichnet  die  Werthe  als  das  elektrodynamische  Potential 
der  Elemente  auf  einander. 

Bei  der  Entwickelung  seiner  Formel  hat  Ampere  angenommen, 
dass  die  Kräfte  zwischen  den  Elementen  rein  attractive  oder  repulsive 
seien  und  nach  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  wirken. 

Es  ist  indess  zunächst  zu  untersuchen,  ob  neben  dergleichen  Kraft eu 
nicht  noch  anders  gerichtete  Kräfte  zwischen  den  Elementen  wirken  kön- 
nen, rosp.  Kräftepaare1),  welche  sie  zu  drehen  streben.   Erstere  Frage 

l)  Vergl.  G.  Wiedemann  ,  »Galvaiiisinus,  2.  Aufl.  [2].  §.  54,  1874'. 
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ist  von  Stefan  1),  letztere  von  Kortcweg2)  und  nachher  von  Loreutz3), 
auch  von  Margules4)  behandelt  worden. 

Sind  die  Intensitäten  der  Ströme  in  den  Elementen  Ds  und  Z>s,  1432 
^ltich  i  und  f,,  und  nimmt  man  au,  dass  die  Wirkung  derselben  in  allen 
Fällen  ii^DsDsi  proportional  und  nur  von  ihrer  relativen  Lage 
gegen  einander  abhängig  ist,  dass  sich  ferner  die  Elemente  in  drei  auf 
t  iuauder  senkrechte  Componeuten,  wie  es  auch  von  Ampere  geschehen 
i<  zerlegen  lassen,  so  kann  man  zunächst  die  Wirkung  der  Elemente  auf 
Tier  Hauptfalle  reduciren,  in  welchen  dieselben  gleich  oder  gegen  ein- 
ander senkrecht  gerichtet  sind.  Indem  man  dabei  im  Allgemeinen  ähn- 
li-hen  Betrachtungen,  wie  denen  von  Liouville  (Elektr.  Ud.  III,  §.23) 
Solgt,  resp.  die  Symmetriegesetze  hinzuzieht,  ergiebt  sich: 

1)  Wenn  die  Elemente  iu  einer  geraden  Linie  liegen  und  einander 
entgegengesetzt  sind,  kann  nur  eine  anziehende  Kraft  in  der  Richtung 
der  Verbindungslinie 

A  iii  Dsl)Si 

tischen  ihnen  wirken,  wo  A  eine  Function  der  Entfernung  ist. 

2)  Liegen  die  gleichgerichteten  Elemente  einander  parallel,  senkrecht 
Lp  gen  ihre  Verbindungslinie,  so  ist  allein  eine  anziehende  Kraft  möglich: 

5  #f,  7>sDs,. 

3)  Liegen  die  Stroraelemente  iu  zwei  zu  einander  senkrechten  Ebenen 
und  stehen  aufeinander  und  auf  ihrer  Verbindungslinie  senkrecht,  so 
k\on  keine  Kraft  zwischen  ihnen  wirken,  wohl  aber  ein  Kräftepaar: 

dessen  Ebene  auf  der  Verbindungslinie  senkrecht  steht  und  die  Elemente 
L'Uich  zu  richten  strebt. 

4)  Liegen  die  Stromelemente  senkrecht  zu  einander  iu  derselben 
Fbene,  das  eine  seukrecht  zur,  das  andere  in  der  Verbindungslinie,  und 
i"t  der  Strom  in  letzterem  zu  dem  transversalen  Elemente  hin  gerichtet, 
>o  kann  wirken : 

a)  auf  das  transversale  Element  eine  gegeu  die  Verbindungslinie 
normale  Kraft: 

JJiii  JJsDsl 

in  der  Richtung  des  Stromes  in  demselben  und  ein  Kräftepaar: 

(F)iil  7)s7)s„ 

welches  das  Element  dem  longitudinalen  gleich  richtet ; 

bj  auf  das  longitudinale  Element  eine  Kraft,  welche  der  vorigen  ent- 
gegengesetzt ist,  also: 

')  Stefan,  Wien.  Wer.  50,  2».  Apr.  I —  2)  Km  tewetf,  Civil.  J.  «.)<>, 
p.  4i\  1880';  Beibl.  4,  p.  686,  ISHo*.  —  3)  Loren tz,  Wrsl.  eh  Meded  der  Ak. 
v.  Weten»ch.  Amsterdam  17,  p.  27  u.  li^de.*;  Aich.  Neei  l  17.  p.  8.ri,  1882*;  Beibl. 
ü.  p.  6*2*.  —  4)  Margnlfs,  Wien.  B*r.  78,  2.  Oct.  1878*. 
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Cii\  DsDsx 

und  ein  Kräftepaar: 

(J/)i*i  DsDsn 

welches  dem  erst  erwähnten  Kräftepaare  gleich  gerichtet  ist. 

Die  sieben  Functionen  der  Entfernung  A,B,  C,  D,  sowie  (D),  (F),(H  ) 
bestimmen  die  Grösse  der  Kräfte  und  Kräftepaare. 

Sind  die  Werthe  D  =  C,  (F)  +  (B)  =  Dr  =  Cr,  so  gilt  das  Prin- 
eip  der  Gleichheit  der  Wirkung  und  Gegenwirkung,  wie  bei  den  Formeln 
für  die  Wechselwirkung  der  Elemente  geschlossener  Ströme. 

Betrachtet  man  zuerst  die  translatorischen  Kräfte  allein  und  berech- 
net die  Wechselwirkung  der  Componenten  zweier  Stromelemente  Ds  und 
Z>slt  welche,  wie  bei  der  Entwicklung  der  Ampere' sehen  Formel,  die 
Coordinaten  xyziuul  %\y\Z\,  den  Abstand  r  haben,  mit  der  Verbindungs- 
linie die  Winkel  %  und  %\  und  unter  sich  den  Raumwinkel  £  bilden,  und 
setzt  A  —  öf"J,  B  =  6r~2,  C  =  cr_J,  D  =  r/r-2,  so  erhält  man 
nach  Stefan  die  X-Componente  derselben: 


X  =  iilDsDsl 


dx 


dsdsv  ds    rfsi  rfs,  ds 

+  q     r3  cos « 
wo 

m  —  —  \{a  —  b  —  c  —  d)  n  ~  \  {a  —  b  —  c  -\-  2d) 

p  —  \{a  —  b  -f-  2c  —  d)  q  —  l(a  +  2b  —  c  —  d) 

ist.   Da  die  drei  ersten  Glieder  dieses  Ausdrucks  vollständige  Differen- 
tiale nach  s  und  Sj  sind,  so  fallen  sie  bei  der  Integration  nach  Ds  und 
Z)S|,  also  bei  der  Berechnung  der  Wechselwirkung  B  der  geschlossenen 
Ströme  fort,  deren  Elemente  Ds  und  Dst  sind.    Das  letzte  Glied  liefert 
das  Doppelintegral  des  Ausdrucks: 

—  qiii        —  cossDsDSi 

i 

und  die  Resultante  der  X-,  Y-  und  Z-Componenten  wird 

B  =  iliilC-^DsDsi. 
r 

Da  bei  Annahme  der  elektrodynamischen  Einheiten  nach  der  For- 
mel von  F.  E.  Neu  mann  dieser  Werth  gleich 

,  . .  cos  s     _  _ 
—        —  *  DsDSi  1) 
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ist,  80  folgt : 

f-~i  i) 

Indess  erhält  man  hieraus  noch  keinen  Aufschlüge  über  den  Werth 
der  einzelnen  Constanten  a,  b,  c,  d.  Berechnet  man  aber  durch  Integration 
Dach  Ds  die  Wirkung  eines  geschlossenen  Stromes  8  auf  ein  Leiterelement 
liSi  und  berücksichtigt,  dass  nach  Ampere's  Versuchen  die  Wirkung 
desselben  auf  letzterem  normal  steht  (was  auch  für  die  Elemente  des 
Leiters  selbst  gilt),  bez.  das  Drehungsmoment,  welches  ein  feststehender 
geschlossener  Leiter  S  auf  einen  beweglichen  St  ausübt ,  so  erhält  man : 

P  =  3  2) 

Die  Gleichungen  1)  und  2)  werden  erfüllt,  wenn 

1)  unter  Annahme  des  Princips  der  Gleichheit  der  Wirkung  und 
Gegenwirkung  c  =      also : 

a  =  I;       b  —  c  =  —  1. 

Danach  wäre  die  Abstossung  zweier  longitudinaler  Stromelemente 
vun  der  Längeneinheit,  durch  welche  Ströme  von  der  Intensität  Eins 
Siessen,  gleich  ± ;  b  und  c  können  beliebig  gewählt  werden.  —  Ist  b  =  —  1 , 
r  =  d  =  0,  so  erhält  man  das  Gesetz  von  Ampere. 

Ist  b  =  0,  c  =  d  =  1,  so  wirken  die  parallelen  transversalen  Com- 
ponenten  der  Ströme  nicht  auf  einander ,  sondern  nur  die  normal  gegen 
einander  gerichteten  Componenten. 

2)  Setzen  wir  nicht  c  =  d,  ist  also  zwischen  den  gegen  die  Elemente 
normalen  Kräften  keine  Gleichheit  der  Wirkung  und  Gegenwirkung,  so 
können  wir  nach  Einsetzen  der  Werthe  a,  6,  c,d  aus  den  Gleichungen  1) 
und  2)  a  —  d  eliminiren  und  erhalten  b  —  c  =  —  1.  Wir  können  hier 
wiederum  beliebig  über  zwei  der  Constanten  a  und  b  oder  c  und  d,  oder 
über  b  und  d  verfügen ,  und  erhalten  demnach  die  Werthe  der  übrigen 
zwei  Constanten.  Beachtenswerth  ist  die  Annahme  a  =  0,  d  =  0,  wo 
dann  b  =  —  Vit  C  =  Vi* 

Diese  Annahme  stimmt  auch  mit  der  Formel,  welche  Grassmann 
(Bd.  III,  §.  33)  für  die  Wechselwirkung  zweier  Stromeselemente  gegeben 
hat ,  und  die  sich  aus  der  Ampere' sehen  Formel  für  die  Wechsel- 
wirkung zwischen  den  Elementen  eines  geschlossenen  Stromes  und  einem 
Elemente  ergiebt. 

Wir  hatten  daselbst  diese  Wirkung  zweier  Elemente  Ds  und  Dsj  in 
der  Richtung  und  normal  gegen  die  Verbindungslinie  gleich 

IS  Sinz  =  —  —  —  D  s  Bsi  sin  %  sint  cos  ^ 
1  iii 

Bcost  =      -      Ds  Dsx  sin  %  cos  z  cos  il> 

erhalten,  wo  %  den  Winkel  zwischen  r  und  dslt  z  den  Winkel  zwischen 
'hcosip  und  r,  V  den  Winkel  zwischen  dem  Elemente  Ds  und  der  durch 
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r  und  Dsx  gelegten  Ebene  bezeichnet.  Da  nun  Dsx  sin  %  und  Dsxco$%  die 
auf  r  normale  und  mit  r  zusammenfallende  Componente  des  Elementes 
Ds{  darstellen,  so  sind  Ii  sin  r  und  Hcost  die  auf  diesen  Componenten 
normalen  Kräfte,  für  welche  mithin  die  Constanten  b  =  —  1/a,  c  =  1  ; 
gelten. 

1434  Die  Kraftepaare  kommen,  wenn  die  auf  einander  wirkenden  ge- 
schlossenen Ströme  starr  und  unveränderlich  sind,  nicht  zur  "Wirkung 

Besitzen  dieselben  indess  bewegliche  Theile,  wie  bei  den  Rotation*- 
apparaten  von  Faraday,  so  können  sie  eveut.  continuirliche  Rotationen 
veranlassen. 

1435  Umgekehrt  kann  man  aus  der  Ampere' sehen  Formel  durch  ge- 
eignete Zerlegung  verschiedene  Terme  absonderu,  welche  theils  Attrac- 
tions-  oder  Repulsionskräften ,  theils  Kräftepaaren  entsprechen.  Dies  ist 
von  Riecko2)  geschehen. 

Ist  Vr  =  1>%  so  ist  die  X- Componente  der  Kraft  zwischen  den 
Elementen  JDs  und  Jx  Dsx 


X 


8A*JDsJlDsl 


dx  dsdsx ' 

wo  A*  eine  Constante  ist,  welche  für  das  elektrodynamische  Maasssystem 
gleich  \  ist3). 

Diese  Componente  lässt  sich  in  verschiedener  Weise  zerlcgeu,  wobei 
noch  E  und  Ex  die  Dichtigkeiten  der  Elektricitaten  in  den  Elementen 
seien : 

dx  \  ds  dsj 


(I)     X  = 


.  dE  dil> 

dt  öx  Csx 


■f  \A*J 


dEi    til>  ctt> 

 .  •         --  —.—  -  «  M  ■  — 

</ 1     dx  es 


Ds  Dsx. 


(II)    X  =  5  f  4A*  ~  •  ^)  Dsl)sl 


.     ....f/i;,  _  _ 

f-  1    V  — ^  •  —  •  —  •  7)s  7)8, , 

Ut       CX  CS 


')  Vergl.  Margules,  Wien.  Bor.  78  [2],  17.  Oct.  1878*.  —  *)  Riecke, 
Wied.  Ann.  II,  p.  278,  1880*;  Auszug  aus  zwei  Abhandlungen;  Abh.  d.  k.  Göt- 
tinger Ges.  d.  Wiwj.20,  1875*,  24,  1879*.  —  3)C.  Neumann,  Elektrische  Kräfte, 
Leipzig  1873,  p.  43  u.  flgde. 


Digitized  by  Google 


Zerlegung  nach  Riecke.  1039 

wo: 

,.<v  «         AordylW    d  (r  <W\      dil>    d  /  _  dil>\\  - 

,l"  s  =  iA'J  s?  b  •  Ty  (*  wj  -  z7j  ■  äi    grJl  i5sZ)s> 

„n,  *  =  _  8  (_         7,Sl  £üi\  _  ^  8  (JJi .  |fi)  d.d., 

\  r  /         ds\  r  csi/ 

—  4*  —  •  -  -j-^  DsDsx  -f  44'  - —  \JJ\  rr-  —  )  Ds#S! 
r  ds,  ds,  \       dx  ds/ 

Verlaufen  die  Strome  gleichförmig,  so  sind  dE/dt  und  dE\jdt  =  Q. 
Sowohl  in  der  ersten  wie  in  der  dritten  Zerlegung  ist  das  erste  Glied 
fin  vollständiges  Differential  bekannter  Potentiale  nach  x,  nämlich  von 

f  AI  TT  t.    T.      COS&COS&x  COSB 

U  —  A2JJX  DsDsx  i;      III»   —  A*JJlDsDsx  

Y  T 

Die  Zerlegung  I)  giebt  demnach  1436 
1)  eine  Kraft,  welche  dem  negativen  Differentialquotienten  des  Poten- 
tials Ia  entspricht;  2)  zwei  abstosscnde  Kräfte,  welche  vnn  JxDs\  auf  die 
beiden  Endpunkte  ee  und  ß  des  Elementes  JDs  ausgeübt  werden,  von 
der  Grösse 

_  Atjjx  C0S*>Ds>  und  +  AWJg  «»*>D8i 
r*  rß 

3)  zwei  Repulsivkräfte : 

+  AUJX°^^  und  -  A>JJg 

welche  von  den  Endpunkten  ax  und  ßl  von  JiDsx  auf  Ds  ausgeübt 
werden. 

Die  Zerlegung  II  giebt  1)  eine  auf  der  Richtung  von  Ds  senkrechte  1437 
Kraft,  entsprechend  der  von  Grassmann,  Ilankel  und  Clausius  ent- 
wickelten Formel ;  2)  zwei  von  alundßx  ausgehende  auf  JDs  wirkende, 
den  oben  ad  3)  erwähnten  identische  Repulsivkräfte. 

Die  Zerlegung  III  giebt  1)  eine  vonJiDs,  auf  JDs  ausgeübte,  dem 
Differential  des  Potentials  I IIa  entsprechende  Kraft ;  2)  ein  von  Jx  Dsx  auf 
die  Enden  von  J Ds  wirkendes  Kräftepaar,  welches  Ds  dem  Elemente  D sx 
entgegengesetzt  parallel  zu  stellen,  resp.  in  der  Richtung  von  Dsx  zu 
verschieben  sucht.  Die  auf«  ausgeübte,  dem  Elemente  JxDsx  entgegen- 
gesetzte und  die  auf  ß  ausgeübte,  dem  Elemente  JxDsx  gleichgerichteten 
Kräften  sind: 

A*JJX  ^  und  A*JJk  7>-1. 
r«  rß 


Digitized  by  Google 


1040 


Zerlegung  der  Formel  von  Ampere. 


3)  Componenten  wie  ad  3)  bei  der  ersten  und  ad  2)  bei  der  zweiten  Zer- 
legung. Die  den  Potentialen  ad  I)  und  III)  entsprechenden  Componenten 
treten  bei  der  Wechselwirkung  unveränderlicher  geschlossener  Ströme 
auf;  die  anderen  Componenten  bei  den  Rotationserscheinungen;  die  Zer- 
legung II  enthält  in  einem  Term  alle  Kräfte  vereint,  welche  bei  der  Wir- 
kung eines  geschlossenen  Stromes  auf  ein  Stromelement  thätig  sind;  die 
ganze  Kraft  kann  sich  nur  völlig  zeigen,  wenn  alle  Stromelemente  von 
den  benachbarten  unabhängig  frei  beweglich  sind.  Ein  solches  Verhält- 
niss  könnte  möglicherweise  bei  der  Wirkung  elektromagnetischer  Kräfte 
auf  die  positive  Entladung  in  verdünnten  Gasen  stattfinden;  obgleich 
freilich  die  ganze  Natur  der  Gasentladungen  noch  zweifelhaft  ist. 

Das  Ampere' sehe  Gesetz  umfasst  also  ausser  der  Annahme  reiß 
translatorischer  Kräfte  zwischen  den  Stromelementen  und  des  Principe 
derjGleichheit  von  Action  und  Reaction  noch  die  Annahme  des  elektro- 
dynamischen Potentials  in  der  einen  oder  anderen  Form,  sowie  die  Gesetze 
der  elektromagnetischen  Rotationen  oder  bedingungsweise  des  elektro- 
magnetischen Verhaltens  der  positiven  Gasentladung. 

1438  Da  bisher  alle  Beobachtungen  in  dem  Gebiete  der  Elektrodynamik 
nur  an  geschlossenen  Strömen  angestellt  werden  konnten ,  haben  alle 
Formeln  für  die  Wechselwirkung  der  Elemente  derselben,  welche  bei  der 
Integration  über  die  geschlossenen  Kreise  das  gleiche,  mit  der  Erfahrung 
übereinstimmende,  durch  die  Formel  von  F.  E.  Neumann  l)  ausgedrückte 
Resultat  liefern,  in  denen  also  zu  dem  einfachsten  Ausdrucke  noch  Glie- 
der hinzutreten,  die  bei  jener  Integration  verschwinden,  gleiche  Berech- 
tigung. Dies  gilt  nicht  nur  von  der  Ampere 'sehen  Formel  selbst;  man 
könnte  auch  ihr  noch  Glieder  beifügen,  welche  letzterer  Bedingung 
entsprächen.  Demnach  lässt  sich  auch  nach  den  Versuchen  an  ge- 
schlossenen Leitern  von  vornherein  nicht  entscheiden,  ob  die  im  Vorher- 
gehenden erwähnten,  durch  Zerlegung  der  Ampere' sehen  Formel  er- 
haltenen Componenten  der  Wirkung  ungeschlossener  Ströme  wirklich 
existiren. 

1439  Für  die  Inductionserscheinungen  gilt  in  Betreff  der  Wechselwirkung 
geschlossener  Stromkreise,  in  denen  sich  die  Intensitäten  der  Ströme 
ändern ,  oder  welche  sich  gegen  einander  verschieben ,  allgemein  da« 
Inductionsgesetz  von  F.  E.  Neumann,  wonach  die  inducirte  elektro- 


!)  Lippich  (Wien.  Ber.  75  [2] ,  p.  223,  1877*)  hat  gezeigt,  dans  da«  Inu- 
gralgesetz  von  F.  E.  Neumann  aus  dem  Princip  von  der  Erhaltung  der 
Energie  für  die  ponderoniotorische  Wirkung  geschlossener  gleichartiger  Ströme, 
unter  der  Annahme  folgt,  dass  die  Arbeitsleistung  bei  Aeuderung  der  Anord- 
nung der  Ströme  nur  von  ihren  jeweiligen  Formen,  Lagen  uud  Intensitäten 
abhängt ,  sich  aus  den  Wirkungen  ihrer  Elemente  zusammensetzt  und  von  der 
Anwesenheit  anderer  Ströme  unabhängig  ist;  während  die  dem  A  mpere' selten 
Gesetze  zu  Grunde  gelegten  Annahmen  auf  manche  Bedenken  stossen,  und  dem- 
entsprechend die  aus  demselben  abgeleiteten  Elementargesetze. 
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motorische  Kraft  gleich  ist  der  Acuderung  des  durch  die  Fortnelu  §.  1430 
dargestellten  elektrodynamischen  Potentials  der  Leiter  auf  einander,  wobei 
anzunehmen  ist,  dass  durch  den  inducirten  Leiter  ein  Strom  von  der 
Intensität  Eins  iiiesst.  Dass  dabei  der  inducirende  Stromkreis  durch 
einen  Magnet  oder  Elektromagnet,  resp.  die  denselben  repräsentirenden 
Molecularströme  ersetzt  werden  kann,  haben  wir  bereits  früher  ausgeführt. 
Anch  hier  können  wir,  wie  bei  der  elektrodynamischen  Wechselwirkung 
der  Ströme  unter  einander  und  der  Ströme  und  Magnete,  ohne  Aende- 
rong  des  endgültigen  Resultats  die  "Wirkung  aus  der  der  einzelnen  Stro- 
meselemente zusammensetzen. 

Entwickelt  mau  nach  Riecke  (1.  c.)  die  Componenten  der  aus  dein  1440 
Potential  —  A*  r~*JJx  Bs  D$l  cosft  cos&x  folgenden  translatorischcn 
Kräfte  in  geeigneter  Weise,  so  erhält  man  die  durch  das  Ampere' sehe 
Gesetz  gegebene  translatorische  Kraft,  Repulsivkräfte  welche  von  Jvl)si 
auf  die  Enden  des  Elementes  JDs  ausgeübt  werden  und  gleich  und  ent- 
gegengesetzt den  §.  1436  ad  12)  entwickelten  sind  und  ein  Kräftepaar 
darstellen,  endlich  zwei,  von  den  Enden  von  JxDsx  auf  die  Mitte  von 
JDs  ausgeübten  Kräfte,  welche  den  §.  1436  ad  I  3)  entwickelten  gleich 
uud  entgegengesetzt  sind.  Ebenso  erhält  man  bei  Entwickelung  der 
aas  dem  Potential  folgenden  rotatorischen  Kräfte  ein  Drehungsinomeut 
-4-r_l  JJi  I) sDüi  cos &i  sind;  dessen  Axe  auf  der  durch  T)r  uud  r  geleg- 
en Ebene  senkrecht  steht  und  vou/)s  gegen  die  Richtung  r(Dsx  — »  Ds) 
lun  wirkt  Dasselbe  Drehungsmoment  von  gleicher  Grösse  und  Richtung 
»rgiebt  sich  durch  Zerlegung  des  aus  der  translatorischeu  Wirkung  re- 
jultirenden  Kräftepaares. 

Ebenso  folgt  aus*  der  Zerlegung  der  aus  dem  Potentiale 

—  A*r-lJJt  DsDstcose 

rcsmltirenden ,  translatorischen  Kraftcouiponenten  eine  auf  Element  Us 
senkrechte,  der  Grassman n' sehen  Formel  entsprechende  Kraft,  sowie 
ein  dem  Kräftepaare  §.  1347  ad  III  2)  entgegengesetztes  Kräftepaar, 
welches  zu  einem  von-/iDs-  auf  JDs  ausgeübten  Drehungsmomente 
A-r-iJJlJ)sDSiSina  führt.  Die  Betrachtung  der  rotatorischen  Kräfte 
"rgiebt  dasselbe  Kräftepaar.  Man  erhält  also,  wie  zu  erwarten,  in  beiden 
Fällen  die  gleichen  Resultate. 

Das  aus  dem  Ampere'sehen  Gesetze  und  den  Beobachtungen  von  1441 
Lenz  abgeleitete,  und  mit  ersterem  für  ponderomotorische  Kräfte  und  ge- 
schlossene Ströme  übereinstimmende  Potentialgesetz  von  F.  E.  Neumann 
;:üt  indess  eben  nur  für  die  Elemente  geschlossener  Ströme.  So  ist  bei 
der  Induction  bei  Verschiebung  eines  Leiters  auf  zwei  anderen  die  Acn- 
derung  des  Potentials  auf  den  gesammten  Stromkreis,  resp.  das  Poten- 
tial auf  den  durch  den  Leiter  in  seiner  ersten  uud  letzten  Lage  und  die 
dazwischen  abgeschnittenen  Theilc  der  beiden  anderen  Leiter  begrenzten 
Stromkreis  zu  berechnen  u.  s.  f. 

Wledemann,  Elektricitttt.  IV.  (}tj 
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Es  fragt  sich,  gerade  wie  bei  der  Ampere" sehen  Formel,  ob  m»n 
dasselbe  Gesetz  auch  wohl  für  die  zwischen  den  Stromelementen 
wirkenden  Kräfte  anwenden  kann.  Diese  Untersuchung  hat  von  Heim- 
holt z1)  vorgenommen,  indem  er  die  verschiedenen  Ausdrücke  für  die 
Wechselwirkung  der  Stromelemente  in  eine  gemeinsame  Formel  zu- 
sammenfasse Wir  wollen  das  auf  diese  Weise  formulirte  Potential  gesetz 
als  „elementares4*  Potentialgesetz  bezeichnen. 

von  Helm  boltz  giebt  hiernach  dem  Potentiale  zweier  StromelemenU 
Ds  und  Dsi  auf  einander  die  Form: 

« 

/>  =  —        — O  +k)cos(DsDsl)  +-  (l—k)cos(rlDs)cos(rlDsl)DsDsi 

Z  Y 


gegeben,  wo  A  =  1  jv  ist,  indem  das  mechanische  Maass  der  Elektriu- 
täten  (nicht  das  von  Weber  angegebene)  statt  des  elektrodynamischen 
benutzt  ist,  für  welches  A*  =  \  wäre  (s.  §.  1435),  k  eine  Constanto 
ist,  durch  deren  geeignete  Wahl  die  Formel  in  den  einen  oder  anderen 
der  neben  einander  gültigen  Ausdrücke  des  Potentials  übergeht. 

Setzt  man  k  =  -f  1.  so  erhält  man  den  aus  F.  E.  Neumann* 
Gesetz  abgeleiteten  Potential  werth  : 

_              ....   cosiDsDSi)  _  _ 
Pn  =  —  A*tti   DsDsi. 

Setzt  man  k  =  —  1,  so  erhält  man: 

iit 

P*  =  —  A*  -yCos(rDs)cos(rDs1)DsD$i, 

also  den  der  Grassmann'schen  Formel  entsprechenden  Potentialwerth 
Wird  k  =  0  gesetzt,  so  erhält  man  einen  von  Max  well  aus  später 
zu  erwähnenden,  besonderen  Betrachtungen  abgeleiteten  Werth  (s.  w.  u.). 

1442  Aus  dem  obigen  Potentialwerthe  folgen  die  Wechselwirkungen  der 
Elemente  Ds  und  Dsx  nach  deu  drei  Axen  nach  Einführung  der  Wertht* 
x,  v,  e  und  der  Richtungscosinus  der  Elemente  durch  Differentiation  de? 
Werthes  P  nach  xy  y,  e.  Dann  ergiebt  sich,  dass  die  Resultante  nicht 
mehr  in  die  Verbindungslinie  der  Elemente  fallt,  und  ausser  dem  tranv 
latorischen  Antriebe  noch  ein  rotatorischer  auftritt  (vergl.  §.  144mI 
Drückt  man  ferner  die  Cosinus  in  der  Formel  fürP  durch  die  DifTerentui- 
quotienten  von  r  nach  s  und  sx  aus  und  berechnet  das  Potential  JPj  eino 
geHchloesenen  Stromes,  dessen  Element  DS\  ist,  auf  das  Element  Ds, 
fällt  das  den  Werth  k  enthaltende  Glied  hinaus  und  es  bleibt 

v            a*  -i    rcos{DsDsx)  . 
Pi  =  —  A^tixds  j  — —  -  rfs,. 

Hier  ist  also  keine  Entscheidung  über  den  Werth  k  zu  treffen.  lieber- 

^  *)  von  Heimholt z,  Journ.  für  reine  und  angewandte  Mathematik 

p.  1,  1870',  75,  p.  35,  1872*. 
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dies  ßtcht  die  translatorische  Kraft  nicht  mehr  auf  dem  Elemente  Ds  senk- 
recht, wie  es  Ampere  aus  dem  wenig  zureichenden  Versuche  Bd.  III, 
5.  21  geschlossen  hatte  J). 

Zur  weiteren  Prüfung  des  elementaren  Potentialge'setzes  kann  man  1443 
die  Wirkung  der  Elemente  ungeschlossener  Leiter  ähnlich  wie  in  §.  1435 
in  verschiedene  Theile  zerlegen. 

Fliesst  die  Elektricität  in  einem  Leiter  in  einzelnen  Stromfäden  con- 
tinuirlich  fort,  ohne  von  einem  Stromfaden  zum  anderen  überzugehen,  so 
kann  man,  wenn  sich  die  freie  Elektricität  an  einer  Stelle  des  Strom- 
f&dens  ändert,  annehmen,  dass  daselbst  ein  neuer  Stromfaden  beginnt 
und  zu  dem  schon  vorhandenen  hinzutritt.  Ist  die  Anhäufung  der  freien 
Elektricität  an  den  Enden  des  neuen  Fadens  in  der  Zeit  dt  gleich  de, 
ist  die  Intensität  des  Stromes  in  demselben  gleich  t,  so  ist  an  seinen 
Enden  an  der  Eintritts-  und  Austrittsstelle  des  Stromes  i  =  de/dt. 
Dann  sind  die  elektrodynamischen  Wirkungen  im  Inneren  des  Stromfadens 
ond  an  seinen  Enden  getrennt  zu  betrachten. 

Zu  dem  Ende  zerlegt  v.  Helmholtz  das  Potential  P  der  Strom- 
tlemente  Ds  und  Dsx  auf  einander  in  zwei  Theile: 

von  denen  Pi  von  Je  unabhängig,  P3  von  k  abhängig  ist. 

Ist  der  Stromfaden  biegsam  und  dehnbar,  so  sind  die  Längen  8  und 
*i  variabel ;  um  also  die  Elemente  zu  bezeichnen,  sind  neue  Parameter  p 
und  ff  an  Stelle  von  s  und  Sj  einzuführen,  welche  für  jeden  materiellen 
Punkt  des  Leiters  bei  der  Bewegung  unveränderte  Werthe  beibehalten. 
Dann  kann  man  zunächst  setzen,  wenn  die  Coordinaten  der  Elemente 
r'  V>  z\  £>      £  bu^: 

1  V  J  r  \dp  dx  ^  dp  dx  ^  dp  du)' 

Die  gesammte  X-Componente  der  P\  entsprechenden  Wirkung  des 
!>eiters  Sx  auf  Leiter  S  ergiebt  sich  gleich  J  J  X9x  =  —  8P\jdx  ,8x.  — 
Je  nach  der  Ausführung  der  Integration  erhält  man  dann  entweder: 
I.    1)  für  die  Kräfte  im  Inneren  von  S 


.r\'3ü.'3a] 

dx    dx         dy  dxj 


Xds  —  A%iixdy   I    \~  -y1  — ^-\dx 

%J         dx    dx         dy  dxj 

 .Mjt-i&iL 

J     j    dx    dx         de  dxj 


J)  Riecke,  Göttinger  Nachrichten  14.  August  1872*.  —  2)  Auch  Bel- 
trami  (Nuovo  Cimento  12,  p.  149,  1874*)  setzt  das  Potential  gleich  dPr/dsds^ 
-f  f{r)eoa{DaDsx). 

66  • 
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welcher  Ausdruck  dem  Grassmann'schen  Gesetze  entspricht; 
2)  für  die  an  den  Endpunkten  von  S  auftretenden  Kräfte 


welcher  Ausdruck  nach  dem  Potentialgesetze  hinzutritt;  oder: 
II.    1)  Für  die  Kräfte  im  Inneren  von  S  erstens 

Xi=  ^~1hA  [2\Tsd^  + Tsd^*  did^J*  6T8d7ly 

welcher  Ausdruck  der  Ampere 'sehen  Formel  entspricht,  zweitens 

Aa~  dt     r»  da' 

wo  d  £  die  Aenderung  der  freien  Elektricität  im  Leiter  Sx  in  der  Zeit  d  i 
angiebt,  welche  Kraft  von  der  Einwirkung  der  Enden  von  Sx  auf  das 
Innere  von  S  herrührt. 

2)  Für  die  Kräfte  an  den  Endpunkten  von  S  erstens 

v  ah  de  x  ~~  *  dr 

welche  Kraft  von  dem  Leiter  S\  auf  die  Enden  von  S  ausgeübt  wird; 
zweitens 

-y    <**  de  x  —  | 

A*  —  TT  TT  ' 

dt  dt  r 

i 

welche  Kraft  von  den  Enden  von  Sx  auf  die  Enden  von  S  ausgeübt  wird. 

Endlich  sind  die  aus  Pa  abgeleiteten  Kräfte  zu  berechnen,  welche 
gleich  sind: 

.,1  —  k  de  ds 
2  ~  dt  Ii 

1444  Bei  der  Vereinigung  aller  Kräfte  nach  den  drei  Axen  würden  also 
folgende  Kräfte  von  dem  Stromesleiter  Sx  auf  den  Leiter  S  ausgeübt 
werden : 

1)  Innere  Kräfte  zwischen  den  Elementen  Ds  und  D$x,  welche  nach 
dem  Ampere' sehen  Gesetze  wirken. 

2)  Eine  abstossende  Kraft  zwischen  dem  Stromelemente  ixDsx  und 
der  an  den  Enden  von  S  frei  werdenden  Elektricität  e: 

de  cosjnDs,)  1 
A  'l  dt        r        Vbl'  j 

3)  Eine  abstossende  Kraft  zwischen  den  an  den  Stromenden  frei 
weidenden  Elektricitäten  e  und  £  von  der  Grösse 

_  A*  1  +  *  ^  if  n 
2      dt  dt  h 


*)  Aehnliche  Zerlegungen  von  Riecke,  Wied.  Ann.  11,  p.  284,  1880'. 
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Während  also  die  erste  Wirkung  in  Folge  des  Am  per  e' sehen  Gesetzes 
dem  Werthe  VsDsi/r2  proportional  ist,  ist  die  zweite  dem  Werthe 
Dsxjr  proportional.  Man  kann  diese  Werthe  nicht  in  Vergleich  stellen, 
da  die  ersteren  auf  unendlich  kleine  Elemente  Ds,  die  anderen  auf  End- 
punkte eines  endlichen  Leiters  wirken.  Die  dritte  Wirkung,  welche 
allein  mit  den  verschiedenen  Annahmen  über  den  Werth  k  sich  ändern 
würde,  ist  von  der  Entfernung  der  Elemente  unabhängig.  Da  aber 
von  den  beiden  Enden  eines  Stromleiters  zwei  entgegengesetzte  Kräfte 
solcher  Art  ausgehen,  deren  Richtung  bei  grösserer  Entfernung  nur  etwas 
verschieden  ist,  so  nimmt  ihre  Resultante  dann  ab,  wie  1/r2. 

Die  Kräfte  (2  und  3)  §.  1444,  welche  auf  die  Stromenden  wirken  und  1445 
Kräftepaare  darstellen,  könnten  unter  Umständen  darauf  hinwirken,  den 
Leiter  zu  zerreissen.  Da  aber  auf  die  Trennung  jedes  einzelnen  Quer- 
schnittes nur  dasjenige  Paar  dieser  Kräfte  hinwirkt,  welches  an  seinen 
beiden  entgegengesetzten  Seiten  angreift,  und  jede  einzelne  dieser  Kräfte 
endlich  ist,  so  ist  auch  endliche  Festigkeit  des  Leiters  genügend,  um 
dieser  Zerreissung  zu  widerstehen  1). 

Endlich  folgt  aus  diesem  Potentialgesetze,  dass  jede  Entstehung 
eines  neuen  Elementes  als  die  Vergrösserung  der  Länge  eines  Elementes 
um  /Js  im  Stromkreise  eine  Arbeit  consumirt,  welche  der  Abnahme  des 
Potentials  gleich  ist,  also  gleich  A*r~l  iix  ds  Ds{  cos  9  cos#lt  resp. 
.4*  r  ~ 1  i  i"i  dsDsl  cos  e. 

Eine  Prüfung,  ob  in  derThat  derartige,  dem  elementaren  Potential-  1446 
besetze  entsprechende  Kräfte  auftreten,  kann  entweder  durch  Untersuchung 

der  elektrodynamischen  Wechselwir- 
kung der  Stromelemente  unter  einan- 
der oder  der  Elemente  und  Stromenden 
vorgenommen  werden,  oder  auch  durch 
Untersuchung  der  umgekehrten  Er- 
scheinungen bei  der  Induction. 

In  Betreff  der  Kräfte  zwischen  den 
Elementen  Ds  und  Ds,  eines  unge- 
schlossenen Leiters  sind  gegen  das 
elementare  Potentialgesetz  namentlich 
die  Rotationen  von  scheinbar  unge- 
schlossenon  Leitern  unter  dem  Ein- 
flüsse geschlossener  Ströme  als  Ein- 
wände angeführt  worden,  wobei  keine 
Aenderung  des  Potentials,  bez.  ein  derselben  entsprechender  Bewegungs- 
antrieb  auf  die  einzelnen  ftemente  aufzufinden  wäre. 


«)  v.Helmholtz.  Crell.  J.  78,  p.  273,  1874* ;  entgegen  Bertrand,  Compt. 
read.  75,  p.  861,  1872* ,  79,  p.  337,  1874*. 


Fig.  321. 
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Fliesst  z.  B.  ein  geschlossener  Strom  durok  den  Kreis  ABC  und 
ein  zweiter  durch  den  radialen  Leiter  DE,  Fig.. 321  (a.  v.  S.),  so  bleibt 
das  Potential  des  Kreises  auf  die  Elemente  des  radialen  Leiters  DE  in 
allen  Lagen  des  letzteren  unverändert,  und  dennoch  rotirt  derselbe *). 

Indess  ist  hier  nach  v.  Helmholtz*)  zu  bedenken,  dass  in  der 
Schicht,  in  welcher  der  Strom  von  dem  Ende  des  rotirenden  Leiters  zu  dem 
festen  oder  flüssigen  Leiter  (Quecksilber)  übergeht,  welcher  die  weitere 
continuirliche  Fortleitung  desselben  vermittelt,  sei  es  direct,  sei  es  unter 
Bildung  von  Funken  —  ohne  dass  indess  dabei  eine  Ansammlung  freier 
Elektricität  an  den  Begrenzungsflächen  derselben  stattfindet  —  eine 
Drehung  der  Strom  faden  eintritt,  die  um  so  grösser  ist,  je  kürzer  die 
Uebergangsschicht  ist.  Hierbei  wird  also  im  Ganzen  eine  von  der  Dicke 
der  letzteren  unabhängige  Arbeit  geleistet. 

1447  Auch  Bertrand3)  hat  es  in  Zweifel  gezogen,  dass  zwei  Stromele- 
mente ein  Potential  auf  einander  besitzen  könnten.  Er  nimmt  an,  dass 
entsprechend  der  Ampere' sehen  Formel  zwischen  den  Elementen  Vs 
und  D8i  nur  allein  eine  Kraft  in  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie 
wirke.  Werde  also  das  eine  Element  um  letztere  als  Axe  gedreht,  so 
werde  keine  Arbeit  geleistet,  obgleich  sich  dabei  der  Winkel  (DsD^) 
zwischen  den  Elementen  ändert. 

1448  Auch  die  von  Zöllner4)  und  von  C.  Neumann5)  herbeigezogenen 
Versuche  (Bd.  III,  §.  158  u.  197),  bei  welchen  der  Strom  aus  den  *ieh 
drehenden  Theilen  in  die  in  Ruhe  bleibenden  Theile  des  Leiters  in  all^n 
möglichen  Richtungen  eintritt,  ohne  dass  dabei  trotz  der  Aenderun^ 
der  Richtung  der  event.  an  den  Uebergangsstellen  wirkenden  Kräfte 
sich  die  Rotationsrichtung  ändert,  bez.  auch  absolut  biegsame,  flüssige 
Leiter,  wie  Quecksilberstrahlen  rotiren,  sind  nach  v.  Helmholtz  nicht 
maassgebend,  da  in  der  That  gar  keine  solche  besonderen  Kräfte  an  der 
Uebergangsstelle  existiren  und  die  Wirkung  durchaus  nicht  zwischen 
einem  geschlossenen  Stromkreise  und  einem  ungeschlossenen  Theile  eines 
anderen  ausgeübt  wird,  sondern  letzterer  auch  ein  Theil  eines  geschlosse- 
nen Stromkreises  ist. 

Man  kann  also  nach  von  Helmholtz fi)  das  Potentialgesetz  von 
F.  E.  Neumiinn  für  k  =  1  anwenden  und  das  Potential  zweier  Strom- 
demente : 

•  • 

—  D&Dty  cosb 
 r 

l)  Aehnüche  Einwände  von  C.  Neumann,  Math.-phys.  Berichte  d.  Künißl. 
8ächs.  Gen.  d.  Whwensch.  1872,  p.  148" ;  siehe  daselbst  auch  eine  Discussion 
der  verschiedenen  Hypothesen  in  den  Theorien  djp-  Elektrodynamik  und  Induk- 
tion. —  a)  Helmholtz,  Monataber.  d.  Berl.  Afcad.  6.  Febr.  p.  91,  1873*.  — 
3)  Bertraud,  Conipt.  rend.  ?.%  p.  965,  1871*.  75,  p.  860,  1872*.  —  *)  F.  Zöll- 
ner, 1.  <:.,  in,  §.  158.  —  B)  C.  Neu  manu,  K.  Sachs.  Math.-phv*.  Ber. 
p.  144;  1874,  p.  145*;  Pogg.  Ann.  155,  p.  226,  1875*.  —  «)  Helmholtz,  Poge- 
Ann.  153,  p.  :>4.'.,  1874*;  vergl.  awh  Lippioh,  ibid.  p.  61*,  1874'. 
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schreiben.  Je  nachdem  sich  Bs,  DsXi  c  oder  r  ändern  können,  entspricht 
demselben  wiederum  erstens  eine  Compouente  ii  DsDSxCOSS/r*,  welche 
die  Anziehung  der  Elemente  darstellt:  zweitens  folgen  daraus  zwei 
Kräftepaare  von  der  Intensität  iifDs/r  und  iiiBsi/r,  welche  die  Strom- 
elemente einander  parallel  zu  stellen  suchen  und  die  das  Drehungsmoment 
ti'1  Ds  DsiSins/r  haben.  In  gewissen  Entfernungen  überwiegen  also  die 
drehenden  Kräfte  über  die  anziehenden. 

Bei  dem  Versuche  von  Zöllner  sind  nur  einzelne  Theile  des  ge- 
schlossenen Stromes  im  Bügel  drehbar,  die  an  den  einzelnen  Elementen 
derselben  angreifenden  Kräftepaare  heben  sich  auf,  bis  auf  die  auf  die 
Elemente  an  den  Endpunkten  wirkenden.  Dieselben  suchen  sich  den 
ihnen  zunächstliegenden  Theilen  des  den  Elektromagnet  magnetisirenden 
Stromes  parallel  zu  stellen.  Da  auch  dieselbe  Kraft  auf  die  leitenden 
Flüssigkeitsfäden  wirkt,  in  welche  der  Leiter  eintaucht,  so  werden  beide 
daselbst  in  gleichem  Sinne  gedreht.  Die  Wirkungen  heben  sich  auf  und 
das  obere  Ende  des  Drahtes  schreitet  bei  der  Drehung  voran. 

Dasselbe  muss  beim  Uebergange  des  Stromes  zwischen  einem  festen 
Bügel  und  einem  festen  Leiter,  auf  welchem  ersterer  gleitet,  stattfinden, 
nur  dass  hier  der  Funken,  resp.  Lichtbogen  an  der  Contactstelle  die 
Stelle  des  flüssigen  Leiters  übernimmt. 

Ferner  hat  Herwig  einen  Versuch  gegen  das  elementare  Potential-  1449 
gesetz  von  Helmholtz  anzustellen  versucht. 

Er  wendete  einen  an  einem  Seidenfaden  bei  a  aufgehängten,  etwa 
durch  1kg  belasteten  starken  Messingbügel  acd  an,  an  dessen  Ende  d 

Fig.  322. 


h 


zwei  kaum  0,1  mm  dicke,  sehr  weiche  Kupferdrähte  gelöthet  waren,  welche 
äich  um  den  Magnet  M  halbkreisförmig  herumzogen  und  von  denen  der 
eine  dei  mit  der  festen  Stromleitung  «/verbunden,  der  andere  dgi  bei 
i  isolirt  war.  Nach  der  Rückseite  war  der  horizontale  Arm  des  Bügels 
durch  einen  ebenso  dünnen  Kupferdraht  ch  verlängert,  welcher  an  einen 
festen  Punkte  h  angeknüpft  war.  Der  Bügel  wurde  so  in  die  magnetische 
Ostwestebene  gestellt.  Bei  zwei  Versuchen  wurde  entweder  der  Strom 
Ton  oben  durch  den  Bügel  zum  Ringe,  oder  vom  Punkte  h  aus  zum  Ringe 
geführt.  Im  ersten  Falle  zeigte  sich  je  nach  der  Stroinesrichtung  eine 
deutliche  Ablenkung  des  Bügels  im  einen  oder  anderen  Sinne,  soweit  es 
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B>^"*  ^r  K-'F--^^-  i=i  rw.K.D  k.:a*  solche.  Bei 

^r^-n-         -v.^r.g        Kü«  F':>n  r-m  nrd  ^nken  de. 

M j  .-t-  er.-  b  in  der  Mittd.t^-g  die  I^b^rj   H>*i,  i„  der 

f.  "-  :,-Vn  u:.  1  t:ef-*-n  422  cid  57  ». 

E%  i<  ::  ^  -r»r,h:k*^Ro::e?Fi^n  an  I  die  Wirkun- 

-:-t^i-L  «>r  An-^t  v.,:,  Heimholt!  we^nt^h  *uf  d~n  Bügel  au<- 
z*C».t  w-rden.  Ir.de-  w,-Ld,t  v.  Ih^loitz  mi:  R.eLt  ein.  das.  bei 
H^-rwi-  ,  V  Vr.uch  d*-r  h Albkr^ruiige  dinne  Leitungsdraht  von  dt-n 
I''jra-;-;':ü  ULd  >-nacL(,art.-n  Krei-tr.niaLtheilen  des  Ma_rnets  je  nach 
derRic.tui.g  angezogen  e  h  r  abgevtos>en  werden  muss.  Wird  der  Strom 
durch  d-n  h.-.riz..i.t:»b,n  I»r.»:.t  vr.m  Punkte  /i  zuerführt,  so  wird  dadonh 
en.e  G.-LM-nkrMt  t'.-,rL:tff*n .  *obaM  er  die  r.idi.de  Richtung  verlässt  and 
s*dn  mit  d-m  Irig.-l  verbundenes  Ende  si,  h  mit  letzterem  dreht.  Ist  der 
Mattet  M-hr  lansr,  ,o  ist  da,-  Potential  de«  Ma-i:,ts  auf  ein  Element 
Z>s  gleich 

9  * 

wo  t}  der  Winkel  zwi-rhen  Ds  und  der  Tangente  eines  durtdi  Ps  gehen- 
den, um  den  Magnetpol  gelegten,  zur  Magnetaxe  senkrechten  Kreise 
vom  Radius  o  ist.  Bildet  Q  mit  einer  festen,  durch  die  Magnetaxe  ge- 
legten Ebene  den  Winkel  0),  so  ist  Qtla  =  dse^tj,  also  das  Potential 
gleich  mida.  Gelten  für  den  Anfangs-  und  Endpunkt  die  WTerthe  <a, 
und  a2  für  63,  so  ist  das  ganze  Potential  des  Drahtes  »/■/(»,  —  q,). 
Sind,  wie  bei  Herwig'«  zweiten  Versurh,  beide  Enden  des  Drahtes  fest' 
ho  kann  das  Potential,  welches  nur  von  den  Endpunkten  abhängt,  sieh 
nicht  bei  der  Lagcnftnderung  des  Drahtes  ändern;  also  kann  auch  keine 
elektrodynamische  Wirkung  eintreten. 

Diese  Einwände  sind  also  noch  nicht  entscheidend. 

1«0  Umgekehrt  wird,  wenn  der  Leiter  PE,  Fig.  323,  mechanisch  um 
den  Mittelpunkt  7)  des  Stromkreises  ABC  in  Rotation  versetzt,  also  etw* 
in  die  Lage  PEX  übergeführt,  wird,  in  demselben  ein  Strom  inducirt. 

*V  -523.  Nach  dem  Gesetze  von  F.  E.  Neu  mann 

ist  dabei  das  Potential  auf  den  ganzen  L'mkreis 
PEEi  in  Betracht  zu  ziehen,  in  welchem  sieb 
der  Rogen  E Ex  bei  der  Rotation  von  P  E  ändert 
Nach  dem  elementaren  Potent ialgesetze  i*t 
dagegen  nur  das  Potential  auf  DE  zu  berück- 
sichtigen, welches  sich  bei  der  Rotation  nicht 
verändert. 

Es  könnte  nun  sein,  dass  hierbei  noch  die 
Aenderung  der  Richtung  der  Stromfaden  beim 

l)  Herwig,  Pogg.  Ann.  153,  p.  263,  1874*. 
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Fig.  324. 
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Uebergange  des  Stromes  aus  DE  in  die  ableitende,  etwa  mit  Quecksilber 
-refilllte,  kreisförmige  Rinne,  in  welche  das  Ende  22  eintaucht,  zu  berück- 
sichtigen wäre,  in  welcher  „Gleitstelle"  wiederum  noch  die  Elektricität,  sei 
es  direct,  sei  es  durch  Vermittelung  eines  Funkens  oder  Lichtbogens,  con- 
tinnirlich  übergehen  könnte. 

Indess  hat  v.  Helmholtz1)  gezeigt,  dass  eine  solche  Gleitstelle  bei  1451 
dem  erwähnten  Inductionsversuche  nicht  nöthig  ist. 

Zwischen  den  vertical  über  einander  ge- 
stellten Polen  eines  starken  Elektromagnets  ro- 
tirt  an  einer  verticalen  Axe  ein  an  beiden  Enden 
mit  cylindrischen  Platten  b  versehener  Leiter, 
Fig.  324,  bei  den  conaxialen  Platten  c  vorbei, 
welche  während  der  in  der  Fignr  gezeichneten 
Stellung  zur  Erde  abgeleitet  ,  bei  der  Drehung 
von  b  um  90°  mit  der  einen  Platte  eines  anderer- 
seits abgeleiteten  Condensators  nach  R.  Kohl- 
r au sch  verbunden  sind.  Wird  durch  den  elek- 
tromagnetischen Eiofluss  bei  der  Rotation  Elek- 
tricität in  dem  rotirenden  Leiter  gegen  die 
Platten  bb  getrieben,  so  bindet  sie  die  entgegen- 
gesetzte in  cc  bei  der  ersten  Lage  und  letztere 
wird  bei  der  Drehung  um  90°  frei  und  ladet  den  Condcnsator.  Dies  tritt 
in  derThat  ein,  der  Ausschlag  ist  z.  B.  67.  Werden  die  Platten  cc  wäh: 
read  der  zweiten  Lage  von  bb  mit  dem  Condensator  verbunden,  so  ist 
die  Ladung  die  entgegengesetzte,  z.  B.  gleich  12,42.  Mit  Rücksicht  auf 
die  Capacität  des  Condensators  hätte  sie  nach  dem  ersten  Versuche  13,8 
sein  müssen.  Demnach  tritt  auch  ohne  Gleitstelle  eine  elektromotorische 
Kraft  in  Thätigkeit,  obgleich  das  Potential  auf  bb  das  gleiche  bleibt. 

Bei  weiteren  Versuchen  wurden  am  oberen  Rande  der  festen  Plat-  1452 
ten  cc  Federn  angebracht,  welche  bei  der  Drehung  gegen  Metallstifte  auf 
dem  obereu  Rande  von  bb  schleiften  und  dadurch  die  zwischen  den  festen 
Endpunkten,  der  Axe  und  den  festen  Platten  cc  eingeschlossene  inducirte 
Leitung  schlössen.  Von  c  aus  wurde  der  Condensator  geladen.  Berechnet 
auf  eine  mittlere  Höhe  der  Gleitstelle,  reducirt  sich  der  beobachtete  Aus- 
schlag (18,17)  auf  13,36,  also  mit  Berücksichtigung  der  ungleichen  Ver- 
hältnisse wesentlich  auf  das  gleiche,  wie  vorher.  Jedenfalls  ist  die  elek- 
tromotorische Kraft  an  der  Gleitstelle  also  sehr  klciu.  Das  elementare 
I'otentialgesctz,  welches  nur  die  elektrischen  Bewegungen  in  den  Leitern 
und  ihre  Fernewirkungeu  betrachtet,  ist  also  mit  den  Thntsachcn  in 
Widerspruch  2). 

')  v.  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  158,  p.  87, 1876*;  Berl.  Monatsber.  Juni  1875*.  — 
21  8iehe  Excurse  hierüber  von  Zöllner,  Pogg.  Ann.  154,  p.  321,  1875*,  158, 
p.  106,  1876*. 
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Auch  noch  auf  eine  andere  Weise  lässt  sich  ein  solcher  Widerspruch 
nach  v.  Helmholtz  nachweisen,  wenn  man  Theile  von  Leitern  betrach- 
tet, an  deren  Enden  sich  freie  Elektricitätsmengen  ansammeln,  und  die 
Kräfte  zwischen  ihnen  und  geschlossenen  Stromleitern  untersucht. 

Ob  dergleichen  Kräfte  an  den  Stromenden  überhaupt  thätig  sind, 
ist  im  Laboratorium  von  Helmholtz  von  Schiller1)  in  folgender  Weise 
geprüft  worden. 

Ein  geschlossener  Stahlring  von  24,92  mm  innerem,  29,78  mm  äusse- 
rem Radius,  15,064  mm  Höhe  und  100,535  g  Gewicht  wurde  mit  161  Win- 
dungen von  0.87  mm  dickem  Kupferdraht  und  darauf  mit  noch  794  Win- 
dungen umwunden.  Durch  erstere  Windungslagen  wurde  ein  Strom 
geleitet  und  die  Stärke  des  in  den  zweiten  Windungen  inducirten  Stro- 
mes an  einem  Galvanometer  unter  Einschaltung  verschiedener  Wider- 
stände in  absolutem  Maasse  bestimmt,  woraus  sich  die  Intensität  des  ver- 
theilten Magnetismus  ergab.  Durch  Subtraction  des  bei  wiederholten 
Schliessungen  erhaltenen  Werthes  von  der  Summe  der  bei  aufsteigenden 
magnetisirenden  Kräften  erhaltenen  Werthe  konnte  der  permanente  Mag- 
netismus des  Ringes  erhalten  werden. 

Der  Stahlring  war  in  einem  cubischen,  geschlossenen,  zur  Erde  ab- 
geleiteten Messingblechkasten  von  80  mm  Kante  an  einem  2  m  langen 
Coconfaden  so  aufgehängt,  dass  er  in  der  Gleichgewichtslage  senkrecht 
gegen  den  Meridian  war.  Oben  war  an  ihm  ein  Spiegel  befestigt,  der 
in  einer  kleinen  auf  den  Kasten  aufgesetzten  Blechhülle  schwebte.  Eiu 
am  Ende  zugespitzter  rechtwinkeliger  Metallhaken  wurde  im  Abstände 
von  50  mm  vom  Mittelpunkte  des  Ringes  unter  Zwischenstellung  einer 
4  Quadratfuss  grossen  Glasplatte  dicht  an  den  Kasten  gestellt,  so  dass 
seine  Spitze  von  ihm  abgekehrt  war,  und  durch  eine  gut  isolirte  Leitung 
unter  Zwischenschaltung  eines  Galvanometers  mit  dem  einen  Pol  einer 
andererseits  abgeleiteten,  gleichiuässig  gedrehten  Elektrisirmaschine  ver- 
bunden. 

Nach  Bestimmung  des  Directionsmomentes  Cr,  welches  den  Ring  in 
seine  Ruhelage  zurückführt,  durch  Schwingungsversuche,  des  Trägheits- 
momentes, sowie  der  Intensität  t  des  Elektricitätsstromes,  lässt  sich  aus 
den  Gleichungen  von  v.  Helmholtz  die  Ablenkung  a  berechnen,  welche 
der  Ring  erfahren  müsste,  wenn  das  Stromende  dem  Rande  des  Ringes 
gegenüberstand  und  elektromagnetisch  wirkte,  nach  der  annähernden 
Formel : 

rJ  r 

in  welcher  Formel  X  z=  2öh  gleich  dem  Querschnitt  der  Masse  des  Rin- 
ges, h  die  Höhe,  2  8  die  Differenz  des  äusseren  und  inneren  Radius  des- 
selben, o  der  Abstand  des  Schwerpunktes  des  Ringes  von  der  Spitze, 

a  der  Radius  des  Ringes,  r  =  Vq*  -\-  (A/2)2  ist. 

i)  Schiller,  Pogg.  Ann.  159,  p.  4S6,  537,  1876*.  160,  p.  333,  1877*. 
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Durch  die  Versuche  war  gefunden:  G  —  10~6  . 4,790  (m2g  sec- 2J, 
M=  8673  (m-^g^sec-1),  i  =  10~7  .2,764  (m^g'^sec"1),  woraus 
folgt:  Ga  =  10~~7. 1,813  (ni3gsec~2J.  Der  Werth  a  hätte  demnach 
0,003787  sein  müssen,  welcher  bei  einem  Abstände  von  3000  Scalen- 
theilen  auf  der  dem  Spiegel  des  Apparates  gegenüberstehenden  Scala 
der  nicht  unerheblichen  Ablenkung  um  22,7  Scalentheile  entspräche. 
Trotzdem  konnte  keine  Ablenkung  beobachtet  werden. 

Entweder  bestehen  also  keine  elektromagnetischen  Wirkungen  an 
Jen  Stromenden  oder  der  Strom  ist  factisch  durch  die  dielektrische  Pola- 
risation des  umgebenden  Mediums  geschlossen. 

Endlich  hat  Schiller  (1.  c.)  noch  folgende  Versuche  angestellt.  1454 
Vor  dem  einen  kreisförmigen  Pole  eines  42  mm  dicken  grossen 
Rahmko rff  sehen  Elektromagnetes,  dessen  einer  horizontaler  cylin- 
drischer  Schenkel  beseitigt  war,  rotirte  ein  Condensator,  dessen  150  mm 
grosse  Platten,  zwei  Metall-  und  eine  Glasplatte,  auf  eine  durch  die 
30  min  dicke  Durchbohrung  der  gegenüberstehenden  Magnetpole  hindurch- 
gehende Axe  in  äquatorialer  Lage  concentrisch  zur  Axe  im  Abstände 
von  2  mm  von  einander  aufgesetzt  waren.  Die  mit  einem  Schnurlauf 
versehene  Axe  bestand  aus  einer  in  den  Lagern  isolirten  und  in  der  Mitte 
zwischen  den  Platten  durchbrochenen  kupfernen  Stange,  gegen  deren 
beide  Hälften  ausserhalb  der  Magnetpole  zwei  mit  einem  Spiegelgalvano- 
meter verbundene  Metallfedern  schleiften. 

Die  Platten  wurden  durch  drei  mittelst  Kautschuk  von  ihnen  isolirte 
Schrauben  zusammengehalten,  welche  durch  Löcher  in  ihnen  hindurch- 
gingen. 

Bei  den  Versuchen  wurde  erst  der  Strom  des  Elektromagnets  wieder- 
holt umgekehrt  und  der  Ausschlag  abgelesen.  Dann  wurde  der  Conden- 
sator in  schnelle  Rotation  (circa  15  Umdrehungen  in  der  Secunde)  ver- 
setzt und  von  15  zu  15  Secunden  der  magnetisirende  Strom  umgekehrt. 
Der  Ausschlag  blieb  völlig  ungeändert,  entgegen  dem  elementaren  Potcn- 
tialgesetze. 

Wird  ein  abwechselnd  gerichteter  Strom  durch  die  Leitung  zum  1455 
Condensator  geleitet  und  je  nach  der  Ladung  und  Entladung  desselben 
auch  im  Elektromagnet  die  Stromesrichtung  geändert,  so  würde,  wenn 
erstens  der  Condensator  einfach  die  Leitung  unterbräche,  falls  das  Am- 
l'ere'sche  Gesetz  für  ungeschlossene  Ströme  gälte,  der  Condensator  roti- 
ren.  Stellt  der  Condensator  zweitens  etwa  durch  die  Polarisation  seines 
IHelektricums  eine  Schliessung  des  Stromkreises  her,  so  würde  nach  dem- 
selben Gesetze  keine  Rotation  eintreten.  Da  endlich  das  Potential  des 
Magnetes  auf  den  Strom  bei  der  Drehung  sich  nicht  ändert,  so  könnte 
auch  drittens,  falls  die  Coudensatorplatten  als  Strömenden  nach  dum 
elementaren  Potentialgcsctze  eine  elektromagnetische  Wirkung  ausübten, 
keine  Rotation  stattfinden. 


t 

s 
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Elektrodynamisches  Grundgesetz 


Umgekehrt  würde  bei  der  durch  äussere  Kräfte  erzeugten  Rotatiou 
des  Condeusators  zwischen  den  Magnetpolen  im  ersten  Falle  in  der 
Schliessung  des  Condensators  ein  inducirter  Strom  auftreten,  in  den  beiden 
letzten  Fällen  nicht. 

Da  das  negative  Resultat  der  §.  1453  erwähnten  Versuche  die  An- 
nahme des  elementaren  Potentialgesetzes  ausschÜesst ,  kann  nur  die 
Wahl  zwischeu  den  ersten  beiden  Annahmen  sein.  Da  indess  Dach 
den  Versuchen  die  Rotation  des  Condensators  keine  Inductionsströtm 
erzeugt,  so  ist  auch  die  Anwendung  des  Arapere'schen  Gesetzes  aus- 
geschlossen. Es  bleibt  also  nur  die  Annahme,  dass  das  nichtleitende 
Zwischenmedium  bei  seiner  dielektrischen  Polarisation  ähn- 
liche Eigenschaften  besitzt,  wie  die  vom  Strome  durchflösse- 
nen  Leiter. 

Aehnliche  Anschauungen  werden  wir  Bpäter  bei  Besprechung  d«r 
Theorie  von  Maxwell  erwähnen1). 

1450  Bei  den  bisher  angeführten  elektrodynamischen  und  Induetion>- 
gesetzen  wurden  die  Stroraelemente  als  gegebene  Gebilde  genommen  und 
ihre  Wechselwirkungen  empirisch  bestimmt. 

lieber  die  näheren  Ursachen  derselben  sagen  dieselben  nicht»  au> 
Wollte  man  die  Wirkungen  aus  der  Wechselwirkung  der  in  den  Ele- 
menten befindlichen  Elektricitätsmengen  nach  den  elektrostatischen  Ge- 
setzen ableiten,  so  erhielte  man  kein  Resultat,  da  in  den  Elementen  nach 
der  dualistischen  Hypothese  immer  gleiche  Quantitäten  beider  Elektricit«- 
ten  vorhanden  siud,  ihre  Wirkungen  sich  also  aufheben,  und  die  auf  ihrer 
Oberfläche  während  des  Stromes  angehäuften  freien  Elektricitäten  viel 
zu  gering  sind,  um  die  elektrodynamischen  Erscheinungen  zu  bedingen 

1457  Uni  der  Lösung  dießer  Frage  näher  zu  kommeu,  hat  Fechner3)  mit 
Zugrundelegung  der  Hypothese  des  gleichzeitigen  Doppcl  ström  es  von 
positiver  und  negativer  Elektricität  in  der  Stromesleitung  sich  besonder» 
Vorstellungen  über  die  Wirkungsart  bewegter  Elektricitäten  gcbildtt 
die  von  der  der  ruhenden  Elektricitäten  abweichen  soll.  Er  nimmt  an. 
dass  gleichartige  Elektricitäten  einander  anziehen,  wenn  sie  sich  in  gleirlu  t 
Richtung  oder  gegen  denselben  Punkt  hin,  einander  abstossen,  wenn  m- 
sich  in  entgegengesetzter  Richtung  bewegen;  dass  umgekehrt  ungleich- 
artige Elektricitäten  sich  anziehen,  wenn  sie  in  entgegengesetzter,  da^ 
sie  sich  abstossen,  wenn  sie  in  gleicher  Richtung  sich  bewegen. 

I45S  Von  diesen  Hypothesen  ausgehend  hat  W.  Weber3)  sein  ^elek- 
trodynamisches Grundgesetz"  entwickelt. 

')  Durch  den  experimentellen  Nachweis,  das»  rinn  elementare  Potentin! 
gesetz  nicht  aufrecht  erhalten  werden  kann,  erledigen  Hieb  auch  alle  übri^i* 
Betrachtungen  darüber,  vergl.  namentlich  auch  noch  Riecke,  Wied.  Ann.  11 
p.  2W6,  1880*,  Lorberg,  Wied.  Ann.  12,  p.  11\  1881*.  —  2)  Kechner.  Pc*. 
Ann.  64,  p.  337,  1846*  —  »)  W.  Weber,  Elektrodynamische  Maa8Hbestimm.:i: 
gen  1,  p.  W,  18fiti*. 
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Wirken  zwei  ruhende  elektrische  Massen  e  und  ex  in  der  Entfer- 
nung r  auf  einander,  so  ist  ihre  Anziehung  oder  Abstossuug,  je  nachdem 
sie  ungleichnamig  oder  gleichnamig  sind,  nach  dem  elektrostatischen 
Grundgesetze  in  mechanischen  Einheiten: 

r3 

Sind  die  Elektricitäten  e  und  ex  gleichnamig,  so  ist  die  Kraft  A  po- 
sitiv, sie  sucht  die  Entfernung  der  elektrisch  geladenen  Massen  zu  ver- 
größern. —  Befinden  sich  in  zwei  Elementen  zweier  galvanischer  Ströme 
in  gleichen  Zeiten  die  Elektricitätsmengen  4:  e  und  £c[  im  Zustande 
der  Ruhe,  so  setzt  sich  ihre  Anziehung  und  Abstossung  gegen  einander 
nach  obigem  Gesetze  aus  vier  Theilen  zusammen,  nämlich : 

+  e  •  -f  ct       —  e>  —  ex       -f  e  •  —  ex       —  e  •  +  cx  ^ 
r'1  r*  r-  r'1 

Diese  heben  sich  alle  gegenseitig  auf  und  es  kann  keine  Wirkung  statt- 
finden. 

Da  aber  bei  den  elektrodynamischen  Erscheinungen  die  elektrischen 
Massen  in  Bewegung  sind,  so  wird,  ausser  der  Annahme  des  elektrischen 
Doppel  st  rom  es ,  noch  die  Hypothese  gemacht,  dass  ihre  gegenseitige 
Anziehung  von  der  relativen  Geschwindigkeit  und  auch  noch 
von  der  Beschleunigung  ihrer  Bewegung  gegen  einander  auf 
ihren  Bahnen  abhängen  könne.  Bezeichnen  also  dr/dt  uu&  d'2  r  / d  t'1 
die  Geschwindigkeit  und  Beschleunigung  der  Elemente  in  der  Richtung 
ihrer  Verbindungslinie  r  zur  Zeit  t,  so  ist  die  Wirkung  W  der  Elemente 
durch  die  Formel: 

darzustellen  '). 

•)  Eine  schon  früher  von  Gauss  (Gauss' Werke  5,  p.  616,  vom  Jahre  1835) 
auiyeatellte  Formel  der  Wechselwirkung  elektrischer  Theilcheu 

^(•  +  *[-  +  %Ö70,J). 

in  welcher_  u  die  relative  Geschwindigkeit  der  beiden»  elektrischen  Theilcheu 

und  \/\'K  eine  bestimmte  Geschwindigkeit  vorstellt,  entspricht  nicht  dem  Prin- 
zip von  der  Erhaltung  der  Energie  und  kann  daher  die  InductionHphänomene 
nicht  ergeben.  Bewegt  sich  das  Element  D$  mit  der  Geschwindigkeit  c  nach 
einer  bestimmten  Richtung,  so  wird  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  in  l)s^ 
in  der  Richtung  der  letzteren 

cit>8Ds^[2  cos  (»!  da)  —  %  co.s (t'j  r) .  cos  (rxds)]  cos  (rt  dsj , 

welche  Formel  Veränderungen  der  Intensität  i  nicht  enthält,  die  gleichfalls  In- 
dnctionswirknngen  hervorrufen.  (Vgl.  M  a  x  w  e  1 1 ,  Treatise,  2  edit.  2,  p.  437*).  — 
Ans  einer  ähnlichen,  aber  nicht  besonders  begründeten  Hypothese,  dass  eine 
elementare  Masse  m  von  bewegtem  elektrischem  Fluidum  durch  ein  Stromelement 
Ds  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  ihrer  Mittelpunkte  angezogen  oder 
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Im  Falle  die  elektrischen  Magengruben,  sind  dr  dt  und  dtr  <lts=0: 
es  tritt  in  diesem  Falle  das  elektrostatische  Gesetz  in  Gültigkeit. 

In  obiger  Formel  sind  die  Werthe  a,  ß,  n.  m  zu  bestimmen,  und  es 
ist  sodann  zu  untersuchen,  ob  dieselbe  mit  der  von  Ampere  aufgestell- 
ten Formel  in  l'ebereinstimmung  ist 

1459         Die  Bestimmung  der  Werthe  et,  ß,  w,  n  geschieht  durch  Betrachtung 
besonderer  Fälle. 

1)  Flieesen  In  zwei  in  einem  Punkte  2?  zusammenlaufenden  Leitern 
A  B  und  Ai  B  die  galvanischen  Ströme  nach  dem  Kreuzungspunkte  B 
hin,  so  ist  ihre  Einwirkung  dieselbe,  möge  in  beiden  die  positive  Elek- 
tricität  gegen  B  hin-,  oder  von  B  fortfliessen.  Im  ersten  Falle  ist  aber 
die  relative  Geschwindigkeit  dr  dt  positiv,  im  zweiten  negativ.  —  Die 
Aenderung  des  Vorzeichens  von  dr  dt  darf  also  keinen  Einfluss  auf  das 
Resultat  haben  ;  der  Exponent  n  muss  eine  gerade  Zahl  sein.  Die  ein- 
fachste Annahme  ist: 

n  =  2. 

2)  Zwei  in  einer  Richtung  liegende  und  auf  einander  folgende  Ele- 
mente i)s  und  Dsx  der  Leiter  zweier  galvanischer  Ströme  von  den  Inten- 
sitäten i  und  ix  stossen  sich  gegenseitig  mit  einer  Kraft  ab,  welche  durch 
den  Werth: 

iuDsDs,  

ausgedrückt  wird  (Bd.  III,  §.  29).  —  Gehen  durch  die  Längeneinheiten 
der  Leiter  in  jedem  Momente  die  Elektricitätsmengen  ±  e  und  ±  tx ,  so 
befinden  sich  in  derselben  Zeit  in  den  Elementen  Ds  und  Dsx  die  Massen 
±eDs  und  +  exD8i. 

Es  seien  die  Geschwindigkeiten  der  Elektricitäten  in  beiden  Leitern 
c  und  cx.  Da  dieselben  in  jedem  dieser  Leiter  ungeändert  bleiben,  indem 
wir  den  Querschnitt  und  den  Stoff  derselben  als  unveränderlich  ansehen, 
so  ist  auch  der  Werth  dr/dt  constant,  also  d!r/dt2  =  0. 

Bezeichnen  wir  also  mit  W\  + ,  W+  _  u.  s.  f.  die  Anziehungen  and 
Abstoßsungen  der  bewegten  Elektricitäten  +c  des  Elementes  Ds  auf  die 
bewegten  Elektricitäten         des  Elementes  Dsx,  so  ist  danach: 


abgesUMMn  wird,  hatQuet  da»  Elementargesetz  derlnductiou  bei  Vernchiebun; 
sowie  Aenderung  der  Iutensität  iu  einem  Kreiisstrome  und  einem  cvlindriBcb^u 
und  «phänischen  Solenoid  abgeleitet,  vergl.  Compt.  rend.  97,  p.  36,  450,  639,  «04, 
800,  903,  992,  1  199,  1883*;  Beibl.  7,  p.  777,  920*,  8,  p.  235'. 
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dje  relative  GcHch windig- 
keit dr/dt  von 


4  t  und  -|-  ex 


Ci  —  c 


—  c 


—  e,  —  (c,  —  c) 


v   4-  <?i      c  4-  <?i 

4e    „   —  #i  —  (c  +  Ci) 


die  Wirkung 


W 


^[l+afo-O'DiD*,] 


[1  4«(c!—  c)9DsDai] 


~  77  [1+«(c4-c1)>D*2>«i] 
H>V-  =  —  6~~T  [1+«(c4c,)»D*X>*,1 


Die  Gesammtwirkung  ist  die  Summe  dieser  Kräfte,  welche  sich  auf 
die  Leiter  selbst  überträgt;  sie  ist  gleich  ihrer  gegenseitigen  Abstossung 
4.  So  ist: 

iixDsDsx  eexDsDSj  accx 

Die  Intensität  der  Ströme  ist  aber  proportional  der  in  der  Zeit- 
einheit durch  den  Querschnitt  der  Leiter  strömenden  Elektricität.  Ist 
daher  a  eine  Constante,  so  ist  : 

f  =  aec       ix  =  aei  Cj. 
Beim  Einsetzen  dieser  Werthe  in  A  erhalt  man: 


16 


3) 


3)  Die  Anziehung  der  Elemente  Ds  und  Dsx  zweier  paralleler  und 
gleichgerichteter  Ströme,  AB  und  AXB\%  Fig.  325,  deren  Verbindungs- 
linie rQ  auf  den  Elementen  selbst  senkrecht  steht,  ist  nach  der  Ampere'- 


Fig.  325. 


sehen  Formel  (Bd.  III,  §.  29): 

iüDsDs, 

B  =  5  


Will  man  dieselbe  Anziehung  von 
der  Wechselwirkung  der  sich  bewegen- 
den elektrischen  Massen  ableiten,  deren 
Geschwindigkeiten  sich  wie  die  Linien 
CDs:  CxDsx  verhalten,  so  ergiebt  sich 
zunächst,  dass  die  iu  AB  vmdAiBi  fortschreitenden  Elektricitätsmengen 
«eh  bei  ihrer  Bewegung  von  A  und  Ax  aus  bis  zu  den  Elementen  Ds 
und  Dsx  beständig  einander  nähern;  bei  ihrem  Weiterströmen  nach  B 
and  Bx  wieder  von  einander  entfernen.  Während  also  die  relative  Ge- 
schwindigkeit dr/dt  in  der  ersteren  Zeit  negativ  war,  ist  sie  in  der  zweiten 
positiv.  In  den  Elementen  Ds  und  Dsx  selbst  ist  daher  dr/dt  Null.  Der 
Einfluss  der  Bewegung  der  Elektricitäten  reducirt  sich  dann  auf  das 
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ihre  relative  Beschleunigung  d'2r/dt-  enthaltende  Glied.  Nehmen  wir  als 
einfachsten  Fall  an,  der  Exponent  desselben  sei 

m  =  1  4) 

so  ist  demnach  die  Wirkung: 


Legen  aber  die  in  Ds  und  Dsi  befindlichen  Massen  in  der  Zeit  /  die. 
Wege  CDs  =  et,  und  CxDsx  =i\t  zurück,  so  ist  nach  dieser  Zeit  ihr 
Abstand  DDi  =  r  gegeben  durch  die  Gleichung: 

r*  =  r*  +  (c  -  Cl)*t*. 

Der  Werth  r  ist  variabel.  Differenzirt  man  zweimal  nach  der  Zeit  /, 
so  erhalt  man,  da  c,  cL  und  r()  constant  sind : 


•r    .    (dr\*      (  Vi 

i5  +  Uy  =  (c""Cl)' 


Für  den  Augenblick,  wo  die  elektrischen  Massen  sich  in  Dsund  Dsl 
befinden,  ist  dr»  dt  =  0,  also 

d»r0  _  (c-d)» 
dl»       "  r 

Führt  man  diesen  Werth  in  die  Formel  W  ein  und  berücksichtigt, 
dass  für  die  Bewegung  der  negativen  elektrischen  Massen  die  Wert  he  c 
und  Ci  gleichfalls  negativ  zu  nehmen  sind,  so  hat  man: 

vr++=  ^(i  +  i(e-fl).), 
w__=  ffs^ü  (,  +  £(, .._„).), 
ir+_  =  _££»(1  +  £(c  +  Cl)J), 

Die  Summe  dieser  Werthe  entspricht  der  durch  die  Ampere1  sehe 
Formel  gefundenen  Anziehung.  Demnach  ist,  wenn  wir  in  derselben 
i  =  acc,  <i  =  «cid  setzen, 


« cc . « exc\Ds Dsx  Q  c et Ds Dsx  ß 

 =  -  8   7  •  ccu 


d.  i. 


0  =  ^  r  5> 

Wird  dieser  Werth  in  die  Hauptformel  eingeführt,  so  ist  die  Wir- 
kung der  in  Bewegung  befindlichen  Massen  c  und  Cj  auf  einander: 
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Dieses  Gesetz  muss  sämmtliche,  durch  die  Ampere' sehe  Formel  14M) 
dargestellten  Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen  in  sich  begreifen, 
venn  es  ata  neues  Grundgesetz  der  Einwirkung  der  elektrischen  Massen 
auf  einander  bestehen  soll.  Es  muss  also  aus  demselben  die  Ampere'- 
jehe  Grundformel  abgeleitet  werden  können.  Dies  soll  im  Folgenden 
geschehen. 

Bewegen  sich  in  den  Elementen  Ds  und  Dsx  zweier  Leiter  die  elek- 
trischen Massen  ^_eDs  und  +  ex  Dsx,  mit  den  Geschwindigkeiten  ds  dt  =  c 
und  dsxl  dt  =  so  ziehen  sich  die  Elemente  Ds  und  Dsx  an  mit  einer 
Kraft,  die  aus  der  Summe  der  Anziehungen  und  Abstossungen  der  in 
ihnen  befindlichen  Eiektricitäten  zusammengesetzt  ist.  Bezeichnen  wir, 
ähnlich  wie  im  vorigen  Paragraphen,  die  Wirkungen  von  -f-  eDs  auf 

\-elDsl  mit  1^+4-,  die  von  — eDs  auf  — elDsi  mit  TV  ,  die  von 

±  eDs  auf  —  ex  Dsx  mit  W+  _,  die  von  —  eDs  auf  -j-  Dsx  mit  W— +  , 
•lie  betreffenden  relativen  Geschwindigkeiten  dr/dt  und  Beschleunigungen 
d-r'dt*  der  elektrischen  Massen  gegen  einander  mit  den  entsprechenden 
Zeichen,  so  ist  die  Gesammtwirkung: 

w.  =      +  -f-  w  4-         +  W-  + 

-  is?  - 1-  im* ♦ (%--)'-  (%)*-  c^)i 


Nun  ist 


dr  dr  ds  .  dr  dst 
dt  ~  Ts'dt  +  dsl'  ~dt 


*)  Bemerkenswerth  ist  folgende  von  C.  Neumann  (Math.  Ann.  13,  p.  ö7 1 , 
{&"»•)  hervorgehobene  Consequenz  aus  dem  Weber'  sehen  Gesetze.  Wirken  zwei 
f^ste  Hassen  m  und  Mx  auf  eine  auf  der  Verbindungslinie  beider  (der  X-Axe) 
liegende  frei  bewegliche  Masse  #«,  so  haben  die  von  M  und  Mx  auf  m  wirkenden 
Kräfte  die  Werthe  mx"=A  +  Bx"  und  mxx"=Ax  -f  Bx  x'\  wo  .1,  vilf  B,  i?, 
Functionen  von  x  und  der  Geschwindigkeit  x/  sind,  x"  die  Beschleunigung  de« 
Punktes  m  andeutet.  Unter  Einfluss  beider  Massen  M  und  Mx  ist  also  die  Be- 
wegungsgleichung in  x"  =  (A  -f-  H~  4"  -Öi)  Aus  den  drei  Gleichungen 
folgt  für  die  Bewegung  unter  Einfluss  von  M  oder  von  Mx  allein  oder  beider 
zusammen : 

ii  .4  Ax  A  -f-  „4, 

w  x    =   5  resp.  —  77-  und   .  p  , — tt\  • 

m  —  jß      1    m  —  Bx        m  —  {B -\-  Bx) 

Im  letzten  Falle  ist  x/'  nicht  die  Summe  der  Beschleunigungen  in  den  beiden 
ersten  Fällen.  Setzen  sich  also  gleichgerichtete  Kräfte  durch  Addition  zusammen, 
*o  gilt  dieser  Grundsatz  bei  dem  Weber' sehen  Gesetze  nicht  mehr  für  die 
Beschleunigungen.  Dasselbe  gilt  für  die  Vereinigung  der  Kräfte  nach  der  Regel 
<l»  Parallelogramms.  Dies  beweist  nach  Padova  (N.  Cimento  [3]  4,  p.  103, 
!*"&•;  Beibl.  3,  p.  200*),  dass  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  bei  Einzelwir- 
kung der  Kräfte  nicht  gleich  ist  der  lebendigen  Kraft  bei  gleichzeitiger  Wir- 
kung beider. 

Wi«d«in»nn,  Elektricitat.  IV.  67 
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Ersetzen  wir  hier  die  Werthe  ds/dt  und  dsx/dt  durch  die  Werthe 
ic  und  i<?i,  je  nachdem  die  Elektricitäten  und  ^o.t\  sich  nach  der 
einen  oder  anderen  Seite  bewegen,  so  ist  : 


dr+  + 
dt 

/  dr 

4-  ci 

dr 

dsi 

d  r  

dt  " 

(  dr 

\cTs 

■f 

dr 
dst 

dr+_ 
dt 

(  dr 

{cd! 

—  c, 

'dr 
dsx 

d  r_  + 

(  dr 

— 

dr 

1 r  r  ~  ~ 

d*\ 

)• 


also  die  Summe,  da  <?c,  abwechselnd  positiv  und  negativ  ist: 


o          dr  dr 
=  8eex  cci  —  •  —  2) 


ds  dsx 

Ferner  ist: 

d2r      d*r /ds\ 


dt* 


_  &r  (ds\2,   0   d*r   ds  dsi      d*_r  /dfiN* 

~~  ds*  \dt)  +  -  dsdsi  dt  dt  +  di2  \dl/ 


Führen  wir  auch  hier  die  Werthe  ds/dt  =  ±  c,  ds1(/d<  =  ±  c, 
ein,  so  ist: 


d2r+  + 

=  C2 

d2r 

-f  2cc, 

d2r 

+  *i2 

d2r 

d<2 

ds» 

dsdsx 

d^3' 

d2r  

=  c2 

d2r 

+  2cc, 

d2r 

+  <? 

d2r 

df2 

ds' 

dsdsi 

ds2 ' 

d2r+_ 

=  c2 

d2r 

—  2cci 

d2r 

+  c? 

d2  r 

d<2 

ds3 

dsdsi 

ds2' 

d2r_  + 
d<2 

=  c3 

d2r 
ds2 

—  2  Cd 

d'r 
dsdsx 

•f-  c? 

d2r 

ds- 

also  die  Summe: 

d*r++  d*r —      d2r+ _      d2r.  +  d2r 
d<2    +    dt*        Tli  dir  =  8cci  JJJT,  *  } 

Setzt  man  die  Werthe  der  Formeln  2)  und  3)  in  die  Formel  1) 
für  W,  ein  und  berücksichtigt,  dass  die  Grössen  aec  =  i,  ae,  c,  =  t) 
sind,  so  erhält  man: 

w  __  _  iuVsDsj  / 1_  dr  dr  d2r  \ 

r2      \2  d«**,  ~  rSd^T 
Dies  ist  aber  die  Formel  von  Ampere.    Demnach  genügt  die  For- 
mel von  Weber  zur  Begründung  der  in  der  Elektrodynamik  behandelten 
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Erscheinungen,  zunächst  soweit  die  Ampe re'sche  Formel  selbst  gültig 
ist,  d.  h.  wenn  die  betrachteten  Elemente  zweien  geschlossenen  Strömen 
angehören,  und  man  durch  Integration  über  den  Umkreis  beider  die 
Wirkungen  derselben  auf  einander  aus  den  Wirkungen  der  Elemente  nach 
obiger  Formel  zusammensetzt. 

Setzen  wir  in  der  Web  ergehen  Formel  die  Beschleunigung  zweier  1461 
bewegter  elektrischer  Massen  gegen  einander  gleich  Null ,  wie  z.  B.  bei 
der  Wechselwirkung  zweier,  in  derselben  geraden  Linie  liegender  Stromes- 
elemente, so  wird  die  Wirkung  dieser  Massen  auf  einander 

»-*['- SGÖT 

Diese  Wirkung  ist  Null,  wenn 

dr  4 

  —  • 

dt  a 

Setzen  wir  4/a=  C,  so  ist  C  die  „kritische"  Geschwindigkeit 
zweier  elektrischer  Massen  e  und  ex  gegen  einander,  bei 
welcher  sie  nicht  mehr  aufeinander  wirken. 
Die  Wirkung  ist  negativ,  wenn 


16  \dt)  / 


1  oder  ^N!=C 
dt  /  a 


wird,  so  dass  bei  einer  bestimmten  Geschwindigkeit  der  elektrischen 
Massen  eine  umgekehrte  Wirkung,  wie  bei  kleineren  Geschwindigkeiten, 
eintreten  könnte. 

ist  die  Geschwindigkeit  der  elektrischen  Masse  e  gleich  c,  so  ist  1462 
die  Intensität  des  durch  ihre  Bewegung  erzeugten  Stromes  in  mechani- 
schem Maasse  gleich  ec\  in  elektrodynamischem  Maasso  wäre  sie  nach 
§.1459  gleich  aec  =  4ec/C.  Da  nun  nach  §.1395  das  Verhältniss  der 
in  (Web er' schein)  mechanischem  und  elektrodynamischem  Maasse  ge- 
messenen Stromintensität  unter  Annahme  des  Doppelstromes 

_  <? 

h  4 

ist,  so  ergiebt  sich 

C  =  4  ^  =  —  440010. 106mm. 

Damit  also  zwei  elektrische  Massen  nicht  auf  einander  wirken ,  müssen 
sie  sich  nach  den  Weber 'sehen  Hypothesen  mit  der  sehr  grossen  Ge- 
schwindigkeit von  etwa  440  Millionen  Metern  (59320  geogr.  Meilen)  in 
derSecunde,  d.h.  mit  der  Lichtgeschwindigkeit  von  einander  fort- 
bewegen. 

67* 
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Führen  wir  den  Werth  C  in  die  Formel  von  W.Weber  ein,  so  er- 
giebt  Bich 

1463  Die  Formel  von  W.  Weber  für  die  Wechselwirkung  bewegter  elek- 
trischer Massen  nimmt  eine  einfachere  Gestalt  an,  wenn  man  statt  de* 
Ausdruckes  für  die  Kraft  einen  Ausdruck  für  das  Potential  derselben  auf 
einander  aufstellt1).  Dieses  Potential  ist  dann  nach  Weber: 

*—'■?[<- *m 

wobei  wir  drdt  als  Function  von  t  anzusehen  haben,  und  somit  sowohl 
r,  als  auch  dr/dt  von  der  Zeit  t  abhängig  ist.  Wird  V  nach  r  differen- 
zirt,  so  erhält  man 

dr  ~  r*  L      c*  \dtj  ^  c*  dr-y 

mithin  die  Weber'sche  Formel  für  die  zwischen  denTheilchen  e  und 
wirkende  Kraft. 

Das  Potential  V  lässt  sich  in  zwei  Theile  zerlegen;  erstens  in  da» 
elektrostatische  Potential  —  ce^jr  der  beiden  elektrischen  Massen 
e  und  €i  im  Ruhezustande  auf  einander,  und  in  das  bei  der  Bewegung 
hinzutretende  elektrodynamische  Potential  tt\jr  C8.  (drdt)1. 
Das  Gesammtpotential  ist  bei  derselben  Entfernung  r  mit  wachsender 
Geschwindigkeit  dr/dt  erst  positiv,  dann  wird  es  Null,  wenn  C  —  dr,di 
ist,  und  bei  noch  grösseren  Geschwindigkeiten  wird  es  negativ. 

Für  die  Entfernung  r  =  oo  ist  V  gleich  Null.  Werden  also  rwti 
(gleichartige)  elektrische  Theilchen  e  und  C\  aus  unendlicher  Entfernung 
in  die  Entfernung  r  gebracht,  und  haben  daselbst  in  der  Richtung  ihrer 
Verbindungslinie  die  Geschwindigkeit  dr/dt  zu  einander  hin,  so  ist  die 
geleistete  Arbeit,  unabhängig  von  dem  Wege,  den  sie  zurückgelegt  haben, 
dem  Potential  gleich.  Sie  ist  nur  von  der  Entfernung  r  und  der  Ge- 
schwindigkeit dr  dt  in  der  Richtung  der  Verbiudungslinie  der  Theilchen 
abhängig.  Da  ferner  nur  die  relative  Geschwindigkeit  in  der  Richtung 
der  Verbindungslinie  beider  Theilchen  in  dem  Ausdrucke  für  das  Poten- 
tial vorkommt,  so  übt  eine  auf  jener  Linie  senkrechte  Bewegung  der 
Theilchen  gegen  einander  keinen  Einfluss  auf  das  Potential  aus. 

1464  Von  denselben  Hypothesen,  wie  in  §.  1457,  ausgehend  hat  Fech- 
ner*)  gezeigt,  dass  man  auch  die  Inductionserscheinungen  theore- 
tisch ableiten  könne. 


»)  W.  Weber,  Pogg.Ann.73,  p.229,  1848*;  Pogg.  Ann.  136,  p.  485,  18«*; 
Abhandl.  der  Math.  Cl.  der  K.  Sächs.  Gesellschaft  10,  p.  1,  1871*.  —  «)  Fech 
ner,  Pogg.  Ann.  64,  p.  337,  1846*. 
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Um  einen  einfachen  Fall  zu  nehmen ,  werde  ein  nicht  vom  Strome 
durchflossener,  geradliniger  Leiter  ab,  Fig.  326,  einem  ihm  parallelen,  in 

der  Richtung  d\  — *bx  vom  Strome 
durchflossenen  Leiter  a(  &!  genähert. 

£  b    Wir  betrachten  die  Wirkung  eines 

Elementes  a  des  Leiters  a1  61  auf  ein 
Element  ft  des  Leiters  ab.  Es  sei 
das  von  (i  auf  axb{  gefällte  Loth  tti>; 
dann  nähert  sich  die  positive  Elek- 
y         **  1  tricität  in  a  in  Folge  des  galvani- 

schen Stromes  in  av  bx  dem  Punkte  v\ 
ebenso  die  positive  Elektricität  in  u  demselben  Punkte  in  Folge  der  dem 
Leiter  a  b  mechanisch  ertheilten  Bewegung.  Beide  ziehen  daher  einander 
in  der  Richtung  der  Linie  ap  an.  Diese  Anziehung  kann  man  nach  den 
Riebtungen  fi  v  und  (i  a  zerlegen.  In  einem  ebenso  weit  von  v  auf  der 
Seite  von  bx  gelegenen  Elemente  ax  des  Stromleiters  a^bi  entfernt  sich 
dagegen  die  positive  Elektricität  von  v  und  übt  daher  in  der  Richtung 
uaj  eine  Abstossung  auf  die  positive  Elektricität  in  (i  aus,  welche  sich 
wiederum  in  eine  Componente  in  der  Richtung  ua  und  eine  zweite  in 
der  Richtung  uv  zerlegen  lässt.  Die  beiden  aus  der  Wirkung  von  a  und 
«i  auf  entstandenen  Componenten  in  der  Richtung  fiv  heben  sich  auf; 
die  in  der  Richtung  fia  addiren  sich,  wodurch  also  eine  Strömuog  von 
positiver  Elektricität  in  der  Richtung  u  a  bewirkt  wird.  Analog  wird  die 
negative  Elektricität  in  p  nach  b  hinbewegt.  —  Alle  anderen  Elemente 
Ton-  «j  b,  wirken  ebenso  wie  a  und  ft|  auf  u  und  die  übrigen  Elemente 
von  ab,  und  so  entsteht  in  ab  ein  Inductionsstrom  in  der  Richtung  von 
b  nach  a. 

Analog  lassen  sich  die  übrigen  Inductionserscheinungen  erklären. 

Auf  diesen  Anschauungen  beruht  die  von  W.Weber1)  auf  strengere  14(55 
mathematische  Prinzipien  begründete  Ableitung  des  Inductionsgesetzes. 
Er  geht  dabei  von  seiner,  die  Wechselwirkung  bewegter  elektrischer 
Massen  darstellenden  Formel  4 

_  ee.DsDs,  V        a*  /dr\»      «1»  d»rl 

w-  [l"Ti\Tt)  +  8  r  lw\ 

aas. 

Addirt  man  die  Anziehungen  und  Abstossungen  der  in  dem  einen, 
als  fest  gedachten  Leiter  bewegten  Elektricitäten  auf  die  eine  und  andere 
der  in  dem  anderen ,  beweglichen  Leiter  befindlichen  Elektricitäten ,  so 
erhält  man  unmittelbar  die  auf  den  zweiten  Leiter  übertragene  Anziehung, 
welche  sich  entsprechend  den  Formeln  des  §.  1460  gleich  W+  +  -j-  W — 
+        _  -f  W-  +  darstellt. 

Untersucht  man  aber,  wie  gross  die  Kraft  ist  ,  mittelst  deren  durch 


»)  W.  Weber,  Elektrodynamische  Maa*sbestimmungen  1,  p.  1*28,  1846*. 
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jene  Einwirkung  die  positive  Elektricität  des  einen  Leiters  nach  der 
einen,  die  negative  Elektricität  nach  der  entgegengesetzten  Seite  bewegt 
wird,  so  muss  man  die  Einwirkung  auf  die  negativen  elektrischen  Massen 
von  der  auf  die  positiven  Massen  im  zweiten  Leiter  subtrahiren. 
Diese  „Scheidungskraft"  ist  dann: 

d  =  w+  +  _  ir__  +  w+  _  —  tr_  +. 

Sie  wirkt  in  der  Verbindungslinie  der  betrachteten  Stromelemente. 
Zerlegt  man  sie  nach  der  Richtung  des  Stromelementes  des  zweiten  Lei- 
ters, so  giebt  die  dadurch  erhaltene  Kraft  die  durch  den  ersten  Leiter 
in  dem  zweiten  erzeugte  elektromotorische  Kraft  an,  welche  die  Ursache 
des  in  demselben  inducirten  Stromes  ist.  Setzt  man  an  Stelle  der  Grössen 
ir  in  dem  Ausdrucke  D  die  §.  1459  gefundenen  Werthe,  so  folgt: 

» — «s?  -  \im - » (%--)  -  c-srj] 

_  »r  (d2l±JL  _  d'r--    .    d'r+-  d'r-A\ 

\  dt*  dt*    ^    dt*  dt*  )\ 

In  diesen  Ausdruck  sind  in  jedem  besonderen  Falle  die  entsprechen- 
den Werthe  dr/dt  und  d*rfdt  einzusetzen,  um  die  jedesmalige  inducirte 
elektromotorische  Kraft  daraus  zu  berechnen. 

1466  In  dem  allgemeinsten  Falle  der  Induction  wird  durch  Bewegung 
eines  von  einem  Strome  von  der  veränderlichen  Intensität  *  durchflösse- 
nen  Leiterclementes  Ds  oder  A  CB>  Fig.  327,  in  einem  stromlosen  Leiter- 
elemente D$\  oder  A\  CXB\,  ein  Strom  inducirt.  Ist  letzteres  ebeuiali- 
bewegt,  so  kann  man  dem  ganzen  Räume  eine  entgegengesetzte  Bewegung 
ertheilt  denken,  so  dass  Dst  in  Ruhe  bleibt  und  nurDs  sich  bewegt.  E* 
sei  dann  die  Geschwindigkeit  seiner  Bewegung  in  der  Richtung  CD  gleich 
v  =  CD.  Der  Abstand  CC\  sei  gleich  r.  Ferner  seien  A  C  =  CB  die 
Geschwindigkeiten  i  c  der  positiven  und  negativen  Elektricität  in  Ds  so 
Anfange  der  Bewegung. 

Die  Diagonalen  CK  und  CK\  der  Parallelogramme  ACDK  und 
BCDK\  stellen  die  durch  die  Fortführung  des  Leiters  und  die  Bewegung 
der  Elektricitäten  in  demselben  bedingten,  resultirenden  Bewegungen 
der  Elektricitäten  dar.  Projicirt  man  CK  und  CKX  auf  die  Verbind ungt- 
linie  CCi  der  Elemente,  so  sind  die  Projectionen  CL  und  CLX  gleich 
den  Geschwindigkeiten  der  positiven  und  negativen  Elektricitätsmasteu 
in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  CC\  der  Elemente.   Es  ist  also 

(  L  ~  ~dT  --IT'      CLl  ~  ~dT  =  ~rfT* 

Projicirt  man  ferner  CK  und  CKX  auf  eine  Ebene,  die  durch  Caenk- 
recht  «jej/en  CC\  gelogt  ist,  so  sind  die  Projectionen  CM  und  CMX  die 

der  elektrischen  Massen  gegen  den  festen 
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Punkt  C  als  Mittelpunkt.  Die  Normalaccelerationen  g  derselben  in  der 
Richtung  von  CCX  sind  demnach: 


9+  + 


CM2  CM\ 


Aendert  sich  auch  noch  während  der  Bewegung  des  Elementes  A  CB 
die  Intensität  des  Stromes  in  demselben,  also  die  Geschwindigkeit  ±_c 
in  dem  Zeitelemente  dt  um  ±dc,  welche  auf  der  Linie  AB,  Fig.  328, 
Fig.  327.  Fig.  32«. 


durch  die  Längen  CN  und  CN,  dargestellt  ist,  so  sind  die  durch  diese 
Geschwindigkeitsänderungen  bewirkten  Accelerationen  der  elektrischen 
Massen  in  der  Richtung  CCX  gleich  den  Projectionen  CO  und  CO{  von 
Ctf  und  CNi  auf  CCj.   Dann  sind  die  Summen  der  Accelerationen 


+  CO 


CM* 

dt' 

""    dt*  ~ 

CCX 

d*r  

d*r-  + 

C31\ 

dC> 

dt'*~ 

Cd 

CO,. 


Der  Gesammtausdruck  für  die  von  den  bewegten  Elektricitäten  aus- 
geübte Scheidungskraft  D  wird  demnach: 

In  diese  Formel  sind  die  Werthe  der  einzelnen  Linien  einzusetzen. 

Es  bilde  die  Linie  CD  der  Fortbewegung  des  Elementes  A  CB  mit 
der  Bewegungsrichtung  der  positiven  elektrischen  Masse  in  demselben 
den  Winkel  ACD  =  17;  es  sei  der  Winkel  zwischen  der  Bewegungs- 
richtung CA  der  positiven  Elektricität  im  Elemente  A  CB  und  der  Rieh- 
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tung  seiner  Verbindungslinie  C  Cx  mit  Element  Al  CiBx,  L  LC  A  = •  &, 
und  der  Winkel  zwischen  CLX  und  CD,  Z.  DCL=  tp.  Dann  ist 

GL   =  vcos<p      ccosö;   CXi  =  pcosqp  —  ccusB 

CM2  =  CK2  —  CL*  =  v 5  +  c*  +  2  crcosij  —  (rcosy  +  ceose)* 

C'Jf»  =  CK\  —  C£,2  =      4-  c»  —  2  ercostj  —  (rcosqp  —  rros^)? 

CO  —  -  CNcos&=         cos&-  COl  =  -CNtcose=+  ^  cos  8. 

dt  dt 

Beim  Einsetzen  dieser  Werthe  in  die  Gleichung  D  erhält  man: 

_        ieexT)sDsx[/  3  \  1     de  1 

D  =  «*  —         (  cosq  —  -  cos&costpj  er  +  —  r  —  «w  ti I  .  .  2) 

Dieser  Ausdruck  giebt  die  Scheidungskraft,  mit  welcher  die  positive 
Elektricität  des  Elementes  Ax  Bx  in  der  Richtung  von  C  nach  (\ ,  die 
negative  von  Cx  nach  C  getrieben  wird.  Bildet  dasselbe  mit  der  Verbin- 
dungslinie den  Winkel  0t1  so  muss  der  Ausdruck,  um  die  eigentliche 
inducirte  elektromotorische  Kraft  zu  erhalten,  mit  — cos&x  multiplicirt 
werden.  Setzt  man  dann  noch  statt  des  Werthes  acc  den  Werth  der 
Stromintensität  f  im  Elemente  A  CB,  so  ist  ae.de/ dt  =  dijdt,  und  dif 
nun  in  der  Richtung  von  Ax  CXBX  inducirte  elektromotorische  Kraft: 

vi                exl)sT>sx  1/  3       _         \  . 

Edsx  —  -■  a  — — -   (  cosn  —  -  cosS  cos  ff  \  iv 

+  j  r  jf  eosöj  cos0x  3) 

Bezeichnet  man  als  elektromotorische  Kraft  nicht  die  auf  die  Elek- 
tricitätsmenge  <?j  wirkende  bewegende,  sondern  die  beschleunigende  Kraft, 
welche  also  auf  die  Einheit  der  Elek tricitätsmenge  in  jeder  Längenein- 
heit von  Ai  Cx  Bx  wirkt,  so  ist  der  Ausdruck  durch  cx  zu  dividiren. 

Aendert  sich  die  Stromintensität  während  der  Bewegung  des  Ele- 
mentes ACB  nicht,  so  ist  diese  letztere  elektromotorische  Kraft 

aidsds»  /  3  \ 

Exdsx  =  — —  leosri  —  -  cos&costpj  v  .  cosSx   .  .  4) 

1467  In  obigen  Formeln  ist  dio  Strom  inte  nsität  i  in  elektrodynamischem 
Maasse  gemessen.  Soll  sie  in  (Weber'schem)  mechanischem  Maas« 
gemessen  werden,  so  ist  nach  §.  1395  in  •=  4  ieu/C  zu  setzen.  Führt  mau 
ferner  an  Stelle  des  Werthes  a  den  Werth  C  =  4  a  ein,  so  erhält  man 
die  bei  Aendemug  der  Strominteusität  und  Bewegung  des  Leiterelemen- 
tes  JJs  in  7)sx  auftretende  elektromotorische  Scheidungskraft  nach  der 
Richtung  des  Elementes  Dsx  in  mechanischem  (Weber'schem)  Ma**"< 
und  für  die  Einheit  der  Elektricitätsraenge 

l>  =  —  —  —  — ■  Uro*   —  -  cos  0  cosy  \  twv  4  ^  r  —        \  k 
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Aendert  sich  nur  die  Stromintensität,  so  wird  dieselbe 

Vi  =  —  -7=  TT  COS  &COi>W{  2) 

C*      r  dt 
Aendert  sich  nur  die  Lage  des  Elementes,  so  ist  sie 

16  DsDsx  /  3       _        \  .  ö 

Di  —  —   —        icOSt}  —  —  COS®  COS(p\  lewV.COS&t     .  3) 

Betrachtet  man  nur  die  die  Einheit  der  Elektricität  beschleunigende 
Kraft,  so  sind  diese  Ausdrücke  durch  Dsj  zu  dividiren. 

■ 

Das  Gesetz  von  W.  Weber  lässt  sich  noch  in  einer  etwas  anderen  1468 
Form  schreiben1),  wenn  man,  ähnlich  wie  in  der  Ampere' sehen  Formel, 
für  die  trigonometrischen  Functionen  Differentialquotienten  einführt.  Setzt 
man  4/  C  —  A,  ist  t  die  der  Ortsänderung  der  Elemente,  Tx  die  der 

Aenderung  der  Intensität  ix  entsprechende  Zeit,  und  setzt  man 
so  wird  dasselbe 

E  =  8  AU,       ±JL  nsDSi  +  AA%       l2  ^DsDs{. 
es  d$i  dt  ds  dsx  d  Tx 

Die  elektrodynamische  Wechselwirkung  zwischen  einem  im  Punkte  C\  1469 
befindlichen  Elemente  Z>6,,  welches  mit  der  Richtung  der  Bewegung  des 
Elementes  Ds  zusammenfallt  und  durch  welches  der  Strom  Eins  fliesst, 
>o  dass  <)p  =  &  ist,  und  dem  Elemente  Ds,  dieses  von  einem  Strome  von 
ler  Intensität  t  durchflössen  gedacht,  wird  dargestellt  durch  den  Werth : 

„  iDsDsi  /  3  c 

F—  — — -  leosri  —  -  cos&cos&ij. 

Zerlegt  man  diesen  Werth  nach  der  Richtung  des  inducirteu 
Elementes  Ax  C\  Bx ,  multiplicirt  ihn  also  mit  cos  &i  und  dann  noch 
mit  ar,  so  ist  die  nach  der  Formel  (4)  des  Paragraphen  1461  in  J)s,  in- 
ilucirte  elektromotorische  Kraft : 

Di  =  —  Favcos&i  =  —  Bav. 

Nach  dem  Gesetze  von  Lenz  und  F.  E.  Neumanu  ist  dieselbe: 

EiDsi  =  —  Kav, 

wo  K-=Fcos&  die  nach  der  Bewegungsrichtung  zerlegte  elektro- 
dynamische Wirkung  von  Ds  auf  Dsx  ist. 

Das  Gesetz  von  Neumann  stimmt  also  mit  der  Formel 
von  Weber  für  die  Inductionswirkungen  zwischen  einzel- 
nen Elementen  nicht  überein. 


J)  Vergl.  Riecke,  Wied.  Ana.  11,  p.  299,  1880*  und  1.  1.  c.  c,  §.  1435'. 


Digitized  by  Google 


10(iC 


Theorie  der  Induction  von  W.  Weber. 


0  Dagegen  tritt  diese  Uebereinstimmung  vollständig 
ein,  wenn,  wie  auch  F.  E.  Neumann  stets  angenommen  hat, 
die  Induction  in  einem  Leiterelement  durch  einen  ge- 
schlossenen Strom  geschieht. 

Zum  Beweise  hierfür  nehmen  wir  statt  der  Bewegung  der  Tom 
Strome  durchflossenen  Elemente  die  entgegengesetzte  Bewegung  des  iu- 
ducirten  Elementes. 

Es  soll  das  inducirte  Element  Dsx  im  Coordinatenanfangspuukte 
liegen.  Wir  legen  zuerst  die Coordinatenaxen  so,  dass  die  Bewegungs- 
richtung des  Elementes  mit  der  X-Axe  zusammenfallt,  die  Y-Axe 
aber  auf  der  Bewegungsrichtung  und  dem  Elemente  senkrecht  steht, 
welches  mit  der  X-  und  Z-Axe  die  Winkel  A  und  v  bildet;  dann  ist  die 
in  der  Bewegungsrichtung  wirkende  Componente  des  indneirenden  ge- 
schlossenen Stromes,  dessen  Elemente  die  Coordinaten  xyz  haben,  auf 
das  inducirte  Element,  letzteres  vom  Strome  Eins  durchflössen  gedacht, 
nach  Bd.  III,  §.31: 

Tr      xr           1  .  t>          fedx — xdz 
K  =  X  =  -  -iDs^osv J  

Wir  denken  uns  zweitens  ein  vom  Strome  Eins  durchflossenes  und 
dem  inducirten  Elemente  gleiches  Element  Ds,  am  Anfangspunkte  der 
Coordinaten  in  der  ßewegungsrichtung  jenes  Elementes.  Wir  legen  die 
Coordinatenaxen  jetzt  so,  dass  die  X-Axe  mit  dem  inducirten  Ele- 
mente Dsi  selbst  zusammenfallt,  die  Y-Axe  aber,  wie  oben,  auf  dem- 
selben und  der  Bewegungsrichtung  senkrecht  steht.  Sind  daun  dieWiu- 
kel  zwischen  dem  Elemente  7>sa  und  der  X-  und  Z-Axe  gleich  a  und 
so  ist  die  nach  der  Richtung  der  X-Axe  oder  des  Elementes  Dsi  zer- 
legte elektrodynamische  Wirkung  des  geschlossenen  Stromes  auf  das  Ele- 
ment Ds2: 

B  =  Xi  =  —  -  1  Ds.2  cosy J  

Da  beiden  Coordinatensystemen  die  Y-Axe  gemeinschaftlich  ist,  so 
ist  cosv  —  cosy.  Der  Ausdruck  \{zdx —  xdz)  ist  aber  auch  in  beiden 
Füllen  derselbe ,  da  er  stets  die  Projection  desjenigen  Dreiecks  auf  die 
beide  Male  gleich  liegende  XZ- Ebene  darstellt,  dessen  Gipfelpunkt  der 
Coordinatenanfangspunkt,  dessen  Basis  ein  Stromelcment  des  geschlosse- 
nen Stromes  ist. 

In  diesem  Falle  sind  also  die  Werthe  B  und  K  identisch. 

1  Denkt  man  sich  das  inducirte  Element  J)8l  gegen  das  inducirendr 
in  der  Richtung  r  selbst  bewegt,  so  ist  in  der  Formel  für  die  Inductions- 
wirkung  r/  =  0,  m  =  0,  t  ==  —  drjdt,  also  die  während  der  Be- 
wegung des  Elementes  von  der  Unendlichkeit  bis  zum  Abstände  r  indu- 
cirte elektromotorische  Kraft  (vergl.  auch  §.  1466,  Gl.  4): 
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_  .        aiDsDSi  Cdr 


aiDsDSi 
2r 


cosGcos&i 


—  ^  L  cos  &  cos  ö,. 

Dies  ist  aber  dieselbe  elektromotorische  Kraft,  welche  mau  erhalten 
bitte,  wenn  der  Strom  von  der  Intensität  t  in  dem  inducireuden  Ele- 
mente Ds  entstanden  wäre,  während  dasselbe  im  Abstände  r  von  dem 
iaducirten  Elemente  ruhte.  Sie  ist  gleich  dem  elektrodynamischen  Poten- 
tial des  Elementes  Ds  auf  das  vom  Strome  Eins  durchflossene  Element 
Dsx.  Also  auch  hieraus  folgt  dieselbe  Beziehung,  wie  aus  den  Unter- 
suchungen von  F.  E.  N  e  u  m  a  n  n. 

Sehr  vollständig  ist  die  Identität  des  Weber'schen  und  F.  E.  Neu-  1472 
3sdü' sehen  Principes  für  die  Induction  eines  Stromes  in  einem  Ele- 
mente Dsi  durch  einen  geschlossenen  Stromleiter,  dessen  Element  Ds  ist, 
von  Schering1)  bewiesen  worden.  Führt  man  nämlich  in  der  Formel  für 
D,  §.  1167,  die  durch  die  Ortsveränderung  der  Elemente  Ds  und  Dsx  be- 
lasten Geschwindigkeiten  derselben  dw/dt  und  dtO\fdt  ein  und  multi- 
plicirt  mit  dr/ds,  d.h.  mit  dem  Cosinus  des  Winkels  zwischen  r  undZ)ä, 
»o  erhält  man  die  durch  ein  Element  Ds  in  dem  Elemente  Ds\  in  seiner 
Richtung  inducirte  elektromotorische  Kraft3): 


gieex  DsDsx 


1  dr  dr  ds  /dr  dw  dr_  dtcx\ 
r*  ds  dst  dt  \dw  dt  +  dwt  ~df) 

2_  dr  ds  /  d'r  dw  d*r  dwx\ 
+  r  ds{  dt  \dsdw  dt  +  dsdwx  dt  ) 


>  • 


1  dr  flfr  d*s 
^TTsdSidT* 


Durch  eine  Transformation  dieses  Ausdruckes  erhält  Schering  die 
von  dem  ganzen  Leiter  s  auf  den  Leiter  Sj  ausgeübte  elektromotorische 
Kraft  bei  der  Integration  nach  ds  und  ds^. 

_        dP  rd(rdr)iDsDs, 

E  =  a  — ,  wo  V  —   l    .  -----  

dt  J  dsdsx  r 

In  ganz  gleicher  Weise  erhält  man  die  Componenten  der  elektrody- 
namischen Wirkung  zweier  geschlossener  Curven,  welche  von  den  Strö- 


!)  E.  Schering,  Znr  mathematischen  Theorie  elektrischer  Ströme.  Göttin- 
tfen  1857*;  Pogg.  Ann.  104,  p.  266,  1858*.  —  a)  Es  ist  nämlich: 

rfr  _  ,  dr       ,   dr_  dj^  ,  /dr  dw       dr_  dtr,\ 
dt  ~~  ±  d8  dt  *  d*t  dt  ~  \dw  dt  +  dwl   dt  )' 

wo  die  Vorzeichen  ±  zu  nehmen  sind,  je  nachdem  die  wirkendeu  Elektricitäten 
sich  in  gleichen  oder  entgegengesetzten  Bichtungen  bewegen.  Aus  diesen  Aus- 
drücken entwickeln  sich  dann  die  zweiten  Differentiale. 
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inen  t  und  Eins  durchflössen,  deren  Elemente  Dsuud  Dst  sind,  nach  den 
drei  Axen  gleich  dQ/dx,  dQ/dy,  dQ  dz,  wenn  wiederum 

rdjrdr)  iDsDsl 
~J  dsdsi  r 

ist.  Q  ist  mithin  das  Potential  des  Stromes  s  auf  den  Strom  s,.  Es  ist 
also,  wenn  der  inducirende  Leiter  die  Zeit  tv  —  /0  hindurch  bewegt  wird, 
die  ganze  inducirte  elektromotorische  Kraft: 

fEdt=afdidt  =      dl  =  a^-  Q°l 

Dies  ist  der  Satz  von  F.  E.  Neumann,  welcher  sich  so  direct  für 
die  inducirende  Wirkung*  geschlossener  Leiter  aus  dem  Weber' • 
sehen  Grundgesetze  ableitet. 

In  Betreff  der  weiteren  Ausführung  der  Rechnungen  von  Schering 
müssen  wir  auf  dessen  Originalabhandlung 


1473  Wendet  man  indess  das  Web  er' sehe  Grundgesetz  ohne  Weiteres- 
auch  auf  die  Inductionserscheinungen  bei  der  Anwesenheit  von  Gleit- 
stellen  an,  so  erhält  man  Resultate,  welche  nicht,  wie  das  Gesetz  von 
F.  E.  Neumann,  mit  der  Erfahrung  übereinstimmen.  Man  musa  in 
diesem  Falle  noch  darauf  Rücksicht  nehmen ,  dass  an  einer  GleiUtelle 
sich  die  Geschwindigkeit  der  bewegten  Elektricitäten  plötzlich  ändert, 
und  dadurch  ein  neuer  Grund  zur  Induction  gegeben  ist 

Es  sei  AB,  Fig.  329,  das  ruhende  inducirte  Element.   Der  Draht 
ab  sei  bei  a  mit  dem  einen  Pole  einer  Säule  verbunden.   Ueber  densel- 


Fig.  329. 


hl: 


ben  gleite  der  Draht  cd  hin,  dessen  Ende  d  mit 
dem  anderen  Pole  der  Säule  verbunden  ist.  Du1 
Gleitstelle,  in  welcher  sich  beide  Drahte  be- 
rühren, sei  c,  die  Geschwindigkeit  der  Bewegnoc 
von  cd  in  der  Richtung  von  ab  gleich  r.  Die 
Verbindungslinie  der  Gleitstelle  c  mit  dem  indu- 
cirten  Elemente  mache  mit  der  Bewegunir?- 
richtung  der  Elektricitat  in  dem  an  der  Gleit- 
stelle  liegenden  Elemente  von  ab  den  Wink*! 
0,  mit  A  B  den  Winkel  8j.  Wir  werden  anneh- 
men können,  dass  der  Uebergang  der  Elektri- 
citat von  ab  in  das  zunächst  liegende  Element 
von  cd  in  der  Richtung  von  ac  selbst  erfolgt. 
Dann  findet  in  diesem  Elemente  in  Folge  sei* 
ner  Bewegung  eine  Aenderung  der  Geschvic- 
digkeit  der  Elektricitäten  statt,  die  mit  fr  be- 
zeichnet werden  kann. 


l)  \V.  Weber,  Elektrodynamische  Maassbestimmungen  2,  p.  323*. 
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Wenn  wir  daher  auf  den  vorliegenden  Fall  die  Betrachtungen  de» 
?.  1166  anwenden  wollen,  so  haben  wir  nur  diese  Geschwindigkeitsände- 
ruDgi  v  zu  berücksichtigen  (welche  durch  die  Linien  CN  und  CNly 
Fig.  328,  dargestellt  wird),  nicht  aber  die  eigentliche  translatorische  Be- 
wegung des  Leiters  cd.  In  der  Formel  2,  §.  1466,  fällt  mithin  das  erste 
blied  fort,  und  für  den  Werth  de/ dt  in  derselben  ist  der  Werth  v  zu 
setzen.  Ist  die  Geschwindigkeit  der  Elektricität  in  der  ruhenden  Leitung  a  b 
gleich  c,  so  tritt  in  das  gleitende  Element  in  der  Zeit  dt  die  Elektricitäts- 
meDge  eedt  ein.  Diese  muss  dann  in  der  Formel  statt  eDs  gesetzt  werden. 
I*t  noch  aec  =  f,  gleich  der  Intensität  des  inducirenden  Stromes,  so  er- 
halten wir  den  durch  die  Geschwindigkeitsänderung  an  der  Gleitstelle 
bedingten  Antheil  der  in  der  Richtung  von  AB  inducirteu  elektromoto- 
rischen Kraft  gleich: 

—  ^-  ivds^dtcosS cos &i. 

Ausserdem  tritt  aber  bei  der  Bewegung  des  gleitenden  Leiters  aus 
der  Lage  cd  in  die  Lage  C\  d%  auch  das  Element  CC\  in  den  früheren 
Stromkreis  ein.  Die  Länge  dieses  Elementes  ist  vdt,  in  welcher  gleich- 
zeitig die  Stromintensität  von  0  bis  i  ansteigt,  so  dass  die  durch  dasselbe 
id  dem  Elemente  Dsi  inducirte  elektromotorische  Kraft  gleichfalls  ist 


v dt  cos®  cos&i. 


Die  elektromotorische  Kraft,  welche  durch  das  an  der  Gleit&telle 
eintretende  Element  sowohl  in  Folge  der  Geschwindigkeitsänderung  der 
F.lektricitäten  als  auch  in  Folge  des  Eintritts  neuer  Stromelemeutc  in 
den  inducirenden  Kreis  inducirt  wird,  ist  also  gerade  doppelt  so  gross, 
wie  die  durch  letztere  Ursache  allein  inducirte  elektromotorische  Kraft. 

Behandelt  man  nach  diesen  Angaben  den  Versuch  des  Bd.  IV,  §.  63,  1474 
'vergl.  Fig._330  a.  f.  S.),  so  erhält  mau,  nach  W.  Weber1),  wenn  der 
Radius  des  inducirenden  Kreises  R  ist,  die  Intensität  des  inducirteu 
Stromes  bei  einmaliger  Umdrehung  des  beweglichen  radialen  Leiterstückes : 

1)  die  durch  das  letztere  inducirte  elektromotorische  Kraft  ain^R: 

2)  die  durch  den  Eintritt  neuer  Stromelemente  in  den  inducirenden 
Kreis  inducirte  Kraft,  in  welchen  die  Stromintensität  von  0  bis  i  zu- 
nimmt —  ai7i2R-, 

3)  die  durch  die  Geschwindigkeitsänderung  der  Elektricitäten  an 
der  Gleitstelle  des  beweglichen  radialen  und  ruhenden  kreißförmigen 
Leiters  des  inducirenden  Stromes  inducirte  Kraft,  welche  der  ad  2)  er- 
haltenen gleich  ist  — aiii*R. 

Zusammen  erhält  man  also  die  elektromotorische  Kraft  — ain^li. 

Es  ist  ersichtlich,  dass,  wenn  die  Wirkung  an  der  Gleitstelle  nicht 
*)  W.  Weber,  Elektrodynamische  Maassbestimmungen  p.  375*. 
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vorhanden  wäre,  überhaupt  keine  inducirte  elektromotorische  Kraft  bei 
einmaliger  Unidrehung  des  Radius  auftreten  würde,  indem  sich  die  ad  1> 
und  2)  erwähnten  Wirkungen  gerade  aufheben. 

Fig.  330. 


Ganz  dieselben  Resultate  ergeben  sich  aus  dem  Gesetze  von  F.  E. 
Neumann,  wenn  wir  berücksichtigen,  dass  sich  der  indncirende  Krei* 
bei  einmaligem  Umschwung  des  Radius  gerade  um  seine  ganze  Peripherie 
vermehrt  hat 

1475  Von  den  Vorstellungen  Weber's  ausgehend,  hat  Ki  roh  hoff*)  die 
Aufgabe  behandelt,  die  Elektricitätsbewegung  in  Körpern  unter  Berück- 
sichtigung der  Inductionswirkungen  zu  bestimmen.  Wir  müssen  on« 
begnügen  nur  den  Gang  der  Ableitung  anzugeben.  Dieselbe  beruht  nach 
v.  Helmholtz3)  nur  auf  den  schon  von  W.  Weber  gemachten  Voraus- 
setzungen, 1)  dass  sich  im  Strome  stets  gleiche  Quanta  positiver  und 


')  Ein  weiterer  Nachweis  der  Uebereinstimmung  de»  Weber 'scheu  und  F.  E 
N  e u  ma n  u '  neben  Gesetzes  bei  Gegenwart  von  Gleitstollen,  auch  wenn  an  den- 
selben scharfe  Winkel  vorkommen  und  die  Unterlage  sich  bewegt,  ist  von  Mo»* 
(Pogg.  Ann.  122,  p.  79,  1864*)  gegeben  worden.  Derselbe  betrachtet  ausserdem 
die  Vernachlässigung  eines  in  den  Ausdrücken  von  Weber  vorkommenden, 
mit  er  (Product  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Elektricität  mit  der  Zeit, 
in  der  die  Geschwiudigkeitsänderung  an  der  Gleitstelle  stattfindet)  multiplicirten 
Gliedes  und  hält  dieselbe  für  unstatthaft,  da  c  gross  sei,  wenn  auch  r  »ehr 
(unendlich  ?)  klein  ist.  Beschreiben  die  Gleitstellen  geschlossene  Bahnen,  so  fall' 
ohnehin  jene«  Glied  fort  (vergl.  indess  Jochmaün,  Fortschritte  der  Phv«. 
n.  532*).  —  a)  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  100,  p.  193*,  102,  p.  529,  1857'.  - 
Hei  in  hol  tz,  Journ.  f.  reiue  und  angew.  Math.  75,  p.  55,  1872*.  —  Nach 
C.  Neumann  (Pogg.  Ann.  155,  p.221,  1875*;  s.  auch  Ber.  d.  K.  Sachs.  Gea.  d 
Wissensch.  Oct.  1871,  p.  450*;  dagegen  Helmholtz,  1.  c.)  kann  man  diaaen 
Voraussetzungen  auch  noch  andere  beifügen ,  dass  in  jedem  Volumenelemeote 
ausser  strömender  Elektricität  auch  noch  ein  Quantum  freier,  ruhender  Elek 
tricität  vorhanden  ist,  welches  sich  übrigens  mit  einem  Quantum  der  ström«» 
den  austauscht;  dass  ferner  in  einem  homogenen  Leiter  die  Dichtigkeit  d*r 
strömenden  Elektricität  für  beide  Elektricitäten  überall  und  zu  allen  Zeiten  un- 
verändert bleibt;  dass,  wenn  die  in  einem  Volumenelemente  strömenden  Elektro 
citätsmengen  ±  q  und  die  freie  ij/  von  den  Kräften  RP,  Rn  und  Bf  in  deruelb« 
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negativer  Elektricität  gleich  schnell  in  entgegengesetzter  Richtung  be- 
wegen oder  die  absolute  Menge  beider  elektrischen  Fluid»  an  jeder  Stelle 
deg  Leiters  constant  ist ,  bez.  alle  Anziehungskräfte ,  die  gleichzeitig  die 
positive  und  negative  Elektricität  im  Leiter  betreffen ,  den  Leiter  selbst 
bewegen,  da  sie  nicht  beide  in  gleicher  Richtung  im  Leiter  sich  fort- 
bewegen können  ;  2)  dass  die  im  Leiter  continuirlich  verbreiteten  Elek- 
tricitäten Geschwindigkeiten  haben,  welche  continuirliche  Functionen  der 
Coordinaten  Bind;  3)  dass  das  0 h  m 1  sehe  Gesetz  richtig  sei,  so  dass  also 
die  Gegenkraft  des  Leitungswiderstandes  in  jedem  Moment  gerade  der 
elektromotorischen  Kraft  gleich  ist,  d.  h.  die  Elektricität  keine  Trägheit 
besitzt.  —  Kirchhoff  misst  alle  Grössen  in  (W e b e r ' sehen)  mecha- 
nischen Maassen. 

Die  Ursache  der  Elektricität  «bewegung  in  einem  Punkte  xyz  eines 
Körpers  kann  eine  doppelte  sein,  einmal  die  Wirkung  der  in  dem  Körper 
verbreiteten  freien  Elektricitäten,  sodann  die  Induction,  wenn  sich  die 
Stromintensität  an  irgend  einer  Stelle  desselben  ändert. 

Die  Kräfte,  mit  welchen  die  im  Körper  verbreiteten  freien  Elektrici- 
täten auf  die  positive  und  die  negative  Elektricität  im  Punkte  xyz  wir- 
ken, sind  gleich  und  entgegengesetzt.  Ihre  Differenz  entspricht  mithin 
der  durch  erstere  auf  jenen  Punkt  ausgeübten  elektromotorischen  Kraft. 
Bezeichnet  man  mithin  die  Potentialfunction  der  freien  Elektricitäten 
auf  die  (positive)  elektrische  Masseneinheit  mit  Sl,  so  sind  die  durch 
jene  Kräfte  erzeugten  Componenten  der  elektrischen  Scheid ungskraft 
nach  den  drei  Axen 

n  dSl         n  dSl  rt  dSl 

—  2  -r-,    —  2  — ,    —  2  —  1 

dx  dy  dz 

Aendert  sich  ferner  in  einem  linearen  Leiterelemente  Dö  des  Körpers  die 
MrominteDsitat  ty  in  der  Zeit  dt  um  d  'i  ,  so  ist  die  durch  die  Induction 
in  einem  im  Abstände  r  von  Ds'  gelegenen  Elemente  Ds  entwickelte  elek- 
tromotorische Kraft  in  mechanischem  Maasse  nach  Weber  (§.  1467, 
Gl.  2)  gleich  —  8/ C1  .di' /dt .  Ds'/r  .cos(r,Ds)  .cos(r,Ds').  Das  im  Punkte 
x  y' z'  gelegene,  von  xyz  um  r  entfernte  Element  sei  von  einem  Strome 
durchflössen,  dessen  Componentcu  in  der  Richtung  der  drei  Axen  die 
Dichtigkeiten  u' ,  v' ,  w  haben.  Dann  sind  die  in  denselben  Richtungen 
in  der  Zeit  dt  durch  das  Element  gehenden,  also  den  Stromintensitäten 
i'  in  demselben  entsprechenden  Elektricitätsmengen  u'dy'dz'dt,  v'dx'dz'dt, 
ic1 dx'  dy'  dt.  Aendern  sich  die  Dichtigkeiten  in  der  Zeit  dt  um  du' / dt  .dt . .., 
und  führt  man  in  die  Formel  von  Weber  die  entsprechenden  Werthe 


Richtung  sollicitirt  werden,  die  daraus  resultireude  ponderomotorische  Kraft  R 
und  elektromotorische  Kraft  {R)  die  Werthe  haben : 

R  =  RP  +  Rn  +  R/        (R)  =  (Rp  -  Rn)/2  n, 

flau  die  Geschwindigkeit  der  strömenden  Elektricität  also  klein  gegen  die 
Geschwindigkeit  C  ist;  dass  endlich  die  Strömungscomponenten  proportional 
den  Componenten  der  elektromotorischen  Kraft  sind. 
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für  di'  /dt  ein,  so  kann  man  die  nach  den  drei  Axen  wirkenden  Com- 
ponenten  der  in  xyz  inducirteu  elektromotorischen  Kraft  erhalten.  Setzt 
man  nämlich 

welche  Werthe  die  Componenten  des  elektrodynamischen  Potentials  dar- 
stellen,  wo  B  =  u  (x  —  x')  -f  v'  (y  —  y)  +  u/  (z  —  z')  und  dm 
=  dx'dy'dz'  ist,  so  erhält  man  diese  Componenten  gleich 

#  dU         8  dV         8  dW  k 

—  —   .   —  —   ,   —      2  a) 

(P  dt  '       C*  dt  '        C*  dt 

Ist  also  x  die  Leitungsfähigkeit  des  Körpers,  so  sind  die  Componenten 
w,  v,  w  der  Dichtigkeit  des  Stromes  in  Punkt  xy2: 

„  _  _  ,x  (*B.  +  ±  tü). ,  -  _  ox  /*»  .  ± 

"~       -*\dx  +  f  dt)'1  ~       -*  {dy  H    V  dl)- 

M,  =  -2xU  +  c5^r) J) 

Wir  können  nicht  annehmen,  wie  dies  auch  die  folgende  Betrachtung 
ergiebt,  dass  die  freien  Eloktricitäten  während  des  variablen  Zustande* 
nur  auf  der  Oberfläche  des  Leiters  augehäuft  sind;  dies  ist  nur  bei  dem 
stationären  Zustande  der  Fall.  Bezeichnen  wir  also  die  freie  Elektricität 
in  der  Raumeinheit  im  Punkte  x' y z'  im  Inneren  des  Leiters  mit  t'  und 
auf  der  Einheit  der  Oberfläche  mit  c\  so  ist 

wo  das  erste  Integral  über  den  ganzen  Raum,  das  zweito  über  alle  Ober- 
flächenelemente d*S  des  Körpers  ausgedehnt  ist. 

Wird  die  Aenderung  der  freien  Elektricität  t'  im  Punkte  x' y  z'  von 
den  Aenderungen  der  Stromesdichtigkeiten  daselbst  uud  der  Zeit  abhän- 
gig gemacht,  so  ergiebt  sich  für  einen  Punkt  im  Inneren  des  Körpers  die 
Gleichung: 

du      dv      dw  l  de 

Jx^d^  +  d7~~~~2dt ;,) 

welche  sich  analog,  wie  die  entsprechende  Gleichung  in  der  Hydrodyna- 
mik, entwickeln  lässt. 

Enthält  nämlich  das  Element  dxdydz  die  freie  Elektricität  edxdyd:, 
und  ändert  sich  dieselbe  in  der  Zeit  dt  um  dxdydz.de/dt.dt,  so  ist 
diese  Aenderung  gleich  der  Summe  der  Unterschiede  der  in  das  Element 
eintretenden  und  austretenden  positiven  und  (in  entgegengesetzter  Rich- 
tung fliessenden)  negativen  Elektricität,  d.  h.  gleich 


4) 


\ 
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2  (du/dx .dx.dydz  -f-  du/dy  .  dy  .  dxde  -\-  dulde  .dz .dxdy)dt, 

voraus  die  Gleichung  folgt.  Analog  ergiebt  sich  für  einen  Punkt  der  Ober- 
fläche, an  dem  die  Elektricitätsmenge  auf  der  Flächeneinheit  gleich  c  ist : 

1  de 

u.co$(N,  x)  -f  v.cos(Nt  y)  -f  w.cos(N,  z)  =  —  -  —  •  •  •  •  6) 

2  at 

wo  X  die  nach  dem  Inneren  des  Körpers  gerichtete  Normale  des  Ober- 
au henelementes  ist. 

Aus  den  Gleichungen  1  bis  6  lässt  sich  ferner  ableiten : 

d£           0    ( n           1  d*&\t. 
,  _  =  _8se(2jtt  ___),)  7) 

Da  d*Sl/dt*  im  Allgemeinen  nicht  gleich  Null  ist,  so  braucht  auch 
<!er  Werth  dijdt  -\~  16xjT£  nicht  Null  zu  sein.  Es  kann  also  in  der 
That  während  des  variabelen  Zustandes  freie  Elektricität  im  Inneren  der 
Leiter  vorhanden  sein,  welche  mechanische  Wirkungen  u.  dgl.  m.  hervor- 
bringen könnte. 

Es  sei  der  Leiter  ein  sehr  dünner  cylindrischer  Draht  vom  Radius  a  1476 
and  der  Länge  7,  wo  a  gegen  l  sehr  klein  sei,  dessen  Axe  als  X-Axe 

,>  „  •    du  .  dv  .  die  n    [d*Sl  ,   d*Sl  .  d*Sl 

«)  Nach  3)  ,st  +  _  =  -  2x[_4-_  +  _ 

4   d  /dü  .  dV  ,  dW 


4   d  /dü  ,  dV  dW\\ 


Schreibt  man  die  Gleichungen  2)  ü  = 


dx 


bilt  man  bei  Ausführung  der  Differentiation  derselben  nach  x,  y  und  z: 


(iL       d-L  ä±\ 


ndetn  da«  die  zweiten  Differentiale  von  1/r  enthaltende  Glied  verschwindet. 
Berücksichtigt  man  dann  ferner,  dass  dr—i/dx  =  —  dr—1/dx'  ist  u.  8.  f., 
:  nd  integrirt  partiell  die  einzelnen  Glieder  des  Integrals  nach  a/,  y'  und  so 
leiben  in  den  Integralen  noch  die  Oberflächenelemente  dy1  dz',  dx  dz',  dxf  dy'. 
Bezeichnet  man  daher  das  Oberflächenelement  mit  d^S,  so  erhält  man 

T7 ■  +     + 17  =  -//t^  [(tt' cos  (*''  *}  +  ' cos  (ivr'>  y)  +   C(W  (iV'  z)] 

p  P  pdx'  d\f  dz*  /d  u'   ,  dvr  .   d  w'\ 

-JJJ     r     KdP  +  ip  +  rf?7' 

die  nach  dem  Inneren  gerichtete  Normale  von  d2&  ist.  Entsprechend  5) 
ind  6)  wird  also 

dü  .  dV  .  dW  _  r  p\  (PS  de'  ■  r  r  rl  dxf  dy'  dz'  d£ 
dx  +  dy  +  dz  —J  J  2    r    dt        J  J  2        r  dt 

•>ler  nach  4)  gleich  %  d  Sl/d  t.    Führt  man  diesen  Werth  in  die  Gleichung  a) 
iin  and  berücksichtigt,  dass  d?Sl/dx2  -f  d2  Sl/d  iß  -f  d^Sl/dz*  =  —  4  77  f  ist, 
erhalt  man  Gleichung  7). 
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genommen  wird.  Brücken  wir  die  Lage  der  Punkte  in  jedem  Quer- 
schnitte des  Drahtes  durch  Polarcoordinaten  aus ,  so  ist  y  ==  Q  cos  q 
s  =  Q$in(p,  y'  =  p'  cos<p' ,  J  =  g'sin(p\  Ist  ferner  die  Verthe'duni; 
der  Elektricitäten  und  Ströme  um  die  Cylinderaxe  herum  symnietrt*d 
und  die  Dichtigkeit  des  Stromes  in  der  auf  der  Drahtaxe  senkrechte 
Richtung  in  den  Punkten  (x  Q  (f)  und  {xf  p'  (p')  gleich  o"  und  &,  so  ist 

v  —  öcostp,  w  =  6$in(p,  v'  =  o'cos(p't  w'  =  &$in(p'.  .  .  v> 
Danach  verwandelt  sich  die  Gleichung  5)  in 

du       1  rfptf  _____  1_  de 
dz       Q  dQ  2  dt  } 

und  die  für  die  Oberfläche  des  Drahtes  geltende  Gleichung  0)  in 

1  de 

6=2Tt 1,M 

Die  Werthe  von  Sl  und  U  gehen  über  in 

&  =  2EJog  -  •   •   •   11)  ü  =  2i  log  -    •   •  •  12) 

a  (i 

wo  Edx  die  Menge  der  in  jedem  Längenelemente  dx  des  Leiters  enthal- 
tenen freien  Elektricität,  also  E  die  Dichtigkeit  der  freien  Elektricitat.  i 
die  Stromiutenßität  daselbst  ist.  Von  den  Gleichungen  3)  bleibt  nur  <li<> 
erste  bestehen.   Da  aber  *  =  xa2u  ist,  so  ist  nach  derselben: 


i  =  —  4  x  jt  a* 


.     I    (dE  .    4  di\ 


und  die  Gleichungen  5)  und  6)  ergeben : 

di  _  1  d E  M> 
dx  ~~      2  dt 

Da  wir  überhaupt  nur  die  Wirkungen  der  den  einzelnen  Punkt,  n 
des  Drahtes  zunächst  gelegenen  Elemente  desselben  berücksichtigen,  ^ 
gelten  obige  Formeln  nicht  nur  für  einen  geradlinigen,  sondern  auch 
für  einen  gekrümmten  Draht,  vorausgesetzt  nur,  dass  er  nicht  so  gebogri- 
ist,  dass  zwei  seiner  Punkte,  zwischen  denen  sich  ein  endliches  DraLt- 
stück  befindet,  unendlich  nahe  an  einander  liegen. 

1477         Kirchhoff  behandelt  die  Aufgabe  zunächst  für  einen  in  sieb  zu- 
rücklaufenden Draht,  wo  also  die  Werthe  E  und  i  um  l  periodisch  sein 
müssen.     Setzt  man  in  den  Gleichungen  13)  und  14)  log  (1  a)  =  ; 
l/xnä1  =  r,  E  =  Xsinnx,  i  =  Ycosnx,  wo  X  und  Y  Function 


v  erh; 


*)  Au«  der  Gleichung  fc)  entwickelt  sich  cq  =  <ry  und  tep  =  <r*\  Piß- 
renzirt  man  beide  Gleichungen,  entwickelt  dr/dy  und  dw/dz  und  addirt  ditv- 
Werthe,  setzt  sodann  in  die  erhaltene  Gleichung  da/dy  =  da/d^.d^/dy  ui>l 
da/dz  —  d a/d  ft.d  q/d z ,  und  fuhrt  die  dureti  Differentiation  der  Gleichm  . 

—      -\-  e2  erhalteneu  Werthe  d^/dy  =  y/Q  und  d(t/dz  =  z/q  «in, 
erhält  mau  dv/dy       dw/dz  ~  1  /?.</(<>  o)/dq. 
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von  t  und,  wegen  jener  Periodicität ,  n  =  2mnß  ist,  so  ergieht  sich 
aus  denselben  nach  Elimination  von  Y  die  Gleichung: 

dt*  ^  liSyl  dt  ^     2  ' 

deren  Integral 

X  =  Ä^e-*''  -h  K3c-**>  15) 

ist.  wo  Ki  und  K2  willkürliche  Constante  sind,  die  Werthe  Xl  und  A2 
aber  gleich 

m  V  ±V-(äfs-)l  - 

sind.  Der  Werth  unter  der  Wurzel  kann  reell  oder  imaginär  sein,  je 
nachdem  (32 ynl/CrV^^  1  ist.  Da  nun  n  l  ein  Vielfaches  von  2  n 
i*t,  so  ist  dieser  Werth  schon  bei  einigermaassen  bedeutenden  Werthen 
von  grösser  als  Eins,  also  die  Wurzel  imaginär.   Setzen  wir 

Cr/  32  yl  =  h%  und  ist  dasselbe  so  gross,  dass  dagegen  Eins  zu  vernach- 
lässigen ist,  so  sind  die  Werthe  von  ^  und  Aa  gleich  h  i  CnV —  1  / 1^2 
zu  setzen.  Bei  Einführung  derselben  in  die  Gleichung  15) l)  erhält  mau, 
wenn  d  eine  Constante  ist: 


!)  Es  ist  dann  nämlich  bei  Einführung  neuer  Constanten  für  Ä",  und  A'2 

v  (  a       Cnt  ,   „  .  Cnt\ 

X  =  e-*t  (  Äcos  -rr=  +  Bstn  T7=  I 
V  V2  V2j 

v          e-htr/h    .        C   n\        Cnt      /  C    .  ,  h  „X    .  6'ntl 
Y  =  —  (  -  A  —  -7=  2? )  cos  -7-=  +  ( -77=  A  -\  B)  sin  — =  • 

2  [V«       y2  y     V2     VV2    ^»  /  V2J 

Macht  man  noch  die  Voraussetzung,  dass  für  t  =  0,  «  =  0,  also  auch 
V  =  0  sei,  so  folgt  aus  dem  Ausdrucke  für  Y,  dass  B  sehr  klein  gegen  A  ist, 
uad  wir  somit  setzen  können 

X.                Cnt       „  C      .      i.,.  Cw< 

=  -4c— *t  cos  -r-=;      Y  =  -7=.     c-n'.sm  — =• 

V2  2V2  V2 

Multiplicirt  man  X  mit  sinnx  und  Y  mit  cos  na:,  in  welchen  Werthen  man 
auch  zu  x  einen  beliebigen  constanten  Werth  addiren  darf,  so  erhält  man  eine 
allgemeinere  Lösung  der  Gleichungen  13)  und  14): 

C  ti  t 

E  =  e-*< cos  -77=^=  (Asinnx  -f  Alcosnx)  1) 

y  2 

C  Cnt 
1  =  tt=  c  —  *  *  sin  -t-f=  (A  cos  n  x  —  Ax  sin  n  x). 

2V  2  V2 

Unter  derselben  Voraussetzung  würde  den  Gleichungen  13)  und  14)  auch 
genügt  durch  particuläre  Lösungen  von  der  Form 

E  =  d  +  bx;   i  =  —  ^  6  (1  -  c-**t)  2) 

wo  d  und  b  neue  Constante  sind.  —  Bollen  aber  E  und  t  um  l  periodische 
Functionen  sein,  so  muss  in  letzteren  6  =  0  sein.  —  Addiren  wir  die  parti- 
culären  Lösungen  1)  und  2)  unter  dieser  Bedingung,  so  erhalten  wir  die  all- 
gemeineren, durch  die  Gleichungen  17)  gegebenen  Lösungen. 

68* 
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E  =  e 


-ht 


27t  C 


^Amcosm  —  y= 


.    .  2n 
i .  sin  wi  — —  x 
t 


2x   C  a  2it 

—  — =  t  .  COS  »I  —  X 

'   V2  i 


2V2 

c 


1 

OB 


i  =  -  ^nc~ht^lA-sinm^ 


G  M  2n 

77=  f .  cos  m  —  x 
V2  » 


> . 


2V2  -v 


m  SIN  IM 


2*   C  2* 
— —  —7=  t .  sin  111  — —  x 

1    V2  l 


17) 


Ist  für  die  Zeit  I  =  0  die  elektrische  Spannung  E  =  /  (x)  gegeben, 
so  muss  auch  diese  um  l  periodisch  sein.  Vereint  man  dann  die  Producta 
der  Sinus  und  Cosinus  in  Ausdrücke,  welche  die  Summen  oder  DiflVrenzt  u 
ihrer  Winkel  enthalten,  so  lassen  sich  obige  Werthe  folgen  dermaassen 
schreiben : 

*-'  +  3«-"|>("  +  iS,)+/(*-£')-"] 

Ä-K'+Ä'M-Ä')]  "' 


Ist  der  Werth  d  =  l/l.  ff{x)dx  =  0,  also  die  Gesammtmenge  der 

0 

freien  Elektricität  im  Drahte  gleich  Null,  so  stimmen  diese  Formeln  voll- 
ständig mit  denen  für  die  Fortpflanzung  des  Schalles  überein.  Die  Be- 
wegung der  Elektricität  geht  vor  sich ,  wie  wenn  sich  zwei  elektrische 
Wellen  in  entgegengesetzter  Richtung  mit  der  Geschwindigkeit  C  V'2 
=  44  .  1010/  l/imm  =  42140  geographische  Meilen,  d.  h.  nahezu  mit 
der  Geschwindigkeit  des  Lichtes,  durch  denselben  bewegten.  Diese  Ge- 
schwindigkeit ist  unabhängig  von  dem  Stoffe  und  Querschnitte  des 
Drahtes.   Die  Zeit  eines  Umlaufes  jeder  Welle  um  den  Draht  ist  danu 

t  =  lV2/C.  Die  Dichtigkeiten  der  Elektricität  an  demselben  Punkte  vor 
und  nach  jedem  Umlaufe  verhalten  sich  wie  l:e~ ht  =  1  :c~  • 
Bei  dem  Jacobi' sehen  Etalon  wäre  /*  etwa  Vaooo  Secunde,  also  das\er- 
hältni8S  der  Abnahme  der  elektrischen  Dichtigkeit  2,7:1.  —  Ist  d  nicht 
Null,  so  ändert  sich  der  Ueberschuss  der  Dichtigkeit  über  den  mittleren 
Werth  der  Dichtigkeit  nach  demselben  Gesetze,  wie  wenn  d  =  0  wäre. 

Ist  der  Werth  32  yj  Cr  V2  sehr  klein,  also  C  sehr  gross  gegen  f  r, 
so  kann  in  der  Gleichung  13)  das  zweite  Glied  gegen  das  erste  vernach- 
lässigt werden.  Es  bleibt  also  nur  i  =  4ly  r.dE/dx  und  nach  Glei- 
chung 14) 

dE  _         ly  (PE 
dt  ~~         7  df«  ' 
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Die  Formel  fällt  mit  der  Bd.  I,  §.  397  behandelten  zusammen,  wo 
die  Induction  im  Drahte  vernachlässigt  wurde.  Dann  findet  also  ein  ein- 
faches Zusammenfassen  der  Elektricitäten ,  analog  der  Bewegung  der 
Wärme  in  dem  Drahte  statt. 


Läuft  der  Draht  nicht  in  sich  zurück,  so  müssen  die  Grössen  d  und  1478 
b  [Gleichung  2)  in  der  Anmerkung]  andere  Werthe  erhalten,  um  den  für 
die  Enden  desselben  geltenden  Bedingungen  zu  genügen.  Ist  der  Draht 
z.  B.  an  einem  oder  beiden  Enden  isolirt  oder  mit  der  Erde  verbunden, 
m)  wird  die  elektrische  Welle  an  den  Enden  reflectirt  und  kehrt  sich  in 
dem  Falle,  dass  eine  Ableitung  derselben  stattfindet,  um,  indem  dann 
eine  Welle  von  negativer  Elektricität  von  derselben  zurückkehrt,  wenn 
eine  Welle  von  positiver  Elektricität  ankommt,  ganz  ähnlich  wie  bei  den 
Longitudinalschwingungen  eines  an  einem  oder  an  beiden  Enden  freien 
oder  befestigten  Stabes. 

Kirch  hoff  hat  in  dieser  Art  noch  den  elektrischen  Zustand  eines 
einerseits  mit  der  Erde  verbundenen  Drahtes  von  der  Länge  l  unter- 
sucht, der  den  oben  angegebenen  Bedingungen  der  Bildung  elektrischer 
Wellen  entspricht,  und  andererseits  mit  dem  einen  Pol  einer  Säule  von 
der  elektromotorischen  Kraft  K  verbunden  ist,  deren  anderer  Pol  zur 
Erde  abgeleitet  ist.  Das  Potential  an  dem  mit  der  Erde  verbundenen 
Ende  (x  =  0)  ist  stets  Null,  das  Potential  am  anderen  mit  dem  Säulen- 
pol verbundenen  Ende  (x  =  l)  ist  V2  K.  Daraus  folgen  die  Werthe  E 
und  *": 

K  /x    .   2         Ä(—  1)»'  ,  \ 

E  =  — -  (T  H  e~ht   (cos  m  t  sm m <p) ) 

4  y  \l       n         ^     m  ^  / 

1  =  (1  —  e~2hf)  .  e~ht  V'  smmtcosnKp, 

wo  r  =  %  -7L  t  und  <p  =  —  x  gesetzt  ist l). 


l)  Au»  den  Bedingungen  für  den  Zustand  des  Drahtes  folgt  nämlich,  dass 
für  x  —  0  auch  E  =  0  ist.  Ferner  folgt,  dass  für  x  =  /,  E  unabhängig  von 
t  und  gleich  K/Ay  ist.  Ersteres  ist  nur  möglich,  wenn  sin  n  l  =  0  oder 
n  =  mn/l  ist.  Damit  letzteres  stattfindet,  muss  b  =  K/Ayl  sein.  Hieraus 
folgt  ganz  analog  den  früheren  Betrachtungen 

K 

E  =  - — ;  1  |  e-*'  S  im  cos  m  x  sin  m  g>, 
Ayl  t 

wo  t  =  n  Ct/lV 2  und  (p-=nxjl  gesetzt  ist.  —  Endlich  muss  für  alle  Werthe 
von  x  zwischen  0  und  /,  d.  h.  für  alle  Werthe  (p  zwischen  0  und      für  t  =  0 

OD 

auch  E  =  0  sein;  d.  h.  es  ist  Ky/Ayn  =  —  £  Amsinmy.  Setzt  man  nach 
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Es  läset  sich  nachweisen,  dass  die  im  Ausdrucke  für  t  enthaltene 
Summe,  wenn  r  zwischen  0  und  n  liegt,  nur  die  zwei  Werthe  —  \  r  und 
—  \x  -f-  \%\  wenn  r  zwischen  n  und  2n  liegt,  nur  die  zwei  Werthe 
7t  —  }  r  und  \  it  —  \  t  annehmen  kann ,  je  nachdem  <p  ^  n  —  t  igt. 
Für  grössere  Werthe  von  r  wiederholen  sich  dieselben  Werthe  der  Summe. 
In  jedem  Momente  theilt  sich  also  der  Draht  an  einem  Punkte  in  zwei 
Theile.  Auf  der  Lange  eines  jeden  Theiles  ist  die  Stromintensitat  con- 
stant;  an  dem  Punkte  selbst  macht  sie  einen  Sprung  von  der  Grösse 

CK/8V~2y.c-ht.  Der  Punkt  rückt  aber  von  der  Zeit  t  =  0  an  vom 
Ende  (x  =  l)  des  Drahtes  gegen  seinen  Anfangspunkt  (x  =  0)  mit  der 

Geschwindigkeit  C/V2  vor,  kehrt  dann  mit  gleicher  Geschwindigkeit 
gegen  das  Ende  hin  zurück  u.  s.  f.  Im  Sinne  der  Bewegung  des  Punktes 
ist  stets  die  Intensität  des  Stromes  vor  demselben  kleiner,  hinter  dem- 
selben grösser,  so  dass  sie  also  abwechselnd  am  Anfange  und  am  Ende 
des  Drahtes  die  grössere  ist. 

Mit  Zunahme  der  Zeit  i  nimmt  die  Grösse  des  Sprunges  ab,  indess 
ist  während  eines  Durchganges  desselben  durch  die  Länge  des  Drahtes, 

d.  h.  in  der  sehr  kleinen  Zeit  T—lV2/C,  diese  Abnahme  sehr  gering. 

Eine  Berechnung  der  Intensität  des  Stromes  am  abgeleiteten  Ende 
des  Drahtes  (x  =  0)  ergiebt,  dass  sie  anfangs  bis  zur  Zeit  t  =  T  gleich 
Null  ist,  und  dann  zu  den  Zeiten  3  T,  5  T  u.  s.  f.  jedesmal  sich  sprung- 
weise um  doppelt  so  viel  ändert,  als  der  Sprung  au  den  anderen  Stel- 
len des  Drahtes  beträgt.  —  Der  Werth  für  E  erleidet  ebenfalls  an  der- 
selben Stelle  eine  plötzliche  Aenderung,  an  der  sich  auch  i  ändert,  und 
zwar  um  den  Werth  K;  \y  ,c~ht\  indess  bleibt  E  stets  am  Ende  des 
Drahtes  gegen  den  Verbindungspunkt  mit  der  Säule  hin  grösser ,  als  au 
seinem  anderen  Ende.  Die  Vertheilung  von  E  auf  dem  Drahte  ist  dano 
durch  eine  gebrochene  gerade  Linie  dargestellt.  Mit  wachsender  Zeit 
nimmt  der  Sprung  ab,  der  Werth  E  nimmt  für  t  =  ao  von  x  =  l  Im 
x  —  0  auf  dem  Drahte  nach  dem  Gesetze  der  geraden  Linie  gleichförmig 
von  K/4y  bis  zu  Null  ab»). 

1479  Bei  den  Rechnungen  von  Kirch  ho  ff  wird  vorausgesetzt,  das«  die 
Einheit  gegen  loy  (//«)  verschwiudet;  also  l/a  eine  sehr  grosse  Zahl 
ist  und  dass  für  so  feine  Drähte,  in  denen  dies  anzunehmen  ist,  dx? 
Ohm'sche  Gesetz  noch  Gültigkeit  hat. 


V  =  -  2  V  (_  ,)m  1  sin  m  <f  ,    »o  ist  Am  =  (_  i)m  ±  _?L. 

1  i  n  m  4  y  1 

Dies  für  An,  gesetzt,  ergiebt  die  obigen  Gleichungen. 

*)  In  einer  Reihe  von  Abhandlungen  von  überwiegend  mathematiachem 
Interesse  sind  die  Consequenzen  der  Kirch  hoff 'sehen  Gleichungen  weit« 
verfolgt  worden;  s.  z.B.  Koch,  Borchardt-Crelle's  J.  61,  p.  297,  1863'.  Wein- 
garten, Borchardt-Crelle's  J.  03,  p.  145,  1864*. 


Digitized  by  Google 


Berechnung  von  W.  Weber.  1079 

Um  sich  von  diesen  Annahmen  frei  zu  machen,  betrachtet  W.  We- 
ber1) getrennt: 

1)  Die  elektrischen  Scheidungskräfte,  welche  nach  Kirchhoff 
(§.  1476)  auf  die  beiden  Elektricitäten  in  einem  Punkte  eines  Leiters 
aus  nächster  Nähe  wirken  und  deren  Hälfte  die  auf  die  Masseneinheit 
der  einen  (positiven)  Elektricität  wirkenden  Scheidungskraft  ist   Sie  ist 

.Uo_a«/vi(g  +  ±g). 

Bezeichnet  man  die  positive  elektrische  Masse  im  Längenelemente 
Ds  des  Leiters  mit  HDs,  ist  die  Geschwindigkeit  ihrer  Verschiebung 
dödt,  so  ist  die  Dichtigkeit  E  der  freien  Elektricität  und  Strominten- 
sität t  daselbst 

Wird  dies  in  obigen  Ausdruck  eingeführt,  so  erhält  man  die  auf  Ds  wir- 
kende bewegende  Kraft 

2)  Es  wirken  ferner  auf  HDs  die  Widerstandskräfte,  welche  von 
den  körperlichen  Massen  auf  die  elektrischen  Massen  ausgeübt  werden 
und  die  Zunahme  ihrer  Geschwindigkeit  beim  Fortwirken  der  elektri- 
schen Scheidungskraft  hemmen.  Ist  x  die  Leitungsfahigkeit,  so  sind  diese 
Kräfte  für  die  Einheit  des  Querschnittes  des  Leiters  gleich  —  ijxa-n. 
Ha  die  Hälfte  derselben  auf  die  im  Längenelemente  Ds  befindliche  posi- 
tive Elektricität  wirkt,  so  ist  die  in  Folge  dessen  auf  letztere  wirkende 
bewegende  Kraft: 

.    v  i       __  _  H     dO  _ 

(EJ  =  —  - — —  HDs  =  - — —  —  HDs. 
v  2xa2n  2xa*it  dt 

3)  Endlich  seien  die  beschleunigenden  Kräfte,  welche  auf  die  Massen- 
einheit der  positiven  Elektricität  im  Elemente  Ds  von  der  Ferne  her, 
also  namentlich  von  den  daselbst  befindlichen  elektrischen  Massen  aus 
wirken,  gleich  l/,S;  dann  ist  der  dieser  Wirkung  entsprechende  Antheil 
der  bewegenden  Kraft 

Vi  HS.Ds. 

Die  Summe  der  bewegenden  Kräfte  muss  gleich  sein  der  beschleunigen- 
den Kraft,  multiplicirt  mit  der  Masse  der  Elektricität,  also 


I  EDs  =  (£,)  +  (E„)  +  (£„,) 


— 


')  W.  Weber,  Ueber  elektrische  Schwingungen,  Abhandl.  der  K.  Sachs. 
(ie*ellfich.  der  Wissenschaften  (Math.-phys.  Gasse)  6,  p.  569,  1864*.  (Wir  müssen 
uns  auf  die  Andeutung  der  wesentlichsten  Punkte  beschränken  )  —  2)  Wären 
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Diese  Gleichung  lässt  sich  auf  die  Form 

W>-Gld?  +  bl  dt=ClS  1} 

bringen,  wo  ax  b{  C\  Constante  sind. 

Ist  S  =  0,  werden  also  die  aus  der  Ferne  wirkenden  Kräfte  ver- 
nachlässigt, so  geht  die  Gleichung  in  die  von  K irch h off  entwickelte 
über;  nur  dass  die  Constanten  eine  andere  Bedeutung  haben. 

Von  der  Gleichung  1)  ausgehend,  entwickelt  Weber  die  ebenfalls 
von  Kirch  hoff  berechneten  Werthe  Sl  und  U  und  sodann  E  und  t\ 
welche  zunächst  als  Summen  zweier  nach  sin  (ns/a)  und  cos(ns/a)  fort- 
schreitenden Reihen  dargestellt  werden.  Unter  Anwendung  der  so  er- 
haltenen, complicirten  Ausdrücke  auf  einen  kreisförmigen  Leiter  vom 
Radius  Q  ergiebt  sich  nach  Weber  die  Dichtigkeit  der  freien  Elektrici- 
tät  E  und  die  Stromintensität  t  gleich 

E  =  ZAie-*1  sin        —  mt  -f  arctgB^j 

+  EAi.c-*1  sin        -f  mt  -f  arctgB^j 
i  =  £  de-'1  sin        —  mt  -f  arctgD^ 

+  EC.e-^sin  (—  +  mt  +  arctgl)\ 

worin  Au  Bx,  Cu  Bi%  m,  E  Coustante  sind,  die  vom  Anfangszustand  des 
Drahtes  abhängen. 

Auch  nach  diesen  Formeln  ändert  sich  die  Dichtigkeit  und  Intensi- 
tät an  den  einzelnen  Stellen  des  Leiters  nach  Art  einer  Wellenbewegung. 
Die  ersten  Glieder  obiger  Formeln  stellen  eine  Reihe  vorwärts,  die  awei- 
ten eine  Reihe  rückwärts  schreitender  Wellenzüge  dar,  die  sich  über  ein- 
ander lagern  und  addiren.  Der  erste  doppelte  Wellenzug  für  n  =  1  be- 
steht aus  einer  vorwärts  schreitenden  Welle,  welche  für<=  1  / m.arctgh{ 
den  Raum  s  von  0  bis  n  p  einnimmt ,  und  ihn  mit  positiver  Elektricitat 
ladet,  und  aus  einer  negativen,  die  von  s  =  nQ  bis  s=2izq  liegt  und 


für  die  Messung  der  bewegenden  und  beschleunigenden  Kräfte  als  Einheiten 
der  Masse  und  Länge  da»  Milligramm  und  Millimeter  gewählt,  so  würde  aneb 
EDs  in  Milligrammen  gemessen  sein.  Weber  multiplicirt  deshalb  die  liuke 
Seite  der  Gleichung  mit  dem  Factor  welcher  das  Verhältnis«  des  Gewich- 
te» der  Elektricitütseinheit  zum  Milligramm  bezeichnet.  Da  indess  in  den  Wer- 
then  (E)  schon  elektrische  Massen  vorkommen,  die  nach  demselben  Maaue  xu 
messen  sind,  und  eine  davon  unabhängige  Messung  der  Werthe  (E)  kaum  mos, 
lieh  erscheint,  so  dürfte  diese  Bestimmung  der  elektrostatischen  Masaeneiuheites 
in  Milligrammen,  selbst  wenn  die  Hypothese  eines  besonderen  ponderablen,  mit 
dem  Strome  fortfliessenden  Elektricitätsrluidums  zugegeben  wird,  nicht  wühl 
ausführbar  sein.  In  Betreff  der  weiteren  Betrachtungen  hierüber,  sowie  der 
sehr  weitläufigen  Berechnungen  müssen  wir  auf  die  Originalabhandlong  Wc 
her 's  verweisen. 
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dort  eine  negative  Ladung  erzeugt.  Der  erste  rückwärts  schreitende 
Wellenzug  erzeugt  für  t  =  —  1/m.  arc  tg  B\  eine  positive  Welle  von 
s  =  0  bis  s  =  7t  Q  und  eine  negative  von  s  =  itQ  bis  2;rp. 

Der  zweite  Wellenzug  f ür  n  =  2  ergiebt  ähnlich  zwei  vor-  und 
rückschreitende  Wellenzüge  von  4  Wellen,  die  je  von  0  bis  Va31^  u.s.  f. 
liegen;  der  dritte  für  n  =  3  giebt  für  jeden  der  beiden  Wellenzüge  6 
Wellen  u.  s.  f.  Mit  wachsender  Zeit  nehmen  diese  Wellenzüge  an  Inten- 
sität im  Verhältniss  von  1  :e~a«'  ab. 

Da  indess  der  Werth  von  £  sioh  mit  dem  Werth  von  n  ändert,  so 
nimmt  die  Intensität  schneller  ab ,  als  nach  einer  geometrischen  Reihe ; 
und  zwar  um  so  schneller,  je  grösser  der  specifische  Widerstand  des  Lei- 
ters, je  dicker  der  Leiter  im  Verhältniss  zu  seiner  Länge  und  je  grösser 
n  ist,  d.  h.  je  kleiner  die  Wellen  sind.  Es  ergiebt  sich  ferner ,  wie  nach 
Kirchhoff's  Berechnung,  dass,  je  kleiner  der  Widerstand  des  Leiters 
bt,  zugleich  aber,  je  dünner  er  im  Verhältniss  zu  soiner  Länge  ist,  desto 
mehr  sich  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  einem  kreisförmigen  Lei- 
ter dem  Werth  C/]/2  nähert.  —  Da  obige  Bedingungen  selten  eintreten, 
&o  sind  Abweichungen  von  dieser  Regelmässigkeit  besonders  häufig  zu 
erwarten. 

Regelmässig  in  bestimmten  Intervallen  auf  einander  folgende  Ver-  1480 
theilungen  von  Elektricität  in  Leitern  erhält  man  durch  Iuductiou  ver- 
mittelst eines  in  einem  geschlossenen  Kreise  rotirenden  Magnetes,  der 
auf  verschiedene  Stellen  desselben  inducirend  wirkt.  Man  könnte  daher 
bei  einer  derartigen  Induction  nach  obigen  Betrachtungen  erwarten,  dass 
die  dabei  auftretenden,  entgegengesetzt  gerichteten  Wellenzüge  Inter- 
ferenzen hervorrufen  sollten.  Indess  folgt  aus  der  Rechnung  das  merk- 
würdige Resultat,  dass  die  Schwingungsphasen  und  Amplituden  an  allen 
Stellen  des  geschlossenen  Kreises  gleichzeitig  die  gleichen  sind.  Hier- 
nach ist  auch  die  Stromintensität  an  einem  Punkte  des  kreisförmigen 
Leiters  stets  der  mittleren  Intensität  im  ganzen  Kreise  gleich,  ein  Ge- 
setz, welches  auch  für  nicht  kreisförmige  Leiter  gilt.  Dasselbe  gilt  um 
so  angenäherter,  je  länger  und  dünner  der  Leiter  und  je  grösser  die  Ro- 
tationsgeschwindigkeit des  Magnetes  ist. 

Obige  Resultate  hat  W.Weber  auf  experimentellem  Wege  zu  prü-  14$  1 
fen  versucht.  Die  durch  einen  kleinen  rotirenden  Magnot  in  einem 
Drahtkreise  erregten  Inductionsströme  wurden  durch  einen  sehr  langen 
Schüessungskreis  geleitet,  in  welchen  zwei  Elektrodynamometer  mög- 
lichst gleicher  Construction ,  deren  bifilar  aufgehängte  Rollen  durch  ge- 
eignete Veränderung  der  Abstände  ihrer  Aufhängungsfäden  gleiche 
Schwingungsdauern  (15  See.)  erhielten,  eingefügt  worden  konnten.  Die 
Schwingungen  der  beweglichen  Rollen  wurden  an  zweien,  je  2100Scalen- 
taeile  von  denselben  entfernten  Scalen  mittelst  Spiegel  und  Fernrohr  ab- 
gelesen. Zuerst  wurde  zwischen  die  Dynamometer  nur  ein  kleiner  Theil 
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des  Schliessungskreises  eingefügt ,  so  dass  durch  beide  gleichniässig  die 
Inductionsströnie  flössen.  Man  kann  dann  ihre  Ausschläge  und  ihre 
Empfindlichkeit  mit  einander  vergleichen.  Darauf  wurde  das  eine  Elek- 
trodynamometer  durch  einen  besonderen  Commutator  an  eine  weit  von 
dem  ersten  abliegende  Stelle  in  den  Kreis  eingeschaltet,  und  eine  Ver- 
gleichung  der  Intensitäten  in  beiden  Dynamometern  vorgenommen.  Ge- 
eignete Commutatoren  dienten  vorher  dazu,  die  Schwingungen  der 
Bifilarrollen  beider  Dynamometer  durch  in  passender  Richtung  hin- 
durch geleitete  Ströme  zu  beruhigen.  Zwischen  den  beiden  Ein^chal- 
tung8stellen  lagen  zwei  parallele,  gleiche  Drähte  von  je  36600  m  Länge. 
Die  beiden  Hälften  eines  jeden  waren  übersponnen,  sie  wurden  sodann 
neben  einander  zusammengelegt,  durch  neue  Ueberspinnung  zu  einem 
Doppeldraht  vereint  und  am  einen  Ende  mit  einander  verbunden,  so 
dass  der  Strom  in  der  einen  Hälfte  des  Drahtes  hin-,  in  der  anderen 
zurückfloss.  Der  Doppeldraht  wurde  auf  eine  Rolle  gewunden ,  so  da** 
beim  Durchleiten  des  Stromes  gleiche  und  entgegengerichtete  Strom- 
elemente neben  einander  lagen  und  keine  störenden  Inductionswirkungco 
auftreten  konnten. 

Hierbei  erwies  sich  die  Stromintensität  an  den  von  einander  ent- 
fernten Stellen  der  Leitung  als  gleich;  die  Schwingungsamplitude 
ist  also  dieselbe,  wie  es  der  Theorie  entspricht. 

Wird  durch  eine  neue  Com  in  utations  Vorrichtung  die  bewegliche 
Rolle  des  einen  Dynamometers,  statt  unmittelbar  hinter  dem  Multiplica- 
tor  desselben,  erst  durch  Vermittelung  der  langen  Verbindungsdrähte  in 
den  Stromkreis  eingefügt,  so  könnte  die  Phase  der  elektrischen  Schwin- 
gung in  dem  Multiplieator  und  der  beweglichen  Rolle  im  ersten  Fall« 
die  gleiche,  im  zweiten  event.  eine  verschiedene  sein,  und  dann  wür- 
den Bich,  wie  leicht  zu  berechnen,  verschiedene  Ablenkungen  ergeben 
Der  Versuch  beweist  indess,  dass,  entsprechend  der  Theorie,  auch  die 
Schwingungsphase  an  beiden  Stellen  der  Leitung  dieselbe  ist. 

Indess  dürfte  gegeu  die  Beweiskraft  dieser  Versuche  doch  ein  Be- 
denken geltend  gemacht  werden  können.  Obgleich  die  eingeschalteten 
langeu,  aus  zwei  parallelen,  gegen  einander  vom  Strome  durch flossenen 
Drähten  gebildeten  Drahtrollen  nach  aussen  hin  keine  Inductiouswirkun- 
gen  ausüben,  so  wird  doch,  wenn  an  dem  einen  Ende  A  der  Spirale  der 
Strom  anwächst,  sogleich  an  dem  benachbarten,  durch  die  ganze  Lünne 
dos  Spiraldrahtes  von  ersterem  getrennten  Ende  B  der  Spirale  ein  Strom 
inducirt,  der  jenem  Strome  entgegen  gerichtet  ist.  Tritt  also  in  A  tiv< 
Strom  ein,  so  tritt  durch  die  Induction  sogleich  in  B  ein  Strom  aus,  and 
dies  setzt  sich  bei  der  Ausbreitung  des  Stromes  in  den  Spiralen  bei  allt-n 
folgenden,  einander  parallelen  Elementen  fort.  Die  durch  die  lange« 
Drahtrollen  getrennten  Spiralen  der  Dynamometer  erfahren  also  die 
Stromeswirkung  in  einem  viel  kürzeren  Zeitintervall  nach  einander,  aU 
wenn  der  Strom  wirklich  die  ganze  eingeschaltete  Drahtlänge  zwischen 
ihnen  ohne  die  Inductionswirkung  durchlaufen  hätte. 
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Eine  weitere  Ausführung  der  auf  das  Web  er' sehe  Gesetz  begrün-  1482 
deten  Gleichungen  von  Kirchhoff,  zugleich  unter  Ilinzunahme  äusse- 
rer, mit  der  Zeit  variabler  elektromotorischer  Kräfte,  die  theils  von  be- 
legten elektrischen  Massen,  theils  von  bewegten  und  variablen  Strömen 
und  Magneten  herrühren  und  unter  der  Einführung  der  Masse  der  Elek- 
tricität,  also  der  Annahme  einer  Trägheit  derselben,  ist  für  die  Strömun- 
gen in  körperlichen  Leitern  von  Lorberg1)  vorgenommen  worden.  Er 
hat  sodann  die  erhaltenen  Gleichungen  auf  die  Bewegung  der  Elektrici- 
tät  in  einer  Kugel  angewendet,  und  zwar  zunächst  ohne  Einwirkung  elek- 
trostatischer Kräfte,  sondern  nur  elektrodvnamischer  Kräfte,  deren  Re- 
sultanten  der  Oberfläche  der  Kugel  an  jeder  Stelle  parallel  sind.  Werden 
dieselben  z.  B.  durch  eine  periodische  Bewegung  eines  der  Kugel  con- 
eentrischen  Kreisstromes  in  der  Richtung  seiner  Axe  hin  und  her  er- 
zeugt, so  verlaufen  die  inducirten  Ströme  in-  Parallelkreisen  und  köuncn 
in  ihrer  Richtung  altemiren.  Wird  die  inducirende  Kraft  aufgehoben, 
z.  B.  durch  Anhalten  der  Bewegung  des  Kreisstromes  am  Endo  oder  in 
der  Mitte  seiner  Bahn,  so  dauern  die  Inductionsströme  noch  längere  Zeit 
fort.  Ist  z.  B.  die  grösste  Entfernung  des  Mittelpunktes  des  induciren- 
den  Kreisstromes  vom  Mittelpunkte  der  Kugel  boi  seiner  Hin-  und  Her- 
bewegung  12m,  ist  der  Kugelradius  Im,  die  Oscillationsdauer  des  In- 
duetors  4  Secunden,  und  wird  zuerst  der  Inductor  am  Ende  seiner  Bahn 
bei  der  Geschwindigkeit  Null  angehalten ,  so  verschwindet  der  üiducirte 
Strom  erster  Ordnung  zugleich  mit  der  inducirendcu  Kraft.  In  dem 
Moment  dieses  Verschwindens  besitzt  an  der  Oberfläche  der  Strom  zwei- 
ter Ordnung  eine  Dichtigkeit,  die  5/a-i  des  Maximums  der  Dichtigkeit  des 
ersten  Stromes  ist  und  in  etwa  26  bis  32  Secunden  auf  Viooq  desselben 
sinkt.  Wird  der  Inductor  im  Momente  seiner  Maximalgesehwiudigkcit 
angehalten,  und  kann  man  annehmen,  dass  dabei  die  Dichtigkeit  des  in- 
ducirten Stromes  erster  Ordnung  sehr  schuell  im  Verhältuiss  zu  seiner 
ganzen  Zeitdauer  sinkt,  so  hat  der  demselben  entgegengerichtete  Strom 
zweiter  Ordnung  anfangs  eine  Dichtigkeit,  die  3/4  der  Dichtigkeit  des 
ersten  Stromes  ist  und  in  29  bis  32  Socunden  auf  l/i99o  derselben  sinkt. 
Ist  dagegen  die  Oscillationsdauer  gross,  der  Kugelradius  klein,  so  sinkt 
im  ersten  Falle  die  Dichtigkeit  schneller,  im  zweiten  ist  die  Dichtigkeit 
des  zweiten  Stromes  gleich  anfangs  sehr  klein. 

Aehnliche  Betrachtungen  hat  Kirchhoff2)  über  die  oscillatorische  1483 
Eotladung  der  Leydener  Batterie  durchgeführt. 

Es  sei  W  der  Widerstand  des  Schliessungskreises,  i  die  Strominten- 
sität darin  zur  Zeit  t  in  mechanischen  Einheiten ,  während  die  positive 
Elektricität  von  der  inneren  Belegung  zur  äusseren  fliesst.    Dann  ist  i 


x)  H.  Lorberg,  Journ.  f.  reine  u.  angew.  Mathem.  71,  p.  53,  1870*.  "Wir 
müssen  uns  begnügen,  auch  hier  nur  einige  der  interessantesten  Resultate  zu 
geben.  —  a)  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  121,  p.  551,  1864*.  Wir  behalten  dieJJe 
zeichnungen  de« Original»  bei.  (Vgl.  die  Berechnung  von  W.  Thomson^  ' 


uiguiz 


ed  by  Google 


1084  Oscillirende  Batterieentladuugen. 

die  in  der  Zeiteinheit  der  inneren  Belegung  entzogene  und  der  äusseren 
zugeführte  positive  und  die  umgekehrt  flieseende  negative  Elektricitäts- 
menge.  Sind  die  Elektricitätsmengen  zur  Zeit  t  auf  beiden  Belegungen 
Q  =  Qi  —  Qa,  80  ist  mithin: 

IT"-  dt  ~  ~ 

Die  elektromotorische  Kraft  w  i  im  Schliessungsbogen  setzt  sich  aus 
mehreren  Theilen  zusammen: 

1)  aus  der  Differenz  der  Potentiale  Vi  und  Va  an  beiden  Belegun- 
gen; sie  ist  gleich  2  (F,-  —  Va); 

2)  auB  der  inducirten  elektromotorischen  Kraft: 

8  dt  C  fDsDs'  8  di 

—  —  /    /    COS  tT  cos  V  =  —  W  •  —  . 

C9  dtj  J      r  C*  dt' 

wo  W  gleich  dem  Integralwerth,  d.h.  dem  elektrodynamischen  Potential 
gesetzt  ist. 

Hier  bedeuten  Ds  und  Dsf  die  Längen  zweier  Elemente  d«r  Leitung, 
r  ihren  Abstand,  ftundfr'  die  Winkel  (r,  Ds)  und  (r,  Da?),  C  die  Weber' - 
sehe  Constante.  Die  Integration  erstreckt  sich  über  die  ganze  Schliessung. 
Demnach  ist: 

wi  =  '2 (Vi  —  Va)  1F~ 

Ist  die  Grösse  der  Belegungen  unendlich  gross  gegen  das  Quadrat 
der  Dicke  des  Glases  der  Flasche,  so  ist 

Qi=  Qa  =  Q  =  ß(Vi-  F„), 

al8°  c*w!F +  wJT  +  *Qz=0  }' 


woraus  folgt: 

£  =  ^,eAi<  -|-  ^e**'  =  e~kt  (acos  ^  n  -f  £s/n  ^ 

wo  ^!  und  Ait  A  und  £  willkürliche  Constante  und  At  und  die  Wur- 
zeln der  Gleichung  : 


sind, 


|_  IFA*  4-  «a  +  i  =  0 


ist. 

Ist  T  reell,  so  ist  die  Entladung  oscillatorisch  und  T  die  Dauer  einer 
Oscillation. 


>)  Eine  andere  Ableitung  dieser  Formel  s.  C.  Neumann,  Göttinger  Nachr. 
1869,  p.  17*. 
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Ist  die  Oberfläche  einer  Flasche  S,  Ö  die  Dicke  des  Glases,  fi  der  1484 
Inductionscoefficient,  so  folgt  ß  =  [iS/ind. 

Ist  ferner  l  die  Länge,  a  der  Radius  des  Schliessungsdrahtes  und 
kann  man  log(l/a)  als  unendlich  gross  betrachten,  so  ist  W=  2UogQ/a). 
Je  grösser  tc  und  je  grösser  /3,  d.  h.  die  Länge  des  Drahtes  und  die  Ober- 
fläche der  Batterie,  desto  grösser  wird  0*0/ 128  Wy  desto  eher  wird 
T  imaginär. 

Bildet  der  Draht  einen  Kreis,  so  ist  W—  2 l(logl/a  —  1,508),  bil- 
det er  ein  Quadrat  W=2l(logl/a  —  1,910).  Bildet  im  letzteren  Falle 
der  Draht  eine  Schraubenlinie ,  deren  Windungen  den  Abstand  £  haben, 
Ut  n  die  Zahl  derselben,  b  die  Seite  des  Quadrats,  so  ist: 


W=nf(o)  +  2  (it  -l)/(e)  +  2(n-2)/(2  6)  + 


wo 


/(„-)  =  Wog'.0  ^*^l^-8(ffr»  +  *a  — 

+  8  (V2  f>2  -f      —  Vft»  -f  r»)  und 

/(0)  =  8b(%E(v^=il<:_7+^. 

Bei  Feddcrsen's  Versuchen  ist  z.  B.  S  =  16  X  0,2006  qm, 
6*  =  4  bis  5  mm,  der  grösste  Schliessungsbogen  hat  1343  m  Länge,  1,35  mm 
Dicke,  woraus  folgt: 

ß  =  1,135.10';    w  =  1,064.10-";    W=  3,896  . 107  und 

w*C*ß 


128  W 


497,10-«. 


Vernachlässigt  man  diesen  sehr  kleinen  Werth  gegen  1,  so  ist 

T  =r  71  VYßW/  C.  T  ist  mithin  reell,  die  Entladung  oscillatorisch.  Die 
Oscillationsdauer  ist  also  von  der  Grösse  der  Ladung  und  dem  Wider- 
stände tc  der  Schliessung  unabhängig,  dagegen  proportional  der  Quadrat- 
wurzel aus  der  Oberfläche  der  Batterie  und  aus  dem  elektrodynamischen 
Potential.  Aus  letzterer  Beziehung  folgt,  dass  die  Oscillationsdauer  etwas 
schneller  als  die  Quadratwurzel  der  Länge  des  Drahtes  wächst  und  mit 
Verkleinerung  seines  Radius  langsam  zunimmt. 

Wird  durch  Anwendung  zweier  in  gloicher  Richtung  vom  Strome 
durchflossener  Stellen  der  Leitung  W  vermehrt  ,  so  wächst  die  Oscilla- 
tionsdauer; im  gegenteiligen  Falle  nimmt  sie  ab. 

Diese  Resultate  stimmen  mit  den  Schlüssen  von  Feddersen. 

Bei  einer  Versuchsreihe  derselben  mit  zehn  Flaschen  und  einem 
Schliessungsdrahte  von  1,35  mm  Dicke  ergab  sich  z.  B.  entsprechend 
obiger  Formel: 


1086  Oscillirende  Battorieentladungen. 

1  5,2ti  15,26  25,26  45,26  65,26  85,26  115,26  180,3  317,0  445,0 

Tbeob.  13  31  41  60  75  s4  03  131  177  227 
Tber.      9     15      20      27       33      38        45       57      77  93 

Die  berechneten  Werthe  sind  also  etwa  nur  halb  so  gross  als  die  be- 
obachteten, was  wohl  in  der  Ungenauigkeit  der  Berechnung  von  W  und 
ß  liegt  (vergl.  §.  1420). 

1485  Ist  nicht  in  allen  Stellen  des  Schliessungsbogens  die  StromintenM- 
tät  die  gleiche,  und  ist  y  =  log  (l  ja)  unendlich  gross,  bildet  der  Draht 
eine  Linie,  bei  der  jede  Sehne  zu  dem  zugehörigen  Bogen  in  einem  end- 
lichen Verhältnisse  steht,  so  ist  nach  §.  1476: 

.     /  (dE  ,   4  di\       ,   0  di  dE 

'^-^üKdJ  +  c'Jt)  und  2Tt  =  -77> 

wo  s  der  Abstand  des  betrachteten  Querschnitts,  in  welchem  zur  Zeit  / 
die  freie  Elektricitätsuiengc  £,  die  Stroniintensität  t  ist,  von  dem  Anfang 
des  Dralltos  ist  Dann  L&ttt  sich  wie  oben  E  =  Xsinns.  i  —  FflJf*J 
setzen,  und  es  wird  bei  Einführung  neuer  Constanten: 


E  =  e~hi  ^  sni  f  1/  — ;  (Ki  sin  ns  -f  Dx  cosns) 

i  Y  

VC'ana 
—  h*  (Ki sinns  -f  D,cosns)  .  1» 

t   —  c~ht       cost  1/ —  /i*  (Ai  cosns  —  Boitins) 

i  Y  L 

VC2»!8 
—  h2  (A2  cosns  —  B2sinns). 

Bildet  der  Draht  von  der  Länge  /  den  Schliessungsbogen  einer  Ler- 
dener  Flasche,  an  deren  Belegungen  die  Elektricitatsmenge  E0  und  Ei 
angehäuft  sind,  so  sind  die  Potentiale  Vi  =  2yE0\  Va  =  2yEi  und  w 
wird:  Q,  =  <Ja  =  2ßy(EQ  —  Ei).   Dann  ist 

dt  ~  dt  - 

also 

>■-*— -*[©.-  C5U-- 

Diese  Bedingung  muss  für  alle  Zeiten  t  an  den  Enden  des  Draht« 

erfüllt  sein. 

Setzt  man 

i  =  Acosnl  —  Bsinnl  =  2/J}'«f /ls#««/  —  £(1  — cosnl)]  3) 
wird: 
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l  =  Aßyntg-    oder    -  tg  -  =  ^    •   •   •   •  4) 

Hierdurch  sind  die  Werthe  n  in  den  obigen  Gleichungen  für  E  und 
i  bestimmt.  Die  übrigen  Coustauten  bestimmen  sich,  wenn  E  und  i  für 
/  =  0  gegeben  sind. 

Nach  dem  Ausdruck  für  i  ist  der  Strom  an  allen  Stellen  der  Schlies- 
snng  aus  unendlich  vielen  Oscillationen  zusammengesetzt,  deren  Dauer 
gleich  n{±  C* n*  -  A*)-%  ist. 

Ist  die  rechte  Seite  von  Gleichung  4)  sehr  klein,  so  wird  für  die  1486 
kleinste  Wurzel 

Aso  die  grösste  Oscillationsdauer: 

T  — 


Meist  kann  man  /**  unter  dem  Wurzelzeichen  vernachlässigen ;  dann 
wird  die  grösste  Oscillationsdauer: 

Die  anderen  Oscillationen  sind  viel  kürzer. 

Aus  obiger  Formel  für  T  folgt,  dass  bei  sehr  langen  Schliessungen 
ilie  Oscillationen  bei  Verkleinerung  der  Oberfläche  der  Batterie  langsamer 
uhnebmeu,  als  die  Quadrat  wurzeln  der  Oberfläche,  wie  mit  den  Versuchen 
von  Feddersen  übereinstimmt.  (Bei  einem  Schliessungsbogen  von 
1343  in  Länge  und  1,35  mm  Dicke  war  das  Verhältniss  der  Schwingungs- 
«lauern  2,G4,  während  die  Zahl  der  Flaschen  16  und  2,  also  dasWurzel- 
verhältniss  2,83  war.  Nach  obiger  Formel  für  T  wird  dasselbe  2,53.) 

In  wiefern  das  Gesetz  von  W  e  b  e  r  den  sonstigen,  allgemein  gültigen  1487 
Naturgesetzen  entspricht,  ist  von  v.  Helmholtz1)  untersucht  worden. 
Seine  Resultate  haben  zu  Entgegnungen  von  W.Weber2)  und  C.  Neu- 
mann3)  geführt,  aufweiche  v.  Helmholtz  in  einer  weiteren  Arbeit  ge- 
antwortet hat.  Wir  müssen  uns  begnügen,  hier  nur  die  allerwesentlichsten 
Hauptpunkte  der  Resultate  dieser  wichtigen  Discussion  wiederzugeben. 

Das  Potential  zweier  elektrischer  Theile  e  und  c{  nach  Weber 


l)  Helmholtz,  Joum.  für  reine  und  angewandte  Mathematik  72,  p.  1, 
U70*;  75,  p.  35,  1872*.  —  *)  W.  Weber,  Math.-phy«.  Abh.  d.  K.  Säehx. 
<i«*ell*chaft  10,  p.  1,  1871*.  —  a)  ('.  Neumanii,  Math.-phv«.  Berichte  der 
K.  Säch*.  Oeselisehaft  1871\  20.  Oct.# 
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auf  einander,  ist  nur  Ton  der  Entfernung  r  nnd  der  Geschwindigkeit 
d  r  dt  abhängig.  Werden  also  die  elektrischen  Theile  auf  irgend  r  inem 
Wege  wieder  in  ihre  frühere  Lage  zurückgeführt,  und  haben  daselbst 
ihre  frühere  Geschwindigkeit  in  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie. 
Tollenden  sie  also  einen  vollständigen  Kreisproeesa,  so  wird  dabei  keine 
Arbeit  gewonnen«  In  dieser  Beziehung  stimmt  die  Weber'sche  Formel 
mit  dem  Princip  von  der  Erhaltung  der  Energie  l). 

Anders  gestalten  sich  die  Verhältnisse  bei  Betrachtung  der  während 
der  Bewegung  der  elektrischen  Theilchen  vorkommenden  Geschwindig- 
keiten. Ist  m  die  mit  einem  elektrischen  Theilchen  e  verbundene  Masse, 
welche  sich  unter  Einfluss  des  abstossenden  elektrischen  Theilchens  ex  in 
der  Richtung  der  Verbindungslinie  r  beider  Theilchen  bewegt,  so  ist 
nach  \V.  Weber  die  bewegende  Kraft 

dt*       r*  L         C*  \dtj   T  C*  dt*]  ' 
oder  bei  Multiplication  mit  d  r  dt  .dt  und  Integration 


6  -  ü 


C*  \dt) 


U) 


*  r 


wo  k  eine  Constante  ist. 

Setzen  wir  in  dieser  Formel  2eelt'm  C*  =  Q  und  b  =  eexjr9%  so 


1  fdr\*  _  r— r0  p 

wird  dieselbe  —  t  —  J  =    •  —  7) 

C1  \dt/       r  —  p  r0 


III) 


!)  Siehe  auch  C.  Neumann,  Pogg.  Ann.  155,  p.  211,  1875*. 

*)  Dieselbe  Formel  hat  W.  Weber,  1.  c. ,  §.  1463  in  einer  anderen  W«i* 
aus  dem  Ausdruck  für  das  Potential  der  elektrischen  Massen  auf  einander  ent- 
wickelt. Aus  demselben  folgt  unmittelbar,  dass  wenn  die  Theilchen  e  und  f, 
aus  den  Entfernungen  q  und  r,  in  denen  sie  sich  in  gleicher  relativer  Be- 
wegung gegen  einander  befinden,  in  unendliche  Entfernung  von  einander  ge- 
bracht werden,  die  dabei  geleisteten  Arbeiten  Vq  und  Fr  sich  umgekehrt  wie 
die  Entfernungen,  also  Fr/Fp  =  Q/r  verhalten. 

Sind  aber  die  elektrischen  Massen  e  und  ex  mit  den  mechanischen  Massen 
m  und  "i i  verbunden,  haben  sie  in  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  r  dtf 
Geschwindigkeiten  «  und  «j,  senkrecht  gegen  dieselbe  die  Geschwindigkeiten  f 
und  ßi ,  so  ist  ihre  gesammte  lebendige  Kraft 

l  =  v,  e  («•  +  n  +  % «,  («,« +  h*i  =  j  nn^m  («  -  «,)• 

In  dem  ersten  Gliede  des  letzten  Ausdrucks  ist  n  —  aj  die  relative  Geschwin- 
digkeit dr/dt  der  elektrisch  geladenen  Massentheilchen  in  der  Richtung  ihr*r 

!>indtmgatt|ife.    Das  ganze  Glied 
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Ist  am  Anfang  der  Bewegung  tex  r  ^>  \  m  C-  k  oder  p  r  >>  1488 
1>P  Vo,  so  ist  in  den  Formeln  rechts  der  Zähler  großer  als  der  Nenner, 
ilso  (dr  dt)'2^>  CP  und  positiv,  dr  dt  selbst  kann  positiv  oder  negativ 
sein.  Im  ersteren  Falle  vergrössert  sich  bei  der  Bewegung  die  Entfer- 
nung r,  bis  €€i  fr  =  j  mC*  oder  r=  o  ist;  wo  dann  dr  dt  =  x  wird. 
Die  Entfernung  p  möge  die  kritische  Entfern  nag  heissen.  Ist  anfangs 
t(i  r<Z  \  mC*  <  t,  also  Q  r<l<p  r0  und  </r  <f  /  negativ,  so  tritt 
dasselbe  Verhältnis  ein.  Es  würde  sich  also  schon  bei  dieser  einfachen 
Bewegung  in  einer  endlichen  Entfernung  der  Theilchen  eine  unendliche 
Geschwindigkeit  derselben  ergeben,  sie  würden  dadurch  überhaupt  nicht 
iiigemein  einen  Kreisprocess  zu  vollenden  im  Stande  .«ein. 


1        hl  >/i, 


m  -f-  n»j 


(«  -  «,)«  r=  — 


1_ 
I 


M  mithin  die  dieser  Bewegung  entsprechende,  relative  lebendige  Kraft 
ier  Theilchen. 

Der  folgende  Theil  des  Ausdrucks  bezieht  sich  auf  die  Bewegung  des 
Schwerpunktes  beider  Theile  zusammen  und  ihre  Bewegung  senkrecht  gegen 
die  Verbindungslinie. 

Ist  die  Geschwindigkeit  dr/dt  =  C,  also  das  Potential  gleich  Null,  so  wird 
die  relative  lebendige  Kraft 

«  =  —  ffl. 
2  m  -f  m, 

Mit  Benutzung  der  Werthe  x  und  a  können  wir  schreiben 

*-*(.-*> 

Werden  nun  die  elektrischen  Massen  aus  einer  etx  proportionalen  Entfer- 
nung p  =  —  =  2  ( —  4  )       in  unendliche  Entfernung  gebracht,  so  ist 

*  n  \  m       m  ]  /  ('* 

die  der  dabei  stattfindenden  Potentialänderung  entsprechende  Arbeit 


p  2  m  + 


mJfi,       C3  „  /  X\  _ 

— ;— *—    •  r  I  r  =  a     1  1  =  a  — 

■f  m,  e^j  V  a/ 


I) 


In  diesem  Falle  bildet  also  die  Potentialänderung  Tp  zusammen  mit  der 
lebendigen  Kraft  x  eine  constante  Summe  a. 

Bewegen  sich  die  Theilchen  nur  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie,  so 
ist  ihre  relative  Beschleunigung  (da  beide  sich  in  entgegengesetzter  Richtung 
zu  einander  hinbewegen): 

f/2r  _  /  J_    ,    J_\  dVr  _  }_  q£*  d  Vr 
dt*  ~~  \m       i»,/   dr  ~~  2    ee,  rfr 

6etzen  wir  den  Werth  von  r,  für  welchen  dr/dt  =  0  ist,  gleich  r0  uud 
integriren  von  der  Zeit,  wo  dieser  Werth  erreicht  ist,  bis  zu  der  Zeit,  wo  r 


=  r  igt,  so  ist,  da  Vr  =  ^  [31  (^)  -  l] : 

Ist  die  eine  Masse,  z.  B.  »»,  unendlk 
lere ,  wi.    Dann  wird  p  =  2 
p.  199  u.  flgde. 


II) 


bewegt  sich  nur  die  an- 
Jubelband, 
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1439  IndesB  ist  die  Voraussetzung,  das»  am  Anfange  der  Bewegung 
dr / dt ^>  C*  ist,  nach  weiteren  Betrachtungen  von  v.  Helmholtz  nicht 
nöthig.  Fügt  man  nämlich  zu  den  elektrischen  Kräften,  welche  nach  der 
Web  er' sehen  Formel  wirken,  noch  mechanische  Kräfte  R  hinzu,  welche 
direct  auf  die  träge  Masse  m  wirken,  so  wird  die  Gleichung  I,  §.  1487: 

d'r      cex  f         1  (dr\*      2r  d*rl 
Wi  dTi  =  "rT  L1  "  TT*  VW  +  *  d^J  +  *   '    "  ]) 

* 

oder,  wenn  wieder  2eel/m  C*  =  p  ist: 

-('-*)s-9[-Äeoi+'-  ■» 

Ist  in  Gleichung  II  r  >>  p ,  also  das  Theilchen  w  ausserhalb  der 
kritischen  Entfernung,  so  ist  1  —  p/r  positiv.  Ist  bei  Beginn  der  Bewe- 
gung der  Abstand  der  Masse  m  von  der  ruhenden  Masse  gleich  r0  uuJ 
die  Geschwindigkeit  dr/dt  =  0,  so  wird  die  Beschleunigung  dir/dti 
negativ,  sobald  ce{  fr*  +  R  negativ  ist,  die  Kraft  R  also  eine  anziehende 
Kraft  und  grösser  ist,  als  die  Abstossung  eeijr*  der  als  gleichartig 
angenommenen  Elektricitaten  c  und  ex.  Die  elektrisch  geladene  Masse  w 
nähert  sich  also  der  ruhenden  und  erhält  somit  eine  negative  Geschwin- 
digkeit, welche  allmählich  wächst,  um  so  mehr,  als  auch  noch  zu  der 
rechten  Seite  der  Gleichung  II  da«  Glied  —  IfC*  .{dr  j  dt)*  hinzutritt. 
Ist  dann  die  kritische  Entfernung  erreicht,  also  r  =  p,  so  wird  die  Ge- 
schwindigkeit unendlich,  obgleich  die  elektrische  Masse  nicht  zuerst  eine 
sehr  grosse  Geschwindigkeit  besitzt,  auch  die  Kraft  R  nur  durch  eint 
endliche  Strecke  r0  —  p  hindurch  wirkt  und  dabei  eine  endliche  Arbeit 
leistet.  In  kleineren  Entfernungen,  als  p,  wird  die  Beschleunigung  po- 
sitiv; die  in  der  Richtung  der  abnehmenden  r  wirkende  Kraft  beschleu- 
nigt also  die  Masse  rückwärts,  wie  wenn  sie  eine  negative  Trägheit 
besässe. 

1490  Es  fragt  sich  ferner,  wie  gross  der  Werth  r  =  p  ist,  für  welchen 
(dr /dt)*  unendlich  wird,  ob  p  einen  grösseren  Werth  besitzt,  oder  ol» 
derselbe  eine  zwar  endliche,  aber  doch  so  kleine,  innerhalb  der  Grenzen 
der  molekularen  Wirkungen  liegende  Grösse  darstellt,  dass  die  Molcku- 
larkräfte  zwischen  den  mit  Elektricität  beladenen  Massen,  welche  ein«' 
Volumenveränderung  derselben  ausschliessen ,  eine  weitere  Beschleuni- 
gung derselben  gegen  einander  verhindern,  so  dass  die  Geschwindig- 
keit nicht  unendlich  gross  werden  kann.  Dieses  Verhalten  wäre  nach 
Weber  analog  dem  zweier  Massen,  welche  durch  die  Gravitation,  wenn 
sie  in  zwei  mathematischen  Punkten  concentrirt  gedacht  werden,  beider 
Annäherung  bis  zur  Entfernung  r  =  0  eine  unendliche  Geschwindigkeit 
erhalten.  In  der  That  würden  sie  indess  daran  gehindert  werden,  weil 
die  Massen  eben  eine  endliche  Ausdehnung  besitzen  und  so,  wenn  ein 
Theil  der  einen  sich  schon  nach  der  Annäherung  wieder  mit  unendlicher 
Geschwindigkeit  von  der  anderen  entfernt,  doch  ein  anderer  Theil  der 
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ersten  Masse  erst  jene  Annähoruug  mit  unendlicher  Geschwindigkeit 
Yoraimmt. 

Nach  Weber  würde  nun  p  eine  derartige  moleculare  Entfernung 
sein,  da  in  dem  Ausdruck  für  Q—2eex  /  C*  .  (1  jm  -J-  1  jm{)  oder,  wenn 
»i  sehr  gross  ist,  in  p  =  2  e  ex  /  m  C2  der  Werth  C  jedenfalls  sehr  gross 
ist  und  die  elektrischen  Massen  e  und  im  Verhältniss  zu  den  materiel- 
len Massen  m  und       unangebbar  klein  wären. 

Der  Werth  2ee1/mC1  enthält  indess  zwei  Factoren.  e/m  und  cx. 
Könnte  das  elektrische  Theilchen  e  isolirt,  nur  mit  seiner  eigenen  Masse  ft 
bestehen,  so  ist  durchaus  nichts  über  den  Werth  ß  =  e/fi  bekannt.  Er 
könnte  also,  wenn  es  auch  durchaus  nicht  erwiesen  ist,  möglicherweise 
doch  sehr  klein  sein.  Noch  kleiner  wäre  2e/fi  C3  und  2 e/m  C2,  wenn 
mit  der  elektrischen  Masse  ft  noch  körperliche  Massen  verbunden  wären. 
Der  zweite  Factor  €\  kann  aber  jede  beliebige  Grösse  annehmen.  Wäre 
diese  Elektricitätsmenge  Cj  gleichmässig  im  Innern  (I)  oder  auf  der 
Oberfläche  (II)  einer  isolirenden  Kugel  vom  Radius  s  angehäuft,  so 
rausste  bei  gleichbleibender  Dichtigkeit  derselben  für  die  n  fache  Elek- 
tricitätsmenge der  Radius  z  resp.  (I)  f~n  oder  (II)  mal  so  gross 
s<.ln.  Dagegen  wächst  die  kritische  Entfernung  p  proportional  mit  w, 
also  viel  schneller  als  der  Radius  £,  so  dass  mit  wachsender  Elektricitäts- 
menge ex  die  kritische  Entfernung  p  jede  endliche  Grösse,  ihr  Ende 
jeden  beliebigen  Abstand  von  ev  annehmen  kann,  bis  zuletzt  z  gegen  p 
rersch  windend  klein  ist  und  das  einfache  Web  er' sehe  Gesetz,  wie  für 
zwei  einzelne  Massenpunkte,  gilt.  Dann  könnte  auch  die  Kraft  J?,  welche 
dem  Maximum  der  elektrischen  Abstossung  eei/Q2  das  Gleichgewicht 
hält,  relativ  klein  sein,  z.  B.  schon  durch  die  Gravitation  geliefert  wer- 
den. Selbst  wenn  die  Elektricitätsmenge  ej  factisch  nicht  so  gross  her- 
zustellen wäre,  dass  die  berührten  Verhältnisse  zur  Gültigkeit  kämen, 
so  müsste  doch  das  Weber'sche  Gesetz,  wenn  es  ein  allgemeines  wäre, 
die  Möglichkeit  derselben  in  sich  fassen.  —  Die  Einführung  einer  Func- 
tion, welche  in  endlicher  Entfernung  mit  dem  Web  er' sehen  Gesetz  zu- 
sammenfällt, in  molecularen  Entfernungen  davon  abweicht1),  kann 
also  nicht  die  betrachteten  Widersprüche  lösen. 

Ist  der  Radi u 8  z  gegen  p  nicht  so  klein ,  dass  die  Wirkung  von  C\  14fU 
auf  e  als  die  zweier  elektrisch  geladener  Massenpunkte  anzusehen  ist,  so 
ist  die  Vertheilung  der  Elektricitätsmenge  €i  im  Räume  bei  ihrer  Ein- 
wirkung auf  e  zu  berücksichtigen.  Um  in  diesem  Falle  die  Verhältnisse 
beurtheilen  zu  können,  ist,  wenn  T  die  lebendige  Kraft,  Fdas  Potential 
der  körperlichen  Massen,  Pdas  elektrostatische,  U  das  elektrodynamische 
Potential  ist,  die  nach  dem  Princip  von  der  Erhaltung  der  Energie  gül- 
tige Gleichung 

T-f  7|  P-P=  Cond  I) 

zu  betrachten. 

*)  C.  Neumann,  I.  c. 

69* 
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Ist  eine  Anzahl  von  Massenpunkt  t  n  mit  den  trägen  Massen  mt . ..  mm,  »i„ 
gegeben,  welche  mit  den  in  elektrostatischen  Einheiten  gemessenen  Elek- 
tricitätsmengen  ...  e«»,  em  geladen  sind,  sind  ihre  Coordinaten  x,  j,  e 
durch  die  entsprechenden  Indices  bezeichnet,  ihre  Abstände  ri,2...rB.„ 
ihre  Geschwindigkeiten  gi  9»,  so  ist 

Das  elektrostatische  und  das  elektrodynamische  Potential  ist 

wo  m  >  oder  <  n  ist. 

Ist  der  Winkel  zwischen  r«,,,  und  g*  gleich         u.  s.  fM  so  ist 

Bei  Einführung  dieses  Werthes  lässt  sich  U  in  zwei  Theile,  üx  -f 
theilen,  von  denen 

^  =  "^S(e"9"S^, cos* oder  gleich 2 

ist ,  wenn  statt  des  Werthes  unter  dem  Summenzeichen  gesetzt  wird. 
Wird  letzterer  Ausdruck  zu  dem  Ausdruck  der  lebendigen  Kraft  der 

Masse  wiw,  also  zu  -  ]>]  {mnql)  hinzugefügt,  so  ist  die  gesammk 

lebendige  Kraft 


Dieser  Werth  der  lebendigen  Kraft,  welche  bei  der  Bewegung  ma- 
terieller Massen  stets  positiv  sein  muss,  kann  hiereinen  negativen 
Werth  annehmen,  wenn  e„  positiv  ist  und  j)„,  welches  von  einer  äVra 
Potential  analog  gebildeten  Function  beliebig  grosser  elektrischer  Mas^u 
abhängt,  so  gross  und  iw„,  welches  bis  auf  die  Masse  der  freien  Elek- 
tricität  e„  vermindert  werden  könnte,  so  klein  ist,  dass  en  pn  >>  i«„  C5  wirtl 

1492  Sehr  deutlich  zeigt  sich  diese  Abnormität,  wenn  man  die  Bewegung 
eines  mit  der  Elektricitätsmenge  e  geladenen  Massentheilchens  (i  m 
Innern  einer  isolirendcn  Ilohlkugel  vom  Radius  R  betrachtet,  welch? 
überall  gleichmässig  mit  einer  unbeweglichen  Schicht  von  Elektricit  - 
belegt  ist,  die  mit  e  gleichartig  ist  und  die  Dichtigkeit  s  besitzt  Hi< 
Bewegung  von  fi  werde  durch  eine  äussere  Kraft  hervorgerufen,  welcher 
das  Potential  V  entspricht.    Die  Werthe  P,  p,  U  sind  dann : 
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P=4nR$.e-,    p  =  — |^  R\  17=0, 

velche  Werthe  unabhängig  von  der  Lage  des  Theilchens  fi  in  der  Hohl- 
kugel sind. 

Die  Gleichung  der  lebendigen  Kraft  wird 

H"  -  £    *) «*  + F = Const  I} 

Ist  die  Dichtigkeit  f ,  der  Radius  der  Kugel  12  und  die  elektrische 
Masse  e  so  gross,  dass  der  Ausdruck  M  =  —  IxesR/SC*  negativ 
wird,  so  tritt  der  schon  oben  erwähnte  Fall  ein. 

Da  bei  unveränderter  Dichtigkeit  £  der  Werth  p  proportional  R 
wächst,  so  kann  hierdurch  in  beliebigen  endlichen  (auch  nicht  molecula- 
ren)  Entfernungen  der  Werth  M  negativ  werden ,  welche  Anomalie  also 
wiederum  nicht  durch  die  Annahme  besonderer  Molecularkräfte  zu  be- 
seitigen wäre.  Die  Masse  M  hätte  so  gewissermaassen  negative  Träg- 
heit; die  lebendige  Kraft  \  Mq*  ist  negativ.  Soll  die  Gleichung  I  er- 
füllt sein,  so  müssen  q}  und  V  gleichzeitig  wachsen  oder  abnehmen. 

Wenn  also  die  Masse  fi  sich  in  der  Richtung  der  dem  V  entspre- 
chenden Kraft  bewegt,  so  nimmt  V  ab  und  zugleich  muss  die  Geschwin- 
digkeit q  abnehmen.  Ebenso  muss  die  Geschwindigkeit  q  zunehmen, 
wenn  die  Masse  (i  sich  entgegen  der  Wirkung  jener  Kraft  bewegt.  Dieses 
Verhalten  wäre  ganz  dasselbe,  wie  wenn  z.B.  ein  Körper,  der  auf  seiner 
Bahn  einer  seiner  Bewegung  widerstehenden  Reibungskraft  begegnete, 
dabei  entgegengesetzt  der  Erfahrung  seine  Geschwindigkeit  vermehrte 
und  somit  Wärme  ins  Unendliche  erzeugen  könnte;  oder  wie  wenn  eine 
bewegte  Masse  auf  ihrem  Wege  gegen  eine  kleinere  elastische  Masse 
stiesse,  letztere  forttriebe,  dabei  selbst  an  Geschwindigkeit  gewönne  und 
so  von  Neuem  wiederholt  gegen  jene  kleinere  Masse  stiesse.  Dieses  Ver- 
halten entspräche  aber  der  Herstellung  eines  Perpetuum  mobile. 

Da  ausserdem  P  und  V  von  der  Lage  der  Masse  ft  in  der  Kugel 
unabhängig  sind,  würden  diese  Verhältnisse  sich  nicht  ändern,  wenn  die 
Masse  ein  grosseres,  nur  an  und  für  sich  unveränderliches  Volumen  in 
der  Kugel  einnähme. 

Gegen  diese  Deductionen  wendet  zunächst  W.  Weber  ein,  dass  die  1493 
§.  1488  gemachte  Voraussetzung  einer  Anfangsgeschwindigkeit  der  elek- 
trischen Bewegung,  welche  grösser  als  C  ist,  bei  dem  sehr  grossen 
Werth  von  C  (440010 . 106mm  /  sec)  in  allen  praktischen  Fällen,  wo  stets 
l  /  C*.(dr / dt)3  sehr  klein  ist,  sich  nicht  realisirt.  —  Wird  indess  auf 
diese  Weise  die  Gültigkeit  des  Web  er1  sehen  Ausdruckes  auf  bestimmte 
kleinere  Geschwindigkeiten  beschränkt,  so  verliert  er  die  Bedeutung  eines 
ganz  allgemeinen  Naturgesetzes  und  ist  eine  eben  nur  innerhalb  gewis- 
ser Grenzen  gültige  Formel. 
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Sodann  bemerkt  W.  W  eber  »)  gegen  die  Berechnungen  des  §.1491. 
dass  der  Werth  eei«w*tr  r  C*  nicht  als  eine  wirklich  vorhandene  Masse 
anzusehen  sei,  welche  sich  etwa  mit  einer  Geschwindigkeit  q  bewege, 
und  auch  eine  solche  nicht  vertreten  könne ') ;  dass  vielmehr ,  wenn  die 
Aenderung  der  Geschwindigkeit  d  q  berücksichtigt  werden  solle ,  das 
elektrodynamische  Potential  mit  dem  Potential  der  Massen  zusammen- 
zuziehen seL  Wird  also  die  Gleichung  1),  §.  1492,  nach  dem  Wege  s 
differenzirt,  so  wäre  dann  in  der  Gleichung 

dq       {In   _  dq   .  dV\ 

der  in  der  Klammer  stehende  Werth  die  ganze  treibende  Kraft,  nicht 
aber  allein,  wie  He  Im  hol  tz  meinte,  dVds.  Multiplicirt  man  mit 
ds/pq,  welches  stets  positiv  ist,  so  wird  nach  W.Weber  bei  vorwärts- 
treibender ganzer  Kraft  (elektrischer  und  nicht  elektrischer)  auch  dq  posi- 
tiv, also  fi  vorwärts  beschleunigt 

1494        Aus  der  Gleichung  i  (p  —  ^  q*  —  V  -f  Const  =  0  (§.  1492) 

hat  W.  Weber3)  noch  weitere  Folgerungen  abgeleitet,  indem  er  annimmt, 
das  elektrische  Theilchen  £  beginne  seinen  Weg  8  vom  Kugelmittelpunkte 
aus  zur  Zeit  t  =  —  T,  wo  es  die  Geschwindigkeit  q  =  0  habe,  und 
gleichzeitig  wachse  die  Ladung  e  der  Einheit  der  Kugeloberfläche  gleich- 
förmig von  0  zur  Zeit  —  T  bis  zum  Werthe  tj  =  ZC*fi/8jiRB  zur 
Zeit  t  =  0.   Dann  wird 

«  =  17(1  +  ^)'      =  8***»?/3C*,  dV/ds  =  a 

(vergl.  Anm.  zu  §.  1487,  wo  a  =  \  C*mm' /(m  -f-  mf)  gesetzt  ist  und  m 
und  m'  die  körperlichen  Massen  sind),  und  demnach 

dq       dq       d*8  T 
q'ds  ~  dt~~dt*  —  ~  aJ' 

Berücksichtigt  man  bei  wiederholter  Integration  einmal,  dass  für 
t  —  —  T  auch  q  =  0  ist,  und  dann ,  dass  für  s  =  0  auch  t  =  —  T 
ist,  so  folgt,  wenn  man  noch  die  auf  fi  wirkende  nicht  elektrische  Kraft 
a  =  gp  setzt: 

t  =  -S£htjl  s  =  gT*  [l  +  I  (l  -  J  log  £)]. 

Das  elektrische  Theilchen  legt  also  in  der  Zeit  T  unter  Einfwss 
der  nicht  elektrischen  Kraft  nur  den  halben  Weg  zurück,  wie  unter 


!)  W.  Weber,  Wied.  Ann.  156,  p.  21',  1875*.  —  a)  Dieselbe  Bemerkung 
von  Zöllner,  Pogjr.  Ann.  158,  p.  482*,  1876*.  —  »)  W.  Weber,  Abb.  «1  K 
Bachs.  Ge«.  «1.  Wiiw.  11,  p.  688»,  1878*.    Wied.  Ann.  4,  p.  366\ 
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Mitwirkung  der  elektrischen,  und  erlangt  zu  der  Zeit,  wo  es  im  ersten 
Falle  die  Geschwindigkeit  gT  besitzt,  im  zweiten  eine  unendlich  grosse 
Geschwindigkeit. 

Die  dementsprechend e  unendlich  grosse  positive  Beschleunigung  geht 
aber  sogleich  in  eine  unendlich  grosse  negative  Beschleunigung  über,  so 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Theilchen  zu  den  Zeiten  t  =  -f  &  und 
/  =  -fr  gleich  gross  (gleich  Null)  ist.  Fig.  331,  Curve  ABCDEFGH, 

Fig.  331. 


in  welcher  als  Abscissen  die  Werthe  s/gT*,  als  Ordinaten  die  Werthe 
<llgT*  verzeichnet  sind,  giebt  den  Verlauf  der  Geschwindigkeiten  im 
Yerhältniss  zu  den  Wegen. 

Bleibt  die  Ladung  der  Kugeloberfl&che  constant,  nachdem  sie 
den  Werth  i?  erreicht  und  nur  eine  beliebig  kleine  Grösse  überschritten 
hat,  so  stellt  die  Curve  Ä  C  D  E  G'  &  die  Geschwindigkeiten  dar. 

Andere  Anomalien,  wie  bei  der  Betrachtung  der  Bewegung  einzel-  1495 
uer  elektrisch  geladener  Massen,  ergeben  sich  nach  von  Helmholtz 
auch  bei  der  Untersuchung  der  in  körperlichen  Leitern  inducirten  elek- 
trischen Ströme  unter  Anwendung  des  Weber'schen  Gesetzes1)  (siehe 
weiter  unten). 


l)  Der  Baum  des  Werkes  gestattet  nicht,  die  Beziehungen  des  Weber'- 
■<hen  Gesetze«  zu  dem  Princip  der  Erhaltung  der  Energie  u.  s.  f.  hier  weiter 
zu  verfolgen.  Wir  müssen  in  Bezug  hierauf  auf  die  citirten  Abhandlungen 
von  W.  Weber  und  C.  Neumann  verweisen.  Wir  können  nur  diejenigen 
Verhältnisse  besprechen,  welche  »ich  ganz  direct  aaf  das  elektrische  Verhalten 
U?zi**hen. 
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Elektrisches  Potential  nach  C.  Neumann. 


Abweichend  von  W.Weber  hat  C.  Neumann1)  aus  allgemeineren 
Principien  das  Potential  der  elektrischen  Massen  e  und  tx  auf  einander, 
welche  sich  in  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  r  bewegen,  hypothe- 
tisch gleich 

»-?[■  +  *  60'] 

angenommen. 

Während  er  den  Werth  eex/r  des  elektrostatischen  Potentials  als  em  i  s- 
sives  Potential  bezeichnet,  da  es  als  solches  von  den  einzelnen  Kör- 
pern ausgeht,  nennt  er  obigen  Werth  das  receptive  Potential.  Die 
Ableitung  desselben  beruht  auf  der  Vorstellung ,  dass  das  Potential 
eine  bestimmte  Zeit  braucht,  um  sich  von  einem  Körper  zum 
anderen  fortzupflanzen.  Ist  die  Entfernung  der  Körper  zu  einer  be- 
stimmten Zeit  t  gleich  r,  ist  ihr  Abstand  zu  der  Zeit  fo  —  t  —  d ' 
gleich  Tq  —  r  —  dr,  pflanzt  sich  das  Potential  in  der  Zeit  d  t  gerade 
um  die  Entfernung r  mit  der  ihm  eigenthümlichen,  äusserst  grossen  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit C  fort,  so  ist  die  gesuchte  Form  des  Poten- 
tials 

  wiwij           mtnx  j  , 

r0        r  —  dr 

Hier  wird  also  die  Annahme  gemacht,  dass  das  in  dem  ersten  Abstände 
fo  erzeugte  Potential  auch  bei  der  Bewegung  der  Massen  m  und  mx 
von  einander  fort  unverändert  bleibt,  und  nur  zur  Zeit  t  in  Wirk- 
samkeit tritt.  Der  Werth  C  ist  dann  durch  die  Gleichung  r  =  Cd  t 
gegeben. 

Wird  in  dem  Ausdrucke  für  ü  der  Werth  r  =  f(t)  gesetzt,  r  —  d  r 
=  f(t  —  dt)  entwickelt,  und  sodann  dt  =  rjC  eingesetzt,  so  ist 

/        r  dr  .     r3  d*r  \~x 
U=mm>  \r-  Cdi  +  2V  Ii;  ") 

und  bei  weiterer  Entwicklung  nach  dem  binomischen  Satz 

1 1    ,    1  3r   ,     1    /dr\*  1_  d*r\ 

ü  —  mmx  yr  +  Cr  dt  -h  Cfi  {df)       2  Qi 

welcher  Ausdruck  sich  zerlegen  lässt  in 

dui   ,  dui  /  1   dr        1  d*r\ 

U  =  1t  +  **  W°  -dt  =  mmi  Wrdi  -Jcidö) 

und 

Auf  diesen  Werth  wendet  Neu  mann  das  Princip  von  Hamilton 

!)  Oarl  Neumann,  Die  Principien  der  Elektrodynamik,  Tübingen  1868. 
Gratulationsschrift  für  die  Universität  Bonn*;  und  Auszug  von  Bcheibner, 
Scblömilch's  Zeitacbr.  1868*;  auch  C.  Neumann,  Clebsch'  und  C.  NeumanoV 
mathematische  Annalen,  1,  p.  317,  1869*. 
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an,  nach  welchem,  wenn  T  die  lebendige  Kraft,  U  die  Kräftefunction  be- 
zeichnet, die  Variation  des  Integrals: 

ö  f(T  -f  U)  dt  =  0 

sein  muss,  wobei  indess  nur  solche  Variationen  der  Coordinaten  6*:r,  6*y, 
6z  u.  s.  f.  berücksichtigt  werden ,  welche  ebenso ,  wie  ihre  Differential- 
quotienten, ausserhalb  der  Integrationsgrenzen  verschwinden. 
Es  muss  also  sein 

Tdt=öJ u,dt  +  ?j±dt  =  d  (uS-uf  +  J M>), 

wo  Hi  und  i*i "  die  Werthe  von  «i  bei  Einsetzen  der  Grenzen  sind. 

Da  die  Variation  d  nur  innerhalb  der  Integrationsgrenzen  besteht, 
»o  muss  öiti  =  ÖUi"  —  0  sein  und  es  ist 

d/Tdt  =  öfutdt. 

Den  Werth  «i  nennt  demnach  Neumann  dasineffective  Potential, 
da  es  auf  die  Wirkung  keinen  Einfluss  hat,  den  Werth  w,  aber  das 
effective  Potential. 

Wird  die  Variation  von  T  und  t*  nach  r  ausgeführt,  so  ergiebt  sich 
die  Resultante  der  Kräfte  R  =  —  8u9/ör.  Da  aber  t*,  nur  von  r  und 
r'  =  dr/dt  abhängig  ist,  so  ist  auch  die  Resultante  bei  Vernachlässigung 
der  höheren  Glieder,  also  wenn  die  Bewegungsgeschwindigkeit  nicht  zu 
gross  ist: 

ör~     \dr       dt  )~~  r»  [       C* \dt)  +  C*dt'\' 
Dies  ist  aber  das  Web  er' sehe  Gesetz3). 

Die  oben  ausgesprochene  Annahme,  dass  das  im  ersten  Abstände  r0  1497 
der  bewegten  Massen  erzeugte  Potential  unverändert  nach  einer  Zeit 
dt  auf  die  weiter  von  einander  entfernten  Massen  wirkt,  führt  nach 
Clausius1)  bei  der  Reciprocität  der  Wirkung  der  Massen  zu  der  eigen- 
tümlichen Hypothese,  dass  das  einmal  gebildete  Potential  bei  der  Be- 
wegung der  Massen  sich  unendlich  viel  schneller  fortpflanzt,  als  sich  das 
der  neuen  Entfernung  der  Massen  entsprechende  Potential  bildet.  Wollte 
man  diese  Annahme  nicht  machen  und  dagegen  das  Potential  als  eine 
Function  der  jedesmaligen  wirklichen  Entfernung  der  Massen  ansehen,  so 
wäre  in  der  ersten  Gleichung  für  U  statt  r  —  dr  der  Abstand  zwischen 
der  Lage  der  Masse  m  zur  Zeit  /o  und  der  Masse  zur  Zeit  t  zu 
setzen,  wodurch  sich  der  Nenner  daselbst  und  der  Werth  dt  wesentlich 
ändert.   Dann  wird  das  reeeptive  Potential 


  mml  /     .    l  dr       r*  d»r\ 

~~    r    \    +  C  dt       2  0»  rf/V' 


>)  Clauniuu,  Pogg.  Ann.  135,  p.  606,  1868*. 
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woraus  folgen  würde,  dass  das  Potential  zweier  constanten,  nach  Weber' 8 
Hypothese  aus  einem  Doppelstrome  positiver  und  negativer  Elektricität 
bestehenden  galvanischen  Ströme  auf  einander  gleich  Null  wäre. 

1498  Bei  dem  Weber1  sehen  Gesetze  ist  die  Anwesenheit  zweier  Elek- 
tricitäten vorausgesetzt,  welche  sich  beide  gleich  schnell  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  bewegen. 

Dagegen  sprechen  gewisse  Erscheinungen  bei  den  Gasentladungen 
dafür,  dass  die  Annahme  einer  gleichen  und  entgegengesetzten  Bewegung 
beider  Elektricitäten  nicht  wohl  beibehalten  werden  kann. 

Während  sich  in  allen  übrigen  Fällen,  z.  B.  bei  der  elektrischen 
Endosmose,  die  einseitige  Bewegungsrichtung  durch  secundäre  Umstände, 
Erregung  der  Elektricitäten  durch  den  Contact  der  einander  berührenden 
Körper  u.  s.  f.  erklären  lässt,  ist  bei  den  Gasentladungen  der  Unterschied 
der  positiven  und  negativen  Entladung  noch  nicht  auf  derartige  Umstände 
zurückgeführt.  Der  (später  von  Lehmann  wiederholte)  Erklärungsver- 
such von  Riess,  dass  dabei  durch  eine  Reibung  an  den  Elektroden  die 
Gase  sich  mit  einer  bestimmten  Elektricität  laden  und  deshalb  gegen  die 
von  den  Elektroden  kommenden  entgegengesetzten  Elektricitäten  ver- 
schieden verhalten  sollen,  ist  nach  den  Experimenten  von  Farads y 
mit  reinen  Gasen  nicht  aufrecht  zu  erhalten.  Hier  würden  sich  also  nach 
den  bisherigen  Erfahrungen  die  beiden  Elektricitäten  specirisch  verschie- 
den verhalten  und  damit  fiele  die  Hypothese  zweier  gleichberechtigter 
entgegengesetzter  Elektricitäten. 

1499  C.  Neumann1)  hat  dementsprechend  versucht,  sich  auch  unter  Bei- 
behaltung des  Weber' sehen  Gesetzes  von  der  Hypothese  eines  Doppel- 
stromes positiver  und  negativer  Elektricität  frei  zu  machen,  und  denn- 
noch  zu  dem  Ampere' sehen  Grundgesetze  der  Elektrodynamik  und 
dem  Iuductionsgesetze  von  F.  E.  Neumann  zu  gelangen,  indem  er 
annimmt,  dass  nur  die  eine  der  beiden  Elektricitäten,  z.B. 
die  positive  sich  bewegt,  die  negative  aber  ruht.  Pies* 
Hypothese  könnte  man  mit  der  Web  er' sehen  vereinen,  wenn  man  zu 
dem  von  Weber  supponirten  Doppelstrome  der  entgegengesetzt  fliesen- 
den elektrischen  Massen  +  V*  e  noch  einen  nach  aussen  unwirksamen 
Strom  neutraler  Elektricität  hinzufügte,  der  in  der  Richtung  des  posi- 
tiven Stromes  die  Elektricitätsmengen  ±  7a  e  mit  sich  führte. 

Neumann  nimmt  noch  weiter  an,  dass  die  ruhende  (negatrre) 
Elektricität  fest  mit  der  Masse  des  Körpers  verbunden  sei;  eine  An- 
nahme, welche  auch  von  der  der  Reibung  analogen  Wirkung  des  Wider- 
standes bis  zu  einem  gewissen  Grade  Rechenschaft  geben  könnte,  da 
dann  die  positive  Elektricität  bei  ihrer  Bewegung  zugleich  die  negativ 


>)  C.  Neumanu,  Berichte  der  K.  Sachs.  Gesellschaft  der  Wiiweaftchaft« 
p.  386,  1871\ 
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and  die  mit  ihr  verbundene  Masse  des  Körpers  in  Bewegung,  z.  B.  in 
Wärmeschwingungen,  versetzen  könnte  1). 

Es  wird  dabei  ferner  vorausgesetzt,  dass  die  Masse  der  Elektricität 
verschwindend  klein  sei  gegen  die  körperliche  Masse,  erstere  also  eine 
verschwindende  Trägheit  besitze;  dass  ferner  die  Wirkung  der  körper- 
lichen Massen  auf  einander  in  weiteren,  als  rein  molekularen  Entfernun- 
gen, dem  Newton' sehen  Gravitationsgesetze  folge,  die  Wirkung  der 
elektrischen  Massen  dem  Web  er' sehen  Gesetze  entspreche  und  die 
Wirkung  der  körperlichen  und  elektrischen  Massen  auf  einander  ver- 
•  hwinde.  Bezeichnet  man  dann  die  körperlichen  und  elektrischen  Massen 
mit  M  und  ft,  die  körperliche  Masse  im  Raumelement  a  mit  Mu,  die 
-Trägheit szalil"  (den  Quotienten  der  wirkenden  Kraft  durch  die  Be- 
schleunigung) der  positiven  und  negativen  Elektricität  ebendaselbst  mit 
...  und  it.,  so  lässt  sich  das  Potential  (U)  sämmtlicher  Massenelemente, 
^owie  die  lebendige  Kraft  T  derselben  in  der  Gleichung 

(U)  =  T  +  F  +  P—  U 
zusammenfassen,  wo  V=  —  j       k       1  das  Potential  der  körperlichen 

Massen,  P  = —  —  >.           das  elektrostatische  Potential  der  elektri- 

2  r 

sehen  Massen,  U  =  -j-  ^  ^]  gpj  ^~jy^  das  elektrodynamische  Poten- 
tial derselben  ist. 

Ist  ferner  das  Potential  der  äusseren  Kräfte  auf  diese  Massen  gleich 
S,  und  wird  bei  einer  Aenderung  desselben  um  dS  zugleich  (U)  um  d{U) 
geändert  und  entsteht  in  dem  Körper  die  Wärmemenge  d  Qy  so  ist 

d(T  +  V  -f  P  —  U)  =  dS  —  dQ  1) 

Das  durch  diese  Formel  ausgesprochene  Gesetz  bezeichnet  C.  Neumann 
als  das  Energiegesetz. 

Sind  die  Geschwindigkeiten  der  vereinten  Massen  M  -f-  H  und  der 
Masse  p  nach  den  drei  Axen  resp.  dx/dt  und  d£/dt  u.  s.  f^  so  ist,  wenn 
wir  eine  Reibung  der  bewegten  Massen  p  und  M  -f"  n  an  einander  an- 
nehmen, die  ihre  Bewegung  in  Wärmebewegung  überführt,  und  p  der 
Reibungscoefficient  ist: 

'  •  -s-  [(ff  -  ar+  9  - 9t*  9  -  rOl  =2« 

wo  c  die  relative  Geschwindigkeit  der  Masse  p  gegen  M  -f-  p  ist.  Ist 
D  die  Dichtigkeit  des  sich  bewegenden  Elektricitätsfluidums,  so  ist  die 


*)  Carl  Neu  mann  bezeichnet  diese  Ansicht  mit  dem  Namen 
tarischen",  weil  nur  eine  Elektricität  sich  bewegflf 
zu  beachten,  dass  dieselbe  dennoch  die  Existenz  beide 
vorausnetzt. 
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Stromesdichtigkeit  oder  „Strömung"  im  Volumenelement  co  gleich  t  =  D.c, 
daher 

dG  =  2"|i''a  =  2>"'.  wor  =  |i     •        •  3) 

dem  Leitungswiderstande  des  Mediums  entspricht.  Ist  endlich  an  einer 
Stelle  der  Kette  durch  Temperaturunterschiede  oder  Heterogeneität  der 
einander  berührenden  Körper  „eine  Schiebungskraft "  nach  der  Richtung 
der  Schichtungsnormale  erzeugt,  welche  die  Elektricitäten  nach  den  drei 
Axen  mit  Kräften  treibt,  die  für  die  Massen  (M  -f-  f*)w  im  Raumelement 
gleich  — co  DA,  — oDM,  — g>DN,  für  die  Massen  p„  im  Raumele- 
mente -{-  a  D  A  u.  b.  f.  sind,  so  wird,  wenn  die  Componenten  der  Elek- 
tricitätsströmung  i  nach  den  drei  Axen  w,  t\  w  sind,  die  hierdurch  in 
der  Zeiteinheit  verbrauchte  Arbeit,  resp.  in  Arbeitseinheiten  ausgedrückte, 

erzeugte  Wärmemenge  — dt^^a  (Au  -f  Mv  -f-  Ntc)  und  mithin 

d(T+  F+P-  U)  =  dS  —  dt[^ari*  —  ^o(^«+iWf-}-  Nie)]  4) 

Die  Componenten  der  auf  die  vereinten  Massen  M„  -f-  n„  und  die 
elektrische  Masse  pm  im  Raumelemente  wirkenden  bewegenden  Kräfte 
sind,  wenn  wir  W  =  V  +-  P  -f-  u  setzen: 


p"df'-+e"f\Tt-Tt) 


u.  s.  f.,  wo  X  und  S  die  nach  der  x-Axe  gerichteten  Componenten  der 
auf  -f  n»  und  p*  wirkenden  äusseren  Kräfte  sind.  Da  aber  die  elek- 
trischen Materien  jp„  und  n„  eine  nur  sehr  geringe  Trägheit  besitzen, 
übertragen  sich  alle  Kräfte  auf  die  Masse  und  es  ist  mithin  bei  der 
Addition  von  5)  und  6): 

^  dt?     ^    [      dz     dtddx_  aj^d^djM  ' 


dt  J  \  dt 


(dg       dx\            a  qu 
—  —      )  =  — —  =  —  aDru  ist,  nach 
dt       dt/  D 

Gl.  6)  in  Folge  der  verschwindenden  Trägheit  der  Elektricität : 


I 
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r.u  =  A  4-  — -  >w  /  — -T-  -f  -77  Tt  l  +  3. 


V 

Ebenso  entwickeln  sich  die  Gleichungen  für  die  anderen  Coordinaten. 

Somit  sind  die  mit  dem  Leitungswiderstande  multiplicirtcn  Com- 
ponenten  der  Strömung  des  im  Volumenelemente  enthaltenen  elektri- 
schen Fluidums  gleich  den  Componenten  der  im  Volumenelement  ent- 
haltenen „Schiebungskräfte"  und  der  auf  die  Masaeneinheit  wirkenden 
dietanziellen  Kräfte. 

Sind,  wie  in  einer  Thermokette,  keine  äusseren  Kräfte  vorhanden, 
und  tritt  in  derselben  ein  stationärer  Zustand  ein,  für  welchen  also 
d(ü)  =  0  ist,  so  folgt  aus  Gl.  1)  dQ  =  0,  und  aus  Gl.  4): 

dQ  —  dt  Zari*  —  £<oiK=0t 

wo  K  die  Schiebungskraft  an  der  Contactstelle  ist  Ist  nur  eine  Kette 
vorhanden,  so  ist  demnach 

0  =  tV-iJS:oderi  =  -, 

r 

welche  Formel  das  Ohm' sehe  Gesetz  darstellt. 

Bewegen  sich  zwei  unveränderliche,  geschlossene  Thermoketten, 
deren  Widerstände  r  und  ^  sind,  gegen  einander,  so  kann  man  die  von 
den  Massen  und  elektrostatischen  Anziehungen  ausgehenden  Kräfte  und 
Potentiale  derselben  gegen  die  elektrodynamischen  Kräfte  und  Potentiale 
U  vernachlässigen.  Dann  folgt  aus  Gl.  4) : 

d(T  —  U)  =  dS  —  dt  (i*r  +  *'i?r,2  —  iE  —  i,  K^. 
Ferner  wird,  da  die  Elektricität  keine  Trägheit  besitzt, 

äT  =  äS-dt  "tr+*+P). 

at 

Dieses  Gesetz  ist  das  Potentialgesetz  oder  ponderomoto- 
rische  Integralgesetz  von  C.  Neumann.  Dasselbe  gilt  nur,  wenn 
die  Bewegungen  der  Elektricität  im  Innern  der  Körper  gleichförmig  und 
an  ihrer  Oberfläche  tangential  sind. 

Kann  man,  wie  oben,  V  und  P  gegen  U  vernachlässigen,  und  zer- 
legt man  das  Potential  U  in  drei  Theile,  das  Potential  V«  *3  des 
einen,  Va'i'^n  das  des  anderen  Leiters  auf  sich  selbst,  ti'i  U0  U\  das  der 
beiden  Leiter  auf  einander,  so  folgt: 

dT=dS-  ihdUQU 

also 

,  (ife+Äi  +  K  -  ir)  +  i,         +         +  K ,  - n )  =  0. 

Es  ist  dies  das  schon  Bd.  IV,  §.  95  u.  f.  entwickelte  Inductionsgesetz. 
Findet  die  Induction  durch  die  relative  Bewegung  eines  geschlossenen 
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Stromkreises  gegen  einen  Stahlmagneten  oder  die  Erde  statt,  so  sind 
letztere  an  Stelle  des  zweiten  Stromkreises  getreten  und  dabei  sind 
stets  die  Aenderungen  des  Potentials  derselben  auf  sich  selbst,  d.  h.  die 
in  ihnen  inducirten  Ströme  und  Aenderungen  des  Magnetismus  zu  be- 
rücksichtigen, da  sonst  die  aus  dem  Gesetze  von  der  Erhaltung  der 
Energie  abgeleiteten  Resultate  mit  dem  Inductionsgesetze  nicht  über- 
einstimmen würden. 

löOQ        Um  die  Entstehung  der  Thermoströme  abzuleiten,  fügt  C.  Neu- 
mann1)  zu  seiner  Hypothese,  dass  die  negative  Elektricität  mit  deu 
Körpermolekülen  fest  verbunden  sei,  noch  die  Hypothese  hinzu,  dass 
das  frei  bewegliche  positiv-elektrische  Fluidum  etwa  wie  ein  Gas  dem 
Ma riotte' sehen  und  dem  G ay-Luss ac' sehen  Gesetze  folge.  Be- 
rühren sich  dann  zwei  homogene  Metalle  an  zwei  Stellen,  und  ziehen 
sie,  etwa  in  Folge  der  negativen  Elektrisirung  der  Molecüle  in  ihnen, 
die  positive  Elektricität  verschieden  stark  an,  so  tritt  bei  gleicher  Tem- 
peratur der  Contactstellen  nur  eine  statische  Vertheilung  der  Elektrici- 
tät zwischen  beiden  Metallen  ein.   Wird  aber  die  eine  Contactstelle  er- 
wärmt und  dadurch  das  freie  positiv  -  elektrische  Fluidum  verdünnt ,  so 
ist  daselbst  die  Differenz  der  auf  die  Volumeneinheit  desselben  von  bei- 
den Metallen  aus  wirkenden  bewegenden  Kräfte  kleiner,  als  an  der 
kälteren  Contactstelle;  durch  letztere  fliesst  die  Elektricität  von  dem 
weniger  anziehenden  zum  stärker  anziehenden  Metall  (ganz  ähnlich, 
wie  etwa  bei  der  Luftheizung  durch  die  einseitig  wirkende  Schwerkraft 
eine  Luftcirculation  bedingt  wird).     Hieraus  leitet  sich  das  thenno- 
elektrische  Spannungsgesetz  ab.  —  Indem  Neu  mann  ferner  annimmt, 
dass  das  negativ  -  elektrische,  mit  den  Molecülen  fest  verbundene  Flui- 
dum bei  der  Erwärmung  der  Metalle  an  der  Vergrösserung  des  Ab- 
standes  a  der  Molecüle  bei  der  Erwärmung  Theil  nimmt,  so  ändert  sich, 
da  letzterer  bei  der  Temperatur  t  durch  eine  Formel  dt  =  a  -f-  bt  -\-  et* 
ausgedrückt  werden  kann,  die  Differenz  der  Anziehung  der  beiden  Me- 
talle gegen  das  positive  Fluidum  ebenfalls  mit  der  Temperaturerhöhung 
in  einem  gewissen  Verhältnisse  zu  der  Differenz  at  —  an  der  Werthe  at 
für  beide  Metalle,  welche  positiv  und  negativ  sein  kann.   Die  Berech- 
nung hiernach,  ob  die  neutrale  Temperatur,  welche  man  der  einen  Con- 
tactstelle mittheilen  muss,  während  die  andere  auf  0°  erhalten  wird,  da- 
mit kein  Strom  entstehe,  über  0°C.  liegt,  stimmt  in  28  Fällen  von  31 
mit  der  Erfahrung  überein. 

C.  Neumann  selbst  betrachtet  diese  Hypothese  als  eine  vorläufige 
Coniectur  über  die  Ursachen  der  thermoelektrischen  Ströme  und  dürfen 
wir  deshalb  wohl  für  die  weitere  Ausführung  auf  die  Originalabhand- 
lung verweisen. 


>)  C.  Neumann,  Sitzungsber.  derK.  Säcus.  Geselhch.  Math.-phy«.  Clas*. 
1872,  p.  49*. 
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Zur  ßeurtheilung  der  Consequenzen  der  hier  angewandten  Hypo- 
these können  einige  Berechnungen  von  Riecke1)  dienen,  nach  denen 
ein  ruhendes  und  constantes  Stromelement  in  Folge  derselben  auf  einen 
ruhenden  elektrischen  Punkt  eine  Abstossung  ausübt  (indem  sich  die 
Wirkung  der  bewegten  positiven  Elektricitat  im  Element  zu  der  der 
ruhenden  negativen  auf  den  Punkt  addirt),  während  dies  nach  der 
gewöhnlichen  Annahme  zweier  sich  bewegender  Elektricitaten  nicht  der 
Fall  ist.  Ebenso  würde  nach  ersterer  Hypothese  ein  constanter  geschlosse- 
ner Strom  auf  ein  ruhendes  Elektricitätstheilchen  eine  Wirkung  ausüben, 
deren  Componenten  den  negativen  Differentialquotienten  eines  Potential- 
werthes  entsprächen;  in   einem  Leiter  würde  also  ein  benachbarter, 
constanter,  geschlossener  Strom  eine  statische  Elektricitätsvertheilung 
hervorrufen ,  und  in  Folge  dessen  auf  denselben  direct  anziehend  oder 
Abstossend  wirken 3).    Ferner  würde  ein  beiderseits  begrenztes  Stück 
<-ines  constanten  Stromes  auf  einen  geschlossenen  Leiter  eine  elektro- 
motorische Kraft  ausüben  und,  wenn  in  einem  geschlossenen  Leiter  an 
einer  Stelle  der  Strom  plötzlich  seiue  Richtung  änderte,  daselbst  eine 
vlektro  motorische  Kraft  auftreten.    Diese  Wirkungen  würden  bei  der 
Annahme  eines  doppelten  Elektricitätsstroines  nicht  stattfinden. 

Aus  dem  Ampere' sehen  Gesetze  leitet  C.  Neumann3)  unter  Zu-  1501 
jjrundelegung  des  Princips  der  Energie  ein  besonderes  elektromotorisches 
Elementargesetz  her,  welches  nach  Riecke4)  in  die  Formel 

es  dsfit  ds  csx  dT{ 

■ 

gebracht  werden  kann,  wo  die  einzelnen  Grössen  die  in  §.  1468  an- 
gegebene Bedeutung  haben. 

Dieses  Gesetz  unterscheidet  sich  von  dem  ebendaselbst  gegebenen 
von  W.  Weber  nur  durch  das  hinzugefügte  letzte  Glied. 

Ist  die  Strömung  gleichmässig,  so  lässt  sich  dieses  letzte  Glied  durch 


'—i  I"*»  !->•)-. 


>)  Riecke.  Göttinger  Nachr.  1873,  23.  Juli*.  —  «)  Auch  Clausius, 
Horchardt'»  J.  82  [2]  p.  85,  1876*.  Gegen  diese  Deductionen  s.  Zöllner,  Pogg. 
Ann.  160,  p.  514,  1877*,  dessen  Ableitungen  indes»  auf  einer  Verwechselung 
«kr  Bedeutung  der  Constanten  beruhen,  siehe  Clausius,  Wied.  Ann.  2,  p.  122, 
l*77\  Auch  Grassmaon  (Borchardt's  J.  83,  p.  57,  1877*;  Beibl.  1,  p.  355') 
hat  bei  Untersuchung  der  Wirkung  eines  aus  zwei  concentrischen  Kreisbogen 
uud  zwei  geraden ,  sich  in  einem  Punkte  schneidenden  Strecken  bestehenden 
S^ctors  auf  einen  elektrischen  Punkt  diesen  Widerspruch  hervorgehoben.  — 
3)  C.  Neumann,  Elektrische  Kräfte,  1873*.  Leipzig,  Teubner.  —  4)  Riecke, 
Wied.  Ann.  11,  p.  298,  1880  und  1.  1.  c.  c.  §.  1435;  s.  auch  Lorberg,  Wied. 
Ann.  12,  p.  115,  1881*. 
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ersetzen,  und  wenn  die  Enden  des  Elementes  0kx  (wohin  die  positive 
Elektricität  strömt)  nnd  ßi  sind,  so  wird  dasselbe 

In  der  That  wurde,  wenn  Element  Ds  isolirt  wäre,  durch  die  Strö- 
mung sich  freie  Elektricität  e«,  und  an  den  Enden  ansammeln,  to 
dass  Je«,  i  dt  =  Iu  deßJ  dt  =  —  J,  wäre,  welche  Werthe  bez.  in  das 
erste  und  in  das  zweite  Glied  des  obigen  Ausdrucks  statt  Ii  zu  setzen 
wären. 

Danach  würde,  bei  Zugrundelegung  des  Ampere* sehen  Gesetzes, 
das  Princip  der  Energie  gewahrt,  wenn  man  zu  dem  Web  er' sehen 
elektromotorischen  Elementargesetz  noch  Zusatzkräfte  annähme,  welche 
von  den  Enden  des  Elementes  ausgingen.  Wollte  man  das  Ampere'sehe 
Gesetz  nicht  beibehalten,  so  müsste  man  das  Weber 'sehe  Inductions* 
gesetz  mit  dem  Gesetz  von  H  e  1  m  h  o  1 1  z  für  die  ponderomotorisebt 
Wirkung  combiniren. 

Da  indess  Wirkungen  von  den  Stromenden  aus  nach  den  §.  1451  u.f. 
erwähnten  Untersuchungen  nicht  nachzuweisen  sind  und  dadurch  das 
elementare  Inductionsgesetz  von  Helmholtz  selbst  als  hinfällig  erwie- 
sen ist,  so  können  die  sämmtlichen  hier  aufgestellten  elektromotori- 
schen Elementargesetze  nicht  richtig  sein.  Sie  alle  führen  indess  für 
geschlossene  Ströme  zu  dem  gleichen  Resultate1). 


x)  Ein  weiteres  Eingehen  in  die  »ehr  ausführlichen  Abhandlungen  übtr 
diese«  und  das  Weber' »che  Gesetz  und  deren  Consequenzen  von  C.  Neu- 
m  a  n  n  ist  hier  unmöglich  ;  Auszüge  aus  denselben  lassen  sich  nicht  wohl  geheo 
und  muss  deshalb  auf  die  Originalabhandlungen  verwiesen  werden.  C.  Neu- 
mann hat  namentlich  in  seinen  Elektrischen  Kräften  (Teubner  1*73)  die 
Verhältnisse  von  der  Vorstellung  aus  behandelt,  dass  diese  Kräfte  den  Strom- 
stärken resp.  den  Aenderungen  derselben  proportional  sind  und  vorerst  nur 
von  der  relativen  Lage  oder  ihrer  Aenderung  abhängen,  dass  die  ponderv- 
motorischen  und  elektromotorischen  Wirkungen  der  8tromelemente  durch 
ihrer  Componeuten  ersetzt  werden  können  und  die  elektrischen  8tröDiungtt» 
den  einwirkenden  elektromotorischen  Kräften  proportional  sind. 

In  seinen  Abhandlungen  (Ber.  d.  K.  Büch».  Gesellschaft  1871,  p.  3?«  ub! 
Abhandl.  d.  K.  Sachs.  Gesellsch.  11,  p.  77,  1875)  ist  er  von  der  Vorstellung  aus- 
gegangen ,  dass  in  jeder  pouderableu  Masse  zwei  entgegengesetzte  elektriscli- 
Materien  vorhanden  sind  und  die  kleinsten  Theilcheu  der  letzteren  nach  dt» 
Web  er' sehen  Gesetz  auf  einander  einwirken.  Wir  glauben  auf  die  OriginA: 
abhaudlungen  um  so  eher  verweisen  zu  dürfen,  als,  der  Natur  der  Sache  nach, 
trotz  der  sorgfältigen  Studien  C.  Neumann's  nach  verschiedenen  Seiten  di* 
Fragen  auch  nach  seiner  Ansicht  noch  nicht  abgeschlossen  sind. 

Siehe  ausser  den  erwähnten  die  Abhandlungen  von  C.  Neumann:  Feb*x 
das  Elementargesetz  derjenigen  elektromotorischen  Kräfte,  welche  in  t?im»n 
^pgebeneu  Conductor  hervorgebracht  werden  durch  elektrische  Ströme,  s*i  «*. 
dass  diese  Ströme  in  demselben  Conductor,  sei  es,  dass  sie  in  irgend  einei^ 
anderen  sich  bewegenden  Conductor  stattfinden.  Ber.  d.  K.  Sächs.  Ge*.  d. 
Wissensch.  1872,  p.  162.  Ueber  die  Helmholtz'sche  Constante  k.  ibid.  W* 
p.  132.  Das  Weber' »che  Gesetz  in  seiner  Anweudung  auf  Gleitstellen,  ibii 
1875,  p.  1.  Ueber  das  Web  er' sehe  Gesetz,  ibid.  p.  3'i,  1880.  Ueber  die  deu 
elektrodynamischen  Ursprungs  zuzuschreibenden  Eleraentargeseu*' 
.  d.  K.  Sächs.  Ges.  d.  Wissensch.  10,  p.  417.    Ueber  das  elementar* 
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In  Folge  der  nicht  mit  der  Beobachtung  übereinstimmenden  Con-  1.>U"J 
^«jueDzen,  welche  aus  dem  Web  er' sehen  (iesetze  folgen,  wenn  man 
nicht  direct  mit  W.  Weber  annimmt,  dass  beide  Elektricitäten  sich  mit 
gleichen  und  entgegengesetzten  Geschwindigkeiten  bewegen,  hat  Clau- 
>ias *)  sich  veranlasst  gesehen,  ein  anderes  Grundgesetz  für  die  gegen- 
-itige  Einwirkung  bewegter  Klektriatt&tsftheÜehen  aufzusuchen,  dessen 
Tebereinstimmung  mit  der  Erfahrung  davon,  wie  die  beiden  Elektrici- 
täten an  der  im  galvanischen  Strome  stattfindenden  Elektricitätsbewe- 
?ung  betheiligt  sind,  unabhängig  ist,  und  welches  daher  auch  zulässig 
bleibt,  wenn  man  annimmt,  dass  im  galvanischen  Strome  nur  eine 
Elektricität  sich  bewege2).  Die  von  ihm  gewonnene  Gleichung  für  das 
elektrodynamische  Fofential  ist  folgende : 

ee' 

V  =  Je  —  v  r'  cos  f, 
r 

worin  v  und  t/  die  Geschwindigkeiten  der  beiden  Elektricitätstheilchen 
darstellen,  f  den  Winkel  zwischen  ihren  Bewegungsrichtungen  bedeutet, 
md  k  eine  Constante  ist,  welche  zu  der  Constanten  C  in  folgender  Be- 
gehung steht: 


Ge#etz  |der  Kräfte  elektrodynamischen  Ursprungs.  Mathematische  Aunalen  5, 
p.        1872  ;  6,'p.  350,  1873. 

Auch  Mathieu  (Ann.  de  l'ecole  normale  [2]  9,  p.  187,  1880*.  Beibl.  4, 
p.  754)  hat  die  Wechselwirkung  von  Elektricitätsinassen  und  Stromelemeuten 
a  Bezug  auf  die  erwähnten  Hypothesen  untersucht  uud  dabei  als  gültig  an- 
--noranien :   1)  Das  Princip  der  Erhaltung  der  Energie.   2)  Da»  Princip  der 
Action  und  Reaction.    3)  Zwei  auf  ihrer  Verbindungslinie  senkrechte  gleich- 
.  richtete  Stromelemeute  ziehen  sich  umgekekrt  wie  das  Quadrat  der  Entfer- 
nung an.    4)  Die  Wechselwirkung  zweier  linearer  8tromelemente  ändert  sich 
sieht  mit  ihrer  Krümmung.    Besteht  dann  der  Strom  aus  zwei  gleichen  uud 
' entgegengesetzten  Bewegungen  positiver  und  negativer  Elektricität,  so  setzt 
'ich  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Molecüleu  aus  zwei  Theilen  zusammen; 
Lei  eine  liefert  die  von  Weber  gefundene  Kraft,  der  andere  enthält  eine  will- 
kürliche Function.    Dieser  zweite  Theil  verschwindet  aber  bei  der  Wirkung 
nreier  8tromelemente,  die  dann  in  das  Ampere' sehe  Gesetz  übergeht.  Unter 
4er  Bedingung,  dass  ein  geschlossener  coustanter  8trom  nicht  auf  statische 
Elektricität  wirke,  folgt  nothwendig  das  Web  er' sehe  Gesetz. 

Bewegt  sich  nur  die  positive  Elektricität,  und  ist  eine  gleiche  Menge  nega- 
tiver Elektricität  fest  mit  dem  Leiter  verbunden ,  so  zeigt  sich  ebenso ,  dass 
zwei  elektrische  Molecüle  nur  nach  dem  Oesetz  von  Weber  und  zwei  Htrom- 
"lemente  nur  nach  dem  Gesetz  von  Ampere  auf  einander  wirken  können. 
Nach  dieser  Theorie  würde  aber  ein  constauter  geschlossener  elektrischer  8trom 
auch  auf  freie  ruhende  Elektricität  wirken,  wenn  man  nicht  voraussetzt,  dass 
Wirkung  der  strömenden  Elektricität  auf  die  ruhende  sich  nicht  aus  der 
strömenden  auf  die  strömende  ableiten  lässt;  was  wenig  wahrscheinlich  ist. 
Die  Sätze  1,2,  3  scheinen  unanfechtbar,  die  Annahme  4  dagegen  ist  durch- 
aus nicht  a  priori  klar.    Will  man  daher  das  Ampere'sche  und  Weber' sehe 
'•-setz  nicht  annehmen,  so  musa  man  die  Annahme  4  fallen  lassen. 

l)  Zuerst  vorgetragen  in  der  Niederrheiu.  Gesellschaft  für  Natur-  und  Heil- 
kunde 6.  Dec.  1875';  Pogg.  Aun.  156,  p.  657,  187:»*;  Wied.  Ann.  1,  p.  14,  1877*. 
—  ^Clausius,  Borchardt's  Journal  für  Mathematik  82,  p.  85,  187»r  und 
Mednii.BeL.wi.lliing  d.  Elektr.,  Abschn.  IX*;  nach  einer  gef.  Originalmittheilung, 
iedemtu  d,  ElektriciUi.   IV.  70 
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Man  kann  dieser  Gleichung  für  V  auch  die  nachstehende  Fora 
geben : 

  ce'  /dx  dx'  j   d y  d  y'      dz  dz'\ 

~     ~r  \~d~t  ~dt       ~dt  ~dt  +  dt  7t)' 

Dieser  Ausdruck  von  V  zeichnet  sich  durch  grosse  Einfachheit  aus. 
iudem  er  in  Bezug  auf  die  durch  die  Differentialcoefficienten  dx  dl 
d  y  I  dt,  d  z  j  dt  dargestellten  Geschwindigkeitscomponenten  des  Theil- 
chens  e,  und  ebenso  in  Bezug  auf  die  durch  d Ix* ,  d  i ',  dy'/dt,  dz'  dt 
dargestellten  Geschwindigkeitsconiponenten  des  Theilchens  e'  homogen 
vom  ersten  Grade  ist,  was  bei  dem  Web  er' sehen  Ausdrucke  von  Y 
nicht  der  Fall  ist,  in  welchem  die  einzelnen  Geschwindigkeitscompo- 
nenten auch  in  zweiter  Potenz  vorkommen,  wodurch  die  Behandlung  dr> 
Ausdruckes  sehr  erschwert  wird. 

Um  aus  dem  elektrodynamischen  Potential  die  auf  eine  Coordinaten- 
richtung,  z.  B.  auf  die  x- Richtung  bezügliche  Componente  der  elektro- 
dynamischen Kraft,  welche  das  Theilchen  e  von  dem  Theilchen  e'  erleidet, 
abzuleiten,  hat  man  dieselbe  Operation  anzuwenden,  welche  man  nach 
Lagrange  auf  die  in  allgemeinen  Coordinateu  ausgedrückte  lebendig 
Kraft  anzuwenden  hat.  Sei  nämlich  Xte'  die  betreffende  Kraftcompo- 
nente,  so  hat  man  folgende  Gleichung  zu  bilden: 

dV       d  l  dV 


Xee'  -~dx~~Tt 


\ 


*dx 


Wendet  man  hierin  für  V  den  zuletzt  gegebenen  Ausdruck  an,  >< 
kommt: 


t1- 


Y          L       r  (dx  dx' 

X-Kl~dx'  \Tt  ~dt 
oder  anders  geschrieben: 


+ 


dy  d_l 
dt  dt 


dz  dz\  d^  /  1  d_x\ 
+  dt  dt)      dt  \r  dt) 


1) 


Die Gesammtwirkung  zweier  ElektricitÄtstheilchen,  welche  aus  deott; 
der  ruhenden  und  der  bewegten  Elektricität  zusammengesetzt  ist,  i»t 
demnach  in  der  Richtung  der  X-Axe: 


(X)  =  - 


dx 


2' 


Diese  Gleichung  genügt  dem  Princip  von  der  Erhaltung  dt  r 
Energie 


*)  Clausius,  Wied.  Ann.  157,  p.  489,  1876*. 
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Aus  dem  Ausdrucke  für  die  Kraft  zweier  bewegter  Elektricitäts- 
theilchen  auf  einander  kann  mau  auch  den  Ausdruck  für  die  Kraft 
zweier  Stromelemente  auf  einander  ableiten.  Seien  Ds  und  Ds'  die  be- 
treffenden Leiterelemente  und  i  und  i'  die  Intensitäten  der  darin  statt- 
findenden Ströme,  so  erhält  man  für  die  ar-Componente  der  Kraft,  welche 
das  erste  Stromelement  vom  zweiten  erleidet,  den  Ausdruck: 


kii'DsDs' 


r      , ^  r  cx 

-T-  cos(DsDs')  —  -5-  t-, 
dx      v  ds  ÖS 


1) 


worin  (DsDs^  den  Winkel  zwischen  den  Richtungen  der  Stromelemente 
bedeutet,  und  y,  z,  sowie  x',  y,  z'  ihre  Coordinaten  sind.  Dieser  Aus- 
druck stimmt  mit  dem  überein,  welchen  H.  Grassmann  im  Jahre  1845 
aus  ganz  anderen  Betrachtungen  abgeleitet  hat1).  Die  Grassman Ir- 
schen Betrachtungen  sind  aber  weniger  allgemein,  indem  sie  nur  die 
ponderomotorischen  Kräfte  zwischen  galvanischen  Strömen  betreffen,  wäh- 
rend durch  den  Ausdruck  des  elektrodynamischen  Potentials  zweier  be- 
wegter Elektricitätstheilchen  auf  einander  auch  die  elektromotorischen 
Kräfte,  welche  bei  Lagen-  und  Intensitätsänderungen  der  Ströme  ein- 
treten, sowie  überhaupt  alle  elektrodynamischen  Kräfte  bestimmt  sind. 

In  zwei  späteren  Abhandlungen2)  hat  Clausius  die  Bestimmung  1505 
der  elektromotorischen  Kräfte  und  der  von  den  ponderomotorischen  und 
elektromotorischen  Kräften  geleisteten  Arbeit  in  solcher  Weise  durch- 
geführt, dass  dabei  die  Geschwindigkeiten,  mit  welchen  sich  die  positive 
und  die  negative  Elektricität  im  galvanischen  Strome  bewegen,  unbe- 
stimmt gelassen  werden,  so  dass  man  die  Gleichungen  auf  jede  Annahme, 
welche  man  in  dieser  Beziehung  machen  will,  anwenden  kann.  Auch 
hat  er  die  Resultate,  welche  aus  seinem  Grundgesetze  hervorgehen,  mit 
den  aus  dem  Web  er' sehen  und  aus  dem  Rie  mann 'sehen  Grundgesetze 
hervorgehenden  Resultaten  verglichen. 

Gegen  das  Gesetz  von  Clausius  sind  mehrfache  Einwände  er-  1506 
hoben  worden. 

Zunächst  wird  hervorgehoben,  dass  das  Clausius' sehe  Gesetz  für 
die  Wirkung  zweier  bewegter  Elektricitätstheilchen  auf  einander  und  das 
daraus  abgeleitete,  mit  dem  Grass  mann 'sehen  übereinstimmende  Ge- 
setz für  die  Wirkung  zweier  Stromelemeute  auf  einander  dem  Priucip 
von  der  Gleichheit  der  Action  und  Reaction  nicht  entsprechen,  was  aber 
darin  seine  Erklärung  findet,  dass  bei  der  Ableitung  dieser  Gesetze  die 
Mitwirkung  eines  zwischen  den  betreffenden  Elektricitätstheilchen  oder 
Stromelementen  befindlichen  Mediums  vorausgesetzt  ist.    Die  Wirkung 


*)  Vergl.  G.Wiedemann,  Elektr.  3,  §.33  u.  J.  f.  Math.  73,  p.  57,  1877% 
Beibl.  1,  p.  355*.  —  *)  Clausius,  Wied.  Ann.  1,  p.  14,  1877*.  und  Mech.  Be- 
handlung der  Elektricität,  Abschnitt  X;  Wied.  Ann.  11,  p.  604,  1880*. 
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r  *  *  •:  i     *  f  *  -  *  -  ""^treaDf*  aai  «es.  ^rvn-'^aKc:  rindet  nach  Clan - 
*  :  -  *  -  -  i  Vr  :  i  *  •  3i  i  i  2  _r  i»-r*eL  :e»  W^i««?  ti*"*-  wie  nach  Ampere. 

1.707  >>i»L-        -  drx.  »r^-i  t:~  C  1  »  *  *  i  a  «  die  Wechselwirkung  der 

eUk-rii.:  *  Tzkl. :  re-  t :a  :hren  »bsc-iaten  Ge?chwindig- 
k  :*.r!i  r  ^-  i  iV -Ar  rc2u.:  *^  Dmca  «oll-«  zwei  mit  der  Enfc 
- d~r  G-r-ihwiz  ^ri-r:':  c  i=  :ir^>z  Riehsucgen  x  neben  einander 
t  ~i*witr.K  =j.:h  Gleichen^  2    $.1503  «ich  mit  der 

Kran  —  «  *'  '  ^  ^     '  I  —  c  ::    »^zi-rhe::.  würead  sie  nach  den  Gesetzen 

r  1  r 

d-r  Elrktrc^A-.ik  el;:  der  Krai:  —  fr     ?  ^    au;  einander  wirkten  l) 

riiujiai  t^terkt  Lier^r-rn.  das*  der  Factor  1  —  k  rs  nur  deu- 
ir.'oTü  Eir.r.u-?  hab-e.  wie  wenn  die  elektrische  Masseneinheit,  in  welchtr 
e  c.vl  ge^e^^n  werden,  ca  eine  sehr  kleine  Grösse  verändert  werdf. 
va-      h  der  Be  lichtung  entziehe  :k 

1.j(J$  Ferr.er  L^t  Fröhlich1»  berechnet,  welche  Wirkung  nach  dem  Gt- 
s-'z  v^n  Claas  ins  eine  mit  con;tanter  Winkelgeschwindigkeit  um  ihn- 
verticale  Axe  rotirende.  gleichmäßig  mit  Dektricitat  belegte  Kreislinie 
auf  einen  kleinen,  krei -förmigen ,  constanten  geschlossenen  Strom  aus- 
übt. d«---n  Ebene  vertieal  Lrt.  Die  elektrostatischen  Beziehungen  können 
hierbei  keinen  Einfluss  aasüben.  Die  Wirkung  lässt  sich  dann  in  zwei, 
von  der  relativen  Bewegung  des  Kreisringes  zur  Erde  und  der  absolnten 
Bewegung  im  Raarae  abhängige  Glieder  zerlegen,  von  denen  das  zweite, 
der  Lrdg^chwiodigkeit  entsprechende,  mit  einem  etwa  lOOOfach  grösse- 
ren Factor  multiplicirt  ist.  als  das.  wie  etwa  bei  den  Versuchen  von  Rov- 
land  1125),  der  Rotationsgeschwindigkeit  des  Ringes  (30  m)  ent- 
sprechende. Da  letztere« Glied  nach  den  Versuchen  von  Rowland  schon 
eine  merkliche  Wirkung  hervorbringt,  müsste  das  erste  noch  sehr  vie: 
erheblicher  wirken.   Doch  ist  die-  nicht  beobachtet  worden4). 

Iü09  Budde1)  hat  indess  gezeigt,  dasa  durch  die  Beobachtung  relativ 
rotirender  Ströme  und  Ladungen  auf  der  bewegten  Erde  die  Richtigkeit 
de»  Gesetze-  von  Claudius  nicht  geprüft  werden  kann,  da  die  von  der 
Erdbewegung  abhängigen  Kräfte  zwischen  positiven  oder  negativa 
Elektricitätsmengen  und  geschlossenen  Strömen  durch  Vertheilangen  der 
Elektricität  in  Folge  des  Stromes  neutralisirt  werden;  ebenso  wie  nach 
Claunius  die  ponderomotorische  Kraft  zwischen  zwei  Stromelementen. 


Zöllner,  Wied.  Ann.  2,  p.  604,  1877'.  —  *)  C  1  a  u  si  u  * ,  Wied.  Ann  4 
p.  217,  1H78V  —  *)  Fröhlich,  Wied.  Ann.  9.  p.261,  188ü\  —  «)  Eine  weiW- 
Con>»e<|uenz,  da««  die  Kraft  nach  dem  Gesetz  von  Clausius  von  der  Lag*  d*r 
in  der  Ringebene  befindlichen  X-  Y-Axe  abhänge,  beruht  nach  Clauaiusj  Wied 
Ann.  10,  p.  613,  1880')  auf  einem  Irrthum.  —  B)  Budde,  Wied.  Ann.  10 
p.  0:»3,  1880*. 
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re8p.  zwischen  galvanischen  Strömen  unter  einander  oder  Magneten  und 
Strömen  oder  Magneten  unter  einander  von  der  Erdbewegung  unab- 


Es  beruht  dies  wieder  darauf,  daßs  nach  der  Annahme  von  Clau- 
dius1) die  Wechselwirkungen  durch  ein  Zwischenmedium  vermittelt  wer- 
den. Bewegt  sich  auch  dieses  Medium,  so  sind  die  relativen  Geschwindig- 
keiten der  Elektricitäten  gegen  das  Medium  zu  betrachten.  Rotirt  es 
mit  den  Elektricitäten  mit  der  Erde,  so  sind  für  die  Elektricitäten  nur 
die  Geschwindigkeiten  relativ  zur  Erde  in  Rechnung  zu  ziehen2). 

Für  alle  Fälle,  wo  die  Werthe  v  und  v'  in  der  Formel  von  Clau-  1510 
sius  mit  den  relativen  Geschwindigkeiten  derTheilchen  zusammenfallen 
und  in  die  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  fallen,  wie  bei  den  Grund- 
principien  des  Weber'schen  Gesetzes3),  ist  das  Gesetz  von  Clausius 
von  vornherein  richtig. 

Dementsprechend  hat  Lorberg4)  die  Folgerungen  aus  diesem  Ge- 
setz unter  der  von  der  Gl ausius'schen  Anschauung  abweichenden  An- 
Dahme entwickelt,  dass  die  zwischen  zwei  Elektricitätstheilchen  wirkende 
Kraft  nur  von  ihrer  relativen  Lage  und  ihrem  relativen  Bewegungs- 
zustande abhänge.  Auch  macht  er  keine  Annahme  über  die  Bewegung 
der  einen  oder  der  anderen  Elektricität.  Er  zeigt,  dass,  wenn  in  einem 
Leiterelement  nicht  nur,  wie  Clausius  will,  die  positive  Elektricität 
eich  bewegt,  die  negative  mit  der  Materie  fest  verbunden  ist,  dann  noch 
andere  Möglichkeiten  bei  Festhalten  der  Clau  sius' sehen  Prämissen  ein- 
treten können,  als  nur  sein  Gesetz. 

Unter  der  Annahme,  dass  1)  ein  ruhender  und  constanter  geschlos- 
sener Strom  auf  ein  ruhendes  Leiterelement  keine  inducirende  Kraft  aus- 
übt; 2)  für  die  ponderomotorische  Wechselwirkung  zweier  geschlossener 
Ströme  das  Ampere'sche  Gesetz  gilt,  wonach  die  bei  der  beliebigen 
Bewegung  eines  Stromes  von  den  elektrodynamischen  Kräften  geleistete 
Arbeit  gleich  der  negativen  Aenderung  des  Potentials 


ist,  wo  C  die  Weber' sehe  Constante  ist;  3)  die  durch  Intensitätsände- 
ningen  und  Bewegungen  erzeugten  elektromotorischen  Kräfte  dem  Ge- 


l)  Clausius,  Wied.  Ann  10,  p.  614,  1880*,  siehe  hierzu  auch  Früh- 
lich, Wied.  Ann.  12,  p.  121,  1881*  und  Budde.  Wied.  Ann.  12,  p.  644\  — 
l)  Eine  Berechnung  von  Delsaulx  (Ann.  de  la  Soc.  scient.  de  Bnixelles  4 
[2],  p.  1,  1881';  Beihl.  5,  p.  891*)  in  Betreff  der  Einwirkung  eines  Winkel- 
Strömen  mit  unendlich  langen  Schenkeln  auf  ein  Bolenoid  nach  dem  Clauaius- 
Grassmann'schen  Gesetz  für  die  Wechselwirkung  von  Stromelementen,  deren 
Resultat  mit  der  Erfahrung  nicht  übereinstimmt,  enthält  nach  Claudius  (1.  c. 
p.  610)  einen  Irrthum,  da  der  Winkelstrom  als  geschlossen  angesehen  werden 
kann  und  bo  von  vornherein  die  Resultate  mit  den  aus  der  Ampere*  sehen 
Formel  abgeleiteten  und  berechneten  Consequenzen  übereinstimmen  müssen.  — 
3)  Zöllner,  1.  c.  —  *)  Lorberg,  Pogsr.  Ann.  Ergänzungsb.  8,  p.  599,  1877*. 
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Zur  Entscheidung  über  die  Theorien  von  Weber,  Rio  mann  und  1512 
Clausius  schlägt  Schatz1)  namentlich  die  Untersuchung  der  An- 
ziehung einer  gleichmässig  mit  positiver  Elektricität  belegten,  um  eine 
feste  Axe  rotirenden,  nichtleitenden  Kugel  vor.  Wir  erwähnen  nur  die 
folgenden,  am  leichtesten  durch  das  Experiment  zu  prüfenden  Re- 
sultate. 

Ist  die  Rotationsaxe  die  X-Axe,  so  sind  die  Kraftcomponen- 
ten  Xw  und  Zw  für  äussere  Punkte  nach  dem  Web  er' sehen  Gesetze 


wirkten,  wie  kleine  Magnete,  deren  Axen  mit  den  Tangenten  de»  Kreise»  zu- 
sammenfallen. Die  Perioden  sollten  für  alle  Leiter  die  gleichen  sein  und  nur 
die  Phasen  der  Polarisirung  verschieden  seiu  können.  Wenn  aber  «in  Strom- 
kreis, in  welchem  sieh  die  Elemente  polarisiren,  auf  einen  anderen  wirkt,  so  soll 
tiie  Wirkung  nicht  plötzlich,  sondern  nach  einer  dem  Abstände  der  Mulecüle 
beider  Kreise  proportionalen  Zeit  stattfinden.  Er  gelangt  durch  diese  Annahmen 
zu  den  bekannten  Ausdrucken  der  Elektrodynamik.  Yergl.  dagegen  Clausius 
(Pogg.  Ann.  135,  p.  618,  1868*),  welcher  nachweist,  dass  in  der  Entwickelung 
von  Betti  nicht  zu  vernachlässigende  Glieder  höherer  Ordnung  fortgelassen 
*iud.  —  Noch  andere  Formeln  hat  Wand  aufgestellt  (Pogg.  Ann.  159,  p.  94, 
1876;  siehe  ebendaselbst  eine  Polemik  gegen  die  Gesetze  von  Weber  u.  Clau- 
sius). Ist  r  die  Entfernung  zweier  Punkte,  in  denen  die  elektrischen  Dichtig- 
keiten f|  und  €2,  die  Stromintensi täten  t,  und  t2,  die  Strömungsrichtungen  sl 
und  «ä  sind,  ist  t  die  Zeit,  v  das  Volumenelement,  A  die  elektromagnetische 
konstante,  so  ist  die  vom  zweiten  Punkte  durch  Veränderungen  von  e1  und 
i\  im  ersten  erzeugte ,  von  Punkt  1  zu  Punkt  2  gerichtete  elektromotorische 
Kraft : 

Die  magnetische  Kraft  zwischen  zwei  Volumenelementen  dvt,  d  t?2  in  den 
Funkten  1  und  2  ist  gleich 

_       ,     A2  4  d2Vr    .  .    .    .  „  d  t,  d  e 9  .   f ,  e.» 
V r  *»i  dt    dt    1  r* 

und  sucht  die  Elemente  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  zu  entfernen. 

Mit  Ausnahme  des  die  freien  Elektricitäten  enthaltenden  Gliedes  stimmt 
•Heues  Gesetz  mit  dem  aus  Weber's  Annahmen  entwickelten.  Die  Wirkung 
der  freien  Elektricitäteu  stimmt  mit  dem  Potentialgesetz  von  Helmhol  tz. 
Wand  nimmt  aber  an,  nach  dem  „Princip  der  Erhaltung  des  Magnetismus", 
<iie  Molecularströme  im  Eisen  in  keiner  Weise  durch  einen  elektrischen  Kreis- 
l>roce*s  verändert  werden  können. 

Im  Anschluss  an  die  verschiedenen  Gesetze-  der  Wechselwirkung  elektri- 
scher Theilchen  ist.  eine  Reihe  von  Abhandlungen  von  wesentlich  mathema- 
tischem Interesse  veröffentlicht  worden,  welche  die  Bewegung  dieser  Theilchen 
nach  jenen  Gesetzen  behandeln.    Wir  führen  nur  die  folgenden  an: 

E.  Riecke,  Ueber  Molecularbewegung  zweier  Theilchen,  deren  Wechsel- 
wirkung durch  das  Weber' sehe  Gesetz  der  elektrischen  Kraft  bestimmt  wird, 
<iött.  Nachr.  1874,  p.  665\ 

G.  Loiting,  Bewegung  elektrischer  Theilchen  nach  dem  Grundgeseta  der 
Elektrodynamik.    Nova  Acta  Leopoldina  44,  No.  :i.    9.  März  188'2. 

M.  Levy,  Bewegung  der  Theilchen  bei  gegebener  Initialgeschwindigkeit 
nach  den  Gesetzen  von  Weber,  R  i  e  in  a  n  n  und  Clausius,  wobei  das  Po- 
tential der  Theilchen  auf  einander  nach  den  Gesetzen  in  eine  gemeinsame 
Formel  zusamraengefasst  wird,  Compt.  rend.  95,  p.  986,  1882*;  Beibl.  7,  p.  IM0. 

l)  Fr.  Schatz,  Ueber  das  Grundgesetz  der  Elektrodynamik.  Dissertation 
der  Univ.  Bonn,  17.  März  1880*. 
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Magnetisches  Verhalten  der  Körper. 


Null  für  die  Rotationsaxe  und  einen  Kegel,  dessen  Basis  ein  Kreis  um 
die  Rotationsaxe  ist  und  der  eine  Oeffnung  von  109°  28  Secunden 
hat.  Innerhalb  desselben  wird,  abgesehen  von  elektrostatischen  Wir- 
kungen, eine  in  horizontaler  Richtung  bewegliche  positive  Kugel  ange- 
zogen, ausserhalb  abgestossen.  —  Nach  dem  Rie mann' sehen  Gesetze 
sind  die  beiden  Räume  durch  eine  um  die  Rotationsaxe  gelegte  Rota- 
tionsfläche geschieden,  welcher  die  einer  Lemniscate  ähnliche  Curve 
Vs  (z2  "f  y2)2  =  4A  °2*2  —  lA«8y2  zu  Grunde  liegt.  Legt  man  durch 
den  Mittelpunkt  der  Kugel  und  die  Schnittpunkte  der  Curve  mit  ihrer 
Oberfläche  einen  Kegel,  dessen  Oeffnung  42°  50'  ist,  so  liegt  die  Rotations- 
fläche ausserhalb  der  Kugel  noch  innerhalb  des  Kegels.  —  Nach  dem 
C 1  au  sius' sehen  Gesetze  wirkt  die  Kugel,  wie  wenn  sie  nicht  gedreht 
würde. 

Behalten  wir  die  bisher  erwähnten  Vorstellungen  über  die  Ferne- 
wirkungen der  Elektricitäten  bei,  so  schliessen  sich  an  dieselben  die 
Hypothesen  über  das  magnetische  Verhalten  der  Körper  an.  In 
Betreff  desselben  ist  nur  so  viel  ziemlich  sicher,  dass  die  Magnetisirung 
der  magnetisirungsfahigen  Stoffe  in  einer  Einstellung  der  permanent 
magnetischen  Molecüle  besteht.  Hierüber  lassen  wohl  die  Wechsel- 
beziehungen zwischen  dem  mechanischen  und  magnetischen  Verhalten 
der  Körper  keinen  Zweifel.  Worauf  aber  der  Magnetismus  der  Mole- 
cüle beruht,  können  wir  nur  aus  der  Analogie  ihres  Verhaltens  mit  dem 
eines  kleinen  in  sich  geschlossenen  Kreisstromes  vermuthen.  Nehmen 
wir  solche  Ströme  an,  die  in  festen  Bahnen  um  die  Molecularmagnete 
circuliren,  so  lassen  sich  alle  bisher  über  das  Wesen  der  Ströme  auf- 
gestellten Hypothesen,  sei  es  zweier  gegen  einander  laufender  oder  nur 
eines  Elektricitiitsstromes,  sei  es  einer  Aetherbewegung,  (s.  w.  u.)  auf  die 
magnetischen  Molecüle  übertragen.  Dass  diese  Ströme,  weil  sie  in  ihren 
unendlich  kleinen  Bahnen  keinen  Widerstand  finden,  unendlich  lange  an- 
dauern sollen,  ist  schwierig  anzunehmen,  sobald  man  die  Elektricitäts- 
bowegung  an  das  Vorhandensein  körperlicher  Massen  knüpft,  an  denen 
stets  eine  Art  Reibung  der  Elektricitäten  unter  Wärmeerzeugung  und 
Verlust  an  Bewegung  stattfinden  würde.  Man  müsste  denn  besondert' 
rotatorische  Bewegungen  der  Molecüle  selbst  mit  ihren  Elektricitätshülleo 
annehmen. 

Auf  diese  Weise  kann  man  auch  umgekehrt  geschlossene  galvani- 
sche Stromkreise  durch  eine  von  ihnen  begrenzte  magnetische  Doppel- 
schicht ersetzen. 

Geht  man  von  letzterer  Annahme  aus,  so  kann  man  z.  B.  das  Poten- 
tial zweier  solcher  begrenzter  Doppelschichten  durch  Integration  der  Po- 
tentiale ihrer  einzelnen  Elemente  über  ihre  Oberflächen  entwickeln.  Ver- 
wandelt man  den  Ausdruck  desselben  in  ein  Doppel  integral  über  dit 
Begrenzungen  der  beiden  Flächen,  so  gelangt  man  direct  zu  dem  Au>- 


I. 
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drucke  von  F.  E.  Neumann  für  das  Potential  zweier  geschlossener 
Stromkreise  auf  einander  1). 

Indess  darf  man  zur  Erklärung  der  Wechselwirkung  zwischen  Mag-  1515 
neten  und  Stromelementen  nicht  ohne  Weiteres,  wenn  man  die  ersteren 
Horch  Elementarströme  ersetzt,  auch  das  Ampere'sche  Gesetz  für  die 
Wechselwirkung  einzelnerElemente  derselben  in  Anwendung  bringen. 

Nach  dem  Biot-Savart'schen  elektromagnetischen  Gesetze  bilden 
die  zwischen  einem  Stromelement  Ds  und  einem  Magnetpol  thätigen 
Kräfte  ein  Kräftepaar,  dessen  Kräfte  auf  der  durch  das  Stromelement 
and  den  Pol  gelegten  Ebene  senkrecht  stehen  und  bez.  am  Element  und 
am  Pol  angreifen  2). 

Ersetzt  man  dagegen  den  Magnetpol  durch  ein  einerseits  unendlich 
verlängertes  Solenoid,  so  bleibt  die  auf  das  Element  Ds  wirkende  Kraft 
zwar  ungeändert,  die  auf  den  Pol  wirkende  ist  aber  eine  andere.  Da 
üe  iwischen  den  Elementen  des  Solenoids  und  Ds  wirkenden  Kräfte 
nach  der  Theorie  von  Ampere  rein  attractive  sind,  so  inuss  die  er- 
wähnte Kraft  gleich  und  entgegengesetzt  der  auf  Ds  wirkenden  seih  und 
denselben  Angriffspunkt  haben,  d.  h.  ebenfalls  in  angreifen.  Der 
Magnet  rotirt  nicht  um  den  Stromleiter  als  Axe. 


Sehr  deutlich  treten  diese  Unterschiede  hervor,   wenn  man  die  1516 
Wechselwirkung  zwischen  einem  Element  und  einem  in  sich  geschlosse- 
nen, einen  Elemcntarmagnet  ersetzenden  Elementarstrom  betrachtet»). 

1)  Es  sei  ab  =  Ds  (Fig.  332)  ein  vom  Strome  t  durchflossenes 
^romelement,  ws  ein  demselben  paralleler  Magnet  vom  Moment  m  =  p  A, 

Fig.  332. 


welche  beide  auf  ihrer  Halbirungslinie  senkrecht  stehen ;  r  ihr  Abstand, 
bann  sucht  der  Strom  in  Ds  den  Magnet  gegen  die  Ebene  (Ds,  ns)  senk- 
recht zu  richten  mit  der  Kraft  i  Ds.fi A  r2  =  iDsm  r2.  Ersetzt  man 
den  Magnet  durch  den  auf  ihm  senkrechten  quadratischen  geschlossenen 
strom  aßyÖ,  so  rindet  nach  Ampere  gar  keine  Wechselwirkung  zwi- 


')  H.  Heine,  Originalmittheilung.     Xarli  diesem 
ttuth  (Wien.  Ber.  71  [2],  p.  470,  1875*)  auch  das  Bio' 
^i^leitet.  —  2)  Vergl.  schon  Ampere,  Ann.  ile  Cl 
[Wt  Beer,  Pogg.Ann.  94,  p.  1 
14  p.  805,  1878*;  Wied.  Ann 
V-  65»,  1879*;  Wied.  Ann.  12,  p. 


r  *  ■ 

iper*;,  Ann.  de  Chim. 
177,  i»r>5*-,  danu^ftoi» 
.  tf,  p.  59*.  TPF 
620*.  J 

J 


iiil  \V  asz« 
ich«  Geai 

17,  p.  1 
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sehen  demselben  und  Ds  statt,  da  Ds  auf  alleu  Elementen  von  aßyÜ 
und  auf  r  senkrecht  steht. 

2)  Liegt  der  Magnet  ns  in  der  auf  Ds  senkrechten  Halbirungshme 
von  Ds  (Fig.  333),  so  sucht  Ds  den  Strom  otßyd  ganz  ebenso  wie  Magnet 
ns  zu  drehen,  dass  die  Seite  aß  parallel  Ds  wird.  Ist  die  Intensität 
des  Stromes  ily  so  ist  das  Moment  der  Kraft  —  const  iivaß.ßy  r- 
=  —  const  if'i//r2,  wo  /  die  Fläche  des  Stromes  ist:  i^/  entspricht  aber 
dem  Moment  m  des  Magnetes.  Die  Constante  ist  gleich  —  1 ,  wenn  » 
und  ii  in  elektrodynamischem  Muasse,  gleich  —  2,  wenn  sie  in  elektro- 
magnetischem Maasse  gemessen  werden. 

3)  Liegt  ferner  Ds  in  der  Verbindungslinie  r  (cd,  Fig.  332),  so  wirkt 
es  nach  dem  Biot-Savart'schen  Gesetze  nicht  auf  den  Magnet,  wohl 
aber  zieht  es  die  Seite  ß  y  des  denselben  ersetzenden  Eleraeutarstronies 
an  und  stösst  ad  ab,  und  dreht  somit  den  Strom  um  seine  Axe  ns. 

Fig.  333. 


c 


Nach  der  Arapöre'schen  elektrodynamischen  Theorie  müsste  also  der 
Magnet  sich  um  seine  eigene  Axe  drehen  und  zwar  continuirlich ,  da 
sich  bei  der  Drehung  das  Kräftepaar  nicht  ändert.  Die  Kraft  wäre 
const  .Ds.i.m /r2,  wo  const  in  elektrodynamischem  Maasse  gleich  '/,,  in 
elektromagnetischem  gleich  1  wäre. 

4)  Liegt  der  Magnet  und  das  Element  in  der  Verbindungslinie 
Fig.  333,  so  wirkt  weder  nach  der  einen,  noch  nach  der  anderen  An- 
schauung zwischen  beiden  eine  Kraft. 

In  den  Fällen  1)  und  3)  geben  also  die  beiden  Theorien  von  ein- 
ander völlig  abweichende  Resultate. 

Berechnet  man  indess  nach  den  §.  1433  entwickelten  erweiterten 
Betrachtungen  von  Stefan  diene  Wechselwirkungen,  so  erhält  man 
unter  Beibehaltung  der  dort  erwähnten  Bezeichnungen  die  Drehungs- 
luomento: 

1)  ab  parallel  der  Axe  von     aßyd       —  ciixd$.aßyÖ, 

2)  ab  senkrecht  zur  Axe  von  (tßyd       —  biiids  ctßyÖ, 

3)  cd  senkrecht  zur  Axe  von  aßyd  (a  -f-  d)iilds  aßyd, 
t)  cd  parallel  der  Axe  von     aßyd         2diilds  aßyÖ. 

Diese  Momente  fallen  mit  den  aus  der  elektromagnetischen  Theorie 
abgeleiteten  nur  zusammen,  wenn 

a  =  0,      =  0,  b  -f  c  =  0 
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ist.  Dann  erhält  man  an  Stelle  der  Formel  von  Ampere  die  von 
Grass  mann  für  die  Wechselwirkung  eines  freien  Stroraelementes  und 
eines  Elementes  eines  geschlossenen  Stromes. 

Das  Gesetz  von  Clausius,  welches  mit  dem  von  Grassuiaun 
ubereinstimmt,  führt  in  Betreff  der  Inductionserscheiuungen  auf  diesel- 
ben Resultate,  wie  das  Biot-Sa vart'sche  Gesetze- 
Ganz  analoge  Unterschiede  ergeben  sich  uach  beiden  Betrachtungen  1517 
bei  der  Induction  durch  Bewegung  eines  Stromelcmentes  neben  einem 
Maguetpol  oder  linearen  Magnet2). 

Nach  dem  Gesetze  von  Biot-Savart  müsste  bei  der  Drehung 
eines  Magnets  und  eine9  ihm  parallelen  Elementes  um  eine  gemeinsame 
Drehungsaxe ,  auch  wenu  sie  in  den  Pol  oder  in  das  Element  fiele,  in 
letzterem  ein  Strom  inducirt  werden.  Gehörte  das  Element  dem  Magnet 
selbst  an,  so  könnte  er  sich  an  seinen  Polen  mit  freier  Elektricität  laden. 
Denken  wir  uns  aber  den  ganzen  Raum  in  entgegengesetzter  Richtung 
iu  Drehung  versetzt,  so  bleiben  Element  und  Pol  in  relativer  Ruhe,  es 
ist  kein  Grund  zu  einer  Induction  vorhanden.  —  Dagegen  würde  die 
Rotation  des  Magnetpols  um  eine  durch  ihn  hindurchgehende  Drehungs- 
axe keinen  Strom  im  Element  induciren,  da  auch  zwischen  dem  vom 
Strom  durchflossenen  Element  und  dem  Pol  keine  den  letztereu  drehende 
Kraft  ausgeübt  wird  (vergl.  151 G,  Nr.  1). 

Umgekehrt  würde  bei  Ersatz  des  Magnets  durch  Molecularströme 
uach  dem  Gesetze  von  Ampere  die  Rotation  von  Element  und  Pol  um 
Nne  gemeinsame  Axe,  welche  etwa  noch  durch  das  Stromelcment  oder 
Jeu  Pol  geht,  keine  Induction  bewirken,  die  Rotation  des  Magnets  um 
-ich  selbst  könnte  aber  in  einem  auf  seiner  Axe  senkrechten  Element 
^ine  elektromotorische  Kraft  induciren.  Dabei  ist  aber  wieder  das  Prin- 
aufgegeben,  dass  nur  eine  relative  Aenderung  der  Lage  des  Mag- 
netpols und  Elementes  eine  Inductionswirkung  bedingen  kann. 

Ist  der  Magnet  der  Quere  nach  ausgedehnt  und  sein  eines  Ende  mit  1518 
-einer  Mitte  durch  einen  Leiter  verbunden,  so  kann  er  nach  obiger  An- 
nahme unter'Einfluss  dieses  vom  Strome  durchflossenen  Stromkreises  roti- 
ren,  da  dann  seine  seitlichen  Fasern  ihre  relative  Lage  gegen  ersteren 
ändern  können.  Iu  gleicher  Weise  kann  er  hei  der  Rotation  in  dem 
Stromkreise  inducirto  Ströme  erzeugen,  indem  dabei  die  einen  Pole  der 
Fasern  durch  den  vom  äusseren  Leiter  und  einem  Thcile  des  Magnetes 
gebildeten  geschlossenen  Kreis  hindurchgehen.  In  diesem  Falle  ist  aber 
«las  für  geschlossene  Ströme  geltende  Potentialgesetz  von  F.  E.  Neu- 
raanu  anzuwenden,  wobei  indess  nur  die  in  dem  äusseren  Leiter  iudu- 


>)  3.  Stefan,  1.  c.  u.  Riecke,  Wied  Ann.  11,  p.  312,  1880*  —  2)  Vergl. 
Margales,  1.  c. 
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cirie  elektromotorische  Kraft  in  Betracht  kommt.  In  der  mit  dem  Mag- 
net fest  verbundenen  Leitung  kann  kein  Strom  inducirt  werden,  da  er 
eben  seine  relative  Lage  gegen  den  Magnet  nicht  ändert.  Nach  diesen 
Principien  haben  wir  auch  schon  die  Versuche  über  die  unipolare  lnduc- 
tion und  die  Experimente  von  Plücker  (Bd.  IV,  §.  69  u.  flgde.)  be- 
sprochen l). 

1519  In  einer  anderen  Art  hatte  Farad  ay  *)  die  unipolare  lnduction  auf- 
gefasst,  indem  er  annahm,  mit  dem  rotirenden  Magnet  rotirten  seim> 
Kraftlinien  nicht  mit,  und  so  könnte  in  den  gegen  letztere  ihre  Lage 
ändernden  Elementen  des  Magnetes  ein  Strom  inducirt  werden. 

15:20         Umgekehrt  hatte  W.  Weber  die  unipolare  lnduction  betrachtet. 

Ein  Magnet  kann  unter  Eintiuss  eines  unveränderlichen,  aus  linearen 
Leitern  gebildeten  Stromkreises,  von  dem  ein  Theil  fest  mit  dem  Magnet 
verbunden  ist  ,  nur  rotiren,  wenn  bei  jedem  Umlauf  die  Nord-  oder  dir 
Südpole  des  Magnets  einmal  durch  die  von  der  Stromesleitung  um- 
grenzte Fläche  hindurchgehen.  Dreht  man  ebenso  den  Magnet  mecha- 
nisch, so  entsteht  auch  nur  ein  Inductionsstrom,  wenn  bei  jeder  Umdre- 
hung nur  der  eine  oder  nur  der  andere  Pol  desselben  den  von  der  Lei- 
tung des  inducirten  Stromes  umgrenzten  Flächenraum  schneidet.  Niemal? 
würde  aber  eine  Kotation  oder  eine  lnduction  eintreten,  wenn  der  Mag- 
net mit  beiden  Polen  durch  den  Schliessungskreis  des  auf  ihn  elektro- 
magnetisch wirkenden  Stromes  oder  des  Inductionsstromes  hindurch- 
gehen würde,  also  z.  B.  die  Schliessung  durch  beide  Enden  der 
Drehungsaxe  vermittelt  wäre.  —  Dient  nun  der  Magnet  selbst  bei  der 
unipolaren  lnduction  als  Leiter  der  inducirten  Ströme,  so  schlieft 
Weber,  dass  nur  diejenigen  magnetischen  Molecüle  des  Magnetes  hier- 
bei iuducirend  wirken,  welche  von  der  Stromesbahn  des  inducirten  Stromes 
geschnitten  werden,  *von  denen  also  nur  die  einen  polaren  Enden  durcli 
die  von  der  Stromesbahn  begrenzte  Fläche  hindurchgehen.  Dasselbe 
würde  eintreten,  wenn  statt  des  Magnetes  ein  fest  mit  ihm  verbundener 
Draht  die  Leitung  vermittelte.  —  Wenn  die  Leitung  durch  das  eine 
Ende  N  des  Magnetes  und  eine  auf  irgend  eine  Stelle  desselben  ge- 
schobene Metallscheibe  hergestellt  wird,  so  entspricht,  wie  die  Stromes- 
bahn auch  laufe,  stets  die  Zahl  dieser  inducirenden  Molecüle  dem  Radius 
des  Magnetes;  denn  wenn  jene  Bahn  selbst  beliebige  Windungen  macht, 
statt  direct  von  der  Axe  zur  Peripherie  des  Magnetes  zu  gehen,  so  da?? 
mehr  Molecüle,  als  vorher,  durch  die  Stromesbahn  geschnitten  werden, 
so  wächst  die  Zahl  der  inducirenden  Molecüle  doch  nicht,  indem  in  deu 
hinzugekommenen  Molecülen  gleich  viel  süd-  und  nordpolare  Endeu 
durch  die  von  der  Stromesbahn  umschlossene  Fläche  hindurchgehen  und 


l)  Vgl.  hierüber  auch  Edlund,  Wied.  Ann.  2,  p.  347,  1877*.  —  *)  Fara 
day,  Exp.  Res.  Ser.  28,  §.  3084  u.  flgde.  und  namentlich  §.  3090,  1852*. 
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ihre  Wirkung  sich  neutralisirt.  Wären  die  Molecüle  des  Magnetes  alle 
bleich  stark  magnetisch,  so  müsste  bei  einmaliger  Umdrehung  desselben 
die  inducirte  elektromotorische  Kraft  der  Anzahl  der  durch  die  Stromes- 
bahn hindurchgehenden  wirksamen  Molecüle,  d.  i.  dem  Querschnitt  des 
Magnetes,  proportional  sein.  Sie  wäre  unabhängig  von  der  Länge  des 
Magnetes  und  der  Lage  der  ableitenden  Metallscheibe.  Kann  sich  der 
iuducirte  Strom  auf  mehreren  Wegen  neben  einander  durch  den  Mag- 
net bewegen,  so  ist,  analog  wie  bei  der  Verbindung  mehrerer  gewöhn- 
licher Elemente  neben  einander,  die  inducirte  elektromotorische  Kraft 
nicht  grösser  als  bei  einer  Dahn. 

Weber  hat  den  ersten  dieser  Sätze  geprüft,  indem  er  u.  A.  vor 
die  Pole  des  502  mm  langen,  20,5  mm  dicken  Fig.  334  gezeichneten  Mag- 
netes IN  zwei  Magnet- 
stäbe mit  ihren  un- 
gleichnamigen Polen 
vorlegte,  so  das  Mo- 
ment der  au  den  En- 
den gelegenen  Mole- 
cüle verstärkte  und 
auf  diese  Weise  das 
Moment  des  Stabes 
an  allen  Stellen  mög- 
lichst gleich  machte. 
Wurde  dann  die  ab- 
leitende Scheibe  ü  von 
dem  mit  der  einen 
Elektrode  eines  Spic- 

gelgalvanometers 
verbundenen  Endo 
des  Magnetes  bis  an 
das  andere  Ende  des- 
selben verschoben,  so 
änderte  sich  bei  gleicher  Drehungsgeschwindigkeit  (4,3  mal  in  der  Se- 
ounde)  die  Ablenkung  des  Magnetes  des  Galvanometers  nur  von  58,08 
bis  57,12.  Bei  Ableitung  in  der  Mitte  betrug  der  Ausschlag  indess 
f»7,36. 

Denkt  man  sich  um  den  Magnet  eiue  Drahtwindung  gelegt  und 
kehrt  seine  Polarität  um,  so  kehren  sich  alle  in  der  Ebene  der  Windung 
liegenden,  d.  i.  dem  Querschnitt  des  Magnetes  entsprechenden  Moleeular- 
magnete  um;  sie  bewegen  dabei  ihre  Nordpole  nach  der  einen,  ihre 
Südpole  nach  der  anderen  Seite  der  Windung.  Da  bei  der  unipolaren 
Induction  bei  einer  Umdrehung  des  Magnetes  die  gleiche  Zahl  Molecular- 
magnete  nur  ihre  Nordpole  oder  nur  ihre  Südpole  durch  die  Strombahn 
bewegt,  muss  also  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  im  ersten  Falle 
doppelt  so  gross  sein,  als  im  letzten.   —   Auch  dieses  Resultat  hat 
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Weber  geprüft,  indem  er  einmal  die  bei  einer  Umdrehung  des  Magnete? 
inducirte  elektromotorische  Kraft  bestimmte,  sodann  die  elektromotorUclu 
Kraft,  welche  sich  ergab,  als  der  Magnet  abwechselnd  in  eine  Inductionfi- 
spirale  eingeschoben  und  aus  ihr  entfernt  wurde,  während  dieselbe  mit 
einem  Spiegelgalvanometer  verbunden  war.  Die  Bewegungen  des  Mag- 
netes geschahen  stets,  wenn  der  Magnet  des  letzteren  durch  die  Ruhe- 
lage nach  der  einen  oder  anderen  Seite  hindurchging.  Aus  dem  end- 
lichen Ausschlage  kann  die  Intensität  eines  Inductionsstossee,  also  auch 
die  in  einer  Windung  der  Inductionsspirale  inducirte  elektromotorische 
Kraft  bestimmt  werden.  Dieselbe  ergab  sich  namentlich  bei  kurzen, 
dicken  Stahlmagneten  doppelt  so  gross,  als  vorher  bei  einer  Umdrehim;: 
des  Magnetes  bei  der  unipolaren  Induction. 

Hier  wird  also  eine  Induction  zwischen  dem  Magnet  und  den  fe?t 
mit  ihm  verbundenen,  ihn  durchschneidenden  Theilen  der  Leitung  ange- 
nommen. Der  Magnet  müsste  sich  also  nach  Beer,  wenn  die  äussert 
Leitung  entfernt  würde,  schon  für  sich  bei  der  Rotation  elektrostati<cli 
mit  verschiedenen  Elektrieitäteu  laden.  Dasselbe  würde  aus  Faradn  y  - 
Ansicht  folgen.  So  würde  sich  auch  die  rotirende  Erde  negativ  laden 
welche  Ladung  von  Hankel  beobachtet  worden  ist. 

Sind  zwei  Punkte  des  Magnetes  leitend  verbunden,  so  wird  amb 
in  dieser  Leitung  eine  elektromotorische  Kraft  inducirt,  welche  ab«-r 
durch  den  einen  Theil  der  in  den  Magneten  selbst  inducirten  neutriii- 
sirt  wird. 

Nur  wenn  man  mit  Faraday  oder  W.  Weber  die  eigentümlich- 
Annahme  machen  will,  dass  die  Magnetkraftlinien  oder  die  Elcktricität  iu 
Magnet  mit  seiner  Masse  nicht  fest  verbunden  wären,  und  bei  der  Rota- 
tion desselben  in  relativer  Ruhe  blieben,  könnte  eine  derartige  Inducti^» 
auch  im  Magnet  selbst  stattfinden.  Berechnet  man  indess  nach  Weber  * 
Anschauungen  die  bei  der  unipolareu  Induction  erzeugte  Strominten*:  • 
tat  oder  elektromotorische  Kraft,  so  sind  dieselben  grösser,  aU  di- 
Versuche  ergeben  haben.  Deshalb  hat  Riecke  •)  versucht,  ob  die  An- 
nahme von  Weber  durch  eine  Ergänzung  mit  der  Erfahrung  in  Ein- 
klang zu  bringen  sei,  und  berechnet  mit  Hülfe  des  Biot-Sa  vart'*cheii 
Gesetzes  sowohl  die  inducirende  Wirkung  eines  rotirenden  Magnetes  an! 
ein  ruhendes  Leiterelement,  als  auch  umgekehrt  die  Wirkung  eines  ruhen- 
den Magnetes  auf  ein  rotirendes  Leiterelemcnt.  Werden  diese  beidr- 
einander  entgegengesetzten  Wirkungen  im  Magnet  zusammengenomni'  i 
so  erklären  sich  sowohl  die  bereits  nach  dem  Induktionsgesetze  von 
F.  E.  Neumann  besprochenen  PI  ücker'schen  Versucho  (Bd.  IV.  §.  6'.' 
als  auch  die  Abweichung  der  Erfahrung  von  der  W ober' sehen  Tbeori« 

Auch  wenn  man  die  Hypothese  aufstellt,  das»  die  magnetUch- 1 


i)  Riecke,  Wied.  Aun.  1,  p.  110,  1877*. 
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Molecüle  durch  Molecularströme  dargestellt  werden,  hat  Lorberg  l)  ge- 
zeigt, dass  nach  dem  Weber' sehen  Grundgesetze  die  in  einem  Punkte 
im  Inneren  eines  Magnetes  inducirte  elektromotorische  Kraft  gleich  ist 
der  Differenz  derjenigen  elektromotorischen  Kräfte,  welche  vom  be- 
wegten Magnetismus  in  den  ruhenden  Leiterelementen  und  von  dem 
ruhenden  Magnetismus  in  den  bewegten  Leiterelementen  inducirt  wird. 
Es  ergeben  sich  die  gleichen  Resultate,  wie  bei  Annahme  von  magne- 
tischen Flüssigkeiten.  Die  unipolare  Induction  kann  demnach  zwischen 
der  Existenz  der  letzteren  und  der  der  Molecularströme  keine  Entschei- 
dung liefern. 

Es  ist  indess  doch  höchst  zweifelhaft,  ob  man  annehmen  darf,  dass 
die  Elektricitäten  in  einem  rotirenden  Magnet  in  relativer  Ruhe  verwei- 
len, bez.  die  Magnetkraftlinien  sich  nicht  mit  dem  Magnet  bewegen.  In 
allen  Fällen  können  die  Versuche  ebensowohl  durch  das  auch  sonst  der 
Erfahrung  entsprechende  Gesetz  von  F.  E.  Neumann  erklärt  werden. 

Auch  haben  directe  Versuche  von  Fr.  Koch2)  erwiesen,  dass  bei  1523 
der  unipolaren  Induction  die  Inductionswirkung  auf  die  äussere,  feste 
Leitung  völlig  genügt,  um  auch  in  quantitativer  Beziehung  die  Beob- 
achtungsresultate zu  begründen.  Er  liess  dabei  einen  cylindrischen  Mag- 
net von  497  mm  Länge  und  25  mm  Durchmesser  um  seine  horizontale 
Längsaxe  rotiren,  schob  eine  auf  ihrer  Fläche  lackirte  Knpferscheibe  (bei 
zwei  Versuchen  von  113,90  und  70,54  mm  Durchmesser)  auf  die  Mitte, 
eine  zweite  von  37,50  mm  Durchmesser  auf  sechs  verschiedene  Stellen 
des  Magnets  und  liess  ihre  Ränder  in  Quecksilbergefasse  tauchen,  welche 
mit  einem  Galvanometer  verbunden  waren.  Für  jede  Stellung  der  zwei- 
ten Kupferscheibe  wurden  zwei  Versuche  bei  wechselnder  Rotationsrich- 
tung angestellt.  Die  Bestimmungen  der  elektromotorischen  Kraft  ge- 
schahen nach  der  Pogge  nd  or  ff  sehen  Compensationsmethode,  um  den 
Einflus8  der  Unregelmässigkeit  der  Widerstände  an  den  Contactstellen 
zu  eliminiren.  Als  compensirendes  Element  diente  eine  Daniell'sche 
Kette. 

Die  Beobachtungsresultate  stimmen  mit  den  unter  obiger  Voraus- 
setzung gemachten  Berechnung  sehr  gut  überein. 

Man  hat  auch  aus  der  unipolaren  Induction  abzuleiten  versucht,  1524 
ob  in  einem  Stromkreise  beide  Elektricitäten  mit  gleicher  Geschwindig- 
keit in  entgegengesetzten  Richtungen  circuliren,  oder  ob  die  eine  ruht, 
die  andere  sich  bewegt,  oder  auch  nur  eine  Elektricität  überhaupt  vor- 
handen und  in  Bewegung  ist. 

Gäbe  es  nur  eine  Elektricität  und  circulirte  dieselbe  in  einem,  eiuem 


')  Lorberg,  Poeg.  Ann.  Ergäuzungsbd.  8,  p.5»l,  1877*.  Riecke,  Wied. 
Ann.  1J,  p.  426,  1880*.  —  2)  Fr.  Koch  (in  Göttingen),  Wied.  Ann.  19,  p.  143, 
1883*. 
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permanenten  Magnet  äquivaleuteu  Ringe ,  welcher  auf  ein  Stromelement 
wirkt,  so  übt  sie,  wenn  der  Ring  still  steht,  keine  inductorische  Wir- 
kung auf  das  Element  aus.  Wird  der  Ring  in  Rotation  um  seine  Axr 
versetzt,  so  wird  dadurch  nur  die  Geschwindigkeit  der  Elektricität  ge- 
ändert. Da  daun  eine  Iuduction  eintritt,  wurde  also  bei  einer  Geschwür 
digkeit  eine  inducireude  Wirkung  beobachtet  werden,  bei  der  einer  ande- 
ren nicht,  was  nicht  annehmbar  ist 

Fliesson  im  ruhenden  Stromkreise  die  beiden  entgegengesetzten  Elek- 
tricitäten  mit  gleicher  und  entgegengesetzter  Geschwindigkeit  r ,  so  sei 
die  inducirende  Wirkung  der  positiven  Elektricität  f=Bv  -f-  Cr'-}- Dt*. 
Die  der  negativen  ist  die  gleiche,  also  die  Wirkung  beider  Elektricitaten 
zusammen  2(Bv  -f-  Cv*  -f*  " ')-  Ruht  der  Leiter,  so  findet  für  beliebige 
Werthe  von  v  keine  Induction  statt,  also  müssen  B  =  C  =  D  =  •••  0 
sein.  Erhält  der  Leiter  eine  Winkelgeschwindigkeit  w,  so  ändert  sab 
dadurch  nichts,  da  dann  die  Induction  f{w)  =  Bw  -f-  Cw1  —  -•• 
wiederum  gleich  Null  ist 2). 

Ist  die  eine  Elektricität  mit  dem  Leiter  fest  verbunden  und  strömt 
nur  die  andere,  so  ist  wieder,  wenn  ersterer  ruht,  keine  Inductionswirkung 
vorhanden.  Da  die  ruhende  Elektricität  überhaupt  nicht  inducirend 
wirken  kann,  kann  es  also  auch  die  bewegte  nicht.  Eine  Aenderune 
dieser  Bewegung  durch  die  Drehung  der  vorher  ruhenden  Elektricität 
bei  Rotation  des  Leiters  könnte  also  wiederum  keinen  Einfluss  aue- 
üben 3). 

Demnach  lassen  diese  Betrachtungen  keine  Entscheidung  über  die 
unitarische  und  dualistische  Theorie  zu. 

• 

1525  Das  diamagnetische  Verhalten  der  Körper  hat  man  (vergl 
Bd.  III,  §.  942)  dadurch  zu  erklären  versucht,  dass  man  annahm,  sii 
wären  weniger  magnetisch,  als  der  umgebende  Raum,  so  dass  man  aU» 
dem  leeren  Räume  einen  bestimmten  Magnetismus  zuweisen  müsste,  wel- 
cher kleiner  wäre  als  der  Magnetismus  der  in  ihm  magnetisch,  grösser 
als  der  in  ihm  diamagnetisch  erscheinenden  Körper4). 

Hiergegen  spricht  nach  Tynd all  das  Verhalten  zusainmengepresshr 

')  Nach  C.  Neumann,  Pogg.  Auu.  155,  p.  228,  1875*;  P«^g.  Ann.  159, 
p.  .101,  187H*.  —  2)  C.  Neumann,  1.  c,  setzt  im  zweiten  Falle  die  Wirkun- 
gen der  hei  der  Rotation  des  Leiters  mit  den  Geschwindigkeiten  r  und  r*  r»w 
tirendeu  entgegensetzten  Elektricitäten  gleich  /+  =  A  -\-  Jiv  -f-CV  ...  unl 
/-  =  A'  -f-  B'c'  ~\-  C'oa  ...  Ist  v  —  —  r',  wie  beim  Ruhen  de»  Leiter«, 
ist  /+  =  —/+...,  rtlno  A  =  —  A\  Ii  =  B\  C  —  —  C  u.  s.  f.;  m.A 
f-  =  A'  —  Ji'v  -f  C'<-2  ....  demnach  brauchte  /+  -f-  /_  nicht  Null  za 
wenn  v  von  r'  verschieden  int.    Indess  sind  doch  wohl  nach  Edlund  {Pof,: 
Ann.  160,  p.  617.  1877*)  die  Constanten  A  =  A' ,  B  =  B'  . . .  zn  seuen,  <i» 
die  negative  Elektricität  nach  allen  bisherigen  Voraussetzungen  gerade  so  wirk; 
wie  die  gleiche  in  entgegengesetzter  Richtung  bewegte  positive  Menge.  Stel' 
auch  Edlund,  Pogg.  Ann.  156,  p.  590,  1875,  157,  p.  630,  1876*.  —  5>  Edlund 
Pogg.  Ann.  160,  p.  617,  1877*.  —  «)  W.  Weber,  Elektrodynamische  Ma^ 
^       bestimmungen,  insbesondere  über  das  Princip  der  Erhaltung  der  Energie.  \K 
handl.  d.  math.-phys.  Classe  d.  K.  Sachs.  Ges.  X,  Nr.  1,  p.  1,  1871*. 
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Körper.  Möge  die  Masse  eines  Körpers  sich  in  dein  umgebenden  Medium 
magnetisch   oder  diamagnetisch  verhalten ,  d.  h.  stärker  oder  schwä- 
cher magnetisch  sein  als  dasselbe,   so  müsste  nach  dieser  Annahme 
stets  der  Magnetismus  des  Körpers  durch  die  Verdichtung  in  gleichem 
Sinne  sich  ändern,  also  stets,  sowohl  bei  magnetischen,  wie  diamngne- 
tischen  Körpern  der  Magnetismus  zunehmen,  oder,  was  dasselbe  wäre, 
der  Diamagnetismus  abnehmen,  oder  in  beiden  Fällen  das  Umgekehrte 
eintreten.  —  Der  Versuch  zeigt  im  Gegentheil,  dass  der  Magnetismus  der 
magnetischen  und  auch  der  Diamagnetismus  der  diamaguetischen  Körper 
durch  die  Pressung  zunimmt.  —  Man  müsste  dann  also,  um  obige  Vor- 
stellung noch  beibehalten  zu  können,  die  complicirtere  Annahme  machen, 
dass  in  den  Körpern  neben  ihrer  magnetischen  Masse  auch  noch  das  mag- 
Letische  Medium  enthalten  wäre,  und  dass  dieses  Medium  bei  der  Pres- 
sung durch  die  Massentheile  selbst  verdrängt  würde.    Bei  den  magneti- 
schen Körpern  würde  die  stärker,  bei  den  diamagnetischen  die  schwächer 
magnetische  Masse  an  die  Stelle  dieses  Mediums  kommen,  und  so  würde 
der  Magnetismus,  wie  der  Diamagnetiamus  in  der  Richtung  der  Pressung 
vermehrt  werden  1). 

Eine  andere  Erklärung  ist,  dass  in  den  diamagnetischen  Körpern  1526 
dauernde  Molecularströme  oder  Elektricitätsrotationen  um  die  Molecüle 
durch  die  Einwirkung  eines  benachbarten  Magnets  oder  Stromes  ent- 
bänden ,  welche  in  der  einmal  gegebenen  Richtung  andauerten.  Dabei 
begegnet  man  derselben  Schwierigkeit,  wie  bei  der  Annahme  magneti- 
scher Molecularströme. 

Wollte  man  diese  Annahme  beibehalten,  so  könnte  man  glauben,  dass  1527 
die  Molecularströme  bei  Einwirkung  äusserer,  einen  Strom  in  den  Körper 
iuducirender  Kräfte  sich  etwa  in  der  Richtung  derselben  verlängerten. 
Dasa  dies  nicht  möglich  ist,  hat  W.Weber  (I.e.)  unter  Anwendung  seines 
Gesetzes  nachgewiesen.  Wenn  ein  elektrisches  Molecül  um  ein  anderes, 
ruhendes,  entgegengesetzt  geladenes  rotirt  (was  bei  gleichartigen  Theil- 
chen  nicht  vorkommen  kann),  so  entspricht  dies  einem  Doppelstrome  der 
entgegengesetzten  Elektricitäten  von  halber  Geschwindigkeit  in  entgegen- 
gesetzter Richtung.  Dann  sind  diese  Oscillationen  beharrlich  und  dauern 
ohne  neuen  Antrieb  au.  Die  Möglichkeit  der  Existenz  der  Ampere'* 
-chen  Molecularströme  ist  also  begründet.  Wirkt  nun  eine  elektrische 
Scheidungskraft,  so  besteht  die  Rotation  weiter,  indess  in  enger  geschlos- 
senen Curven,  wobei  der  Abstand  der  elektrischen  Theilchen  grösser  ist, 
wenn  das  bewegte  im  Sinne  der  Scheidungskraft,  als  wenn  es  ihr  ent- 
gegengesetzt rotirt.  Ist  der  Abstand  der  Theilchen  für  die  Momente,  wo 
dr/dt=  0  ist,  gleich  rQ  und  tu  so  sind  die  relativen  Geschwindigkeiten, 


•)  Vergl.  Tyndall,  Tliil.  Mag.  [4]  9,  p. 
p.  290*;  auch  Williamson,  ibid.  p.  541*;  Iii  ist,  i 

Wiedemann    Klektricitkt.    1 V. 


1122  Diamagnetische8  Verhalten  der  Körper. 

d.  h.  die  Grösse  der  von  der  Scheidungskraft  abhängigen  Beschleunigung 
der  Theilchen  bez.  r0  und  rd  —  6ar0'  «02.  Würden  die  Elektricitäten 
nur  in  derartig  durch  die  Scheidungskraft  veränderten  geschlossenen 
Molecularströmen  im  Leiter  vorhanden  sein,  so  würde  die  Scheidung  ge- 
rade im  entgegengesetzten  Sinne  erfolgen,  als  in  der  That  der  Fall  ist. 
Die  Molecularströme  müssen  also  aufgelöst  werden,  so  dass  sich  die  Theü- 
cben  von  einander  entfernen.  Bei  dem  Aufhören  der  Scheidungskraft 
könnten  sie  sich  wieder  zu  Molecularströmen  vereinen. 

In  einem  Conductor  würden  die  Elektricitäten  der  aufgelösten 
Molecularströme  mit  denen  anderer  Molecularströme  zusammentreffen, 
sich  mit  ihnen  zu  neuen  Molecularströmen  vereinen  u.  s.  f.  Dabei  wird 
beim  Fortrücken  eine  Arbeit  geleistet  in  Form  von  Zunahme  der  leben- 
digen Kraft  der  Theilchen  resp.  der  neu  gebildeten  Molecularströme, 
welche  proportional  ist  der  Scheidungskraft  E  und  dem  in  der  Richtung 
derselben  zurückgelegten  Wege,  d.  h.  der  Intensität  /  entspricht,  aUo, 
wenn  El  gleich  dem  Widerstande  ist,  auch  dem  letzteren. 

Bei  der  Erzeugung  der  Thermoströme  könnten  zuerst  bei  Temperatur- 
gleiehheit  die  Bewegungsenergien  der  Molecularströme  beider  einander 
berührender  Metalle  gleich  sein ,  was  bei  verschiedener  Masse  bei  au* 
gekehrt  veränderter  Geschwindigkeit  eintreten  kann.  Wird  ein  Ring 
aus  den  beiden  Metallen  gebildet,  durch  welchen  ein  constanter  Strom  ge- 
leitet wird,  und  geht  durch  alle  Schnitte  des  Ringes  gleich  viel  Elektri- 
eität  in  gleicher  Zeit,  so  kommt  die  Elektricität  aus  dem  ersten  Leiter, 
wo  die  bewegte  Masse  »w  grösser,  die  Geschwindigkeit  r  der  Elektricität 
kleiner  ist,  zu  dem  folgenden  Leiter,  wo  die  umgekehrten  Verhältuis-o 
stattfinden,  und  gelangt  in  die  erste  Schicht  des  letzteren  mit  geringe- 
rer lebendiger  Kraft.  In  dem  zweiten  Conductor  gelangt  aber  von  der 
ersten  zur  zweiten  Schicht  die  Elektricität  mit  grösserer  Geschwindig- 
keit. Die  ernte  Schiebt  muss  also  an  die  folgende  zweite  mehr  Energi> 
abgehen,  aln  sie  von  der  letzten  des  ersten  Conductors  erhält;  dabtr 
eine  Abnahme  der  Energie  und  Temperaturerniedrigung.  Das  Umge- 
kehrte tritt  bei  umgekehrter  Stromesrichtung  ein. 

!8  In  Aimehluaa  au  diese  Vorstellungen  hat  Riecke1)  das  Potentiii 
eines  A  in  |»ero'«eheu  Molecularstromes  auf  einen  ruhenden  elektrischen 
Punkt,  wowie  die  Wirkung  zwischen  beiden  berechnet,  indem  er  dabei <LV 
negative  Elektricität  im  Centrum  des  Stromes  fest,  die  gleiche  Menge  dor 
positiven  Elektricität  in  einem  rotirenden  Kreisringe  um  dasselbe  geUgrrt 
denkt.  Letzterer  Ring  verschiebt  sich  bei  Wirkuug  äusserer  Scheidung  - 
kräfte  gegen  das  Centrum,  ohne  zu  zerreissen.  Daraus  folgt,  dass,  wem: 
durch  den  elektrischen  Punkt  in  einem  in  einem  dielektrischen  Mediur-i 
gelegenen  Ampere'schen  Strom  der  Ring  verschobeu  wird,  das  Potential 
auf  letzteren  völlig  die  Form  hat,  wie  das  Potential  eines  Molecukr- 


*)  Riecke,  l»ogg.  Anu.  Jubelband,  p.  321,  1874'. 


Digitized  by  Google 


Theorie. 


1123 


maguets  auf  einen  magnetischen  Punkt,  so  dass,  wie  wir  schon  Bd.  II 
angeführt  haben,  die  mathematischen  Formeln  in  beiden  Gebieten  coin- 
cidireD.  Dasselbe  ergiebt  sich  bei  der  Wechselwirkung  zweier  Ampere'- 
»eher  Ströme  u.  s.  f. 

Die  magnetische  Drehung  der  Polarisationsebene  folgt  aus  der  Ferne*  1529 
Wirkung  zwischen  den  bewegten  Elektricitäten  und  Lichtäthertheilchen, 
wenn  man  nach  C.  Neu  mann  für  die  Wechselwirkung  derselben  das 
Weber' sehe  Gesetz,  event.  mit  Abänderung  der  darin  vorkommenden 
Functionen  der  Geschwindigkeit  und  Beschleunigung  der  elektrischen 
Massen  annimmt.  Bei  der  Identificirung  der  Elektricität  mit  dem  Licht- 
äther folgt  dies  noch  directer.  Freilich  ist  dabei  zu  beachten ,  dass  die 
Versuche  von  V erdet  nicht  vollständig  mit  den  Resultaten  der  Theorie 
übereinstimmen. 

Die  Ablenkung  des  Stromes  in  einer,  magnetischen  Einflüssen  unter-  1530 
worfenen  Metallplatte  (das  sogenannte  Hall' sehe  Phänomen)  ist  nach 
den  neueren  Versuchen  von  Shelford  Bidwell l)  möglicherweise  secun- 
dären  thermoelektrischen  Ursprungs;  es  wird  deshalb  bis  zur  Feststel- 
lung des  wahren  Sachverhalts  genügen,  auf  die  bezüglich  desselben  auf- 
gestellten Theorien  hinzuweisen,  aus  welchen  weitere  Beziehungen  zur 
elektromagnetischen  Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  sowie 
die  Geschwindigkeit  der  Elektricität  abgeleitet  worden  sind  s). 

Die  vorhergehenden  Theorien  der  Wechselwirkung  von  elektrischen  1531 
Th eilchen  und  Stromelementen  sind  zum  grössten  Theil  auf  der  An- 
nahme von  Fernewirkungen  der  Elektricitäten  basirt.  Auch  ist,  wie  in 
<kn  Theorien  von  C.  Neu  mann  (§.  1496)  und  Clausius  (§.  1502), 
eine  Fortpflanzung  durch  ein  zwischenliegendes  Medium  angenommen 
worden  3).  Indess  ist  über  die  Art  der  letzteren  und  auch  über  das  Wesen 
der  Elektricität  als  solcher  keine  speciellere  Annahme  gemacht. 

Um  einen  näheren  Einblick  in  die  Ursachen  der  elektrischen  und  153*2 
magnetischen  Erscheinungen  zu  gewinnen,  hat  man  sich  zuerst  durch 
\nalogien  leiten  lassen. 

Loschmidt4)  und  nachher  auch  G.  Schmidt5)  haben,  wie  dies 

*)  Shelford  Bidwell,  Phil.  Mag.  [5]  17,  p.  250,  1884*;  Beibl.  8,  p.  660', 
u-be  in  den  Nachträgen.  —  «)  Rowland,  Phil.  Mag.  [5]  9,  p.  432,  1880*; 
>n  Ettingshausen,  Wien.  Ber.  4.  März  1880*;  Wied.  Ann.  11,  p.  432, 
**0*;  Beibl.  4,  p.  736'.  Boltzmann,  Wien.  Anz.  1880,  p.  12*;  Beibl.  4, 
.  408'.  Hall,  8illim.  J.  20,  p.  52,  1880*;  Beibl.  4,  p.  736*.  —  8)  Auch  Lo- 
ch midt  (Wien.  Ber.  58  [2],  p.  7,  1868*)  hat  das  Web  er' sehe  Potential  aus 
<--r  Annahme  entwickelt,  dass  sich  von  den  Elektrieitätstheilchen  periodische 
mpulse  mit  conitanter  Geschwindigkeit  im  Baume  fortpflanzen  und  die  Zahl 
er  die  Theilchen  treffenden  Impulse  bei  ihrer  Bewegung  geändert  wird.  — 
■  Loschmidt,  Wien.  Ber.  58  [2],  p.  596,  1868\  —  ß)  G.  Schmidt,  Wien. 
-t.  86  [21,  1882*    Beibl.  7,  p.  411*. 
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auch  schon  gelegentlich  früher  geschehen  war,  die  bei  dem  Durcbüies 
sen  der  Flüssigkeiten  durch  sehr  enge  Röhren  wirkende  Widerstauds 
höhe,  die  Reibung  und  die  durchströmende  Flüssigkeitsmenge  mit  dei 
elektromotorischen  Kraft,  dem  Leitungswiderstand  und  der  StrominteDM 
tät  parallelisirt.  —  Eine  allgemeine  Theorie  stationärer  Strömungen,  welch« 
ebensowohl  für  die  Bewegung  der  Luft,  der  Flüssigkeiten,  der  Wärmt! 
wie  für  den  galvanischen  Strom  gilt,  hat  von  Bezold1)  entwickelt. 

1.533  Dann  vergleicht  Decharme2)  die  Anziehungserscheinungen  bei» 
Zusammentreffen  zweier  Flüssigkeitsstrahlen  in  einem  spitzen  Winkel  mi 
denen  gleichgerichteter  galvanischer  Ströme,  die  Figuren,  welche  wcl 
beim  Auftreffen  von  Wasserstrahlen  auf  eine  unter  Wasser  befindliche 
mit  Mennige  oder  Bleiweiss  bedeckte  Glasplatte  bilden,  mit  den  Nobili 
sehen  Ringen ;  die  Anziehung  einer  Platte  durch  eine  parallele  Platte,  durcl 
deren  Mitte  gegen  die  erste  unter  Wasser  ein  Wasserstrahl  fliesst,  mi 
der  Anziehung  eines  Ankers  durch  einen  Elektromagnet,  die  Anziehuit| 
zweier  paralleler  Platten  unter  Wasser,  durch  deren  Mitten  Wasserstrahl*  i 
gegen  einander  strömen,  mit  der  zweier  Elektromagnete  u.  s.  f. 

1534  Elie3)  lässt  in  Wasser  getauchte  Kugeln  mindestens  zehnmal  in  do 
Secunde  um  einen  Durchmesser  rotiren.  Zwei  neben  einander  rotireixl 
Kugeln  stossen  sich  bei  gleichgerichteter  Rotation  ab  und  ziehen  sich  b< 
entgegeugerichteter  an.  Sie  werden  von  einer  festen  Wand  zurück 
gestossen.  Zwei  über  einander  um  die  gemeinsame  Axe  rotirende  Kugt :\ 
ziehen  sich  dagegen  bei  gleicher  Rotationsrichtung  an. 

Systeme  von  solchen,  in  parallelen  Ebenen  rotirenden  Kugeln  ho\ 
len  den  Niveauflächen,  die  darauf  senkrechten  Linien  den  Kraftlinie 
eines  Dielektricums  entsprechen. 

1535  Ferner  hat  man  auf  die  mannigfachen  Achulichkeiten  aufmerksam  ^ 
macht,  welche  zwischen  den  Bewegungen  von  Flüssigkeiten  und  der  Au- 
breitung  der  Elektricität  in  Gasen  statthaben;  so  z.  B.  beim  Durchg.ui 
der  positiven  Entladung  in  massig  verdünnten  Räumen  von  einer  Spit-i 
zu  einer  Platte4),  auf  die  Aehnlichkeit  der  elektrischen  Lichtfiguren  ;ii 
Flüssigkeitsflächen  und  der  Figuren  beim  Auffallen  von  Tropfen  auf  cü< 
selben,  ferner  auf  die  Analogie  bei  der  Bildung  von  Kugeln  undlntermittm 
stellen  beim  Schmelzen  von  Drähten  durch  den  galvanischen  Strom , 


J)  von  Bezold,  Wied.  Ann.  3,  p.  12,  1878*.  —  *)  Decharme,  Comi 
rend.  94,  p.  440,  527,  643,  722,  1882';  BeibL  0,  p.  515,  516*;  Compt  read.  9 
p.  87,  Ö13,  1882';  Beibl.  7,  p.  53,  136,  137*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy*.  (ä]  2 
p.  198,  1883*.  Dagegen  Ledieu,  Compt.  rend.  %.  )..:--.  1883*;  B^hL  fät Afc 
ferner  Decharme,  Ann.  de  Chiin.  et  «Je  Phys.  [51  29,  p.  404,  1£§B 
p.  270*;  Lum.  electriqoe  13,  p.  123,  lt<84*;  JJeibl.  8,  p.  829*;  Ginipt.  renJ 
p.  558*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  [6|  1.  p.  558,  1884*;  Be^j0H  «  Ml, 
Compt.  rend.  99,  p.  416*.  —  3)  £lie,  J.  de  Phyu.  [2]  1,  p.  " 
387*.  -  *)  Vergl.  0.  Wiedemanu,  Kiek  trici  tat»  Bd.  " 
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wie  bei  der  Bildung  von  Bäuchen  in  Flüssigkeitsstrahlen  und  von  Knoten 
in  schwingenden  Drähten  u.  s.  f.  *). 

Die  von  von  Bezold  hervorgehobene  Aehnlichkeit  der  Lichten- 
berg'sehen  Figuren  mit  den  durch  Aufsaugung  von  Flüssigkeiten  er- 
haltenen Figuren  haben  wir  schon  Bd.  IV,  §.  1113  erwähnt. 

Bjerknes2)  hat  die  magnetischen  Anziehungs-  und  Abstossungs-  1536 
erschein ungen  mit  dem  Verhalten  von  Trommeln  aus  einem  beiderseits 
mit  Kautschukmembranen  überspannten  Metallring  verglichen.  Wird 
eine  derselben  unter  Wasser  beweglich  aufgehängt,  die  andero  ihr  mit 
der  einen  Fläche  genähert,  und  in  beiden  die  Luft  gleichzeitig  stossweise 
verdichtet  und  dilatirt«  so  ziehen  sie  sich  nach  dem  Gesetz  des  um- 
gekehrten Quadrats  der  Entfernung  an,  wie  zwei  Magnetpole.  Während 
indess  die  Trommeln  bei  gleichen  Zuständen  sich  anziehen,  stosseu  sich 
gleichartige  Magnetpole  ab. 

In  analoger  Weise  verhalten  sich  oscillirendc  Eugelu ,  welche  an 
den  Enden  eines  Armes  einer  Drehwage  unter  Wasser  angebracht 
werden. 

Alle  Erscheinungen  erfolgen,  den  analytischen  Sätzen  gemäss,  als 
ob  jede  oscillirende  Kugel  ein  nach  der  augenblicklichen  Oscillations- 
richtung  von  Süd  gegen  Nord  orientirter  M  a  g  n  e  t  wäre,  nur  dass  wieder 
der  oben  angegebene  Gegensatz  in  den  Polwirkungen  angenommen  wer- 
den muss.  —  Auch  die  gegenseitigen  Wirkungen  zwischen  pulsirenden 
und  oscillirenden  Körpern  (Polen  und  Magneten)  können  geprüft  werden. 
Man  hat  nur  zu  dem  Obigen  hinzuzufügen,  dass  ein  pulsirender  Körper 
als  Nordpol  betrachtet  werden  soll  in  der  Zeit  der  Dilatation,  als  Südpol 
in  der  Zeit  der  Contraction. 

Durch  pulsirende  Trommeln  oder  oscillirende  Kugeln  werden  die 
Waasertheilchen  selbst  in  oscillatorische  Schwingungen  versetzt,  und 
zwar  genau  nach  den  entsprechenden  magnetischen  Linien.  Wegen  dos 
Gegensatzes  in  den  Polwirkungen  haben  sie  also  das  Bestreben,  von  dem 
schwingenden  Körper  zu  fliehen.  Bringt  man  nun  in  die  Nähe  derselben 
einen  leichteren  Körper,  z.  B.  eine  Korkkugel,  so  schwingt  dieselbe 
wegen  ihrer  kleineren  Masse  stärker,  als  eine  an  ihrer  Stelle  befindliche 
Wassermasse;  sie  wird  von  dem  pulsirenden  oder  oscillirenden  Körper 
stärker  abgestossen  und  entfernt  sich  von  ihm.  Eine  schwerere  Kugel 
wird  im  Gegentheil  angezogen. 

Wird  analog  neben  die  oscillirende  Trommel  ein  Stäbchen  von  Kork 
und  von  Metall  horizontal  im  Wasser  aufgehängt,  so  stellt  sich  ersteres 
äquatorial,  letzteres  axial. 

Diese  Erscheinungen  werden  als  Analogien  zum  Verhalten  der 
para-  und  diamagnetischen  Körper  betrachtet. 

*)  O.  Planta,  Recherche»  but  l'electr.  2,  p.  41,  1879*;  Beibl.  4,  p.  809*.  — 
*)  Bjerknes,  Nature  24,  p.  360,  1881*;  Conipt.  rend.  93,  p.  303,  1881*;  Beibl. 
0,  p.  47*. 
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Wird  zwischen  zwei  in  der  Verticallinie  einander  gegenüberlie- 
gende magnetische  Nordpole  in  der  Aequatorialebene  ein  Stück  Eisen 
gebracht,  so  wird  es  aus  der  axialen  Linie  herausgestossen ;  in  weiterer 
Entfernung  von  derselben  wird  os  von  den  Polen  angezogen.  Wird  in 
analoger  Weise  zwischen  zwei  vertical  über  einander  gleichmässig  pul- 
sirende  Trommeln  ein  an  zwei  Korkstücken  durch  Drähte  aufgehängtes 
Plättchen  gebracht,  so  weicht  es  ebenfalls  und  auf  dieselbe  Weise  nach 
der  Seite  aus. 

Um  die  Oscillatiouen  in  dem  die  verschiedenartig  schwingenden 
Körper  oder  Körpercomplexe  umgebenden  Wasser  zu  fixiren,  bringt 
Bjerknes  in  dasselbe  an  verschiedenen  Stellen  eine  auf  einer  feineu 
Feder  befestigte  Kugel  oder  einen  Cylinder,  welcher  oben  einen  zarten 
mit  Farbe  versehenen  Pinsel  trägt.  Werden  die  Vibrationen  der  Körper 
so  regulirt,  dass  sie  mit  denen  der  Feder  isochron  sind,  so  sind  die 
Schwingungen  des  Cylinders  gross  genng,  dass  beim  Hinabsenken  einer 
an  vier  Fäden  befestigten  Glasplatte  durch  den  Pinsel  auf  derselben  die 
Schwingungsrichtung  verzeichnet  wird.  Bei  Anwendung  zweier  gleich 
oder  entgegen  gerichtet  schwingenden  Trommeln  erhält  man  so  Figuren, 
welche  den  magnetischen  Figuren  ganz  analog  sind,  wie  sich  auch  durch 
Rechnung  ergiebt. 

Werden  zwei  Cylinder  in  Syrup  in  gleicher  oder  in  entgegengesetz- 
ter Richtung  in  Rotation  versetzt,  und  wird  in  ähnlicher  Weise  die  Be- 
wegungsrichtung der  Flüssigkeit  bestimmt,  so  entsprechen  die  erhaltenen 
Curven  denen  von  Eisenfeilen  in  der  Nähe  zweier  gleich  oder  entgegen- 
gerichteter Ströme. 

1537  Aehnliche  Analogien  lassen  sich  noch  anderweitig  aufstellen.  So  ist 
von  Sir  W.Thomson  l)  nachgewiesen  worden,  dass  die  Formeln,  welche 
die  Gesetze  der  Anziehungen  nach  dem  umgekehrten  Quadrat  der  Ent- 
fernung für  Elcktricitätsmengen  und  ebenso  für  magnetische  Fluid«  dar- 
stellen, die  auf  der  Oberfläche  der  Körper  verbreitet  sind,  in  gewissen 
Beziehungen  mit  den  Formeln  übereinstimmen,  welche  die  Bewegungen 
der  Wärme  bei  ihrer  Leitung  durch  die  Körper  darstellen,  indem  du' 
bei  den  ersteren  vorkommenden  Potentialfun etionen  an  den  verschiedenen 
Punkten  der  Körper  bei  letzteren  durch  den  Temperatnrüberscbuss,  d'u< 
rosultirenden  Anziehungen  bei  ersteren  durch  den  resultirenden  Wärme- 
fluss  bei  letzteren  ersetzt  werden  (Bd.  I,  §.  130).  Wollte  man  daher  auch 
eine  Fortpflanzung  der  Bewegung  von  magnetischen  Fluidis,  analog  dfr 
Wärmebewegung,  annehmen,  welche  etwa  in  den  Magnetkraftlinien  statt- 
fände, so  würden  sich  auch  hier  dieselben  Gesetze  ergeben,  wie  sie  so« 
der  früheren  Annahme  der  Fernewirkung  der  Magnetismen  folgen.  Di-. 
Wirkungen  eines  in  das  Magnetfeld  gebrachten  Eisenstabes  würden  sich 
mit  dem  Einlegen  eines  die  Wärme  gut  leitenden  Körpers  in  ein  schlecht 


!)  8ir  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  7,  p.  502  und  8,  p.  42,  1854\ 
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leitendes  Medium  vergleichen  lassen,  und  umgekehrt  ein  diamagnetischer 
Korper  in  einem  magnetischen  oder  weniger  diamagnetischen  Medium 
sich  analog,  wie  ein  schlecht  die  Wärme  leitender  Körper  in  einem  gut 
leitenden  Medium  verhalten. 

Ferner  hatte  Helmholtz1)  nachgewiesen,  dass  eine  in  Wirbel-  1538 
bewegung  befindliche  Flüssigkeitsraasse  a,  deren  Bewegungen  nicht  auf 
die  gewöhnlichen  hydrodynamischen  Gleichungen  zurückgeführt  werden 
können,  einem  anderen  Theilchen  b  der  Flüssigkeitsmasse  eine  Geschwin- 
digkeit ertheilt,  welche  senkrecht  steht  auf  der  durch  die  Rotationsaxe 
and  das  zweite  Theilchen  gelegten  Ebene;  und  dass  die  Geschwindigkeit 
dem  Volumen  von  o,  dem  Sinus  des  Winkels  zwischen  der  Rotationsaxe 
und  Linie  ab  direct  und  dem  Quadrat  der  Entfernung  ab  umgekehrt 
proportional  ist.  Es  wirkt  also  die  wirbelnde  Flüssigkeit  auf  das  Theil- 
chen b  nach  demselben  Gesetz,  wie  ein  Stromelement,  dessen  Richtung 
mit  der  Axe  des  Wirbels  zusammenfällt,  auf  einen  im  Punkte  6  befind- 
lichen Magnetpol. 

Selbstverständlich  schliessen  diese  Analogien  in  den  Formeln  noch 
nicht  unmittelbar  eine  endgültige  Erklärung  der  magnetischen  und 
3ia magnetischen  Erscheinungen  in  Bich.  Wohl  aber  sind  sie  für  die 
raathematische  Behandlung  derselben  von  grosser  Wichtigkeit  und  zei- 
gen die  Möglichkeit,  dass  man  jene  Phänomene  auch  auf  andere  Weise, 
als  durch  Annahme  von  Fernewirkungen,  begründen  könnte. 

Man  hat  auch  wohl  direct  eine  Analogie  zwischen  der  Ausbreitung  1339 
eines  galvanischen  Stromes  nnd  der  des  Lichtes  aufzufinden  geglaubt, 
indem  sich  beim  Uebergang  des  Stromes  zwischen  zwei  Medien  von  ver- 
schiedener Leitungsfahigkeit  in  schräger  Richtung  durch  die  Trennungs- 
ebene  eine  Art  Brechung  zeigt  ' 

Indess  ergiebt  sich  dieselbe  direct  aus  den  Berechnungen  von  Kirch- 
hoff über  die  Strom  Verzweigung;  auch  ist  das  Gesetz  dabei  ein  ganz 
anderes,  als  bei  der  Brechung  des  Lichtes. 

Fliesst  der  Strom  in  einer  aus  zwei  verschiedenen  Stoffen  von  den 
Ixritungsfähigkeiten  k  und  #  gebildeten  Platte  durch  die  Trennungscurve 
und  ist  die  Potentialfunction  an  der  Trennungsebene  in  beiden  Stoffen 
V  und  F*,  so  muss  nach  Bd.  I,  §.  370 

gleich  der  elektromotorischen  Kraft  in  Folge  des  Contactes  der  heteroge- 
nen Stoffe  daselbst  sein.  Aus  der  letzteren  Relation  folgt,  wenn  ds  ein 
Element  der  Beruh rungscurve  ist, 

d  V  dV 

  ds  ~~  ds  ' 

J)  Helmholtz,  CreUe's  Journ.  55,  p.  1,  1859*. 
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Die  Brüche  stellen  die  Cotaogenten  der  Winkel  <jp  and  <p'  dar,  welche 
die  Stromesrichtung  mit  den  Normalen  anf  der  Trennungslinie  in  beiden 
Medien  machen.   Danach  ist 


Der  Strom  wird  also  gewissermaassen  nach  einem  Tangentengesetz  ge- 
brochen l),  wobei  die  Leitungsfähigkeiten  die  Rolle  der  Brechungsindiees 
übernehmen. 

An  der  Grenzfläche  der  Dielektrica  werden  die  Kraftlinien  nach 
demselben  Tangentengesetz  gebrochen,  wie  in  den  Leitern  die  Strömunge- 
linien,  da  in  derThat  die  beide  Erscbeinungsgebiete  bestimmenden  For- 
meln die  gleichen  sind,  und  nur  an  Stelle  der  Leitungsvermögen  im  einen 
die  Dielektricität^constanten  im  anderen  treten5). 

v.  Bezold3)  hat  diese  Brechung  auch  experimentell  nachgewiesen. 
£s  wurde  ein  Paraffinklotz  hergestellt,  in  dessen  Innerem  sich  3  cm  von 
der  einen  22,5  cm  breiten  und  7  cm  hohen  Seitenfläche  eine  Messingkugel 
befand,  von  welcher  andererseits  ein  Messingdraht  nach  aussen  fahrte. 
Vor  jener  Fläche  wurde  an  einem  Coconfaden  eine  4  cm  lange,  horizon- 
tale Schellacknadel  aufgehängt,  welche  auf  beiden  Enden  entge^rengesetxt 
geladene  Hollundermarkkügelchcn  trug,  und  deren  Schwingungen  durch 
einen  in  Flüssigkeit  tauchenden  Schellackflügel  gedämpft  waren.  Die- 
selbe stellte  sich  in  der  That  im  Allgemeinen  in  die  Richtung  der  elek- 
trischen Kraftlinien  ein,  welche  nach  der  Rechnung  in  der  durch  den 
Mittelpunkt  der  Kugel  gehenden  Horizontalebene  nach  einem  hinter  der 
Kugel  gelegenen  11,5  cm  von  der  Vorderfläche  der  Paraffinplatte  ent- 
fernten Punkt  convergiren. 

Der  von  Mascart  beobachtete  Weg  der  Funken  durch  zwei  Flüs- 
sigkeiten ist  zu  sehr  von  Nebenumständen,  Strömungen  und  dergl.  mehr 
beeinflusse  um  hierfür  entscheidend  zu  sein;  nur  der  erste  Funken  ver- 
läuft in  der  dem  Brechungsgesetze  entsprechenden  Richtung. 

So  interessant  diese  Analogien  auch  sind,  bo  geben  sie  doch  keinen 
Aufflchluss  über  das  Wesen  der  Elektricität  und  des  Magnetismus.  Er- 
klärlich ist,  dass  wenn  bei  Flüssigkcitsströmungen  ebenso  wie  bei  denen 
der  Elektricität  und  bei  den  elektrischen  und  magnetischen  Anziehung* 
erscheinungen  gewisse  Niveaulinien,  wenn  auch  verschiedener  Art,  auf- 
treten, sich  auch  überhaupt  gewisse  Analogien  in  den  Erscheinungen  zei- 
gen müssen. 

*)  G.  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  64,  p.  500,  1845*.  —  *)  Vergl.  Ma»cart 
nnd  Joubert,  Lecons  de  l'EIectricittf,  p.  114,  Paris,  Masson,  1882'.  —  *)  vo» 
Bezold,  Sitzungsber.  der  Münch.  Akad.,  Mathem.-phy».  Clause,  1883,  Heft  3V 
.Wied.  Ann.  21,  p.  401,  1884*. 


tg  <p  :  tg  (f1 


'  =  *  :  kJ. 


Digitized  by  Googl 


Magnetkraftlinien  nach  Faraday.  1129 

In  directerer  Weise  und  ausführlicher  hat  zuerst  Faraday  die  1542 
Fernewirkungen  der  elektrischen  und  magnetischen  Fluida  auf  eine  Art 
Fortpflanzung  in  einem  Zwischenmedium  zurückzuführen  versucht.  Er 
wendet  sich  dabei  zunächst  den  magnetischen  Erscheinungen  zu. 

Bei  den  in  die  Ferne  ausgeübten  Kraftwirkungen  der  Körper  können 
wir  zwei   wesentlich  verschiedene  Erscheiuungsgruppen  unterscheiden, 
welche  indess  wohl  später  alle  einem  gemeinsamen  Gesichtspunkt  unter- 
geordnet werden  dürften.    Die  einen  dieser  Kraftäusserungen  sind  be- 
dingt durch  Anziehungskräfte  in  die  Ferne,   wie  die  der  allgemeinen 
Gravitation.     Wir  haben  zu  diesen  früher  auch  die  elektrischen  und 
magnetischen  Kräfte  gerechnet,  obgleich  sich  bei  letzteren  keine  indiffe- 
rente Anziehung,  sondern  ein  polares  Auftreten  von  Anziehungs-  und 
Abstossungskräften  zeigt.   Diese  Kräfte  wirken  unverändert  nach  dem- 
selben Gesetz  der  Entfernung  zwischen  den  einzelnen  Tiieileu  zweier 
schwerer,  elektrischer  oder  magnetischer  Körper,  wenn  auch  zwischen 
sie  ein  dritter  Körper  gebracht  wird,  dessen  Einwirkung  sich  zu  der  der 
ersten  beiden  Körper  addirt,   wobei  freilich  durch  Influenz  z.  B.  die 
Maguetisirung  oder  elektrische  Ladung  der  Körper  oder  ihrer  einzelnen 
Theile  geändert  wird.  —  Es  wäre  deshalb  irrig,  wenn  man  z.  B.  bei  der 
Magnetisirung  eines  hohlen  Cylinders  durch  eine  hineingesenkto  Spirale, 
in  welcher  sich  ein  Eisenkern  befindet,  eine  Verhinderung  der  magnetisi- 
renden  Wirkung  der  einen  Seite  der  Spirale  auf  die  diametral  gegenüber- 
liegenden Theile  des  Cylinders  durch  den  Eisenkern  annehmen  wollte, 
(vergl.  Bd.  III,  §.  550)  *). 

Die  zweiten  Wirkungsäusserungen  der  Körper  bestehen  in  einer  Fort- 
pflanzung von  Bewegung  (lebendiger  Kraft)  durch  ein  den  Raum  erfüllen- 
des Medium  von  Theilchen  zu  Theilchen ;  so  verhält  sich  z.  B.  die  Fort- 
pflanzung des  Lichtes  durch  den  Lichtäther  von  einem  Körper  zum 
anderen.  Diese  Wirkungsäusserungen  werden  durch  Zwischenstellung 
eines  dritten  Körpers  zwischen  die  beiden  ersten  wesentlich  gehemmt. 

Faraday2)  ist  nun  geneigt,  auch  bei  den  magnetischen  Erscheinun- 
gen eine  Fernewirkung  ohne  vermittelndes  Medium  auszuschliessen.  Ohne 
eine  bestimmte  Vorstellung  auszusprechen,  aber  doch  wohl  geleitet  von 
der  Idee  einer  von  den  Magnetpolen  ausgehenden,  auf  irgend  eine  Weise 
fortgepflanzten  Thätigkeit,  nimmt  er  an,  dass  in  dem  Magnetfelde,  d.  i.  in 
dem  Räume,  in  welchem  ein  Magnet  auf  die  Körper  magnetische  Wirkun- 
gen aasübt,  gewisse  Magnetkraftlinien  existiren,  welche  sich  im  Allgemei- 
nen ausserhalb  des  Magnetes  in  krummen  Linien  von  dem  einen  Pol  zum 
anderen  hinziehen,  deren  Lage  am  besten  durch  die  mittelst  Eisenfeilen 
erhaltenen  magnetischen  Figuren  erkannt  werden  soll.  Je  nach  der 
Lage  der  Pole  nehmen  sie  also  verschiedene  Gestnlt  an.    Diese  Linien 


])  hierüber  auch  Seydle  K    H<»hm.  Ges.  der 

Wissensch,  zu  Prag  1882#;  Beibl.  7.  p.  1%  nament- 
lich 8er.  28,  1851*.    Sonst  e  l.i  1,  §•  114, 
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sollen  auch  durch  die  Masse  des  Magnetes  hindurchgehen ,  aber  in  vir] 
grösserer  Dichtigkeit  als  ausserhalb.  Kommt  nun  ein  paramagnetischer 
Körper,  z.  B.  ein  Eisenstab  (welcher  die  Fähigkeit  der  „magnetischen 
Leitung"  besitzt),  in  das  Magnetfeld,  so  condensirt  er  in  sich  die  Kraft- 
linien. Die  Zahl  der  Magnetkraftlinien  im  Ganzen  bleibt  dabei  ungeän- 
dert;  es  sind  daher  ausserhalb  des  magnetischen  Eisenstabes  jetzt 
deren  weniger  als  vorher.  Werden  also  die  magnetischen  Wirkungen  an 
den  verschiedenen  Orten  des  Magnetfeldes  untersucht,  so  sind  sie 
schwächer ,  als  vor  dem  Einbringen  des  Eisenstabes.  Werden  die  Pole 
des  Magnetes  direct  durch  letzteren  verbunden ,  so  sind  alle  Kraftlinien 
in  ihm  angehäuft;  der  geschlossene  Magnet  zeigt  nach  aussen  keine 
Wirkung.  —  Ein  diamagnetischer  Körper  stösst  dagegen  die  Kraftlinien 
zurück,  sie  verdünnen  sich  in  dem  von  ihm  eingenommenen  Räume.  — 
Die  magnetisohe  Polarität  tritt  überall  da  auf,  wo  die  Magnetkraftlinien 
ihre  Dichtigkeit  ändern,  und  zwar  muss  sie  sich  je  nach  der  Richtung 
von  einem  Magnetpol  zum  anderen  umkehren.  Bei  der  Verdichtung  der 
Magnetkraftlinien  in  paramagnetischen  Substanzen,  z.  B.  im  Eisen,  wird 
auf  der  den  Magnetpolen  zugewandten  Seite  der  Substanzen  eine  den  Po- 
len ungleichnamige  Polarität  erzeugt  ,  bei  der  Verdünnung  in  diamague- 
tischen  Substanzen  soll  die  gleichnamige  Polarität  entstehen.  —  Die  Ein- 
stellung der  magnetischen  und  diamagnetischen  Körper  erfolgt  hiernach 
stets  so,  dass  erstere  sich  im  Magnetfelde  dahin  begeben,  wo  sie  am 
meisten  Kraftlinien  zu  sich  hinziehen  können,  letztere,  wo  ihre  Abstossung 
gegen  die  Magnetkraftlinien  am  geringsten  wird  1). 

1543  Da  in  einem  Magnetstab  das  Moment  der  einzelnen  Theile  gegen 
seine  Enden  hin  abnimmt,  kann  man  die  Rechnung  über  die  VertheUung 
des  Magnetismus  in  der  Weise  führen,  dass  man  annimmt,  durch  die 


l)  Herwig  (Pogg.  Ann.  153,  p.  250,  1874*)  sucht  zu  entscheiden,  ob, 
wenn  ein  Körper  an  einer  Stelle  der  Erde  plötzlich  in  den  magnetischen  Zu- 
stand gelangt,  dann  die  Einwirkung  des  ganzen  Erdmagneten  sofort  vollständig 
eintritt,  oder  erst  allmählich  sich  ausbildet,  wenn  die  Wirkungen  der  einzelnen 
Erdpartien  nach  Durchlaufung  ihrer  Entfernungsstrecken  eintreffen. 

Es  wurde  eine  Rolle  mit  14  600  Windungen  Kupferdraht  so  aufgehängt,  da** 
die  Ebene  der  Windungen  in  den  magnetischen  Meridian  fiel.  In  der  Meridian  - 
ebene  und  in  gleicher  Höhe  wurden  vier  Magnets  tabe  von  Wolframstahl  so  auf- 
gestellt, dass  ihre  Südpole  nach  Norden  zeigten  und  sie  genau  die  Wirkung 
des  Erdmagnetismus  compensirten   (also  die  Rolle  beim  Hindurchleiten  eine? 
dauernden  Stromes  nicht  abgelenkt,  wurde).    Bei  plötzlichem  Stromschlun  oder 
Sf  romolYin  n  zeigte  sich  nun  ebenfalls  keine  Ablenkung  oder  Aenderullg  dtf 
Schwin^un^n  ,   so  dass  hiernach  der  Erdmagnetismus  gauz  plötzlich  in  Wisri" 
i_rer  als  1  ;;on  Secunde  seine  Wirkung   in  vollem  Maasse  ausüben,  die  JPof; piho: 
zun^sgescdi  wind  igke.it    der  erdmagnetischen   Wirkung  mindestens  MW]"'^  M4sV 
len  i't-o  Secunde  betragen  soll.  —  Indess  ist.  diese  Konsequenz  nicht  ABl  rkblijB 
Findel  überhaupt  eine  Fortpflanzung  der  magnetischen  Wirkung  flftr  einzeln*-'.- 
Theile  der  Knie  statt,  so  müssen  wir  annehmen,  dass  Bich  dj£  vou  den  ve-r 
schiedenen  Stellen   der  Erde  ausgehende  Wirkung  permanent  .JJflwa  durch  ei;. 
Medium  fortpflanzt,   und   so   an   allen  Orten   Stets  besteht;     Trilt  dann  an 
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Mitte  des  Stabes  gebe  eine  Anzahl  Kraftlinien  hindurch  und  ihre  Zahl 
vermindere  sich  allmählich  gegen  das  Ende.  Das  Verhältniss  wäre  ähn- 
lich, wie  wenn  die  Kraftlinien  partiell  aus  den  Seiten  des  Stabes  heraus- 
träten und  sich  ausserhalb  bis  zu  den  correspondirenden  Punkten  fort- 
setzten. Man  kann  dann  die  Formeln  ähnlich  entwickeln,  wie  wenn 
Wärme  mit  einer  gewissen  inneren  Leitungsfähigkeit  durch  den  Stab  ge- 
leitet und  mit  einer  gewissen  äusseren  Leitungsfähigkeit  an  der  Ober- 
däche abgeleitet  wurde.  Dadurch  reducireu  sich  die  Gleichungen  auf 
die  bekannten  Gleichungen  der  Wärmeleitung,  welche  schliesslich  zu 
denselben  Ausdrücken  führen,  wie  die  bisherigen  directen  Betrachtun- 
gen l). 

Nach  dieser  Vorstellung  kann  man  auch  einen  Magnet  in  einem  1544 
magnetischen  Medium  mit  einer  galvanischen  Säule  in  einem  leitenden 
Medium  parallelisiren  und  die  Differenz  der  magnetischen  Potentiale  an 
den  Polen  des  Magnets  gewissermaassen  als  n magnetomotorische u  Kraft2) 
behandeln,  dem  umgebenden  Medium  aber  einen  gewissen  magnetischen 
, Widerstand"  zuertheilen,  und  auf  diese  Weise  die  Wirkung  des  Mag- 
netes berechnen. 

Dass  diese  Vorstellungen  nur  Hülfsmittel  der  Rechnung  sind,  nicht 
aber  direct  das  Wesen  des  Magnetismus  erklären ,  ist  kaum  nöthig  zu 
erwähnen.  Dass  die  Differentialgleichungen,  auf  die  man  bei  der 
Lösung  verschiedener  physikalischer  Probleme  geführt  wird,  einander 
gleich  sind,  ist  noch  kein  Beweis  für  die  Gleichheit  der  Processe. 

So  ist  auch  der  Begriff  des  Widerstandes  des  Stabes  für  die  Längen- 
einheit nur  ein  rein  supponirter. 

Faraday  bediente  sich  hierbei  des  Ausdrucks,  die  Körper,  welche  1545 
von  den  Kraftlinien  getroffen  würden,  wären  dadurch  in  einen  dauernden, 
elektrotonischen  ZuBtand3)  versetzt,  dessen  Aenderungen  zu  In- 
duetionsströmen  u.  s.  f.  Veranlassung  geben  könnten.  Ein  vollständiger, 
mathematisch  klarer  Ausdruck,  in  welcher  Weise  eigentlich  die  Wirkun- 
gen hierbei  ausgeübt  werden,  ist  indess  nicht  von  ihm  gegeben  worden. 

Jedenfalls  können  die  Magnetkraftlinien  Farad  ay's  ein  sehr  be-  1546 
<iueme8  und  anschauliches  Bild  der  Veränderung  des  Potentials  der  von 
gewissen  Punkten  des  Raumes  ausgehenden  magnetischen  Kräfte  auf 
andere  Punkte  des  Raumes  bieten,  wenn  wir  sie  als  die  Linien  auffassen, 
welche  auf  den  Flächen  gleichen  magnetischen  Potentials  senkrecht 

-chon  vorhandenen  Magnetfelde  mit  voller  Kraft  beeinflusst  werden.  Dagegen 
wäre  zu  untersuchen,  wenn  an  irgend  einem  Orte  ein  Magnet  entsteht ,  ob  die 
Wirkung  desselben  an  einem  entfernten  Orte  momentan  oder  erat  nach  längerer 
Zeit  zu  beobachten  wäre. 

l)  Vergl.  Rowland,  PhiL  Mag.  [4]  50,  p.  257,  1876*;  Sillim.  J.  [3]  10, 
p.  325,  451,  1875*.  —  *)  Bouanquet,  Phil.  Mag.  [5]  15,  p.  205,  257,  309, 
1883*;  Beibl.  7,  p.  481*.  —  3)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  I,  §.  60,  1831*.  — 
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stehen  und  somit  die  Richtung  der  in  jedem  Punkt  des  Mediums  auf 
ein  magnetisches  Theilchen  wirkenden  Kraft  angeben  1). 

Denken  wir  uns  um  einen  Magnetpol  von  dem  magnetischen  Flui- 
dum  Eins  (in  elektromagnetischem  Maasse),  eine  Kugelfläche  vom  Ra- 
dius Eins  gelegt ,  und  zu  jedem  Oberflächenelement  von  der  Einheit  der 
Fläche  eine  radiale  Magnetkraftlinie  von  dem  Pole  aus  gezogen,  so  sind 
im  Ganzen  in  solcher  Linien  vorhanden. 

Bringen  wir  ein  magnetisirbares  Theilchen  in  das  Magnetfeld,  so 
wird  dasselbe  im  quadratischen  Verhältniss  zu  der  Entfernung  r  von 
dem  Magnetpol  von  immer  weniger  Kraftlinien  getroffen,  so  dass  die 
Zahl  n  derselben,  welche  das  Theilchen  schneiden,  die  Kraft  angiebt,  mit 
welcher  der  Magnetpol  auf  das  Theilchen  wirkt.  Der  in  dem  magnetUir- 
baren  Theilchen  erzeugte  Magnetismus  wird  cp  /  r*  sein,  wenn  die  mag- 
netische Inductionsfähigkeit  desselben  gegen  die  der  Luft  gleich  p  ist 
und  c  von  den  Dimensionen  des  Theilchens  abhängt. 

Auch  der  Erdmagnetismus  wird  unmittelbar  durch  die  Zahl  der 
Kraftlinien  bestimmt,  welche  eine  gegen  seine  Richtung  senkrechte  Ebene 
auf  der  Flächeneinheit  schneiden.  Diese  Zahl  ist  der  in  absolutem  Maasse 
ausgedruckten  Intensität  des  Erdmagnetismus  gleich. 

L547  Wird  ferner  ein  Element  Ds  eines  Leiters  in  der  Entfernung  r  vor 
einem  Magnetpol  in  der  Richtung  einer  Magnetkraftlinie  bewegt,  so  wird 
in  ihm  kein  Strom  inducirt.  Fliesst  durch  das  Element  ein  Strom  von 
der  Intensität  f,  so  wird  bei  der  Bewegung  keine  Arbeit  geleistet  Wird 
das  Element  aber  senkrecht  gegen  die  Magnetkraftlinie  um  die  Ent- 
fernung Dö  bewegt,  so  wird  in  ihm  ein  Strom  inducirt,  dessen  elek- 
tromotorische Kraft  1  /  r2  proportional  ist.  In  der  Entfernung  r  schnei- 
det aber  das  Element  auf  dem  von  ihm  bei  seiner  Bewegung  über- 
fahrenen  Viereck  Ds  D6  nur  1  /  rs  der  Kraftlinien,  wie  in  der  einfachen 
Entfernung,  so  dass  die  inducirte  elektromotorische  Kraft  der  Zahl  der 
von  dem  Element  bei  seiner  Bewegung  geschnittenen  Kraftlinien  propor- 
tional ist. 

Umgekehrt,  fliesst  ein  Strom  *  durch  das  Element,  so  ist  die  Arbeil. 
welche  bei  der  Bewegung  des  Elementes  geleistet  wird,  gleich  t .  Ds  D6  r\ 
also  wiederum  proportional  der  Zahl  der  geschnittenen  Kraftlinien. 

1548  Denken  wir  uns  einen  geschlossenen  Drahtkreis,  in  welchem  ein  Strom 
von  der  Intensität  i  fliesst,  vor  dem  Magnetpol  aufgestellt,  so  it»t  d.i- 
Potential  des  Poles  auf  denselben  gleich  t  multiplicirt  mit  dem  körper- 
lichen Winkel,  welchen  der  vom  Pol  zu  der  Peripherie  des  Stromkreis- 
gezogene  Kegel  in  sich  schliesst.  Demselben  Werth  entspricht  abv: 
auch  dio  Zahl  der  Magnetkraftlinien,  welche  die  durch  den  Stromkr*i< 


')  Maxwell  on  Faraday's  Lines  of  force.  Transact.  Cambridge  Phil.  S<v 
10,  p.  1,  p.  3,  1856*. 
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umgrenzte  Fläche  schneiden.  Wird  der  Stromkreis  in  der  Weise  bewegt, 
dass  er  einmal  neben  dem  Pol  vorbeigeht,  und  sodann  zu  seiner  früheren 
Stellung  zurückkehrt,  während  die  von  seiner  Peripherie  umgrenzte  Fläche 
durch  den  Pol  hindurchgeht,  so  ist  die  dabei  geleistete  Arbeit  gleich  der 
Gesammtänderung  des  Potentials  des  Poles  auf  den  Stromkreis  multipli- 
cirt  mit  der  Stromintensität,  also  gleich  ixi.  Eben  diesem  Werth  ent- 
spricht die  Zahl  der  von  dem  Stromkreis  bei  seiner  Bewegung  geschnit- 
tenen Magnetkraftlinien. 

Umgekehrt  ist  wiederum  die  in  dem  Drahtkreis  inducirte  elektro- 
motorische Kraft  proportional  4  it. 

In  allen  Fällen  sucht  sich  der  Strom  so  zu  bewegen ,  dass  die  Zahl 
der  Magnetkraftlinien,  welche  ihn  schneiden,  anwächst,  und  stets  ist  die 
Arbeit  dabei  gleich  der  Zahl  der  zu  den  früher  denselben  schneidenden 
Lini  en  hinzugekommenen  Linien.  Umüiesst  also  der  Strom  einen  klei- 
nen ebenen  Schliessungskreis,  welcher  um  irgend  einen  Punkt  drehbar 
ist,  so  stellt  er  sich  mit  seiner  Ebene  gegen  die  Magnetkraftlinien  senk- 
recht. 

Bewegt  sich  um  einen  sehr  langen,  geraden  Draht,  dessen  Enden 
mit  einem  langen  und  weiten  Schliessungskreise  verbunden  sind,  und 
durch  den  ein  Strom  von  der  Intensität  t  fliesst,  ein  Magnetpol  von  der 
Stärke  Eins,  so  dass  er  einmal  die  vom  Strome  umschriebene  Fläche 
schneidet,  dann  ausserhalb  derselben  zu  seiner  früheren  Lage  zurück- 
kehrt, so  ist  wiederum  die  Arbeit  gleich  4  »f.  Wir  können  also  an- 
oehmen,  dass  auch  von  dem  geraden  Strome  als  Begrenzung  4  %  Magnet- 
kraft flächen  ausgehen,  deren  Zahl  direct  der  Arbeit  entspricht,  welche 
der  Pol  Eins  bei  seiuer  Bewegung  während  ihrer  Durchschneidung 
leistet. 

Sind  mehrere  Pole  oder  geschlossene  Ströme  im  Magnetfelde,  so  1549 
vereinen  sich  die  Kraftlinien,  welche  alle  auf  den,  den  verschiedenen 
Kraftquellen  gemeinsamen  Flächen  gleichen  Potentials  senkrecht  stehen. 

Werden  die  letzteren  Flächen  so  gelegt,  dass  bei  dem  Uebergang 
eines  Poles  von  der  Einheit  der  Intensität  von  der  einen  zur  nächst 
folgenden  die  Arbeit  Eins  geleistet  wird,  so  kaun  man  von  einem  be- 
stimmten Ausgangspunkt  ausgehend,  jeder  der  auf  einander  folgenden 
Flächen  einen  bestimmten,  stets  um  gleich  viel  sich  ändernden  Poteutial- 
werth  beilegen.  Gehen  diese  Flächen  aber  von  geschlossenen  Strom- 
kreisen aus,  so  werden  diese  Werthe  vieldeutig,  und  zwar  unterscheiden 
sich  die  einzelnen  derselben  um  je  4 sri,  da,  wie  wir  gesehen,  bei  ein- 
maligem Durchgang  des  Poles  durch  die  Stromkreise  und  Rückkehr 
desselben  zu  dem  Ausgangspunkt  die  Arbeit  4  n  i  geleistet  wird. 

Der  elektrotonische  Zustand  nach  Faraday  würde  demnach 
gewisaermaa8sen  durch  die  elektromagnetische  Potentialfunction  an  jeder 
Stelle  des  Magnetfeldes  gemessen  werden,  da  auch  hier  die  Aeudcruiigeu 
des  Potentials  entsprechende  Inductiouswirkuugen  erzeugen. 
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1550  Das  Verhalten  der  magnetischen  Kräfte,  wie  sie  durch  die  Magnet- 
kraftlinien und  Flächen  gleichen  Potentials  dargestellt  werden,  bietet 
eine  grosse  Analogie  mit  dem  Verhalten  einer  schwerelosen,  nicht  zu- 
sammendruckbaren Flüssigkeit,  welche  sich  durch  ein  widerstehendes 
Medium  bewegt,  deren  Bewegung  durch  eine  ihrer  Geschwindigkeit 
proportionale  Widerstandskraft,  ähnlich  wie  eine  Reibung  gehemmt  wird, 
so  dass  die  Geschwindigkeit  der  Flüssigkeit  an  jeder  Stelle  nur  der  sie 
bewegenden  Druckdifferenz  entspricht. 

Schon  Euler1)  nahm  ähnliche  Bewegungen  eines  den  Weltraum 
erfüllenden  magnetischen  Fluidums  an,  welches  auf  eine  eigentümliche 
Weise  in  den  Nordpol  der  Magnete  ein-  und  aus  dem  Südpol  derselben 
austreten  sollte,  um  durch  den  äusseren  Raum  zum  Nordpol  zurückzu- 
fliessen. 

1551  Vollständiger  ist  indess  diese  Analogie  von  Maxwell  (I.e.)  begrün- 
det worden.  Verzeichnet  man  in  einer  nach  obiger  Hypothese  sich  be- 
wegenden Flüssigkeit  Flächen  gleichen  Druckes,  so  steht  die  Flüssigkeits- 
strömung auf  denselben  senkrecht.  Ist  dann  h  der  Abstand  zweier  solcher 
benachbarter  Flächen,  zwischen  denen  die  Druckdifferenz  gleich  Eins  ist, 
so  ist  die  Druckdifferenz  für  die  Entfernung  Eins  gleich  1  /  h ,  und  wird 
der  Flüssigkeit  dadurch  die  Geschwindigkeit  v  ertheilt,  so  muss,  wenn  k 
der  Reibungscoefficient  ist, 


sein. 

Geht  ferner  die  Flüssigkeitsströmung  von  einem  Centrum  aus,  so 
dass  von  demselben  aus  in  der  Zeiteinheit  nach  allen  Seiten  zusam- 
men das  Volumen  Eins  der  Flüssigkeit  fliesst  und  diese  Menge  in 
der  Zeiteinheit  durch  jede  um  das  Centrum  gelegte  Kugelschale  hin- 
durchgeht, so  muss  an  jeder  Stelle  einer  mit  dem  Radius  r  um  das  Cen- 
trum beschriebenen  Kugelschale  die  radiale  Geschwindigkeit  des  Flusses 
v  =  l/4JtrJ  sein. 

Ist  p  der  Druck  an  der  betreffenden  Stelle,  h  der  Widerstand,  den 
die  Flüssigkeitsbewegung  findet,  so  muss,  damit  dieselbe  sich  nicht  be- 
schleunige, hv  —  dp/dr  =  —  &/4jrr3,  oder  p  =  k/litr  sein.  Der 
Druck  p  nimmt  also  proportional  mit  der  Entfernung  von  dem  Centrum 
ab.  Es  ist  ersichtlich,  dass  somit  die  Flächen  gleichen  Druckes  den 
Flächen  gleichen  Potentials  direct  entsprechen,  wenn  vom  Centrum  eine 


*)  Euler' 8  Briefe,  deutsch  v.  Kries,  1794,  3,  Brf.  190  bis  197\  In  Be- 
treff* einer  hydrodynamischen  Theorie  des  Magnetismus  von  Challis  (zuletzt 
Phil.  Mag.  [4]  43,  p.  401,  1872*),  nach  welcher  beim  Magnetisiren  eines 
Eisen-  oder  Stahlstabes  in  einer  bestimmten  Richtung,  bei  magnetischen  Ein- 
wirkungen in  einem  diamagnetischen  Körper  in  entgegengesetzter  Richtung 
eine  Verdichtung  der  Molecnle  erzeugt  wird  und  dadurch  eine  Bewegung  des 
zwischen  denselben  befindlichen  Aethers  von  den  dünneren  zu  den  dichteren 
Stellen  bewirkt  wird,  müssen  wir  auf  die  Originalabhandlungen  verweisen. 
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Attractionskraft  ausgeht;  dass  analog  die  die  Flüssigkeit  beschleunigende 
Kraft  c  p  l  d  r  der  Aenderung  des  Potentials  oder  der  Aenderung  der 
Zahl  der  Kraftlinien  von  einem  Oberflächenelement  einer  solchen  Fläche 
zu  dem  einer  benachbarten  Fläche  entspricht.  Flösse  daher  von  einem 
Magnetpol  ein  Strom  einer  nicht  zusammendrückbaren  Flüssigkeit  durch 
den  Raum  oder  zu  einem  entgegengesetzten  Magnetpol  hin,  so  könnten 
die  Erscheinungen  des  Druckes  der  Flüssigkeit  vollständig  die  Vertheilung 
dir  magnetischen  Kraft  im  Maguetfelde  darstellen. 

In  einem  auf  gewöhnliche  Weise  gleichförmig  magnetisirten  Stabe, 
iu  welchem  also  die  magnetische  Vertheilung  in  parallelen  Fasern  statt 
hat  (solenoidale  oder  tubuläre  Vertheilung),  stellen  die  einzelnen,  axial 
gerichteten  Molecularmagnete  gewissermaassen  Flüssigkeitszellen  dar. 
Die  aus  der  einen  austretende  Flüssigkeit  tritt  in  die  andere  ein  und 
erst  an  den  Enden  des  MagneteB  ergeben  sich  mit  Ausbreitung  der 
Flüssigkeit  Druckverschiedenheiten,  so  dass  die  Flüssigkeitsquellen  an 
die  Enden  verlegt  wären,  von  denen  die  eine,  z.  B.  eine  positive,  aus- 
gebende,  die  andere  eine  negative,  aufsaugende  wäre  x)  (vergl.  §.  1544). 

Für  die  Fernewirkung  elektrostatisch  geladener  Körper  kann  man  1552 
in  ganz  analoger  Weise  „elektrische  Kraftlinien1*  substituiren 
und  dafür  die  gleichen  Betrachtungen ,  wie  für  die  Magnetkraftlinien, 
anstellen. 

Als  denjenigen  Stoff,  durch  welchen  die  elektrischen  und  magneti-  1553 
sehen  Wirkungen  von  einem  Körper  zum  anderen  übertragen  werden, 
hatte  schon  Farad ay  den  Lichtätber  angesehen. 

Dass  das  elektrische  Fluidum  mit  dem  Lichtäther  identisch  wäre, 
hatte  man  schon  vor  langer  Zeit  vermuthet.  So  hat  Gren  (vergl. 
lid.  IV,  §.  768)  die  Lichterscheinungen  bei  den  Entladungen  im  Vacuum 
als  Bewegungen  des  Lichtstoffes  angesehen,  welchen  er  somit  mit  der 
Elektricität  identificirte  -). 

Die  von  Eilh.  Wiedemann  gefundene  und  nachher  mehrfach 
bestätigte,  in  gewissen  Fällen  verschwindend  kleine  Temperaturerhöhung 
der  sehr  verdünnten  Gase  beim  Durchgang  der  Entladung  (Bd.  IV,  §.  686) 
deutet  noch  weiter  darauf  hin,  dass  das  Leuchten  dabei  nicht  in  einer  bis 


l)  Weiteres  vergl.  Maxwell,  1.  c.'  —  a)  Verdet,  Theoreme«  de  la  eha- 
lt: ur  1,  p.  141.  —  Aehnliche,  wenn  auch  nicht  weiter  ausgeführte  Theorien 
dieser  Art  siehe  Renard,  Compt.  rend  47,  p.  414,  1858*,  Henrici,  Pogg.  Ann. 
64,  p.  349,  1845*,  welcher  auch  Aetherbewegungen  annimmt  ;  ferner  auch  Lam- 
ing, Phil.  Mag.  [3],  27,  p.  420,  1845',  Bloggett,  Phil.  Mag.  [3]  28,  p.  443, 
1*46*,  Robida,  Fortschr. d.  Phys.  15,  p.  373,  1859*  und  Marie  Davy,  Compt. 
r»?nd.  [4J6,  p.  25,41,  1865*,  welche  Longitudinalschwingungen  supponiren  u.  s.  f.* ; 
ebenso  Zetsche,  Bchlömilch's  Zeitachr.  f.  Math.  u.  Phys.  3,  p.  336,  1858*.  4, 
p.  131  ,  1859*.  Eine  Schwingungstheorie  der  Elektricität  siehe  auch  Mnas, 
Bullet,  de  Bruxelles  14  [2],  p.  41,  1847,  15  [l] ,  p.  469,  1848*.  Auch  Hare, 
Phil.  Mag.  32,  p.  461,  1848*,  vergleicht  die  oscillatorische  Entladung  der  Ley- 
d~uer  Batterie  mit  elektrischen  Bchwinguugen  eine«  Elektricitätsäthers. 
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zum  Glühen  gesteigerten  Wärmebewegung  der  einzelnen  GasmolecQle  be- 
steht ,  sondern  vielmehr  der  Phosphorescenz  oder  Fluorescenz  ähnlich 
ist,  und  so  mit  wahrscheinlich  die  Elektricität  durch  eine  Bewegung  de* 
Lichtäthers  vermittelt  wird,  welche  sich  erst  secundär  in  Wärmebewegung 
umsetzt.  Ebenso  deutet  das  Verhalten  der  Kathodenstrablen  darauf  hin 
(Bd.  IV,  §.  775). 

Auch  Ampere  hatte  die  Vorstellung,  dass  der  Aether  die  Wirkun- 
gen des  Stromes  von  einem  Leiter  zum  anderen  übertragen  könnte. 

L  e  d  i  e  u l)  betrachtet  ebenfalls  die  Körper  zusammengesetzt  aus  ponde- 
rablen  Atomen  von  verschiedenen  Massen,  welche  mit  Hüllen  von  Aether- 
molecülen  je  von  gleicher  Masse  umgeben  sind  und  um  Axen  rotiren,  welche 
durch  den  Schwerpunkt  gehen  und  zugleich  oscilliren.  Die  Elektricität 
soll  die  potentielle  Energie  des  mit  der  ponderablen  Materie  verbunde- 
nen Aethers  sein.  Da  die  Wirkung  beider  auf  einander  sehr  gross  ist, 
so  können  die  Wirkungen  trotz  der  kleinen  Masse  des  Aethers  sehr  be- 
deutend sein.  Bei  Annäherung  zweier  Körper  an  einander  ändert  sich 
diese  Energie,  wodurch  elektrische  Ladungen  u.  s.  f.  auftreten  können. 

1554  Ebenso  versuchte  Gauss  die  elektrodynamischen  Wirkungen  au* 
der  Annahme  einer  eine  bestimmte  Zeit  erfordernden  Fortpflanzung  der- 
selben, ähnlich  wie  der  des  Lichtes,  abzuleiten  (siehe  auch  §.  1458,  An- 
merkung). 

1555  Bestimmtere  Vorstellungen  über  die  Bewegungen  des  die  elektrischen 
Erscheinungen  vermittelnden  Mediums,  als  welches  event.  der  Lichtäther 
anzusehen  wäre,  hat  Hankel  im  Jahre  1865  entwickelt. 

Nach  Hankel2)  bestehen  die  elektrischen  Vorgänge  in  kreisförmi- 
gen Schwingungen,  welche  sich  in  folgender  Weise  gestalten: 

Elektrostatik.  Wird  ein  Körper,  z.  B.  eine  isolirte  Kugel,  mit 
freier  Elektricität  geladen ,  so  entstehen  auf  allen  Punkten  ihrer  Ober- 
fläche unendlich  kleine  kreisförmige  Schwingungen  (Wirbel),  welche  eine 
grössere  Anzahl  von  Aethertheilchen  (unter  einer  gewissen  Theilnahme 
der  materiellen  Molecüle)  gemeinsam  vollführen.  Je  nachdem  der  Um- 
schwung um  die  auf  jedem  Punkte  nach  aussen  errichtete  Normale  in 
der  einen  oder  der  anderen  Richtung  erfolgt,  erscheint  die  elektrische 
Ladung  der  Kugel  positiv  oder  negativ,  bo  dass  sich  also  die  positive  und 
negative  Elektricität  nur  durch  die  Richtung  unterscheiden,  in  welcher 
die  Umdrehung  dem  Beobachter  erscheint,  und  eine  und  dieselbe  Schwin- 
gung, je  nachdem  sie  von  der  einen  oder  der  anderen  Seite  betrachtet 
wird,  die  positive  oder  die  negative  Elektricität  darstellt. 


l)  Ledieu,  Compt.  rend.  95,  p.  669,  753,  1882*;  Beibl.  7,  p.  320*.  — 
2)  Gefällige  Originalwittheilung  des  Autors,  vergleiche  auch  Haukel,  Pogg- 
Ann.  126,  p.  440,  1865,  131,  p.  607,  1867*;  Math.-phys.  Ber.  der  K.  Siü'h*.  Gt<- 
■\Vi?s.  is«:»t  p.  :u>,  1860,  p.  209*. 
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Im  Zustande  der  Ruhe  muss  hei  stabilem  Gleichgewicht  die  Summe 
aller  Abstossungen  der  Aethertheilchen  ein  Minimum  sein.  Wird  nun 
ein  Theil  des  Aethers  gegen  den  anderen  um  eine  im  Verhältnisse  zum 
Abstände  der  Molecüle  des  Aethers  sehr  kleine  Grösse  parallel  mit  einer 
Ebene  verschoben,  so  wächst  die  Summe  der  Abstossungen.  Diese  Zu- 
nahme der  Abstossungen  lässt  sich  zerlegen  in  eine  mit  jener  Ebene  pa- 
rallele und  in  eine  zweite  gegen  dieselbe  senkrechte.  Da  die  erstero  mit 
der  Richtung  der  Verschiebung  ihr  Zeichen  ändert,  so  wird  sie  mit  der 
ersten  Potenz  jener  Verschiebung  (oder  allgemein  einer  Function,  welche 
mit  der  Umkehrung  der  Richtung  ihr  Zeichen  wechselt)  proportional  sein, 
während  die  zweite  von  der  Richtung  der  Verschiebung  unabhängig  ist, 
und  also  der  zweiten  Potenz  der  Verschiebung  proportional  geht.  Die 
erste  Componente  dient,  um  die  Bewegung  der  verschobenen  Schicht  auf 
die  nächste  zu  übertragen,  während  die  zweite  Componente  die  gegen- 
seitige Abstossung  dieser  beiden  Schichten  vermehrt.  Da  nun  die  Fort- 
pflanzung der  Bewegung  von  einer  Schicht  bis  zur  nächsten  eine  gewisse 
Zeit  gebraucht,  so  wird  bei  der  kreisförmigen  Schwingung  die  Verschie- 
bung der  einen  Schicht  (Wirbels)  gegen  die  nächstfolgende  um  so  grösser 
sein,  je  grösser  die  Rotationsgeschwindigkeit  des  Wirbels  ist;  es  wird 
also  die  Abstossung  der  beiden  Schichten  mit  dem  Quadrat  der  Rota- 
tionsgeschwindigkeit wachsen. 

Bei  der  Ausbreitung  der  Schwingungen  im  Räume  ändert  sich,  wenn 
der  Einfachheit  wegen  den  Wirbeln  stets  gleiche  Durchmesser  beigelegt 
werden,  die  Rotationsgeschwindigkeit  im  umgekehrten  Verhältnisse  der 
Quadrate  der  Entfernungen. 

Trifft  bei  dieser  Ausbreitung  die  z.  B.  von  einer  elektrischen  Kugel 
a  vom  Radius  1  mit  einer  Rotationsgeschwindigkeit  a  ausgehende  Wirbel- 
bewegung im  Abstände  r  auf  einen  dort  befindlichen  Wirbel  b ,  welcher 
die  Rotationsgeschwindigkeit  ö'  besitzt,  so  lässt  sich  dieser  Fall  auf  den 
vorhergehenden  zurückführen,  indem  man  dem  ganzen  System  eine  Ge- 
schwindigkeit —  ta/r2  beigelegt  denkt.  Dadurch  erscheint  der  Aether 
neben  b  ruhend,  und  zwischen  dem  Wirbel  b  und  der  anliegenden  Aether- 
schicht  entsteht  eine  Abstossung,  welche  dem  Quadrat  der  Differenz  der 
beiden  an  diesem  Orte  zusammentreffenden  Schwingungen  cd'  und  ö/rJ, 
also  (fi)'  —  c?/r2)2  proportional  ist.  Wenn  £»  negativ  ist,  so  wird  der  vor- 
stehende Ausdruck  (cd'  -f  o/r2)2. 

Es  seien  zwei  kleine  aus  einer  isolirenden 
Fig.  335.  Substanz  gebildete  Scheibchen  A  und  2?,  Fig.  335, 

^  B  gegeben,  und  jede  durch  Reiben  überall  gleich 

 |l  stark,  z.  B.  positiv,  geladen;  es  möge  ferner  bei 

(I  positiver  Elektrisirung  dio  Rotation  um  die  in 

jedem  Punkte  der  Oberfläche  errichtete  äussere 
Normale  rechtsum  erfolgen:  so  treffen  die  von  der  rechten  Seite  von  A 
ausgehenden  Schwingungen  die  Wirbel  auf  der  linken  Seite  von  B  in 
der  entgegengesetzten  Richtung,  die  auf  der  rechten  Seite  von  7?  aber 

Wiedomann,  Klcktricitftt.    IV.  72 
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in  gleichem  Sinn«  rotiretd.  Die  Abstossung  der  Wirbel  auf  der  linken 
S^ite  Ton  B  g^gen  die  anliegende  Aetherschicht  ist  also  proportional  mit 
( —  a'  —  or~3/  oicr  ia'  -f-  or"  5j%  während  die  Abstossung  auf  der 
re-rbten  Seile  von  B  gegen  die  anliegende  Aetherschicht  proportional  mit 
(ü  —  ar~*):  i?t.  In  Folue  der  grosseren  Abstossung  auf  der  linken 
Seite  Ton  B  erfo.gt  al=o  eine  Entfernung  des  Scheibchens  B  vom  Scheib- 
chen A,,  und  die  Greise  der  Abmessung  (»'  4-  or",)J  —  (©' —  or'1)' 
=  4o«'r~ 5  ist  proportional  den  elektrischen  Spannungen  auf  den  bei- 
den Scheiben  und  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  des  Abstandes 
beider.  Ist  B  negativ  elektri*irt.  so  wird  die  Wirkung  auf  der  rechten 
Seite  von  B  die  gr.'^ere.  und  es  erfolgt  eine  Annäherung  an  A;  die 
scheinbare  Anziehung  i?t  proportional  mit  —  4»©'r~*. 

Durch  absolute  Nichtleiter  gehen  die  elektrischen  Schwingungen  hin- 
durch, wie  die  Lichtstrahlen  durch  farbloses  klares  Glas,  oder  die  Wärme- 
strahlen durch  Steinsalz.  Treffen  sie  aber  auf  einen  Leiter,  so  erzengen 
sie  auf  seiner  Oberfläche  stehende  Schwingungen,  in  Folge  dessen  der 
Leiter  selbst  elektrisch  wird,  und  zwar  erscheint  auf  der  dem  elektri- 
schen Körper  zugewandten  Seite  die  entgegengesetzte  Polarität,  weil  die 
Schwingungen  hier  von  der  entgegengesetzten  S^ite,  als  auf  dem  elektri- 
schen Körper,  gesehen  werden  und  also  um  die  daselbst  nach  aussen  er- 
richteten Normalen  in  entgegengesetztem  Sinne  rotiren. 

1556  Elektrodynamik.  Fliesst  ein  elektrischer  Strom  durch  einen 
Draht,  so  bilden  die  in  jedem  Querschnitte  des  Drahtes  liegenden  Aether- 
molecüle  unter  Betheiligung  der  materiellen  Molecüle  des  Metalls  einen 
in  gemeinsamer  Rotation  um  die  Aze  des  Drahtes  begriffenen  Wirbel, 
dessen  Umschwung  je  nach  der  Richtung  des  Stromes  in  dem  einen  oder 
anderen  Sinne  erfolgt.  Als  Maass  der  Stromstärke  kann  die  TangentiaJ- 
gesch windigkeit  an  der  Oberfläche  eines  Drahtes  vom  Halbmesser  Ein? 
gelten. 

Bei  der  Ausbreitung  eines  solchen  Wirbels  in  den  umgebenden  Aether 
werden  in  Folge  der  allerseits  gleichen  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
die  Bewegungen  gleichzeitig  auf  der  Oberfläche  einer  Kugel  anlangen, 
deren  Theilchen  also  in  gleicher  Zeit  ihre  Umdrehung  vollenden.  Be- 
trachtet man  die  Axe  des  Drahtes  als  Polaxe  jener  Kugel,  so  sind  die 
Tangentialgcschwindigkeiten  an  den  verschiedenen  Punkten  der  Kugel- 
oberfläche proportional  dem  Sinus  der  Poldistanz;  von  einer  Kugelober- 
fläche  zur  anderen  aber  ändern  sie  sich  im  umgekehrten  Verhältnis^ 
der  Quadrate  der  Radien. 

Es  seien  0  und  0',  Fig.  336,  die  in  einer  Ebene  liegenden  Quer- 
schnitte zweier  paralleler  Drahtelemente  Ds  und  Ds'  vom  Halbmesser  Ein*, 
welche  auf  der  Verbindungslinie  ihrer  Mittelpunkte  senkrecht  stehen.  In 
Da  fliesse  ein  Strom  von  der  Intensität  o  (Rotationsgeschwindigkeit  ar. 
der  Oberfläche  von  0)  und  in  Ds'  ein  Strom  von  der  Intensität  End- 
lich sei  die  Richtung  der  durch  beide  Elemente  fliessenden  Ströme  die- 


Digitized  by  Google 


Schwingungstheorie  von  Hankel.  1139 

selbe,  die  Rotation  finde  also  in  beiden  Querschnitten  in  gleichem  Sinne 
statt  ,  und  der  Abstand  der  beiden  Mittelpunkte  0  0'  =  r  sei  so  gross 
gegen  den  Halbmesser  Eins,  dass  man  die  von  0  ausgesandten  Bewegun- 
gen auf  ihrem  Durchgange  durch  den  Querschnitt  0'  als  geradlinig  und 
anf  0(y  senkrecht  stehend  betrachten  kann. 

Um  nun  die  auf  Cf  ausgeübte  Wirkung  zu  finden,  hat  man  die  bei- 
den daselbst  zusammentreffenden  Bewegungen  zu  addiren.  Im  Punkte 
A  ist  die  Bewegung  von  0'  nach  A  K  gerichtet  und  gleich  fi>' ;  die  von  0 
ausgegangene  hat  in  A  die  Richtung  A  E  und  die  Grösse  co  /  r* ;  letztere 
zerlegt  nach  der  Tangente  giebt  AF  =  ar~ 2 sin®,  wenn  ®  den  Win- 
kel A(y  II  bedeutet.  Die  Summe  dieser  beiden  Geschwindigkeiten  ist  also 
o'  —  ar~ *sm®;  in  Folge  dieser  entsteht  gegen  die  anliegende  Aether- 
schicht  eine  Abstossung  in  der  Richtung  A  M,  welche  mit  («'  —  cir-  2sin  ®)2 

Fig.  336. 


proportional  ist  Diese  kann  zerlegt  werden  in  («'  —  ar-*sin  ®)*  sin  ® 
parallel  zu  OO,  und  in  (ta'  —  ar-*sin ®)*cos  ®  senkrecht  gegen  0  0'. 
Sucht  man  dieselben  Componenten  für  den  entsprechend  gelegeneu  Punkt 
B,  ho  erhalt  man  (w'  —  a  r~2sin  ®)*stn  ®  und  —  (©'  —  a  r~  *sin  ®)*cos®. 
Die  gegen  0  0'  senkrechten  Componenten  heben  sich  also  auf,  während 
die  mit  0  0'  parallelen  die  Resultirende  2  (©'  —  <o  r  ~  8  si n  ®)2  si n  ® 
geben.  Berechnet  man  in  gleicher  Weise  die  aus  der  Wirkung  in  C 
and  D  sich  ergebende,  mit  0  0'  parallele  Resultirende,  so  wird  sie 
2  («'4-  Gjr--8in®)*sin®.  Die  Grösse  der  mit  0  0'  parallelen  Resulti- 
renden  aus  den  Wirkungen  auf  die  vier  entsprechend  liegenden  Punkte 
A,  B,  C,  D  findet  man  also  —  8ofi)'r",sm,@,  worin  das  Zeichen  — 
die  Anziehung  bedeutet.  Durch  Multiplication  dieses  Ausdruckes  mit  J)s 
und  Integration  von  0  bis  erhält  man  die  auf  den  ganzen  Quer- 
schnitt 0'  ausgeübte  Kraft  =  —  2jra)C}'r~ 2,  d.  h.  die  Anziehung  ist 
proportional  den  beiden  Stromintensitäten  und  umgekehrt  proportional 
dem  Quadrat  des  Abstandes.  Ist  die  Richtung  des  Stromes  in  0  die 
entgegengesetzte,  so  ergiebt  sich  die  Kraft  -f-  2  jrejoa'r- 3,  d.h.  eine  Ab- 
stossung von  gleicher  Grösse.  Die  Kraft  ist  stets  senkrecht  gegen  das 
Element  Bs'. 

72* 


Digitized  by 


1140 


Schwingungstheorie  von  Haokel 


Wenn  das  Element  X)*\  Fig.  337.  nicht  mehr  mit  D$  parallel,  son- 
dern z~  B.  aas  der  Lage  A'  B'  in  die  Lage  V  Et  gedreht  ist,  so  bleibt 
der  zuvor  berechnete  Aufdruck  für  die  Kraft  derselbe,  and  auch  jetzt 
steht  diese  Kraft  wieder  senkrecht  auf  dem  Element  Ds' .  wirkt  also  iu 
der  Richtung  F'  G'.  Wird  da?  Element  Ds'  in  der  Ebene  ABA'J?  nach 
H' K'  geschoben,  so  i~t  die  auf  dasselbe  wirkende  Kraft,  wenn  <r>  den 

Winkel  AEE"  bezeichnet,  proportional 
mit  ao'r~  *$in  tp  und  steht  senkrecht  auf 
dem  Element  II*  K\   Bildet  das  Element 
E"  mit  der  durch  das  Element  E(A  B) 
and  r(££")  gelegten  Ebene  einen  Win- 
kel r,  so  muss  seine  Rotationsgeschwin- 
digkeit zerlegt  werden  in  eine  Drehun? 
um  eine  in  jener  Ebene  liegende  Axe 
und  in   eine  zweite  Drehung  um  eine 
auf  derselben  senkrechte  Axe.    Die  erste  Componente,  zusammengesetzt 
mit  der  von  E  ausgehenden  Geschwindigkeit,  giebt  die  Krafl,  mit  wel- 
cher das  Element  E"  seinen  Ort  zu  verändern  strebt. 

Sind  also  zwei  beliebige  Stromelcmente  a  und  b  gegeben,  so  erhält 
man  die  von  a  auf  b  ausgeübte  Kraft  proportional  dem  Product  aas  der 
Stromstärke  in  a  und  der  Projection  der  Stromstärke  von  b  auf  die  durch 
die  Axe  von  a  und  die  Verbindungslinie  ab  gelegten  Ebene,  multiplicirt 
mit  dem  Sinus  zwischen  der  Axe  von  a  und  der  Linie  ab,  und  dividirt 
durch  (ab)*. 

1557  Induction.  Wenn  eine  galvanische  Kette  geschlossen  wird,  so  be- 
darf der  Strom  zu  seiner  vollen  Ausbildung  in  Folge  der  in  seiner  Bahn 
gelegenen  Widerstände  einer  gewissen  Zeit.  Während  dieses  allmählich*  n 
Anwachsens  breiten  sich  die  von  ihm  ausgehenden  Schwingungen  in  den 
umgebenden  Aether  aus  und  besitzen,  wenn  (O  seine  Intensität  ist,  im 
Punkte  (r,  qp)  die  Grösse  ar~*sin  (f. 

Ueber  den  Punkt  (V,  <jp)  sind  also  alle  von  D  s  während  des  Anwach- 
sens des  Stromes  von  0  bis  gj  ausgesandten  Schwingungen  hinweggegan- 
gen und  haben  auf  den  dort  befindlichen  Aether  ihre  Wirkungen  aus- 
geübt. Die  Summe  aller  dieser  Wirkungen  ist  gleich  derjenigen,  welch*- 
erhalten  wird,  wenn  man  den  Punkt  aus  unendlicher  Entfernung  in  einer 
auf  dem  Elemente  Ds  senkrechten  Richtung  bis  zum  Punkte  (r,  q>)  heran- 
führt.  Man  erhält  für  jene  Summe  den  Werth  —  <o  r. 

Hieraus  folgt  die  durch  eine  Aenderung  der  Stroniiutensitäfr  um  Jw 
hervorgebrachte  Wirkung  =  —  da  r,  und  die  durch  eine  Aenderuni: 
des  Abstandes  um  dr  erzeugte  =  Wf-,dr. 

Es  seien  zunächst  wieder  zwei  parallele  Drahtelemente  Ds  und 
vom  Halbmesser  =  1 ,  welche  auf  der  Verbindungslinie  r  ihrer  Mitten 
senkrecht  stehen,  gegeben,  und  die  Kreise  0  und  O  in  Fig.  336  »teilen 
ren  Durchschnitt  dar.    Fliesst  nun  iu  Ds  ein  constanter  Strom.  * 


^  ihren  D 
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suchen  seine  durch  Q  gehenden  Schwingungen  daselbst  den  Aether  in 
Bewegung  zu  setzen,  und  zwar  in  je  zwei  zur  Mitte  0'  symmetrisch  ge- 
legenen Punkten  in  entgegengesetzter  Richtung,  in  A  nach  AF  und  in 
C  nach  C  Q.  Es  lässt  sich  zeigen,  dass,  so  lange  der  Strom  constant  und 
der  Abstand  r  ungeändert  bleibt,  die  in  einer  Richtung  wirkenden  Kräfte 
genau  durch  die  in  der  entgegengesetzten  wirkenden  compensirt  werden, 
so  dass  ein  constanter  Strom  bei  ruhenden  Leitern  keinen  Inductious- 
strom  erzeugen  kann. 

Wenn  jedoch  der  Strom  in  0  seine  Intensität  ändert,  z.  B.  um  da 
wächst,  so  trifft  dieser  Zuwachs  zuerst  die  linke  Hälfte  des  Querschnittes 
ö\  und  setzt  daselbst  den  Aether  in  Bewegung;  die  Wirkung  auf  jedes 
Oberflächenelement  A  der  linken  Hälfte  ist  —  da  !  r  .cos/3,  wenn  ß  den 
Winkel  AO'  S  bezeichnet ,  und  wird  erst  später  durch  die  gleich  grosse, 
eutgegengesetzt  gerichtete  Wirkung  auf  das  entsprechende  Element  C 
der  rechten  Hälfte  aufgehoben.  Jene  Wirkung  dauert  also  fort,  bis  die 
Schwingungen  sich  um  ST  =  2cosß  fortgepflanzt  haben.  Die  Summe 
der  in  A  uud  B  erzeugten  Wirkungen  ist  =  —  2da!r.cosß\  dieselben 
bestehen  während  einer  mit  2  cos  ß  proportionalen  Zeit.  Um  die  Wir- 
kung auf  die  gesamrate Oberfläche  zu  erhalten,  ist  —  2da/r.cosß  mit 
2cosß  und  dß  zu  multipliciren  und  von  ß  =  0  bis  ß  =  \  n  zu  iute- 
griren.  Dies  giebt  —  nda!r\  der  Inductionsstrom  hat  die  entgegen- 
gesetzte Richtung  von  dem  entstehenden.  Nimmt  die  Intensität  in  Ds 
ab,  so  treffen  die  stärkeren  Schwingungen  zuletzt  die  rechte  Seite  und 
der  Inductionsstrom  hat  die  gleiche  Richtung  mit  dem  in  Ds. 

Der  Ausdruck  —  da  jr  giebt  die  elektromotorische  Kraft,  so  lange 
überhaupt  Ds*  mit  Ds  parallel  bleibt.  Bildet  Ds'  mit  Ds  einen  Winkel 
{Ds,  Ds'),  so  sind  die  von  Ds  ausgehenden  Schwingungen  durch  Multi- 
plication  mit  cos(Ds,  Ds')  erst  nach  der  Ebene  des  auf  Ds'  senkrech- 
ten Querschnitts  zu  zerlegen.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  dann 
—  da/r .cos(Ds,Ds').   Für  zwei  Leiter  wird  dieselbe  also 

r 

Aendert  das  Element  0  seinen  Ort,  nähert  es  sich  z.  B.  dem  Elemento 
DJ  um  dr,  so  treffen  die  stärkeren  Wirkungen  zunächst  die  linko  Seite 
von  0'  und  es  entsteht  ein  Inductionsstrom  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung von  dem  in  Ds  fliessenden.  Durch  eine  ähnliche  Rechnung,  wie 
vorhin,  ergiebt  sich  die  durch  die  Wirkung  auf  den  ganzen  Umfang  in 
Folge  einer  Aenderung  dr  entstehende  elektromotorische  Kraft  =  arfr/r2; 
welcher  Ausdruck,  wenn  die  Elemente  Ds  und  Ds'  den  Winkel  (Ds,  Ds') 
bilden,  noch  mit  cos(Ds,  Ds')  zu  multipliciren  ist. 

Auf  diesen  Fall  lässt  sich  der  andere,  wenn  das  Element  Ds'  be- 
wegt wird,  zurückführen,  indem  man  dem  ganzen  Systeme  eine  der  Ge- 
schwindigkeit von  Ds'  gleiche,  aber  entgegengesetzte  Geschwindigkeit 
beilegt. 
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In  anderer  Weise  bat  Ueynard1)  die  Bewegungen  des  Aethers 
zur  Erklärung  der  Wechselwirkung  der  galvanischen  Ströme  herbei- 
gezogen. 

Er  stellt  sich  vor ,  dass  in  dem  zwischen  den'  Stromleitern  befind- 
lichen Medium  unendlich  kleine  Wirbel  nach  allen  Richtungen  liegen, 
die  durch  die  Ströme  gerichtet,  so  dass  sie  in  der  Nähe  des  Stromes  die 
Fig.  338.  gleiche  Richtung  mit  letzterem  hätten, 

oder  auch  in  ihrer  Geschwindigkeit  in 
P  gleichem  Sinne  durch  den  Strom  be- 
schleunigt würden.  Solche  Wirbel  wür- 
ß  den,  wie  Luft-  und  Wasserwirbel,  die 
bewegten  Molecüle  nach  aussen  treiben 
und  dadurch  eine  Rcpulsivkraft  unter  einander  ausüben.  Sie  würden 
dagegen  die  in  ihrer  Axo  liegenden  Molecüle  zu  sich  hinziehen  und  da- 
durch in  dieser  Richtung  Attractionen  bewirken  können.  Ist  dann  durch 
einen  Strom  AB,  Fig.  338,  ein  System  von  Wirbeln  erzeugt  oder  ge- 
richtet, und  tritt  zwischen  dieselben  ein  vom  Strome  durchflossener 
Leiter,  so  wird,  wenn  der  Strom  in  demselben  eine  Componentc  in  der 
Richtung  von  E  nach  F  in  der  Ebene  der  Wirbel  besitzt ,  also  gegen 
dieselbe  nicht  senkrecht  ist,  der  Stromesautheil  in  der  Componente  El 
die  Wirbel  C  beschleunigen,  die  Wirbel  D  verzögern ;  dadurch  würde  er 
von  C  starker  abgestossen,  als  von  D,  und  sich  AB  nähern.  Das  Um- 
gekehrte träte  bei  entgegengesetzter  Stromesrichtung  in  EF  ein.  Iki 
gegen  einander  geneigten  Strömen  zeigen  sich  die  analogen  Verhältnis**. 
Bei  einem  zwischen  zwei  entgegengerichteten  Strömen  gestellten  Mag- 
net würde  die  Richtung  der  Molecularströme  der  der  Wirbel  entsprechen ; 
ihre  Wechselwirkung  und  die  der  Ströme  gegen  sie  würde  die  elektro- 
magnetischen Erscheinungen  bedingen. 

Wirkt  nun  (die  Ableitung  soll  nur  eine  Vorstellung  von  dem  Ideen- 
gang von  Reynard  geben;  ist  deshalb  kürzer  und  weniger  vollständig, 
als  seine  Betrachtungen)  ein  Element  Ds  in  einem  Punkte  Ay  in  dem  ein 
Strom  von  der  Intensität  Eins  fliesst,  auf  ein  Element  Dsy  in  J?,  bildet 
1)  s  mit  der  Verbindungslinie  A  B  der  Mitten  beider  Elemente  den  Win- 
kel fr,  und  D$i  mit  der  durch  Ds  und  AB  gelegten  Ebene  den  Winkel  f\ 
so  werden  die  Wirbel,  welche  von  der  auf  der  Ebene  Ds  A  B  senkrechten 
Componente  Dsxsinty  von  DsA  ausgehen,  von  Ds  nicht  verändert,  DU 
Wirbel,  welche  um  die  in  der  Ebene  D sA  B  liegende  Componente  Dsx  cosx 
nach  allen  Richtungen  herumliegen,  und  durch  DsiCOsty  so  gerichtet  sind, 
dass  ihre  Ebenen  D  sx  cos  ^  schneiden,  können  alle  in  Wirbel  in  d<r 
Ebene  DsAB  und  sonkrecht  dagegen  zerlegt  werden,  von  denen  letsten. 
wiederum  durch  Ds  nicht  beoinflusst  werden.  Ebenso  können  wir  Ds  ia 
zwei  Compouenten,  Dscosft  in  der  Richtung  von«<4  2?  undDsswfr  senk 
jeht  dagegen  zerlegen,  von  denen  nur  die  letztere  wirksam  ist. 

1)  Reynard,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  [4]  19,  p.  272,  1«70V 
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Es  sei  der  Durchmesser  eines  der  wirksamen  Wirbel  0,  Fig.  339, 
gleich  <$.  Dann  setzt  Reynard  die  beschleunigende  Wirkung  qes  Ele- 
mentes Dssinfr  auf  ein  im  Punkte  N  liegendes  Element  ^ddcc  des 
Wirbels,  welches  im  Winkelabstande  a  von  der  Linie  OA  entfernt  ist, 
gleich  -  diDssind' cos  u  da' AN,  und  die  entgegengesetzt  wirkende  Be- 
schleunigung auf  das  N  diametral  gegenüberliegende  Element  M  gleich 

Fig.  339. 


—  \  Ö  iDssinft  cosccda  /  A  M ,  indem  sich  die  Wirkung  des  Elementes 
Dssinfr  nach  den  Seiten  desselben  in  Cylinderoberflächen  ausbreiten, 
d.  h.  proportional  der  Entfernung  vermindern  soll. 

Ist  OA  sehr  gross,  so  kann  AM  =  AN  -j-  8 cos»  und  nachher  bei 
Addition  der  obigen  beiden  Ausdrücke  in  dem  gemeinschaftlichen  Nenner 
AM  ^  AN  =  AO  =  r  gesetzt  werden.  Wird  dann  die  Summe  von 
0  bis  n/2  integrirt,  so  erhält  man  die  Gesammtbeschleunigung  des 
Wirbels : 

ö2x  .  _  sind 
— —  tDs  — —  • 
4  r* 

Der  Wirbel  hat  im  Allgemeinen  eine  der  Intensität  h  des  Stromes 
in  Dsx  proportionale  Geschwindigkeit  v.    Sein  Druck  gegen  D$i  cos 
ebenso  wie  der  Druck  der  auf  allen  Seiten  desselben  liegenden  Wirbel 
ist  demnach  proportional  v*.  Aendert  sich  v  um  dv,  so  ändert  sich  der 
Druck  um  2vdv,  d.  h.  um  einen  Werth,  der  gleich 

t  ij  DsDSi  sind  cos 
D  —  const  


ist  Eine  entsprechende  entgegengesetzte  Veränderung  des  Druckes  er- 
leidet der  auf  der  anderen  Seite  des  Elementes  liegende,  entgegengesetzt 
rotirende  Wirbel,  so  dass  das  Element  je  nach  der  Stromesrichtung  nach 
der  einen  oder  anderen  Seite  in  einer  auf  seiner  Richtung  senkrechten 
Richtung  mit  einer  jenem  Werthe  proportionalen  Kraft  bewegt  wird. 
Dies  ist  aber  die  Formel  für  die  Anziehung  eines  Stromelementes  durch 
ein  anderes,  einem  geschlossenen  Strome  angehöriges,  wie  sie  zuerst 
Grassmann  (Bd.  III,  §.  33)  aufgestellt  hat. 

Aehnliche  Betrachtungen  lassen  sich  für  die  Inductionswirkungen 
u.  s.  f.  anstellen. 
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1559  Moutier1)  leitet  ebenfalls  die  Elektricitätserscheinungen  von  einer 
Actherbewegung  ab.  Pflanzt  sich  von  einem  Elemente  Ds  die  Geschwin- 
digkeit des  Aethers  nach  dem  Gesetze  der  Undulationen  fort,  so  drückt 
der  Aether  iu  einem  Punkte  des  Raumes  mit  einer  dem  Quadrat  seiner 
Geschwindigkeit  proportionalen  Kraft. 

Ist  m  die  Masse  des  in  einem  Elementes  enthaltenen  Aethers,  V  die 
Geschwindigkeit  desselben,  i  die  Stromintensität,  so  kann  man,  wenn  mau 
den  elektrischen  Strom  als  einen  Strom  von  Aether  ansieht,  i  Ds  =  fll 
setzen.  Bildet  Ds  mit  den  Axen  die  Winkel  er,  y,  60  lassen  sich  durch 
Multiplication  mit  cosoc,  cosß,  cosy  die  Componcnton  desselben  nach  den 
drei  Axen  in  beiden  Arten  ausdrücken. 

Es  lässt  sich  nun  zunächst  die  Wirkung  zweier  paralleler,  und  auf 
ihrer  Verbindungslinie  senkrechter  Elemente  I) s  und  Ds'  ableiten.  Liegt 
das  Element  Ds'  im  Punkte  0'  und  ist  MNN'  Af  der  Querschnitt  des 
Leiters  (),  dem  das  Element  J)s  angehört,  durch  eine  auf  den  Elementen 
senkrechte  Ebene,  und  zieht  man  zwei  sehr  nahe  an  einander  liegend* 
Sehnen  MM'  =  l  und  NN'  =  l  +  dl  parallel  0  0',  ist  <  MO  O'  =  u. 
M'0(y  =  tt\  0M=  Ii,  0'M=rQ,  0'M'  —  q\  OU'  =  r,  so  ist 

Fig.  ".40. 


mit  Vernachlässigung  der  höheren  Potenzen  kleiner  Grössen: 
Q  =  r  —  Rcosot, 


1       1    ,  7? 

-  =   cos  ff ; 

q       r  rl 


n  117*, 

p  =  r  —  Jlcoscc,  — :  =  — -  cosa. 

p        r  rs 

Sind  Ii  und  W  die  Geschwindigkeiten,  die  von  Ds'  aus  dem  Aether  de« 
Elementes  Ds  in  M  und  M'  ertheilt  werden,  so  ist: 

k       k  (         Ji         \         ,       k       k  /        S  A 

U  =  -  =  -  (  1   +■  —  COS  U  )  ;       U    —  —.  =  -  (  1   -f   —  COS  (i  )  • 

Q       r  \         r         J  9        r  \         r  ) 

Ist  v  die  Geschwindigkeit  des  Aethers  in  Ds,  so  ist  der  Normaldruck 
auf  MN  und  M'  N'  gleich  p  {v  -f  u)*  MN  +  p  (v  -f  u')2  M '  N'.  Zerlegt 
man  diesen  Druck  iu  Componenten  senkrecht  und  parallel  0  0\  so  ist 


')  Moutier,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [b]  4,  p.  267,  1875*;  siehe  auch 
schon  Compt.  rend.  63,  p.  299,  1866',  78,  p.  1201,  1874*. 
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dieerstere  bei  Entwickelung  der  Quadrate,  Vernachlässigung  der  Quadrate 
von  n  und  u  und  Einsetzeu  derWerthe  für  u\  wobei  wieder  die  höheren 
Glieder  vernachlässigt  werden  und  P  und  1*  die  Fu^spunkte  der  von 
.V  und  N1  auf  3/ Jf  gefällten  Lothe  sind : 

Dp  =  uv  (r  4-         (JfP+  Jf'P')  =  -  ut  (v  +  dl. 

Förden  ganzen  Umkreis  des  Elementes  ist  mithin  die  Gesammtcomponente 

V/)p  =  0.   Die  0  0*  parallelen  Componenten  werden,  wenn  der  Abstand 

der  beiden  Sehnen  dy  ist,  zusammen  bei  Vernachlässigung  der  höheren 
Glieder  gleich  D*  =  2  uv(u  —  u')  dy  —  2  uv  {Kcosa  —  H 'cos  u)  dy 
—  2uvkldy  r*.   Für  den  ganzen  Schnitt  ist  demnach  die  Componente 

y^Ai  =  2  u  v  k  (o  rs,  wenn  o  den  Querschnitt  von  Ds  bezeichnet.  Da  nun 

die  Intensität  des  Stromes  i  =  uva  und  k  =  t  Ds'  =  u'  v    zu  setzen 

i*t,  so  folgt  ^£  Da  —  2  ii  DsDs'  r*,  wie  nach  dem  A  in  pere'schen 

Gesetze.  —  Aehnlich  entwickelt  sich  die  Wirkung  zweier  Kiemente,  die  in 
einer  geraden  Linie  liegen,  indem  man  die  Differenz  des  Druckes  auf 
ihre  beiden  Enden  nimmt,  gleich  ii' DsDs'  r*.  Die  gegen  die  Elemente 
transversal  gerichteten  Componenten  heben  sich  auf;  die  Geschwindig- 
keiten desAethers  an  beiden  Enden  von/)s  seien  v  -f-  u  und  r  -f  m\  wo 
r  die  eigentümliche  Geschwindigkeit  des  Aethers  darin,  u  und  u'  wie 
oben,  die  daselbst  von/) 5'  aus  mitgetheilten  sind.  Dann  ist  der  Zug,  der 
beide  Elemente  gegen  einander  zieht 

W  (1  ^  +M)2  ~~  \  ^  +  U  )i)  ~  l  U(Jv(<u  ~  =  r*wt;^  7)3 
oder  gleich 

ii'DsDs' 
7* 

Die  Formel  von  Ampere  ergiebt  sich  dann  aus  derSummation  der 
Wirkungen  der  einzelnen  Componenten. 

Die  Induction  beruht  nach  Moutier  auf  Aenderung  der  Geschwin- 
digkeit deB  Aethers,  sei  es  in  Folge  der  Veränderung  der  Intensität,  sei 
es  in  Folge  der  Bewegung  des  Leiters.  Ist  P  das  Potential  der  vom 
Strome  Eins  durchöossenen  Ströme  auf  einander,  so  ist  im  ersten  Fallo 
die  halbe  Aenderung  der  lebendigen  Kraft  des  Aethers  Pidi\  wenn  die 
Intensität  i'  des  Stromes  im  zweiten  Elemente  sich  um  di'  ändert;  im 
zweiten  Falle  i  i'  dP.  Dies  entspricht  der  negativ  genommenen  elemen- 
taren Arbeit. 

Die  Hypothesen  vonHankel,  Reynard  und  Moutier  sind  von  vorn- 
herein durch  die  Annahme  der  Constanz  der  Energie  in  Ucbereinstimmui 
mit  diesem  Princip. 
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1560        Eine  vollständiger  durchgeführte  Aethertheorie  der  Elektricitat  hat 
Edlund  entwickelt 1). 

Er  hat  versucht  darzuthun,  dass  die  elektrischen  Phänomene  mit 
Hülfe  des  Lieh  tat  hers  auf  zufriedenstellende  Weise  erklärt  werden  können, 
ohne  dass  man  deswegen  dem  Aether  Eigenschaften  beizulegen  braucht, 
die  in  irgend  einem  Widerspruche  zu  den  optischen  Erscheinungen  stehen. 
Hierbei  ist  angenommen,  dass  sich  die  Molecüle  des  Aethers  nach  dem 
Gesetze  des  umgekehrten  Quadrates  der  Entfernung  abstossen,  dass  der 
Aether  von  den  materiellen  Körpern  angezogen  wird,  und  zwar,  wie  man 
in  der  Optik  annimmt,  in  verschiedenem  Grade  von  verschiedenen  Körperu ; 
weiter,  dass  die  Molecüle  des  Aethers  beweglich  sind  und  sich  von  einer 
Stelle  nach  einer  anderen  begeben  können,  nicht  nur  im  leeren  Räume, 
sondern  auch  in  den  materiellen  Körpern ;  in  letzterem  Falle  jedoch  mit 
grösserer  oder  geringerer  Leichtigkeit,  je  nach  der  verschiedenen  Leitungs- 
fahigkeit  dieser  Körper.  In  tropfbar  flüssigen  oder  gasförmigen,  nicht- 
leitenden Körpern  bewegen  sich  die  Molecüle  des  Aethers  zusammen  mit 
den  Partikeln  derselben.  Wird  ein  Molecül  von  allen  Seiten  gleich  stark 
abgestossen ,  so  befindet  es  sich  natürlicher  Weise  in  Ruhe.  Innerhalb 
eines  einfachen  Molecüls  fi  von  gewöhnlicher  Materie  giebt  es  offenbar 
keinen  Aether,  denn  der  von  fi  eingenommene  Raum  ist  mit  gewöhn- 
licher Materie  angefüllt.  Ein  Aethermolecül,  welches  Bich  in  der  un- 
mittelbaren Nähe  eines  solchen  Molecüls  fi  befindet,  wird  folglich  gegen 
dasselbe  hingetrieben,  indem  die  Repulsion  von  der  Seite  aus,  auf  wel- 
cher fi  liegt,  geringer  ist,  als  von  den  anderen.  Da  ausserdem  die 
materiellen  Molecüle  auf  die  Aethermolecüle  eine  Attraction  ausüben,  so 
muss  das  materielle  Molecül  (i  sich  aus  diesen  beiden  Gründen  mit  einer 
verdichteten  Actherhülle  bekleiden,  und  zwar  bis  zu  einer  solchen  Dicke, 
dass  die  Repulsion  derselben  weniger  der  Attraction  des  materiellen 
Molecüls  fjt  auf  ein  in  der  Nähe  befindliches  Aethermolecül  iw  ebenso 
gross  ist,  wie  die  Repulsion  der  umgebenden  Aethermasse  auf  m  in  ent- 
gegengesetzter Richtung.  Das  materielle  Molecül  ft  mit  seiner  umgeben- 
den Aetherhülle  wirkt  deshalb  auf  ein  äusseres  Aethermolecül  m  ganz 
als  wäre  ft  nicht  vorhanden  und  der  von  ihm  eingenommene  Raum  mit 
Aether  von  der  normalen  Dichtigkeit  angefüllt. 

Es  möge  jetzt  in  den  freien  Aether  ein  materieller  Körper  versenkt 
sein,  welcher  der  gewöhnlichen  Vorstell ungs weise  gemäss  aus  materiellen 
Molecülen  mit  leeren  Räumen  zwischen  denselben  besteht.  Dann  inusa 
in  letztere  Aether  einströmen,  bis  ein  in  der  Nähe  der  Oberfläche  dieses 
Körpers  befindliches  Aethermolecül  von  allen  Seiten  gleich  stark  ab- 


!)  Zum  Theil  nach  einer  gefälligen  Originalmittheilung  des  Herrn  Autors. 
Edlund,  Archives  des  sciences  phys.  et  nat.  Nouv.  8er.  43,  p.  20V,  297,  1872*; 
Pogg.  Ann.  Ergänzungsbd.  6,  p.  95,  241  ,  1873';  Theorie  dea  phenomenes  elec- 
triques  Kongl.  Svenska  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar  12,  Nr.  8:  auch 
Pogg.  Ann.  148,  p.  421  (Widerstand,  Ohm'schea  Gesetz,  Wärmewirkungen);  149. 
p.  87  (chemische  Wirkungen). 
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gestossen  wird  und  deshalb  in  Ruhe  bleibt.  Die  Aethermasse  im  Körper 
mit  Ausnahme  derjenigen,  welche  die  Anziehung  der  materiellen  Moleoüle 
gebunden  hält,  ist  deshalb  dann  ebenso  gross  wie  diejenige,  welche,  falls 
der  Körper  nicht  da  wäre,  sich  in  dem  von  dem  Körper  eingenommenen 
Räume  befinden  würde.  Wenn  ein  Körper  die  normale  Menge  Aether 
enthält,  so  ist  er  unelektrisch,  enthält  er  davon  mehr,  so  ist  er  positiv, 
und  enthält  er  weniger,  so  ist  er  negativ  elektrisch.  Will  man  die  Be- 
wegung des  einen  von  zwei  elektrisirten  Körpern  in  Folge  ihrer  Wechsel- 
wirkung berechnen,  so  ist  zu  beachten,  dass  sich  der  Körper  nicht  im 
leeren  Räume,  sondern  im  Aether  bewegt,  d.  h.  man  bat  hier  das  Archi- 
medische Princip  in  Anwendung  zu  bringen.  Ausserdem  werden  die 
Körper  von  dem  ganzen  umgebenden  Aether  beeinflusst.  Ist  also  ein 
Körper  A  in  Ruhe  und  wirkt  auf  einen  anderen  Körper  B>  welche  beide 
im  uuelektrischen  Zustande  die  Aethermengen  a  und  ox  enthalten,  haben 
A  und  B  einen  Ueberschuss  an  Aether  b  und  bu  so  ist  die  Wirkung 

1)  der  Aethermasse  in  .4  auf  dieselbe  in  B:  -f  (a  -f  b)  {nx  +  h)/r*, 

2)  des  Aethers  im  Räume  ausserhalb  A  auf  den  Aether  in  B: 
-ai^+bj/r*, 

3)  und  4)  davon  geht  ab  die  Wirkung  des  Aethers  in  A  und  des 
Aethers  im  Räume  auf  den  von  B  verdrängten  Aether,  welche  beide 
bez.  gleich  -f-  («  4"  b)«i/»*3  und  —  aalf  r2  sind.  Die  Summe  giebt 
die  Abstossung  +  bb{  ra. 

Der  Ueberschuss  der  Gehalte  b  und  b\  an  Aether  entspricht  der 
positiv  -  elektrischen  Ladung  mit  den  Elektricitätsmengen  4"  b  und  -)-  bA. 
Sind  b  und  &i  negativ,  so  folgt  ebenso  die  Abstossung  6&i/r2,  und  ist 
der  eine  Gehalt  positiv,  der  andere  aber  negativ,  so  erhält  man  die  An- 
ziehung —  bbi/r2. 

In  Analogie  hiermit  kann  man  leicht  die  Ladungsphänomene,  die 
Influenzerscheinungen,  die  Ursache,  warum  sich  die  Elektricität  an  der 
Oberfläche  des  geladenen  Körpers  anhäuft  u.  s.  w.  erklären. 

Der  galvanische  Strom  besteht  in  der  Bewegung  des  Aethers  von  1561 
einem  Punkte  zu  einem  anderen;  die  Stromstärke  ist  der  Aethermenge 
proportional,  welche  in  der  Zeiteinheit  durch  einen  Querschnitt  der 
lit-itungsbahn  hindurchgeht.  Die  Aethermasse,  welche  sich  in  der  ge- 
schlossenen Leitungsbahn  nach  Beginn  des  Stromes  befindet,  ist  eben  so 
gross  wie  vorher,  als  der  Aether  noch  in  Ruhe  war.  Die  elektromotorische 
Kraft  hat  also  nur  die  Aetherschwingungen  zum  Theil  in  eine  translato- 
rische Bewegung  verwandelt,  weshalb  auch  an  der  Stelle,  an  welcher 
die  elektromotorische  Kraft  ihren  Sitz  hat,  eine  Abkühlung  entsteht,  was 
von  der  Erfahrung  bestätigt  wird.  Wenn  die  Geschwindigkeit  des  Aethers 
zunimmt,  wächst  die  Stärke  des  Stromes,  ohne  dass  dabei  die  Dichtigkeit 
des  in  Bewegung  befindlichen  Aethers  verändert  würde.  Hierbei  muss 
man  aber  genau  zwischen  zwei  verschiedenen  Arten  von  Geschwindigkei- 
ten unterscheiden,  nämlich  zwischen  der  von  der  Elasticität  des  Aethers 
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abhängigen,  von  der  Stromstärke  aber  unabhängigen  (.Teschwindigketi. 
womit  sich  in  der  Aethermasse  eine  Bewegung  von  einer  Stelle  zu  eiinr 
andern  fortpflanzt,  und  derjenigen  Geschwindigkeit,  mit  welcher  sich  m 
Aethermole«  ül  verschiebt.  Die  letztere  ist  von  der  Elasticität  unabhängig 
mit  der  Stromstärke  al»er  proportional.  In  sehr  schwachen  Strömet: 
dürfte  diese  Geschwindigkeit  sich  auf  nicht  mehr  als  einige  Meter  in  der 
Secunde  belaufen,  während  sie  b<ri  den  stärkeren  dagegen  in  derselben 
Zeit  Tausende  von  Kilometern  beträgt. 

1562         Pen  Widerstand  definirt  Edlund  folgeudermaassen : 

Wenn  ein  Flü*»igkeits?troni  hinter  einander  ein  Rohr  von  einfachem 
und  »i  fächern  Querschnitte  durcLfliesst .  und  ein  hydrostatischer  Gegen- 
druck gegen  die  treibende  Kraft  wirkt,  so  ist  der  dadurch  bewirkte 
Widerstand   gegen   die  Geschwindigkeit   des  Fliesten«   nur  durch 
Grosse  dieses  Gegendruckes  auf  die  Querschnittsei  nheit  beding 
Theilt  sich  analog  ein  Strom  i.  der  durch  einen  Draht  vom  Querschnitt* 
Eins  Hiebst,  zwischen  n  ebenso  dicken  Drähten,  so  ist  iu  jedem  der«cll*r, 
die  Inten?itut  i  «.   Ebenso  ist  auch  der  Widerstand  in  letzteren  zusam- 
men ,  also  entsprechend  dem  obigen  der  Gegendruck  in  jedem  einzelnem 
Drahte  1  n  des  Widerstandes  oder  Gegen druckes  in  dem  einfachen  Drahte 
Der   galvanische    Bewegungswiderstand    r    ist   also  der 
S  t  ro  in  i  n  t  ens  it  ä  t  i  proportional,  ist  daher  gleich  r,  i"  zu  setzen,  wo  r 
der  Widerstand  im  Ohm  sehen  Sinne  wäre. 

Diese  Ableitung  unterscheidet  sich  von  der  §.  1117  gegebenen,  wi> 
der  Widerstand  als  eine  Reibung  aufgefasst  wurde,  die  bei  der  in  dir 
That  stattfindenden  Bewegung  der  Elektricitäten  auftritt,  während  hier 
zunächst  ein  hydrostatisches  Phänomen  herbeigezogen  wird. 

In  $.1117  war  unmittelbar  klar,  dass  der  -  Reibu ngs  widerstand" 
der  Elektrizität  diesem  Verhältnis*  folgen  muss  und  sich  dadurch  du 
potentielle  Energie  der  elektromotorischen  Kraft  £  in  Arbeit  umsetzt, 
sowie,  dass  der  eigentliche  Widerstand  unabhängig  von  der  Strominten- 
sität  dem  Nenner  der  Ohm' sehen  Formel  entspricht. 

Nach  Edlund*  s  Vorstellung  stellt  dagegen  die  elektromotorisch» 
Kraft  K  der  Ohm' sehen  Formel  die  Bewegungsgrösse  dar,  welch 
z.B.  beitnCoutact  zweier  Körper  der  durch  die  Contact  fläche  getrieben«^ 
Aetherniasse  auf  der  Einheit  ihrer  Oberfläche  crtheilt  wird.  Hat  <h» 
Contacttläche  die  Oberfläche  n.  so  wäre  die  elektromotorische  Kraft  in*- 
gesammt  n  E. 

Da  bei  /<  facher  Stromiutensität  die  in  der  Zeiteinheit  darch  dit- 
Contacttläche  hindurchgehende  Aethermasse  bei  unveränderter  Dichtir- 
keit  zwar  j>uial  so  gross  ist.  aber  auch  nur  1  p  der  Zeit  der  Wirkung 
der  Kraft  ausgesetzt  ist.  so  bleibt  hiernach  die  elektromotorische  Kran- 
it veränderter  Stromintensität  umgeändert  ff  E.  Ist  r0  der  Widerstaci 
Ohm' sehen  Sinne,  so  wäre  der  Gegendruck  auf  der  Oberfläche  » 
.  r} .  i.    Ist  L  die  Länge  der  ganzen  Leitung,  so  wäre 
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entsprechend  dem  Oh  in' sehen  Gesetze. 

Die  elektromotorische  Scheidungskraft  wirkt  dabei  in  einem  offenen 
Kreise  nach  Nyström1)  etwa  wie  eine  Pumpe,  welche  den  Aether  auf  der 
einen  Seite  verdünnt,  auf  der  anderen  verdichtet.  In  einem  geschlossenen 
Kreise  gleicht  sich  dieser  Druckunterschied  durch  eine  Strömung  aus, 
wobei  der  Druck  von  der  einen  'Seite  der  Stelle  der  elektromotorischen 
Kraft  bis  zur  anderen  Seite  sich  allmählich  ändert. 

Die  in  einem  Leiterelemente  von  der  Länge  l  entwickelte  Wärme-  1563 
menge  wäre,  wenn  h  die  Geschwindigkeit  des  Aethers  ist,  entsprechend 
«ler  Arbeit  r0i.h.l.  Ist  6  die  Masse  des  Aethers,  welche  sich  in  der 
Einheit  des  Volumens  bewegt,  der  Querschnitt  des  Leiters  a,  so  ist  i  =  a  d  Ä, 
also  die  Arbeit  gleich  r0i3l;da,  wie  es  dem  Joule' sehen  Gesetz  ent- 
spricht 2). 

Zur  Erklärung  der  elektrolytischen  Erscheinungen  nimmt  Edlund3)  1564 
an,  die  Molecüle  der  verschiedenen  Körper  condensiren  den  Aether  in 
verschiedenem  Maasse  auf  ihrer  Oberfläche;  so  z.  B.  die  Chlor-  und 
Wasserstoffmolecüle  Wcx  und  wji  die  ungleichen  Aethermengen  eci  und 
?n,  bis  die  Anziehungen  zwischen  den  Molecüleu  und  einem  äusseren 
Aethermolecüle  gleich  sind  der  Abstossung  des  letzteren  gegen  den  con- 
densirten  Aether  auf  den  Molecülen.  Vereinen  sich  mci  und  Mh  zu  einem 
Molecül  Chlorwasserstoff,  so  soll  dieses  Molecül  die  gesammte  Aether- 
menge  eci  H~  behalten,  während  in  Folge  der  ungleichen  Anziehung  ein 
Theil  derselben  auf  übergeht,  wodurch  ms  positiv,  nici  negativ  elek- 
trisch in  der  Verbindung  erscheint.  Bewegt  sich  ein  Aethertheilchen  m 
im  Strome  gegen  das  Chlorwasserstoffinolecül  hin,  ein  anderes  auf  der 
entgegengesetzten  Seite  fort  ,  so  ist  die  Gesammtanziehung  auf  tn1  in 
jenem  Molecül  (vergl.  die  Formeln  des  §.  1569). 


M  Nyström,  Lea  Mondes  48,  p.  297,  1879*.  —  a)  In  Betreff  der  Betrach- 
tang der  SpannungsverhältniBse  auf  der  Oberfläche  der  eiueu  Strom  führenden 
Leiter,  der  Gesetze  der  Stromverzweigung,  der  Wärmeentwickelung  der  Batterie- 
entladuug,  der  Dauer  derBelben  und  der  oBcillatorischen  Entladung  müssen  wir 
Huf  die  Originalabhandlung  verweisen.  Letztere  soll  entstehen,  indem  der  von 
'ier  positiven  Belegung  des  Condensators  zur  negativen  überströmende  Aether 
eine  Trägheit  besitzt,  sich  in  Folge  dessen  in  der  letzteren  austaut,  zurück- 
strömt u.  s.  f.  Bisher  hielt  man  für  oscillatorische  Entladungen  die  Erzeugung 
von  Inductionswirkungen  für  nöthig,  z.B.  durcli  Einschaltung  einer  Inductions- 
fpirale  in  den  Schliessungskreis.  Auch  der  Üeffnungsfunken  soll  in  Folge  der 
Trägheit  des  in  Bewegung  gesetzten  Aethers  entstehen ,  welcher  bei  kleiner 
Masse  doch  eine  grosse  Geschwindigkeit  und  lebendige  Kraft  besitzt.  — s)  Ed- 
luod,  I.  c.  und  Pogg.  Ann.  149,  p.  87,  1873*. 
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wo  wegen  der  grossen  Nähe  der  wirkenden  Elektricitäten  event.  für  r3 
eine  höhere  Potenz  von  r  zu  setzen  ist. 

Die  Kraft  wirkt  also  in  der  Richtung  des  der  positiven  Elektricität 
entsprechenden  Aetherstromes.  Hierdurch  wird  f»n  mit  seinem  Ueber- 
schuss  von  Aether  nach  der  Seite  des  abfliessenden ,  w»ci  nach  der  Seite 
des  zufliessenden  Aethers  im  Strome  gewendet.  Zugleich  wird  noch  mehr 
Aether  im  Chlorwasserstoffmolecül  von  mci  nach  mjj  übergeführt,  bis  die 
äusseren  Kräfte  so  gross  sind,  dass  sich  m-ci  und  %  trennen ,  um  sich 
sodann  mit  den  entgegenkommenden  Atomen  der  benachbarten  Chlor- 
wasserstoffmolecüle  wieder  zu  vereinigen  u.  s.  f.  Die  Grösse  der  Zer- 
legungskraft, daher  auch  die  Schnelligkeit  der  Zersetzung  ist  also  m/r. 
d.  h.  der  Intensität  des  Stromes  an  jener  Stelle  des  Elektrolyten  propor- 
tional. Die  Scheidungskräfte,  welche  sich  in  Folge  der  ungleichen  Dich- 
t  igkeit  des  im  Leiter  oder  auf  seiner  Oberfläche  ruhenden  Aethers  zu  den 
eben  betrachteten  addiren,  sind  zu  vernachlässigen. 

Da  schon  sehr  schwache  Ströme  die  Elektrolyte  zersetzen ,  so  muss 
angenommen  werden,  dass  die  Aethermolecüle  in  denselben  von  dem 
einon  Bestandteile  zum  anderen  mit  grosser  Leichtigkeit  durch  die 
äusseren  Anziehungen  übergeführt  werden. 

1565  Die  Diaphragmenströme  von  Quincke  sollen  eine  Folge  des  Gegen- 
druckes sein,  den  ein  Leiter  dem  im  galvanischen  Strome  hindurchfliessen- 
den  Aether  entgegensetzt  und  welcher  der  Differenz  der  Geschwindigkeiten 
t>  des  Aethers  und  der  Körpermolecüle  rlt  also  v  —  vx  proportional  ist  In 
Folge  der  Gleichheit  der  Wirkung  und  Gegenwirkung  muss  also,  wenn 
die  Körpermolecüle  mit  der  Geschwindigkeit  vx  bewegt  werden,  ein  Druck 
auf  den  Aether  in  derselben  Richtung  stattfinden ,  welcher  ihm  eine  Ge- 
schwindigkeit ertheilt,  die  kleiner  als  t\  ist. 

Nach  den  bisher  angestellten  Versuchen  dürften  die  Diaphragmen- 
ströme  aber  auf  einer  elektromotorischen  Erregung  zwischen  den  festen 
Wänden  und  der  Flüssigkeit  beruhen,  welche  bei  der  Bewegung  die  in 
ihr  vertheilte  Elektricität  mit  sich  führt. 

1566  Das  eigenthümliche  Verhalten  der  Gase  gegenüber  dem  galvani- 
schen Strome  erklärt  Edlund1)  durch  den  nach  der  unitarischen  An- 
sicht dem  Widerstande  entsprechenden  Druck  fc,  welchen  der  Leiter 
auf  der  Einheit  des  Querschnitts  gegen  die  Fortpflanzung  des  Stromes 
ausübt  und  der  in  einer  Gassäule  vom  Querschnitt  a  gleich  ka  ist  (wäh- 
rend er  bei  der  Stromintensität  t  in  festen  oder  tropfbar  flüssigen  Kör- 
pern gleich  k  i  ist).  Ist  h  die  vom  Strome  in  der  Zeiteinheit  zurück- 
gelegte Weglänge,  d  eine  Constante,  so  ist  i  =  öa/»,  also  kha  z=ki,'d 
die  vom  Strome  in  der  Zeiteinheit  verrichtete  Arbeit,  welche  der  Wärme- 
erzeugung entspricht.    Dieselbe  ist  also  der  Stromstärke  proportional 


»)  Edlund,  Wied.  Ann.  15,  p.  165,  1882*. 
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and  vom  Querschnitt  des  Rohres  unabhängig;  demnach  ist  auch  der 
Widerstand  von  letzterem  unabhängig. 

Bei  den  Gasen  würde  demnach  der  Widerstand  12  der  Gassäule  in 
dem  Ohm' sehen  Gesetz  i  =  (E  —  Ii)  /  r  im  Zähler  stehen  und  etwa  wie 
eine  Polarisation  wirken«  welche  von  einer  grösseren  elektromotorischen 
Kraft  E  überwunden  werden  muss,  damit  ein  Strom  f  entstehen  kann. 

Um  die  elektrodynamischen  Erscheinungen  abzuleiten,  nimmt  ferner  15(17 
Edlund,  ganz  ähnlich  wie  C.  Neumann,  an,  dass  die  einer  Entfernung 
r  -f-  z/r  entsprechende  Abstossung  m»ii/(r  +  z/r)a  zweier  Aethertheil- 
cben  sich  bei  ihrer  constanten  Bewegung  gegen  einander  bis  zu  einem 
Abstände  r  nicht  gleichzeitig  bis  auf  iwwj  /r*  ändere,  sondern  hierzu  eine 
grössere  Zeit  erforderlich  sei ,  als  die  Zeit  ihrer  Bewegung  ist.  Die  Ab- 
stossung im  Abstände  r  ist  dann  von  der  constanten  Bewegungsgeschwin- 
digkeit f  abhängig  und  kann  durch  fwm,  jr%.  [1  -\-  <p  (drjdt)]  dargestellt 
werden,  wo  <p  für  drjdt  =  0  verschwindet  und  für  negative  Werthe 
von  drjdt  negativ  wird.  Das  Umgekehrte  würde  bei  der  constanten 
Bewegung  der  Theilchen  aus  der  Entfernung  r  —  z/r  zur  Entfernung  r 
von  einander  fort  eintreten.  In  diesem  Falle  erhält  man  denselben  Aus- 
druck, <p  wird  aber  positiv,  weil  drjdt  positiv  ist.  Aendert  sich  die 
Geschwindigkeit,  so  kann  auch  hierdurch,  wie  Edlund  gezeigt,  eine 
Aenderung  der  Abstossung  der  Aethertheilchen  eintreten,  die  aber  zugleich 
von  der  Grösse  der  Abstossung,  d.  h.  indirect  von  r  abhängen  kann. 
Hiernach  ist  die  Wirkung  des  bewegten  Aethertheilchens  auf  das  ruhende: 

Entsprechend  der  Ableitung  dieser  Formel  ist  sie  auch  für  den  Fall 
gültig,  wo  die  beiden  Aethertheilchen  in  Bewegung  sind,  drjdt  re- 
präsentirt  dann  die  Summe  der  relativen  Bewegungen  und  dirjdt2  die 
Summe  ihrer  Veränderungen. 

Um  die  Functionsformen  ffi  und  l/>  zu  bestimmen,  kann  man  auf  1568 
folgende  Weise  verfahren.  Angenommen,  dass  in  den  parallelen  Leitungs- 
hahnen AB  und  CD,  von  denen  AB  unbeweglich,  CD  aber  beweglich 

Fig.  341. 


ist,  die  Aethermolecüle  m  und  m,  sich  in  den  Bahnelementen  D s  und  7)^ 
in  gleicher  Richtung  und  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit  v  bewegen, 
so  ist,  da  der  Abstand  r  zwischen  ihnen  unverändert  bleibt,  1)  die  Ab- 
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stossung  zwischen  ihnen  ebenso  gross,  wie  wenu  sie  sich  in  Ruhe  befan- 
den, oder  »»mj  /  r2.  Die  Einwirkung  der  umgebenden  Aethermasse,  mit 
Ausnahme  von  m  auf  m\ ,  muss  t  mit  umgekehrtem  Zeichen  'genommen, 
offenbar  der  Einwirkung  auf  fwA  von  m  als  stillstehend  betrachtet,  gleich 
sein.  Wird  m  als  stillstehend  betrachtet,  so  nähert  sich  ihm  m{.  Ist 
der  Winkel  zwischen  AB  und  der  Verbindungslinie  zwischen  Ds  and 
Dsl  gleich  0",  so  ist  dri dt  =  vcos*  und  d2r/dh  =  v2r~l(l  — cos-*)- 
2)  Die  ganze  Einwirkung  der  umgebenden  Aethermasse  auf  thy  ist  folglich 

-  ^~  [l  +  <P  («-•  cos  9)  +  *  (r,  £  (1  -  es'»))]- 
Die  Summe  dieser  beiden  Werthe 

-  ^  [<*>  0'  cos*)  -h  *  (r,  y  (1  - 

bezeichnet  die  ganze  Einwirkung  auf  das  in  Bewegung  befindliche  Aether- 
molecül  ffi|.  Will  man  nuu  die  Bewegung  berechnen,  welche  das  Bahn- 
element  Dsi  hierdurch  erhält,  so  muss  man  in  Betracht  ziehen,  dass/)$i 
sich  nicht  im  leeren  Räume,  sondern  im  Aether  bewegt  und  dass  die 
Aethermenge  f«j  von  ihm  verdrängt  wird.  Die  Einwirkung  von  m  auf  die 
in  Ruhe  befindliche  Aethermenge  my  ist,  indem  m  sich  von  ihr  entfernt,  3) 

[l  +  <P<—  vcos»)  +  t(r,j(l-  cos'*))] • 

Die  ganze  Einwirkung  der  übrigen  Aethermasse  auf  mx  ist  dagegen  4) 

—  mmxjr2.  Wird  nun  die  Summe  der  beiden  letzteren  Werthe  von  der 
der  erstgenannten  subtrahirt,  so  erhält  mau 

—  ^  [?(t;c0S^  +  cp{—  vcos*)  -f  2  *  (r,  j  (1  -  cos*S))J  1) 

als  Ausdruck  für  die  Kraft,  die  das  Element  DsL  zu  bewegen  strebt. 
Wird  diese  Formel  mit  Ampcre's  empirischer  Formel  verglichen,  so 
kann  man  die  Functionsformen  <p  und  4>  bestimmen. 

Flie8sen  in  den  Elementen  Ds  und  DSi  Ströme  von  der  Intensität 
i  und  ?!,  so  ist  die  Anziehung  nach  Ampere  gleich 

kiiiDsDSi  /  3 


Die  Werthe  iDs  und  i\  Dsi  sind  aber  gleich  mv  und  tn^v.  Werdeu  dies*- 
Werthe  in  die  letzte  Formel  eingeführt  und  macht  man  *  =  90°,  so  folgt 
(p  =  0  und  2#(r0,  v2  r0)  =  kv2.  Hiernach  setzt  Edlund  (da  dit 
Gleichung  für  jeden  Werth  von  r0  und  v  gilt)  auch  2  #  [r,  v2r~ 1  ( l  —  cos2*)} 
=  kv7(l  — cos2*).  Wird  *  =  0  gesetzt,  so  dass  die  Elemente  in  einer 
geraden  Linie  liegen ,  so  wird ,  weil  in  diesem  Falle  (r)  =  0  wird. 
<p  (±vcos*)  -f-  qp  (—  r  cö60)=  fcr2a»s2th  Die  Function  q>  (~\-  reostN 
muss  aber  nach  dem  Obigen  immer  negativ  und  <p  (—  vcos*)  positiv  sein 
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Entwickelt  man  daher  <p  (^f  v  cos  fr)  in  eine  Reihe  und  schneidet  mit 
dem  zweiten  Gliede  ab ,  so  kann  man  hiernach  setzen ,  weun  a  =  consi : 

q>(^vcos&)  =     avcosft  —  i  &r'2cos2#. 

Auch  wenn  die  Geschwindigkeiten  v  und  fi  verschieden  sind  oder 
die  Elektricitäten  m  und  mx  sich  in  entgegengesetzter  Richtung  bewegen, 
so  wie  auch,  wenn  die  Stromelemente  Ds  und  Dsx  einen  beliebigen  Win- 
kel im  Räume  mit  einander  machen,  stimmen  die  Formeln  mit  den 
Ampere' sehen  Resultaten  überein. 

In  einer  ähnlichen  Weise  entwickelt  Edlund  die  Inductionsgesetze,  15()J) 
indem  er  annimmt,  dass,  wenn  ein  Strom  an  einer  Stelle  entsteht,  die 
Gleichgewichtslagen  der  elektrischen  Molecülo  im  Räume  sowohl,  wie  in 
einem  benachbarten  geschlossenen  Leiter  geändert  werden  und  so  wäh- 
rend dieser  Aenderung  ein  Inductionsstrom  entsteht. 

Ist  Wi  ein  ruhendes  Theilchen  des  überall  gloichmässig  vertheilten 
Elektricitätsäthers  in  dem  Leiterelcmente  Dsx  und  wird  in  seiner  Nähe 
ein  anderes  Element  D  s,  welches  denAether  m  enthält,  in  einer  Richtung 
bewegt,  die  mit  der  Verbindungslinie  r  den  Winkel  #  macht,  so  tritt 
dadurch  eine  Abstossung  ein,  deren  Ausdruck  ist: 

+  [l  -  avcos*  +  \  kvl  0  "~  |C0S^)]* 

Die  Einwirkung  auf  mx  von  der  ganzen  umgebenden  Aethermasse 
mit  Ausnahme  vou  m  wird  —  mwj/r2.  Der  Rest  der  Wirkung  ist  also 
für  den  ersten  Moment  der  Bewegung  und  zwar  iu  der  Richtung  der 
Verbindungslinie : 


Setzen  wir,  wie  oben  m.v  =  iDs,  ist  ftt  die  in  der  Raumeinheit  1570 
von  D$\  enthaltene  Aethermenge,  also  nti  =  fix  DS\,  multipliciren  wir 
endlich  obige  Formel  mit  cosO"i,  wo  #i  der  Winkel  zwischen  dem  indu- 
cirten  Element  und  r  ist,  und  dividiren  mit  ft,  so  erhalten  wir  die  in  der 
Richtung  vonDsi  inducirte,  die  Einheit  des  Elektricitätsäthers  beschleu- 
nigende elektromotorische  Kraft : 

—  ^  [acosV  —  1  Äi'  (l  —  ^cost&j^cos&tDsDSi. 

Bei  der  Integration  verschwindet  das  Glied  kvi/ 2  r2 .  cosfry  DsDst, 
ho  daas  die  endliche  Formel  für  die  inducirte  elektromotorische  Kraft 

—  -p2  (acos&  4-  j  kveos*^  cos^  DsDsx 

ist.    Da  indess  die  Induction  nicht  mit  dem  ersten  Augenblicke  abge- 

W  i  «?  «1  c  m  a  n  n  ,  Klektridttt.    IV.  73 
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schlössen  ist,  sondern  eine  längere  Zeit  mit  abnehmender  Stärke  andauert, 
indem  die  Moleeüle  des  Aethers  im  Leiter  und  im  Räume  nur  allmählich 
ihre  Gleichgewichtszustande  erreichen,  bo  muss  obiger  Werth  noch  mit 
einer  Function  F(r)  multiplicirt  werden. 

Da  nach  W.  Weber  \jV~k  =  440  . 10*  m  sec ,  v  nach  den  Ver- 
suchen von  Fizeau  und  Gounelle  (die  indess  doch  nur  die  Ladungs- 
zeit der  Leiter,  nicht  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Elektricitüt 
angeben)  höchstens  180.106m  sec  ist,  sosoll  nach  Edlund  das  zweit*- 
Glied  in  der  Formel  gegen  das  erste  zu  vernachlässigen  sein.  Dasselhf 
fällt  stets  fort,  wenn  der  inducirende  und  inducirte  Kreis  geschlossen  sind 
und  beide  durch  dieselbe  Ebene  in  zwei  symmetrische  Hälften  getheilt 
werden  können,  und  man  nun  die  gcsammte  Inductionswirkung  des  einen 
auf  den  anderen  berechnet. 


1  Aus  den  Versuchen  von  Felici  (Bd.  IV,  §.  30  u.  f.)  leitet  endlich 
Edlund  ab,  dass  F(r)  =  cotist.r  ist,  so  dass  die  endliche  Formel  für 
die  inducirte  elektromotorische  Kraft  unter  den  soeben  angegebenen  Be- 
dingungen wird: 

E  —  —  cottsti cos&cos&xDsDSi. 

Diese  Formel  ist  von  Sundeil1)  experimentell  geprüft  worden,  in- 
dem er  zwei  grössere  oder  zwei  kleinere  Uolzscbeiben  von  resp.  im  Mit- 
tel 21,7  und  7,1  cm  Durchmesser,  in  deren  vertieften  Rand  Windungen 
gewickelt  waren,  zunächst  conaxial  einander  gegenüberstellte  und  durch 
eiuen  Commutator  bewirkte,  dass  beim  Durchleiten  des  Stromes  durch 
die  eine  Drahtrolle  in  der  anderen  nur  die  OefTnungsströme  zu  Stande 
kamen.  Es  wurden  je  80  solcher  Ströme  inducirt  und  durch  ein  Weber'- 
sches  Galvanometer  geleitet.  Bei  Ausführung  der  Integration  erhält  nun 
die  Intensität  des  inducirten  Stromes: 

—  B 

wo  /  das  Lcitungsvennögen  des  inducirten  Kreises,  R  und  i?, ,  sowie  w 
uud  m  die  Radien  und  Windungszahlen  des  inducirten  und  inducirenden 
Kreises  bezeichnen,  z  der  Abstand  ihrer  Ceutren  ist 

Die  Beobachtung  stimmte  gut  mit  der  Rechnung  überein.  I> 
war  z.  B.: 

1,5         15        25        40  cm 
/beob.      176,0      93,3      46,8  17,9 
Jbcr.        176,7      93,4      46,6  18,1 


!)  S  u  n  d  e  1 1 ,  Oe fversigt  af  KougL  Yetensxapfl-Akadem.  förb&ndl.  lt*72,  Sr  A 
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Werden  ferner  die  Kreise  so  gestellt,  dass  die  Ebene  des  einen  die 
des  anderen  halbirt,  und  die  Ebenen  beider  Kreise  auf  einander  seukrecbt 
stehen,  so  sollte  der  Einfluss  des  zweiten  Gliedes  der  im  vorigen  Para- 
graphen entwickelten  Formel  hervortreten,  wenn  man  dem  inducirenden 
Strome  abwechselnd  entgegengesetzte  Richtung  giebt.  Dabei  wechselt 
das  erste  Glied  der  obigen  Formel  sein  Zeichen,  das  zweite  bleibt  un- 
verändert Die  halbe  Summe  der  beide  Male  beobachteten  Ausschläge  des 
Galvanometers  sollte  also  dem  letzteren  entsprechen.  Indess  ergiebt  sich 
dasselbe  so  klein,  dass  eine  Prüfung  der  Richtigkeit  der  Formel  in  dieser 
Art  unmöglich  erscheint. 

Zur  Erklärung  der  unipolaren  Induction  stellt  E  dl  und  folgende  1572 
Betrachtungen  an  1). 

Befindet  Bich  in  einem  senkrechten  hohlen  Metallcylinder  ein  Eisen- 
cylinder  und  wird  letzterer  magnetisch  gemacht,  so  entstehen  in  ersterem 
horizontal  verlaufende  Inductionsströme,  indem  die  freien  Aetherschichten 
aus  den  Gleichgewichtslagen  vor  der  Magnetisirung  fortgeführt  werden. 
Zugleich  werden  die  um  die  Molecüle  gelagerten  gebundenen  Aether- 
schichten fortgeführt,  welche  dadurch  auf  den  gegen  den  Aetherstrom 
gewandten  Seiten  derselben  dichter  werden,  die  freien  sich  bewegenden 
Aethermolecüle  abstossen,  und  ihre  Geschwindigkeit  allmählich  auf  Null 
vermindern.  Bei  Entfernung  der  inducirenden  Wirkung  kehren  sie  durch 
die  Repulsion  in  ihre  frühere  Gleichgewichtslage  zurück ;  es  entsteht  ein 
e  d  tgegengerichteter  Inductionsstrom. 

Ist  der  Nordpol  des  Magnetes  nach  oben  gerichtet  und  wird  der 
Metallcylinder  entgegen  der  Bewegung  der  Zeiger  der  Uhr  um  den 
Magnet  mit  der  constanten  Winkelgeschwindigkeit  w  gedreht,  so  müs- 
sen die  freien  Aethermolecüle  des  Metallcy Haders ,  welche  in  der  oben 
erwähnten  Weise  gehindert  wurden ,  sich  selbst  zu  bewegen ,  mit  den 
Molecülen  des  Cylinders  rotiren.  Sie  erzeugen  einen  Strom  in  der  oben 
angegebenen  Richtung.  Dieser  Strom  sucht  sich ,  wie  ein  in  gleicher 
Richtung  vom  Strome  durchflossener  Drahtring,  der  Indifferenzebone  des 
Magnetes  mit  einer  Mo  proportionalen  Kraft  zu  nähern,  wo  M  das  Mo- 
ment des  Magnetes  ist.  Die  Dichtigkeit  des  freien  Aethers  nimmt  also 
von  den  Polen  zur  Indifferenzebene  zu,  und  so  entsteht  bei  Verbindung 
des  Poles  und  der  letzteren  ein  Strom  von  der  Mittelebene  zu  den  Polen. 

Ein  Solenoid  verhält  sich  dabei  wie  ein  Magnet. 

Die  übrigen  Inductionsfölle  ergeben  sich  in  gleicher  Weise. 

Gegen  die  Theorie  von  Edlund  sind  mehrfache  Einwände  erhoben  1573 
worden,  so  z.  B.  dass  der  leere  Raum  nicht  leite,  während  doch  die  Elek- 

»)  Edlund,  Wied.  Ann.  2,  p.  347,  1877*;  b.  auch  Pogg.  Ann.  156,  p.  590, 
1875*;  auch  K.  ßvenska  Vetensk.  Akad.  Handl.  16,  Nr.  1,  p.  1,  1878';  Beibl.  2, 
p.  661*;  Bihang  üll  Svenaka  Vetensk.  Akad.  Handl.  5,  p.  1  ,  1879*;  Beibl.  3, 
p.  755*. 
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tricitätsbewegung  durch  den  auch  in  ihm  vorhandenen  Lichtäther  ver- 
mittelt werde  ').  Dieser  Einwand  wird  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
von  Edlund  widerlegt,  wonach  der  grosse  Widerstand  der  sehr  ver- 
dünnten Räume  wesentlich  auf  dem  Uebergang  der  Elektricität  von  den 
metallischen  Elektroden  in  dieselben  beruht. 

Sodann  hat  Chwolson  2)  gegen  die  Formel  Edlund's  in  Betref 
der  Fernewirkung  der  bewegten  Aethertheilchen  Bedenken  erhoben, 
indess  hatte  Edlund  schon  früher  geltend  gemacht,  dass  dieselbe  keia 
allgemeines  Naturgesetz  darstellen  sollte,  sondern  nur  ein  in  weiten  Gren- 
zen anwendbarer  Ausdruck  wäre,  ebenso  wie  die  Ampere'sche  Formel, 
welche  er  zur  Feststellung  der  Constanten  hinzugezogen  hatte,  auf  dir 
also  eine  Kritik  im  ersten  Sinne  nicht  anzuwenden  wäre. 

Auch  hat  sich  Chwolson  u.A.  dagegen  gewendet,  dass,  wenn  nach 
Edlund  eine  gewisse  Zeit  zur  Entwickelung  und  zum  Verschwinden 
der  Abstossung  erforderlich  wäre,  die  von  ihm  postulirte  Verringerung 
der  Anziehung  ruhender  elektrischer  Molecüle  bei  ihrer  Annäherung  an 
einander  und  die  Verstärkung  derselben  bei  der  Entfernung  nicht  statt- 
haben könnte.  Edlund  vergleicht  dieses  Verhalten  mit  dem  analogen 
eines  Eisenkernes,  welcher  einem  Magneten  genähert  wird,  wo  auch  zur 
Aenderung  der  Anziehung  eine  bestimmte  Zeit  erforderlich  wäre.  Die- 
selbe ist  indess  doch  nur  secundär  durch  die  Inductionsströme  in  der 
Eisenmasse  bedingt. 

Ferner  hat  Chwolson"*)  gegen  die  Formel  der  Fernewirkung  der 
bewegten  Aethertheilchen  Bedenken  ausgesprochen.  Er  meint  nament- 
lich, dass  bei  dem  Ausdruck  derselben  in  der  Form  —  m  mlr~i  /  (hi 
wo  /  (/*)  «<  1  ist,  bei  gegebenem  h  der  Kraftverlust  stets  der  gleicht 
aliquote  Theil  der  ganzen  Kraft  der  ruhenden  Theilchen  sei;  die  Kraft 
müsse  vielmehr  durch  m  mx  [r~ 2  -{-  /  (r,  h)]  dargestellt  werden,  wo  /  für 
negative  h  auch  negativ  sei.  Sodann  setze  Edlund  die  bei  der  An- 
näherung verkleinerte  Kraft  gleich  —  mmi  f  rf.[l  -f  <P  (h)},  die  b*t 
der  Entfernung  vergrösserte  gleich  —  mwjr'^l  -f  qp  (—  h)] ,  « 
<p  (h)  =  ah  —  \kh',  (f  (—  h)  =  —  ah  —  \kh*  ist  Letzterer Wert; 
ist  also  absolut  grösser  als  ersterer.  Werde  also  ein  Theilchen  oft  mal- 
auf  demselben  Wege  hin  und  her  bewegt,  so  trete  bei  Rückkehr  in  d;- 
Anfangslage  eine  Arbeitsleistung  aus  nichts  hervor.  Der  Werth  <p  ( — A 
wächst  mit  wachsendem  h  beständig,  der  Werth  <p  (-f-  h)  erreicht  für 
h  =  2a jk  ein  Maximum  a*/k  und  wird  für  h  =  4a /&  gleich  Nu. 
und  dann  mit  wachsendem  h  negativ.  Bei  einer  gewissen  Geschwindig- 
keit der  Annäherung  wäre  also  die  Kraft  ebenso  gross  wie  bei  der  Ruh 


>)  Baumgarten,  Pogg.  Ann.  154,  p.  305,  1875'.  —  2)  Siehe  ChwoUo; 
Pogg.  Ann.  Ergänzungsband  8,  p.  140,  1876*,  Ergänzungsband  8,  p.  478,  187" 
auch  Herwig,  Pogg.  Ann.  150,  p.  623,  1873*.   Dagegen  Edlund,  Pogjf.  Aiu. 
151,  p.  133,  152,  p.  643,  153,  p.  612,  1874*.  —  a)  Chwolson,  Pogg.  Ann 
gänzungsband  8,  p  140,  1876*. 
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Ich  selbst  hatte  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  nach  Edlund 's  1575 
Theorie  Aenderungen  der  Dichtigkeit  des  gegen  die  körperlichen  Massen 
60  bedeutend  dünneren  Aethers  bedeutende  Aenderungen  der  Abstossung 
in  die  Ferne  hervorrufen  können,  worauf  Edlund *)  erwidert,  dass  die 
Abstossung  der  Aethertheilchen  nicht  nur  von  der  Entfernung  abhänge, 
sondern  auch  eine  Function  von  der  relativen  Geschwindigkeit  und  Be- 
schleunigung der  Aethermolecüle  sei.  Auch  könne  die  Abstossung  auf 
einer  Fortpflanzung  von  Molecül  zu  Molecül  beruhen. 

Nach  Roiti  müsste,  wenn  der  Strom  in  der  von  Edlund  ange-  1576 
nommenen  Art   durch   eine  Aetherbeweguug   zu  Stande   käme,  der 
Durchgang  des  Lichtes  durch  leitende  Körper  vom  Strome  geändert 
werden. 

Indess  ändern  sich  die  Biffractionserscheinungen  nicht,  wenn  das 
Licht  durch  zwei  Spalten  geleitet  wird,  und  vor  dieselben  zwei  Glas- 
tröge mit  verdünnter  Schwefelsäure  gestellt  werden,  deren  einer  elek- 
trisirt  wird  (die  Aenderung  des  Brechungsverhältnisses  müsste  hierbei 
weniger  als  Vioooooo  betragen);  ebensowenig,  wenn  das  Licht  zur  einen 
Spalte  über  die  Oberfläche  einer  geladenen  Fr  an  kl  in 'sehen  Tafel  hin- 
geführt wird  *).  —  Wurden  bei  dem  Diffractionsversuch  die  Tröge  mit 
Zinkvitriollösuug  gefüllt  und  wurde  ein  Strom  in  der  einen  oder  der 
Anderen  Richtung  hindurchgeleitet,  so  konnte  ebensowenig  eine  Ein- 
wirkung wahrgenommen  werden3). 

Ein  eben  solches  negatives  Resultat  hat  Lecher4)  bei  Anwendung 
von  Lösung  von  salpetersaurem  Silber  zwischen  Silberelektroden  er- 
halten. 

Ebensowenig  wird  nach  Lecher  ein  Lichtstrahl  direct  durch  mag- 
netische Einflüsse  geändert.  Wurde  ein  polarisirter  Lichtstrahl  durch  den 
Hohlraum  einer  kräftigen  Inductionsspirale  geleitet,  durch  welche  mit- 
telst einer  Stimmgabel  ein  oft  unterbrochener  Strom  geleitet  wurde,  und 
durchsetzte  der  Strahl  dann  eine  zweite,  mit  einem  Telephon  verbun- 
dene, von  der  ersten  hinlänglich  entfernte  Inductionsspirale,  so  tönte  das 
Telephon  doch  nicht. 

Edlund5)  bemerkt  dagegen,  dass  die  Geschwindigkeit  der  Aether- 
hewegung  durch  den  Strom  mit  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von 
Lichtschwingungen  in  demselben  nicht  in  directem  Zusammenhang  stehe, 
ähnlich  wie  die  Schnelligkeit  des  Einschiebens  eines  Stempels  in  ein  mit 
Luft  erfülltes  Rohr  nichts  mit  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des 
Schalles  in  letzterem  zu  thun  habe. 


l)  Edlund,  Pogg.  Ann.  153,  p.  812.  1874*.  —  *)  Wild,  Pogg.  Ann.  124, 
V-  M7,  1855*.  —  8)  Roiti,  Pogg.  Ann.  150,  p.  164,  1873*.  —  «)  Lecher,  Rep. 
J  Phy*.  20,  p.  151,  1884*;  Beibl.  8,  p.  665*.  —  »)  Edlund,  Pogg.  Ann.  151, 
p- 133,  1873*.  Weitere  Einwände  siehe  Herwig,  Pogg.  Ann.  150,  p.  623,  1873* 
und  dagegen  Edlund,  Pogg.  Ann.  152,  p.  643,  1874*  und  auch  Hoorweg, 
Maandblad  van  Natuurwetenschappen  6,  Nr.  8,  p.  124. 
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1577  Auch  Lorenz1)  bezieht  die  elektrischen  Erscheinungen  auf  Be- 
wegungen des  Lichtäthers  und  vergleicht  zunächst  die  Induction  von 
Strömen  in  geschlossenen  Leitern  durch  veränderliche  Ströme  mit  Licht- 
schwingungen ,  welche  in  ähnlicher  Weise  parallele  Schwingungen  in- 
duciren. 

Er  betrachtet  die  Kirchhoff  sehen  Gleichungen  (§.  1475  Gleich.  3) 
und  4)  als  erste  Glieder  einer  Reihenentwickelung,  indem  er  in  der  Glei- 
chung für  &  daselbst  «'  und  ß'  durch  e'  (t  —  r  /  a)  und  e'  (t  —  r  i  a) 

ersetzt,  wo  a  eine  Constante  ist,  wodurch  die  Function  Sl  in  eine  neue  & 
übergeht,  und  ebenso  die  Werthe  UV  W  nunmehr  als  Functionen  der 
Zeit  gleich  vi  (1  —  r  / a)  u.s.f.  gesetzt  werden.  Dann  ist  in  die  obit?rn 
Gleichungen  die  Bedingung  eingeführt,  dass  die  von  den  Elektricitäten 
und  elektrischen  Strömen  ausgehende  Wirkung  zur  Fortpflanzung  Zeit 
braucht,  indem  die  Wirkung  im  Punkte  xyz  im  Moment  t  nicht  dem 
gleichzeitigen  Zustand  in  einem  Punkte  x\yf^  entspricht,  sondern  deiu. 
wie  er  im  Momente  —  rfa  war.  Für  a=  oo  gehen  die  Gleichungen  in  die 
früheren  über.  Aus  denselben  ergiebt  sich ,  dass  periodische  elektrische 
Schwingungen  sich  senkrecht  gegen  ihre  Schwingungsrichtung  mit  einer 
bestimmten  Geschwindigkeit  a,  ähnlich  wie  die  des  Lichtes,  fortpflanzen 
können,  und  zwar,  wenn  die  elektrische  Leitungsfähigkeit  sehr  klein  ist. 
mit  der  Lichtgeschwindigkeit.  Führt  man  die  neuen  Werthe  in  die  Glei- 
chungen 5)  und  6)  von  Kirchhoff  ein  und  dann  in  die  Werthe  so 
erhält  man  Gleichungen  von  der  Form 

d_  /du_       dv\       d_  fdw_      du\  _  J_  d*u       I6nx  du 
dy  \dy       dx)  ~    dz  \dx       dz)  ~  o»  dÜ*  H      d*~  7t' 

welche  bis  auf  das  letzte  Glied  mit  den  für  die  Lichtcomponenten  von 
Lorenz2)  gefundenen  Gleichungen  übereinstimmen  und  nur  transver- 
sale Schwingungen  zulassen.  Das  letzte  Glied  deutet  eine  der  Leitungs- 
fähigkeit entsprechende  Absorption  an.  In  der  That  wird  in  den  gut 
leitenden  Körpern  das  Licht  in  hohem  Grade  absorbirt;  und  umgekehrt 
leiten  durchsichtige  Körper  sehr  schlecht.  Auch  folgt  daraus ,  dass  im 
Gegensatz  zu  Kirchhoff's  Annahme  im  Inneren  eines  Leiters  von 
constanter  Leitungsfähigkeit  ein  Auftreten  von  freier  Elektricitat  nicht 
möglich  ist. 

Umgekehrt  entwickelt  Lorenz  auch  aus  den  Gleichungen  für  die 
Lichtbewegung  die  Gesetze  der  elektrischen  Ströme. 

Im  Strome  kann  die  Elektricitätsbewegung  hiernach  nicht  in  einer 
fortschreitenden  Bewegung  des  Aethers  bestehen,  da  diese  mit  den 
Lichtschwingungen  nicht  übereinstimmt.  Lorenz  nimmt  deshalb  an. 
—  wie  auch  nach  Hankel  —  sie  bestehe  aus  circularen  Aetherschwin- 
gungen  um  Axen,  welche  der  Stromesrichtung  parallel  sind,  in  guteD 


l)  Lorenz,  Po^tf.  Ann.  131,  p.  243,  1867*.  —  2)  Lorenz,  Poirg.  Ann 
118,  p.  111,  1863»,  121,  p.  579,  1864-. 
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Leitern  andauern  und  sich  in  jener  Richtung  fortpflanzen ,  während  sie 
in  schlechten  Leitern  periodisch  sind  und  sich  in  Richtungen  senkrecht 
gegen  die  Rotationsaxe  fortpflanzen. 

In  weiterer  Ausführung  und  auf  specielleren  Anschauungen  über  1578 
die  Art  der  Fortpflanzung  der  elektrischen  (und  magnetischen)  Wirkun- 
gen in  einem  Zwischenmedium basirend,  hatMaxwell1)  in  Anschluss  an 
die  §.  1542  u.  f.  erwähnten  Vorstellungen  von  Faraday  diese  Erschei- 
nungen betrachtet  und  eine  vollständige  mathematische  Theorie  dersel- 
ben entwickelt. 

Hiernach  soll  das  Zwischenmedium  zwischen  den  auf  einander  wir- 
kenden Körpern  sich,  ähnlich  wie  ein  gespanntes  Seil  oder  wie  ein  zu- 
sammengepresster  Stab,  in  einem  Zustande  mechanischer  elektrischer 
Spannung  befinden. 

Wirkt  eine  Scheidungskraft  auf  ein  Dielektricum,  so  bedingt  sie  die 
Polarisation  seiner  Elemente,  welche  mit  dem  Verschwinden  der  Schei- 
dungskraft ebenfalls  aufhört.  Diese  Polarisation  besteht  in  einer  elek- 
trischen Verschiebung  in  dem  Element  in  der  Richtung  der  Schei- 
dungskraft und  zwar  soll  dieselbe  proportional  der  Aenderung  der 
letzteren  sich  gleichfalls  ändern.  Die  Grösse  der  elektrischen  Verschie- 
bung wird  durch  die  die  Einheit  der  Fläche  durchströmende  Elektrici- 
tätsmenge  gemessen,  während  erstere  von  Null  bis  zu  ihrem  wirklichen 
Werthe  wächst. 

Das  Verhältniss  der  Scheidungskraft  zu  der  entsprechenden  Ver- 
schiebung bezeichnet  Maxwell  mit  dem  Namen  Coefficient  der 
elektrischen  Elasticität  in  dem  Medium.  Es  ist  in  verschiede- 
nen Medien  verschieden. 

Die  Aenderungen  der  elektrischen  Verschiebung  bedingen  einen 
während  derselben  andauernden  Strom,  welcher  indess  nur  bis  zu  einer 
bestimmten  Grösse  anwachsen  kann,  da,  wenn  die  elektrische  Verschie- 
bung eine  gewisse  Grösse  überschreitet,  diruptive  Entladungen  eintreten. 

In  den  Leitern  entsteht  dagegen  durch  die  elektrischen  Verschie- 
bungen ein  beliebig  anwachsender  Strom. 

Ist  eine  Kugel  0  gleichförmig  auf  ihrer  Oberfläche  mit  der  Elektri-  1579 
citätsmenge  c  beladen  und  wirkt  sie  auf  einen  von  ihr  in  der  Entfernung 
r  belegenen  Punkt  P  eines  dielektrischen  Mediums,  so  ist  die  elektrische 
Verschiebung  in  P  proportional  ej  ra  und  die  Gesammtverschiebung  K 
auf  einer  durch  P  concentrisch  mit  0  gelegten  Kugelfläche  gleich 
E  =  4  r8  n  .  e  /  r2  =  4  n  e.    £  ist  also  vom  Radius  unabhängig. 

Um  die  Beziehung  zwischen  der  Ladung  e  der  Oberfläche  von  Ku- 
gel 0  und  der  Verschiebung  E  auf  derselben  zu  entwickeln,  sei  zwischen 
zwei  zu  0  concentrischen  ausser  0  gelegenen  Kugelflächen ,  auf  denen 


Maxwell,  Treatise  on  Electr.  2  ed.,  1,  p.  59*  u.  a.  a.  0. 
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die  Potentiale  I",  und  K3  sind,  die  elektrische  Verschiebung  E  um  ÖE 
vermehrt.  Dann  bt  die  hierzu  verbrauchte  Arbeit  ( T,  —  Vt)d  E.  Fällt 
die  eine  Kuirelfläche  mit  der  Oberfläche  von  0  zusammen  ,  wo  das  Po- 
tential gleich  ^  =  V  sei .  liegt  die  andere  in  unendlicher  Entfernanij, 
wo  Vt=0  isL  so  wird  die  Arbeit  in  dem  0  umgebenden  Medium  VbE. 

Nach  der  gewöhnlichen  Vorstellung  ist  bei  Steigerung  der  Ladung 
um  de  die  Arbeit  gleich  Vde,  welche  aUo  auf  die  Vermehrung  der  elek- 
trischen Verschiebung  verwendet  wird-  Somit  ist  de  —  dE  und,  da 
beide  gleichzeitig  verschwinden,  e  =  E. 

Die  Verschiebung  in  irgend  einer,  der  geladenen  Kugelschale  cob- 
centrischen  Kugelfläche  ist  also  gleich  der  Ladung  der  Kugel 

1580  Um  diese  Vorstellungen  anschaulich  zu  machen,  stellt  Lodge *)  den 
Elektricität^trom  durch  ein  Seil  dar,  welches  über  zwei  Rollen  A.  B 
geht,  die  an  der  Mitte  der  kurzen  Seiten  eines  rechteckigen  Rahmen« 
befestigt  sind.  Das  Seil  schliesst  sich  sodann  in  sich  selbst,  indem  es  üt*r 
zwei  andere  ausserhalb  des  Rahmens  neben  den  ersteu  befindliche  Rollen 
geht.  Eine  der  äusseren  Rollen  kann  durch  eine  seitliche  Schraube  S 
gebremst  werden,  was  der  Einführung  eines  unendlichen  Widerstande? 
entspricht ;  um  die  andere  ist  ausserdem  eine  Schnur  mit  einem  Gewicht 
G  gewunden,  wodurch  das  Seil  in  Bewegung  gesetzt  wird.  Das  Gewicht 
entspricht  einer  elektromotorischen  Kraft.  Zwischen  den  Rollen  A  undß 
sind  auf  das  Seil  durchbohrte  Perlen,  welche  die  Molecüle  darstellen, 
geschoben,  die  durch  transversale,  an  dem  Rahmen  beiderseits  befestigte 
elastische  Fäden  in  ihrer  Lage  festgehalten  werden. 

Reiben  sich  die  Perlen  stark  am  Seil,  sind  die  elastischen  Fäden 
schwach  gespannt,  und  wird  das  Seil  durch  ein  Gewicht  TV  erst  vorwärt* 
bewegt  und  bleibt  dann  in  dieser  Stellung,  so  verbleiben  die  mit  dem 
Seil  verschobenen  Perlen  in  ihren  neuen  Lagen;  der  Zustand  entspricht 
dem  einer  geladenen  Leydener  Flasche,  die  Spannung  des  Seils  durch 
die  gedehnten  Fäden  der  Polarisation  des  Dielektricums ,  wobei  voraus- 
gesetzt wird,  dass  die  Ansammlung  der  Elektricität  nach  einer  Seite  an 
Stelle  der  Trennung  beider  Elektricitäten  gesetzt  ist.  Wird  das  Gewicht 
W  entfernt  und  Schraube  S  plötzlich  gelöst,  so  kehrt  das  Seil  durch  den 
Zug  der  Fäden  nach  einigen  Schwingungen  in  seine  Ruhelage  zurück 
Dieser  Vorgang  entspricht  der  oscillatorischen  Entladung  der  Flasche.  — 
Gleiten  die  Perlen  in  Folge  des  Zuges  bei  geringerer  Reibung  am  Svü 


*)  Auf  ähnliche  Vorstellungen  wüi  Maxwell  ist  unabhängig  davon  Emu 
cora  gekommen.  Er  nimmt  dabei  im  Gegensatz  zu  Maxwell  ein  Kiudrini?«  ?• 
der  Elektrizität  in  die  Dielektrica,  eine  At>sorption  der  Elektrizität  **lor  ein- 
absolute  Ladung  der  Materie  an,  welche  Maxwell  flir  unmöglich  hält,  dag- 
gen  keine  Spannung  in  der  Richtung  der  Kruftlinien,  sondern  Drucke  im  tnu 
gebenden  Medium.  Die  Consequeuzcu  fiir  die  Elektrostatik  werden  in  «'leu)«j. 
tarer  Weise  in  dem  Werke:  Kopra  un  modo  d'interpretare  i  tenorueui  elrctr.- 
■tatici,  Padova  1882*,  entwickelt.  —  a)  Lodge,  Phil.  Mag.  (5]  *>.  p.  sy\t  534 
1876*. 
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alle  gleichförmig  und  langsam  in  ihre  ersten  Ruhelagen  zurück ,  so  it>t 
das  Verhalten  das  eines  schwach  leitenden  Dielektricums,  welches  sich 
ulimählich  nach  der  Ladung  vollständig  von  selbst  entladet.  Reiben  sich 
die  Perlen  verschieden  stark  am  Seil,  so  dass  sie  zum  Theil  nicht, 
zum  Theil  mehr  oder  weniger  stark  mit  demselben  verschoben  werden 
und  nach  Aufhebung  der  Arretirung  mit  dem  Seil  mehr  oder  weniger 
zurückschwingen,  so  können  sie  nachher  in  verschiedenen  Abständen 
von  einander  verbleiben.  Dann  stellt  das  Modell  ein  zusammengesetz- 
tes Dielektricum  dar,  welches  nach  Aufhören  der  Scheidungskraft  noch 
innere  Ladungen  bewahrt.  Eine  ganz  glatte  Perle  würdo  dabei  das 
Verhalten  eines  ganz  gut  leitenden  Elementes  in  dem  schlechten  Lei- 
ter, z.  B.  eines  zwischen  Glasplatten  eingeschlossenen  Goldblattes  dar- 
stellen. 

Werden  die  elastischen  Fäden  durch  Metallstäbe  ersetzt,  deren  Enden  1581 
um  die  Seitenstäbe  des  Rahmens  umgewundon  sind,  auf  denen  sie  somit 
gleiten,  so  bewegen  sich  die  Perlen  mit  dem  Seil,  wie  bei  der  Elektrolyse 
das  eine  der  Ionen  mit  dem  Strom.  Stossen  sie  an  dem  Ende  ihres  Weges 
?egen  ein  elastisches  Polster,  so  tritt  dadurch  die  Erscheinung  der  Pola- 
risation ein.  Ist  auf  dem  Polster  eine  mehr  oder  weniger  scharfe  Schneide 
Iwfestigt,  welche  die  Perleu  zerschneidet,  so  entspricht  dies  dem  Ent- 
weichen der  Ionen  in  Gasform.  Ein  zweites  Seil  mit  Perlen,  welches  sich 
in  entgegengesetzter  Richtung  bewegt,  kann  den  Weg  des  zweiten  Ions 
darstellen. 

Wird  statt  des  das  Seil  constant  bewegenden  Gewichtes  ein  ge- 
spannter elastischer  Faden  zum  vorübergehenden  Antrieb  desselben  ver- 
wendet, so  entspricht  dies  einer  kurze  Zeit  wirkenden  elektromotorischen 
Kraft,  wie  bei  der  Entladung  der  Leydener Flasche;  wird  das  Seil  durch 
eine  äussere  Kraft  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  bewegt,  so  ist 
das  Verhalten  ähnlich  der  Elektricitätserzeugung  durch  eine  Elektrisir- 
maschine. 

Ist  der  Widerstand,  den  daB  Seil  in  den  Perleu  findet,  klein,  die 
Biegsamkeit  der  Federn  gering,  so  verschieben  sich  die  Perlen  kaum,  sie 
^erathen  nur  in  Schwingungen  um  eine  in  der  Richtung  der  Bewegung 
d*?s  Seiles  etwas  verschobene  Gleichgewichtslage ;  die  Beschleunigung  des 
Seiles  wird  durch  die  Reibung  an  den  Perlen  verzehrt.  Es  wäre  dies 
da«  Bild  der  metallischen  Leitung. 

Auch  die  Wechselwirkungen  eines  Lichtstrahles  und  eines  Stromes 
werden  mittelst  eines  solchen  Modells  betrachtet.  Wegen  weiterer  Be- 
trachtungen über  die  Wärmeerscheinungen  hierbei,  wenn  die  Perleu  rauh 
und  an  elastischeu  Stäben  befestigt  sind  und  somit  schwingen  u.  s.  f., 
wobei  sie  auch  noch  nach  einer  Richtung  leichter  gleiten  können ,  als 
nach  den  anderen,  Erscheinungen,  welche  zur  Aufstellung  einer  thermo- 
clektrischen  Hypothese  verwendet  werden,  müssen  wir  auf  die  Original- 
abhandlung  verweisen. 
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1582  Bei  der  spezielleren  Ausführung  Beiner  Theorie  hat  Maxwell ')  im 
Wesentlichen  den  folgenden  Weg  eingeschlagen. 

Wird  in  einem  Leiter  ein  Strom  durch  eine  elektromotorische  Kraft, 
z.  B.  durch  Bewegung  im  Magnetfelde  erzeugt,  so  wird  dabei  kinetische 
Energie  hervorgebracht,  die  sich  theils  als  Wärme  im  Leiter  selbst, 
theils  als  Arbeit,  z.  B.  beim  Treiben  einer  magnctelektrischen  Maschine, 
theils  auch  als  Steigerung  der  Intensität  des  Stromes,  also  der  lebendigen 
Kraft  der  Elektricitätsbewegung  selbst  äussert.  Nimmt  man  daher  an, 
dass  überhaupt  hierbei  theils  der  Leiter  selbst,  theils  die  Theilchen  eines 
Mediums  bewegt  sind,  welches  durch  seine  Bewegung  den  elektrischen 
Strom  in  den  Leitern  oder  auch  die  Uebertragung  dieser  Bewegung  auf 
andere  Leiter,  wie  bei  der  Induction,  vermittelt,  so  kann  man  auf  diese 
Bewegungen  die  Bewegungsgleichungen  von  Lagrange  anwenden.  Wir 
lassen  dabei  vorläufig  unbestimmt,  ob  jenes  Medium  der  Lichtäther  selbst 
sei,  wie  Faraday»)  vermuthete. 

1583  Ist  die  Lage  der  einzelnen  materiellen  Punkte  axa.i...  eines  System? 
durch  die  allgemeinen  Coordinaten  t/>lt  V>3...<Pi,  <p8  ...  gegeben,  bezeich- 
nen ify  =  dil>  /  dt  u.  s.  f.  die  Geschwindigkeiten  der  Punkte  nach  der 
Richtung  dieser  Coordinaten,  sind  5^  *F9  . . .  d\  die  nach  der  Richtung 
der      9  ...  auf  die  Punkte  wirkenden  Componenten  der  bewegenden 

Kräfte,  also  p^  =JW  dt  u.  s.  f.  die  ihnen  entsprechenden  Bewegung?- 

raomente  zur  Zeit  t,  sind  endlich  T  die  lebendigen  Kräfte  der  einzelnen 
Punkte,  so  ist  nach  Lagrange  allgemein: 

~  dt       dt'  dt  d<p 

oder,  da  p^,  =  dT/dij)  u.  s.  f.  ist: 


V  =  -  fd*\  -  0  =  -  (d-^\  -  — 

dt  \d\i>J      dtl>  '  'dt  \d<p)  d<p 


II) 


wo  die  für  die  einzelnen  Punkte  gültigen  Werthe  von  p^,  tf\  V\  (f. 
<J>  u.  s.  f.  nach  einander  einzufügen  sind.  —  Da  die  lebendige  Kraft  T 
eine  homogene  Function  zweiten  Grades  in  Bezug  auf  die  Geschwindig- 
keiten     tp  u.  s.  f.  ist,  so  kann  mau  sie  schreiben 

wo  Pn  =  d*T/dty*,  P12  =  d^T/dpid^  u.  s.  f.  nur  Functionen  der 
Coordinaten  sind. 

Die  lebendige  Kraft  hängt  also  von  Gliedern  ab,  welche  sowohl 
Quadrate  der  einzelnen  Geschwindigkeiten,  wie  auch  Producte  derselben 
enthalten. 


*)  J.  Clerk  Maxwell,  A  dynamic  theory  of  the  Electroroagnetic  fleM 
Phil.  Tran«.    1864,   p.   459*;   ausfuhrlicher  in  Treatise   on   Eh*ctricity  auJ 
Magnet  imi.  2.  p.  193  und  flgde.  1873*;  2  ed.,  p.  196  u.  f.,  1881*.  —  *)  Fara 
day,  ThoughL*  on  Ray  Vibration«,  Phil.  Mag.  1846*. 
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Bewegt  sich  ein  System  von  Leitern,  in  denen  Ströme  fliessen,  so  15S4 
kann  ein  Theil  Tm  der  kinetischen  Energie  in  der  Bewegung  der  mate- 
riellen Massen,  ein  anderer  Te  in  der  der  Elektricitäten,  ein  dritter  Tm« 
in  der  relativen  Bewegung  beider  gegen  einander  begründet  sein.  Be- 
zeichnen wir  die  unbestimmten  Coordinaten  der  Massen  mit  %,  die  der 
Elektricitäten  mit  £ ,  so  sind  diese  drei  Theile  der  kinetischen  Energie : 

Tm  =  l/2Lml  x*  -f  y9Lm1±i  ...  -f  JX«.^^  -f  •  •• 

T<  =  */,L9l      4-  lULei  {»  ...  +  Meu\x  h  +  ..• 

Tmc  =       Lnu\  Xi  |i   -f-  ••• 

wo  die  Coefficienten  der  Quadrate  und  Producte  der  Geschwindigkeiten 
x  und  |  Functionen  der  Coordinaten  x  und  2;  sein  könnten.  Flicsscn 
aber  neben  einander  verschiedene  Ströme  von  const anter  Intensität  in 
rahenden  Leitern,  so  sind  die  lebendigen  Kräfte  T  constant  und  ebenso 
die  Geschwindigkeiten  £  ,  obgleich  die  Werthe  |  sich  ändern.  Letztere 
können  also  in  den  Gleichungen  nicht  vorkommen,  und  die  Coefficienten 
sind  nur  Functionen  der  Coordinaten  x. 

Nach  der  Formel  von  Lagrange  können  wir  die  Kräfte  X  ent- 
wickeln, welche  die  Coordinaten  x  ändern,  also  die  Leiter  selbst  bewegen, 
und  die  Kräfte  3,  welche  die  Coordinaten  £  und  die  Geschwindigkeiten 
£  bestimmen,  also  die  elektromotorischen  Kräfte  in  den  Leitern.  Die 
Kräfte  X  sind: 

Y        d_  fdT\  dT 

A  ~  dt  \dx)       dx  ' 

Sie  lassen  sich  in  drei  Theile  Xm  -f-  X<  +  Xme  zertheilen,  von 
denen  Xm  rein  mechanische,  den  mechanischen  Bewegungen  des  Systems 
entsprechende,  hier  nicht  zu  behandelnde  Kräfte  darstellt,  Xe  die  elek- 
tromagnetischen Kräfte,  welche  in  Folge  der  Wechselwirkung  der  beweg- 
ten Elektricitäten  mechanische  Bewegungen  verursachen,  Xme  endlich 
Kräfte  zwischen  den  Massen  und  Elektricitäten  bezeichnen.  Wir  erhal- 
ten Xe  und  Xmt  durch  Einführung  von  T€  und  Tme  in  die  obige  Gleichung. 

Da  Te  die  Geschwindigkeiten  x  nicht  enthält,  so  wird 

v  dTe 
X<  =  -dx~ 

Die  Kraft  also,  welche  die  elektromagnetische  Wechselwirkung 
der  bewegten  Elektricitäten  compensirt,  ist  gleich  dem  negativen  Differen- 
tialquotienten  der  kinetischen  Energie  der  Elektricitäten  in  Bezug  auf 
die  Coordinate  X. 

Ferner  ist  1585 

™  ~  dt  \  ä  x  )  dx 

Da  Tme  nur  Producte  der  Geschwindigkeiten  X  mit  den  den  Strominten- 
sitäten proportionalen  Geschwindigkeiten  |  enthält,  so  entspricht  das 
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erste  Glied  einer  mechanischen  Kraft,  welche  nur  bei  einer  Aenderung 
der  Stroinintensitäten  auftritt,  bei  Constanz  derselben  verschwindet. 
Indess  lässt  sich  eine  solche  Kraft  noch  nicht  nachweisen,  wie  sie  eich 
zeigen  müsste,  wenn  die  Elektricität  eine  bestimmte  Masse  besässe. 
Hängte  Maxwell  eine  flache  Spirale  in  horizontaler  Ebene  an  einem 
verticalen,  ihr  conaxialen  Draht  auf  und  leitete  mittelst  dieses  Drahtes 
und  eines  unterhalb  in  einen  Quecksilbernapf  tauchenden  Verticaldrahtes 
einen  Strom  plötzlich  hindurch,  so  änderte  sich  die  durch  Spiegelablesung 
bestimmte  Lage  der  Spirale  nicht,  wenn  die  Wirkung  des  Erdmagne- 
tismus durch  einen  Magnet  compensirt  war. 

1586  Der  zweite  Theil  von  Xme  würde  in  Wirksamkeit  treten,  wenn  der 
Leiter  bewegt  würde.  Hierzu  befestigte  Maxwell  eine  cylindrische 
Drahtspirale  an  einer  gegen  ihre  Axe  senkrechten  Axe  und  Hess  letztere 
in  zwei,  an  den  Enden  des  Horizontaldurchmessers  eines  verticalen  Metall- 
ringes  augebrachten  Metalllagern  ruhen.  Die  Drahtspirale  war  so  äqui- 
librirt,  dass  ihr  Trägheitsmoment  in  der  Richtung  ihrer  Axe  etwas  kleiner 
war,  als  in  der  auf  letzterer  und  der  Aufhängungsaxe  senkrechten  Rich- 
tung. Der  Metallring  wurde  um  eine  verticale  Axe,  die  zugleich  die 
Zuleitung  des  Stromes  zur  Spirale  vermittelte,  in  Rotation  versetzt. 
Würde  in  der  Spirale  die  Elektricität  wie  eine  Masse  rotiren,  so  hätte 
sich  hierbei  ihre  Axe,  die  gegen  die  verticale  Drehungsaxe  ein  weni^r 
geneigt  war,  verstellen  müssen.  Dies  fand  indess  nicht  statt,  auch  nicht 
bei  Einlegen  eines  Eisenkernes  in  die  Spirale. 

Soweit  diese,  noch  nicht  als  definitiv  anzusehenden  Versuche  schliessen 
lassen,  ist  also  keine  aus  der  relativen  Verschiebung  der  materiellen  und 
elektrischen  Theile  entspringende  Kraft  zu  beobachteu  (vgl.  §.  1417  u.  fA 

1587  Die  auf  die  Elektricitäten  wirkenden  elektromotorischen  Kräfte  sind 

«•___*  (<11\  _  II  i 

~-     dl  \di)  d£' 

Da  aber  T  keine  Glieder  mit  |  enthält,  so  fallt  das  letzte  Glied  fort. 

Von  den  drei  Theilen  von  3,  nämlich  £*m,  Se  und  Sme  ist.  der  erste 
welcher  die  Wirkung  auf  die  Massen  betrifft,  gleich  Null,  da  Tm  kein  £ 
enthält.   Der  zweite  ist 

v  _       d  /dTe\ 

worin  dTe/d£  die  Intensitäten  nur  in  der  ersten  Potenz  enthält.  Er 
entspricht  der  inducirten  elektromotorischen  Kraft.  Der  dritte  Theil 
welcher  d  Tme!d^  also  nur  eine  lineare  Function  der  Geschwindigkeit^ 
der  Leiter  enthielte,  würde  eine  elektromotorische  Kraft  ergeben,  <ii 
unabhängig  von  allen  Strömen  nur  durch  die  Aenderung  der  Geschwin- 
digkeit der  Leiter  erzeugt  würde. 
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Solche  Kräfte  hat  Colley  nachzuweisen  versucht.  1588 

Da  nach  Colley1)  ein  in  einer  Lösung  von  salpetersaurem  Silber 
von  oben  nach  unten  absteigender  Strom  stärker  ist,  in  einer  Lösung 
von  Jodcad m iu m  gerade  umgekehrt  schwächer  ist,  als  der  aufsteigende, 
so  soll  dadurch  die  Existenz  einer  elektromotorischen  Kraft  nach- 
gewiesen sein,  welche  gegenüber  der  Schwerkraft  erzeugt  wird,  und 
es  würde  diese  Kraft  der  erwähnten  Kraft  entsprechen,  und  nur  von  der 
Bewegung  des  Leiters,  nicht  von  äusseren  magnetischen  Kräften  oder 
Strömen  abhängen,  auch  nur  von  der  Beschleunigung,  welche  positiv 
oder  negativ  sein  kann,  nicht  von  der  absoluten  Geschwindigkeit. 

Ebenso  könnte  umgekehrt  bei  Bewegungen  der  elektrolytischen 
Flüssigkeiten  die  Kraft  £me  nachgewiesen  werden. 

Indess  bedürfte  es  wohl  noch  weiterer  Untersuchungen,  um  die 
Existenz  der  sehr  kleinen  bei  den  Versuchen  beobachteten  Kräfte  zu 
constatiren,  auch  einer  speciellen  Discussion,  ob  dieselben  mit  den  Kräften 
Maxwell's  übereinstimmen. 

Weitere  Versuche  hierüber  hat  Colley  *)  in  der  Art  angestellt,  dass  1589 
er  eine  starkwandige  verticale  Glasröhre  voll  nahezu  concentrirter  Jod- 
«admiumlösung  zwischen  zwei  verticalen  Führungsdrähten  herabfallen 
liess.  Oben  und  unten  war  die  Röhre  mit  amalgamirten  Cadmium- 
elektroden  versehen,  welche  mit  einem  Thomson1  sehen  Galvanometer 
communicirten.  Unten  war  an  die  Röhre  ein  Holzconus  angesetzt,  wel- 
cher beim  Fallen  10  bis  15  cm  tief  in  Sand  eindrang.  Die  Lösung 
war  in  der  Röhre  nach  Verbindung  mit  der  Luftpumpe  ausgekocht. 
In  Folge  der  Ungleichheit  der  Elektroden  war  in  ihr  stets  ein  Strom 
vorhanden,  welcher  nach  längerer  Verbindung  der  Elektroden  allmählich 
aufhörte. 

Fällt  die  Röhre  hinab,  so  muss  nach  Colley  das  Jod  des  Jodcadmiums, 
dessen  Bewegungsgrösse  am  grössten  ist,  in  der  Bewegung  zurückzu- 
bleiben streben  und  dadurch  ein  niedersteigender  Strom  entstehen,  wel- 
cher in  der  That  beobachtet  wurde.  —  Die  Schwerkraft  für  sich  sollte 
einen  gleich  gerichteten  Strom  auch  ohne  die  Bewegung  erzeugen  (wie 
man  auch  beim  Umkehren  der  Röhre  beobachten  kann).  Da  dieselbe  aber 
permanent  gleich  wirkt,  so  hat  sie  auf  das  Resultat  beim  freien  Fallen 
keinen  Einfluss. 

Es  mag  dahin  gestellt  bleiben,  ob  bei  diesen  Versuchen  nicht  durch 
den  Stoss  beim  Fallen,  wobei  die  Flüssigkeit  gegen  die  eine  oder  andere 
Elektrode  andringt,  die  noch  immer  eventuell  bestehende  Beladung  der 
Elektroden  mit  heterogenen  Substanzen ,  welche  sich  nur  durch  die  vor- 


')  Colley,  J-  d.  phyR.  ehem.  Oes.  zu  8t.  Petersburg  13,  1881*,  Auszug  d. 
Wrf.  Beibl.  5,  p.  457*.  Dann  die  Polemik  von  Borgmann,  J.  d.  phys.  ehem. 
O*.  13,  p.  414,  14,  p.  15*  u.  Colley,  14,  p.  260,  1882  u.  Beibl.  6,  p.  389\  — 
')  Colley,  Wied.  Ann.  17,  p.  55,  1884*. 
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herige  Schliessung  ausgeglichen  hat,  einseitig  wieder  hervortritt  und  so, 
wie  bei  den  Strömen  beim  Drücken  der  Elektroden,  die  Reinheit  der  Be- 
obachtungen trübt. 

1590  Nehmen  wir  an,  dass  diese  elektromotorischen  Kräfte  nicht  existiren, 
so  bleiben  nur  die  von 

Te  =  >/,Leli?  +  V,L«i}  •••  +  MtnU%  -f   1) 

abhängigen,  welche  lebendige  Kraft  nur  die  Quadrate  und  die  Producte 
der  den  Stromintensitäten  proportionalen  Geschwindigkeiten  £  der  Elek- 
tricitaten  enthält.  Die  mit  den  Produoten  {t  |8  versehenen  Glieder 
deuten  auf  einen  Antheil  der  lebendigen  Kraft,  welcher  von  der  Inten- 
sität je  zweier  der  auf  einander  wirkenden  Ströme  abhängt.  Es  muss 
also  ein  dem  entsprechendes  Bewegtes  vorhanden  sein,  welches  eben- 
sowohl in  den  Loitern,  als  in  dem  dieselben  umgebenden  Raum  sich  be- 
finden kann. 

1591  Zur  Bestimmung  der  elektrodynamischen  und  elektromagnetischen 
Erscheinungen  haben  wir  also  nach  §.  1584  die  Gleichung  der  Kraft1) 

dT 


X  —  - 


dx 


Sind  z.  B.  zwei  Leiter  gegeben,  in  denen  constante  Ströme  von  deo 
Intensitäten  &  und  £2  fliessen,  ist  ihre  Form  unveränderlich  und  bewegen 
sie  sich  durch  ihre  gegenseitige  elektrodynamische  Wirkung  in  einer 
Richtung  z,  so  sind  Lx  und  von  x  unabhängig;  also  die  Kraft, 
welche  ihre  Wirkung  compensirt : 

_  dT      dMl2  *  c 

x  =  ^Ti=z-dT'^' 

Sind  |t  und  £a  von  gleichem  Zeichen,  so  ist  x  positiv;  die  dieser  Kraft 
entgegengesetzte  Wechselwirkung  der  Leiter  sucht  sie  also  einander  xo 
nähern. 

Der  Werth  üf,  2  entspricht  in  dieser,  mit  den  aus  der  Erfahrung  ge- 
wonnenen Sätzen  übereinstimmenden  Formel  dem  Potential  der  Leiter 
auf  einander,  wenn  beide  vom  Strome  Eins  durchflössen  sind. 

Zur  Bestimmung  der  inducirten  elektromotorischen  Kraft  haben  wir 
die  Gleichung 

d_  (dT\_  dp 

~     dt\di)  dr 

wo  p  =  dT/di  das  „elektrokinetische  Bowegungsmomenta  Je* 
betreffenden  Leiters,  eine  lineare  Function  der  Stromintensitäten  ist 


l)  Wir  lassen  im  Folgenden  die  Indices  e  fort. 
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Sind  also  z.  B.  zwei  lineare  Leiter  gegeben,  in  denen  Ströme  von  15JhJ 
der  Intensität  £1  und  £2  fliessen,  sind  in  denselben,  etwa  durch  die 
chemische  Action,  die  elektromotorischen  Kräfte  Ex  und       thätig,  denen 
sich  die  Widerstandskräfte  lix  g]  und  R-t  £2  entgegenstellen,  so  ist 

T  =  %  L%  {»  +  V,  L,  f./  +  Jfl2  £,  |2,  also 


und 


JSi  =  Jfc  {,  +  d 


ü  =  Ä,  {,  -f  d 


dt 

L9&  -r-  Mi,^ 
d* 


Es  sind  dies  die  bekannten  Inductionsgesetze,  welche,  wenn  z.  B.  die 
Leiter  unveränderlich,  und  somit  L,  N,  M  constant  sind,  vollkommen 
mit  den  Bd.  IV,  §.  138  entwickelten  Gleichungen  zusammenfallen.  Die 
Gerthe  Jj\%Jj%  sind  somit  die  Potentiale  der  Leiter  auf  sich  selbst,  MV1 
ist  das  Potential  der  Leiter  auf  einander,  wenn  sie  vom  Strome  Eins 
durchflössen  sind. 

Wir  betrachten  zuerst  den  Coefficienten  der  gegenseitigen  Induction,  1593 
also  nur  den  Antheil  M\%  |  des  elektrokinetischen  Bewegungsmomentes p. 

Ks  mögen  auf  den  secundären  Leiter  verschiedene  elektromagnetische 
Kräfte,  geschlossene  Ströme  u.  s.  f.  einwirken.  Wir  können  dann  an- 
nehmen, dass  sich  die  Gesammtwirkung  aus  der  Wirkung  auf  die  ein- 
zelnen Elemente  ds  desselben  zusammensetzt,  und  somit  p  =Jlds  ge- 
setzt werden  kann.  Ersetzen  wir  nach  den  Versuchen  von  Felici 
(Bd.  IV,  §.  31)  ds  durch  seine  Componenten  dx,  dy,  ds  nach  den  drei 
Coordinatenaxen  und  bezeichnen  die  entsprechenden  Componenten  von 
Ids  mit  Vxdx,  Vydy,  Vtdz,  so  ist 


dy 


=f(r*'js+r>~£  +  v'fs)ds 


i) 


l'mschliesst  der  Stromkreis  ab  cd,  Fig.  342,  das  Flächenelement  dydz, 
und  ist  das  elektrokinetische  Bewegungsmoment  in  Bezug  auf  die  Seite 
abf  dessen  Aenderungen  also  in  der  Richtung  ab  eine  elektromoto- 
Fig.  342        rieche  Kraft  erzeugen,  gleich  Vydy,  so  ist  dasselbe  in 


Bezug  auf  cd  gleich  —  yVv  -\-  ^ 
ab  und  cd  zusammen  gleich  — 


dz^j  dy, 


also  auf 


dydz.  Ebenso  ist 

dz 

das  Moment  der  beiden  Seiten  ad  und  bc  zusammen 
mit  Berücksichtigung  der  H|fl^|lgen  in  dem  geschlos- 
Ö  V, 


senen  Kreise  gleich  -f-  — — dydz;  also  das 
moment  des  ganzen  Kreises  dydi 


I 


Google 


1168 


Theorie  von  Maxwell. 


m  -  ©   » 

Hiernach  ist  das  elektrokinetische  Bewegungsmoment  proportional  der 
Oberfläche  des  Flächenelementes  dp  de.  Ist  dydz  die  Projection  des 
Elementes  d  S  der  vom  inducirten  Leiter  umschlossenen  Fläche  auf  die 
y*-Ebene,  sind  dydz/dS  =  /,  dedxjdS  =  w,  dxdy/dS  =  n  die 
Cosinus  zwischen  der  Normale  auf  d  S  und  den  drei  Axen,  so  ergiebt 
sich  bei  weiterer  Ausführung  dieser  Betrachtung: 

•  -fßi  GS  - E) + - (£  -  £') + ■  G& - '.';)!- 

oder,  wenn 

dy         ~~  '         d*        dx     dp  -  c'  •  A) 

gesetzt  wird, 

p  =ff(la  +  mb  +  nc)dS  1  a) 

1594  Die  Werthe  «,  b,  c  sind  auch  noch  in  anderer  Weise  zu  definiren. 
Bereits  Bd.  III,  §.  381  haben  wir  dieselben  als  die  Componenten  der 
Kräfte  definirt,  die  auf  einen  Magnetpol  von  der  Einheit  der  Stärke  wir- 
ken, welcher  zwischen  zwei  parallelen,  sehr  grossen,  entgegengesetzt 
magnetisirten  Flächen  liegt.  Ist  die  magnetische  Vertheilungscapacität 
des  Körpers,  x  der  Coefficient  des  vertheilten  Magnetismus  (die  magne- 
tische Susceptibilität),  ist  w  das  Potential  säramtlicher  aussen  und  innen 
befindlichen  freien  Magnetismen  auf  den  Pol,  sind  a,  ß,  y  die  Componen- 
ten der  demselben  entsprechenden  Kräfte,  so  ist  auch 

dw 

a  =  (1  -f  4jtx)  oc  =  pa  =  —  ft  — 

und  ebenso 

dw  dw 

Die  magnetische  Vertheilung  in  einer  bestimmten  Richtung  am 
irgend  einer  Fläche  entspricht  nach  Faraday  der  Zahl  der  Magnetkraft  - 
linien,  welche  durch  dieselbe  in  jener  Richtung  hindurchgehen.  Ist  also, 
wie  im  vorigen  Paragraphen,  das  Oberflächenelement  d  S,  sind  die  Cosina? 
der  Winkel  der  Normale  auf  dS  mit  den  drei  Axen  /,  m,  n,  so  ist  die 
Zahl  der  Magnetkraftlinien,  die  in  der  normalen  Richtung  durch  rf> 

hindurchgehen,  gleich  J  f(la  +  m&  +  nc)dS. 

Es  ist  dies  dieselbe  Gleichung,  welche  §.  1593  unter  1  a)  das  elektro- 
kinetische Moment  p  eines  Stromkreises  ergab,  der  eine  Fläche  nm- 
schliesst,  deren  Element  dS  ist.  Auch  folgt  ebenso  aus  Gl.  A\  §.  1593. 
wie  aus  der  Gleichung  1)  dieses  Paragraphen 
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Ca       db  de 

die  +  J~y  +  Tz  -  °' 

In  der  That  ist  die  durch  die  Aenderungen  von  p  ausgedrückte  elektro- 
motorische Kraft  der  elektrischen  Induction  in  jenem  Stromkreise  pro- 
portional der  Aenderung  der  Zahl  der  durch  denselben  hindurchgehen- 
den Magnetkraftlinien.  Somit  sind  die  Werthe  o,  6,  c  in  den  Gleichungen  A) 
die  Werthe  der  magnetischen  Vertheilung  nach  den  drei  Axen. 

Findet  in  dem  Medium,  in  welchem  ein  Magnetpol  magnetischen  1595 
Kräften  ausgesetzt  ist,  keine  maguetisebe  Vertheilung  statt,  wie  wenn  z.  B. 
die  Kräfte  durch  Molecularströme  ersetzt  werden  können,  die  nur  in  die 
Ferne  wirken,  so  sind  die  in  mechanischem  Maasse  gemessenen,  auf  den 
Pol  wirkenden  Kräfte  a,  fi,  y,  während  sie  bei  Annahme  des  magnetisch 
polarisirbaren  Mediums  in  elektromagnetischem  Maasse  a=fia,  5  =  fi/3, 
c  =  fiy,  sind.  Um  also  die  in  elektromagnetischem  Maasse  gemessenen 
Kräfte  auf  mechanisches  Maass  zu  reduciren,  sind  sie  mit  der  Ver- 
theilungscapacität  fi  zu  dividiren.  Denken  wir  uns  die  magnetische 
Kraft  von  einem  geschlossenen  Strome  ausgehen,  und  den  im  Medium  be- 
findlichen Magnetpol  ebenfalls  einem  durch  einen  geschlossenen  Strom 
ersetzten  Magneten  angehörig,  so  entspricht  die  Wirkung  beider  auf  ein- 
ander dem  Product  ihrer  Intensitäten.  Werden  letztere  in  elektro- 
magnetischem Maasse  gemessen,  so  erscheinen  sie  i>mal  kleiner,  ihre 
Wirkungen  auf  einander  also  f2mal  kleiner,  als  in  elektrostatisch-mag- 
netischem Maasse.   Es  ist  mithin  f*  =  t>~3. 

Die  in  einem  bewegten  Leiter  inducirte  elektromotorische  Kraft  1596 
kann  zusammengesetzt  betrachtet  werden  aus  zwei  Theilen,  die  bedingt 
?ind : 

1)  Durch  den  Einfluss  der  von  aussen  auf  den  Leiter  wirkenden 
elektrostatischen  Kräfte.  Ist  das  Potential  der  freien  Elektricitäten 
auf  einen  Punkt  xyz  des  Leiters  gleich  4> ,  wo  t  mit  der  Lage  des 
Punktes  und  der  Zeit  t  variabel  ist,  so  ist  der  durch  die  Veränderungen 
von  #  nach  der  Richtung  der  y-  und  tf-Axe  erzeugte  Antheil  der 
elektromotorischen  Kraft 

dx'       dy'  dz 

2)  Durch  die  Aenderung  der  Intensität  der  auf  den  Leiter  wirken- 
ien  elektromagnetischen  Kräfte. 

Die  dieser  Aenderung  entsprechende  elektromotorische  Kraft  ist 
K  =  —  dp/  dt.  Wird  Gl.  1)  §.  1593  unter  dem  Integralzeichen  diffe- 
:-enzirt  und  dabei  beachtet,  dass  bei  der  Bewegung  des  inducirten  Leiters 
iach  die  Coordinaten  x,  y,  »  Functionen  von  t  sind,  so  erhält  man  unter 
Berücksichtigung  der  Gleichungen  A)  §.  1593  die  folgenden  „Gleichun- 
gen für  die  gesammte  inducirte  elektromotorische  Kraft*1  : 

W  i  e  d  «  m  a  n  n  ,  EUktriciUt.   IV.  74 
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wo 


T,  da? 

E--b  dt-adt- 


dVx 

dt 

dx 

d  V 

V  Vy 

dtt> 

dt 

dy 

dV, 

dt 

dt 

dz 

ist.  In  diesen  Gleichungen  entsprechen  die  ersten  zwei  Glieder  der  Ver- 
schiebung des  Leiterelementcs  im  Räume,  das  dritte  der  Aenderung  da 
elektromagnetischen  Einwirkungen  auf  dasselbe  mit  der  Zeit,  mögen 
sie  durch  Aenderung  der  Intensität  des  Stromes  im  inducirendcu  Leit<i 
oder  durch  Bewegung  desselben,  oder  auch  durch  die  entsprechenden  Ver- 
änderungen des  den  Leiter  ersetzenden,  inducirenden  Magnetes  hervor- 
gerufen sein.  Das  vierte  Glied  entspricht  der  Induction  durch  die  elek- 
trostatischen Kräfte,  welches  bei  den  sonstigen  Theorien  der  Induction 
nicht  in  die  Formeln  einbegriffen  wird. 

1597  Nach  §.  1591  ist  die  elektromagnetische  Kraft,  welche  in  der  Rich- 
tung der  x-Axo  einen  Leiter  antreibt,  der  von  einem  Strome  von  der 
Intensität  £2  durchflössen  ist,  während  die  elektromagnetischen  Kräfte, 
welche  auf  ihn  wirken,  durch  einen  geschlossenen  Strom  von  der  Inten- 
sität f  t  ersetzt  werden  können : 

X  =  -r—  Ii 
ax 

wo  AI  der  Coefficient  der  gegenseitigen  Induction  ist.  ist  von  ?  unnl  - 
hängig,  so  dass  ~  p  und  X  —  £2  .djt/dx  zu  setzen  ist.   Die  Wir- 

kung auf  jedes  Element  ds  des  Stromes  &  wird  demnach  dX/ds.ds.  Führt 
man  den  Werth  p  aus  Gleichung  1)  §.  1593  ein  und  berücksichtigt  die 
Gleichung  1  a)  daselbst,  so  erhält  man 

dX       ±   (   (h/       ,  dz\ 

und  entsprechend  dieWerthe  für  die  in  der  Riehtung  der  Y-  und  Z-A\< 
auf  jedes  Element  ds  wirkenden  Kräfte. 

Ist  der  Leiter  ein  Draht  vom  Querschnitt  »S,  so  ist  das  dem  Element 
ds  entsprechende  Volumen  Sds.  Sind  m.  r.  w  die  Str  0111  e  s  di  cht  ip- 
keiten  in  den  drei  Coordinatenrichtungen,  so  ist  n  —  i^/S.di  ds.  Si n-i 
die  auf  die  Einheit  des  Volumens  wirkenden  Kraftcoraponentcn  g)ek; 
(A),  (Y),  (Z),  so  ist  dX  =  (X)S.ds.  Demnach  werden  die  „Gl.-i- 
c  htm  gen  der  elektromagnetischen  Kraft": 

(A*)  =  er  —  bir;      (Y)  —  au  —  cu\  -    (Z)  —  Im  —  ar. 
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Fig.  343. 
I)   .   0 


.Ix 


Ifct  die  Kraft,  welche  von  einem  Strome  aus  auf  einen  Magnetpol  1598 
von  der  Intensität  E  ins  an  einem  Punktest  {xyz)  Fig.  343,  wirkt,  durch 

ihre  Componenten  a,  ß,  y  nach  den  drei  Axcn  gegeben, 
und  umschreiben  wir  mit  dem  Toi  das  kleine,  von  den 
Elementen  dz  und  dy  begrenzte  Viereck  AB  CD,  so 
ist  die  Arbeit ,  welche  der  Pol  auf  dem  Wege  A  B 
leistet,  gleich  adx,  und  auf  dem  Wege  CD  gleich 
—  (ce  -f-  da  /  dy)  dx,  also  die  Arbeit  auf  beiden  Wegen 
gleich  —  d  a  j  d  y.dy  dz.  Die  Arbeit  bei  Umschreibung 
eines  kleinen  Vierecks  AB  CD  in  der  x  //-Ebene,  dessen 
Oberfläche  gleich  der  Flächeneinheit  ist,  ist  demnach  dß,  dx — dajdy. 
bVwegt  sich  der  Pol  in  einem  geschlossenen  Kreise  neben  einem  Strome, 
von  welchem  die  Kräfte  cc,  ß,  y  ausgehen,  so  leistet  er  dabei  keine  Arbeit, 
es  ist  also  dann 

Iß      da  dy      dß      A      ^  da  dy 

—  —  —  =  0  und  analog  — -  —  tt  =  0  und  — -  —  0. 

cz       cy  cy       cz  cz  ex 

Danach  ist 

adx  -f  ßdy  -f  ydz  =  dSl 

fin  vollständiges  Differential  einer  Function  Sl  der  drei  Coordinatcn  des 
magnetischen  Potentials,  dessen  Differentialquotienten  nach  x,  y,  z  resp. 
et,  ß,  y  sind. 

Hewcgt  sich  aber  der  Magnetpol  um  das  Viereck  AB  CD  in  der 
XF- Ebene,  während  durch  dasselbe  hindurch  in  der  Richtung  der 
Z-Axe  ein  Strom  von  der  Intensität  w  flicsst,  so  erhält  der  Pol  einen 
rotatorischen  Antrieb  in  der  X  F-Ebene  um  den  Strom,  und  bei  jedem 
Umgang  wird  dabei  die  Arbeit  4itiv  geleistet.    Dann  ist 

dß  da 
~  —  —  —  irrtv 

dx  dy 


und  ebenso 


r 


C) 


—      ^  —  4  n 

dz       dx  " 

dy  dß 

dy        C  Z 

\W\  der  Differentiation  nach  x,  y,  z  erhält  man 

du       dv  dw 

—  +  77—  r —  =  u. 

Cz       dy  cz 

Der  Strom  rauss  also,  wie  eine  nicht  zusammendruckbare 
Flüssigkeit,  in  einein  geschlossenen  Kreise  fliessen,  wobei  u,  r,  w  die 
<  Vmiponenten  der  sowohl  durch  die  gewöhnliche  Leitung,  als  auch  durch 
die  Aenderung  der  elektrostatischen  Vertheilnng  bedingten  Strömung  sind. 

Setzen  wir 

Vx  =  V'x  +  dt/dx  u.  s.  f., 

wo  F;  =  1  /  fi .  f  ff  u/r.  dxdydz  u.  s.  f.,  £  =  4  */pfff  I/r.dxdydz, 

74* 
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l  =  dVx:'dx  +  dVy'ry  -f  dVt/de  ist,  so  wird  durch  diese  Werthc  den 
Gleichungen  genügt.  Der  Werth  £  hat  hier  keine  physikalische  Bedeu- 
tung, so  dass  I—  0  ist,  und  es  bleibt  daun  der  Werth  Vx  =  F*,  wel- 
cher dem  gewöhnlichen  Werth  des  Potentials  des  Stromes  entspricht. 

1399  Die  Coinponenten  w,  r,  w  der  Dichtigkeit  des  Stromes  nach  den  drei 
Coordinatenrichtungen  in  einem  Körper,  auf  welchen  von  aussen  eine 
elektromotorische  Kraft  wirkt,  hängen  von  zwei  Bedingungen  ab:  Erstens 
von  den  Elektricitätsmengen,  welche  durch  Leitung  durch  die  Leiter 
geführt  werden.  Sind  diese  Mengen  gleich  />,  q,  r,  ist  die  Leitungs- 
fähigkeit des  Körpers  in  der  Richtung  der  drei  Axen  gleich  Fx,  Fy,  Ft, 
80  ist 

p  =  FXEX,    q  =  FyEy,    r  =  F,E,  D) 

Zweitens  von  den  zeitlichen  Aeuderungen  der  elektrischen  Vertheilung 
in  den  einzelnen  Molecülen,  wie  sie  sich  in  schlechtleitenden  Körpern 
fast  ausschliesslich  herstellt,  in  gut  leitenden  fast  verschwindet.  Geht 
diese  Vertheilung  von  einer  Stelle  aus,  und  ist  die  speeifische  Verthei- 
lungscapacität  des  Mediums  K,  sind  endlich  die  Componenten  dieser 
elektrischen  Vertheilung  für  die  Einheit  des  Querschnitts  ex,  e,,  so 
können  wir  setzen : 

cx  =       KXEX,    cy  —-       KyEy,    ct  =       KtE,    .    .  E) 

In  einem  isotropen  Medium  sind  die  Coefficienten  F  und  die  Coef- 
ficienten  K  je  unter  einander  gleich.   Dann  ist 

_  _   ,  K  d  Ex         -ri  n   ,  E  dEv  .   K  d  Et      r  . 

Sind  in  dem  Kaumelemente  dxdydz  eines  Körpers  die  Elektricitäten 
i  exdyds,  i  evdxdzt  i  etdxdy  nach  den  drei  Axenrichtungen  ge- 
schieden, sind  in  den  benachbarten  Elementen  die  Mengen 
i  (Cx  -h  dex/dx.dx)dyds  u.s.f.  geschieden,  so  ist,  da  sich  an  den  Con- 
tactstellcn  der  benachbarten  Elemente  die  entgegengesetzten  Elektri- 
citäten vorfinden  und  nur  der  Unterschied  derselben  frei  auftritt,  an  jeder 
Stelle  die  freie  Elektricität  der  Volumeneinheit  oder  die  elektrische 
Dichtigkeit 

--(fe'  +  Ä  +  t) G> 

1600  Berühren  sich  zwei  Körper,  in  denen  die  Componenten  der  elektri- 
schen Vertheilung  resp.  cx,  ey,  e,  und  ex,  Cy,  e't  sind,  und  bildet  die  Nor- 
male zur  Berührungsfläche  an  einer  Stelle  mit  den  drei  Axen  in  beiden 
Körpern  Winkel,  deren  Cosinus  17,  £,  0\  yfy  £'  sind,  so  ist  die  Dich- 
tigkeit der  freien  Elektricität  an  der  Contactfläche : 
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Aendert  sich  endlich  die  Stromesdichtigkeit  von  Element  zu  Ele- 
ment auf  der  Längeneinheit  nach  den  drei  Axenrichtungen  um  du/dx, 
Ct/dy,  dtp /dz,  ist  der  Zuwachs  der  freien  Elektricität  in  der  Volumen- 
cinheit  gleich  de  !  dt,  so  muss,  wenn  eine  constante  Strömung  und  keine 
Anhäufung  von  freier  Elektricität  stattfindet, 

de  .  du  ,  dp  .  dw  ■  _ 

Tt+T*  +  ^  +  e7  =  ° 

sein. 

Wir  haben  somit  20  Gleichungen  (3^1,  3  B,  3  C,  32),  3  K,  3  F,  IG, 
17/)  zur  Bestimmung  der  20  Werthe  Vx>  Vy,  V,,  fl,  b,  c,  Ex,  Ey,  Et, 
h,  p,  w,  exy  e„,  e„  p,  q,  r,  e  und  #  l). 


*)  Um  nur  ein  Beispiel  der  Anwendung  der  Formeln  von  Maxwell  zu 
jreben ,  berechnen  wir  die  Induction  eines  aus  zwei  parallelen ,  entgegengesetzt 
vom  Strome  durchflosseneu  Theilen  bestehenden  Leiters  von  kreisförmigem 
Querschnitt  auf  sich  selbst  (Maxwell,  Treatise  2,  p.  286,  n.  flgde.*). 

Es  sei  zuerst  ein  Leiter  von  kreisförmigem  Querschnitte  vom  Radius  R 
parallel  der  Z-Axa  gegeben,  durch  den  ein  Strom  fliesst,  dessen  Dichtigkeit  w 
»ine  Function  des  Abstände«  r  von  seiner  Axe  ist.  Bei  deu  Untersuchungen 
der  Wirkungen  nach  aussen  ist  dann  nur  der  Werth  Ff  zu  betrachten  und  so 
werden  die  Componenten  der  magnetischen  Vertheilung  (§.  1094) 

n  =  — — ;    6  =  — ;    c=0  1) 

und  die  Gleichung  der  Ströme  {§.  1598) 

d  ß       du  . 

u  =  0,    v  =  0,    i  n  w  z=  -j^  —  —  2) 

wo  die  magnetischen  Kräfte  ß  und  o  durch  die  Gleichungen  b=pß\  n  —  ua 
gegeben  sind.  Ist  bei  Einführung  von  Polarcoordinaten  x  =  rcos»,  y  —  r sin  9, 
»o  wird 

dr  ^  r  r       r  dr 

* 

Danach  ist  die  Gesammtintensität  des  Stromes  I  in  einem  cylindrischen  Stücke 
des  Leiters,  dessen  Querschnitt  ein  um  die  Axe  beschriebener  Kreis  mit  dem 
Radius  r  ist, 

!"                       1  I 
1  —  f  iTtr  .  iv dr  —  -  ßr\    also  ß  =  2  -  4) 

o 

Die  magnetische  Kraft  ist  also  direct  proportional  der  Gesammtintensität 
und  unabhängig  von  ihrer  Vertheilung  in  den  verschiedeneu  cylindrischen 
Schichten  des  Leiters. 

Ist  der  Strom  im  Leiter  gleichmässig  vertheilt,  so  ist  seine  Gesammtinten- 
sität /0  =  K*n.tc,  also  für  jeden  Punkt  ausserhalb  des  Leiters  ß  =  2/0/r; 
für  jeden  Punkt  innerhalb,  dessen  Abstand  von  der  Mitte  grösser  als  r  ist, 
ß  =  2  //r,  oder  da  /  =  r*nw  ist, 

/»  =  2/0^  » 

Aus  Gl.  3)  und  4)  folgt  für  die  Punkte  ausserhalb  des  Cylinders,  für  welche 
u  =  ,ii0  sei, 

V,  =  —  J  ußdr  =  A  —  2fj0I0lo!fr  6) 

wo  A  eine  Constante  ist. 
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lfJÜl  Wir  können  zunächst  aus  den  gewonnenen  Gleichungen  die  ganic 
innere  Energie  in  einem  Magnetfelde  berechnen,  in  welchem  sich  ersten* 
geschlossene  Ströme  und  Magnete  vorfinden,  die  also  als  Arbeit  hervor- 


Besteht  der  Strom  aus  zwei  parallelen  Leitern  vou  kreisförmigem  Quer- 
schnitt Vom  Radius  Rx  und  It2,  deren  Abstand  e  ist,  so  ist  die  gesammte  kim- 

tische  Energie  des  Systems  T  =  x!iJ  f  j  M>  Vt  dx  dy  dz,    oder   für  eiuo 

Länge  l  der   Leiter   zwischen    zwei   auf   ihren   Axen   senkrechten  Kbewo. 

T—  \'2l  J  f  wVtdxdy,    wo    sich  der  Werth  unter  dem   Integral  wich« 

aus  allen,  für  beide  Leiter  geltenden  Wertheu  zusammensetzt,  welche  wir  dtuvli 
die  Indices  1  und  2  bezeichnen.    Dann  ist 

T=V*l{f  f  lp2Viz(Ix2d!/2+ffw\  V%**lxydyx  +  f  f  »fi  Vxt  dxxdyx 

Werden  hier  diu  Werthe  für  K,f  und  V2z  aus  Gl.  6)  eingeführt,  wobei  n 
beachten  ist,  dasa  in  den  Leitern  die  Intensität  F0  =.  —  J^,  ist,  so  Mf. 
wenn  wir  noch  T  —  y.2LI*  setzen,  wo  L  der  Coefficient  der  Induction  >!►•.■ 
Leiter  auf  einander  ist: 

Nur  für  eiserne  Leiter  ist  hierbei  die  Induction  der  Leiter  auf  sich  seit.-: 
zu  beachten,  in  allen  anderen  Fallen  ist  pn  —  /ij  =  <m2  =  1.    Der  Werth  l 
wird  um  so  kleiner,  je  näher  die  Leiter  au  einander  liefen.  Berühren  m*  *:  ' 
so  ist  c  =  Rx  -\-  H2  und 

L  +  ,,(*«3+»*  +  i). 

Dieser  Werth  wird  ein  Minimum,  wenn  Jtx  —  if\2,  wo  dann  L  =  3,7726/  : 
Bei  flachen  Leitern  kann  derselbe  noch  kleiner  werden. 

Nach       l'i'Jl  ist  die  elektrodynamische  Kruft,  mit  Welcher  sich  die  *v. 
parallelen  Leiter  ahstosseu, 

wo  in  der  Luft  /*,,  r=  1  ist,  wie  es  auch  aus  der  Ampere' scheu  Foroi.-l  («■-" 
Ebenso  ist  die  Spannung,  die  jeder  Leiter  in  seiner  eigenen  Richtuug  erülr- 

z  ~  \~dl  **  ~  7"  +  t)' 

Diese  Rechuung  erklärt  das  Bd.  III,  §.  8  erwähnte  Experiment,  durch  n» 
ches  Ampere  die  Absiossung  zweier  auf  einander  folgender  St ronu selem^ 
begründen  wollt*-.    Die  in  dem  Quecksilber  zu  dem  einen  der  beiden  p.ir.dt 
Anne  des  schwimmenden  Bügels  Messenden  Stromestlieil«  süssen  den  anu:- 
parallelen  Arm  des  letzteren  ;tb  und  umgekehrt.    Die  Abstossung  wird  um 
grösser,  je  grösser  <?  ist. 

Durch  eine  ähnliche  Berechnung  findet  Maxwell,  das»  in  einem  L 
von  grösserem  kreisförmigem  Querschnitte,  der  Länge  /  und  dem  \Vidor«t.v 
W  beim  Entstehen  des  Stromes  1  die  elektromotorische  Kraft 

ist,  wo  das  erste  Glied  rechts  nach  dem  Ohm 'sehen  Gesetze  die  elektrom  • 
risrhe  Kraft  zur  Ueberwiudung  des  Widerstandes,  das  zweite  Glied  die  <■-'. 
tromotorische  Kraft  zur  Vermehrung  des  elektrokiuetischen  Momente»  aj^v 
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treten  würde,  wenn  plötzlich  alle  Ströme  in  den  Leitern  aufhörten  und 
die  Magnete  vernichtet  würden,  in  welchem  zweitens  durch  elektro- 
motorische Kräfte  elektrische  Vertlieilungen  entständen,  die  bei  ihrem 
Verschwinden  ebenfalls  Arbeit  erzeugen  können. 

Die  dem  ersten  Ant  heile  entsprechende  ganze  Energie  ist,  wenn 
zunächst  nur  Ströme  zugegen  sind,  gleich 

*i  =  V,  f(Vxu  +  Vyv  +  Vtw)  dxdtjdz, 

wie  sich  ergiebt,  wenn  in  Gl.  1),  §.  1590  HZ,\  =  p  gesetzt  und  dann  p  , 
aus  Gl.  1),  §.  1593  eingeführt  wird,  wobei  die  Integration  über  alle  im 
Räume  befindlichen  Ströme  auszudehnen  ist.   Werden  die  Werthe  m,  v, 
w  aus  den  Gleichungen  C)  eingeführt  und  darauf  die  einzelnen  Glieder 
partiell  iutegrirt,  wobei  z.  B. 

f  F,g  dxäyd*  =  f  (g  d„.  VM) 

gesetzt  wird,  so  erhält  man,  da  die  Werthe  ee,  ß,  y  für  die  unendlichen 
Grenzen  verschwinden: 

Ai  =  htf (aa  +  6/*  +  CY)  dxdyds  •  •  -  •  1) 

oder,  wenn  das  Medium  isotrop  ist,  also  a  ~  /i et,  b  =  [iß,  c  =  fiy  zu 
setzen  ist: 

Äx=hf (a2  +  ßi  +  r)  dxihJde  =  ^ M*  •  1  «o 

Die  dem  Vorhandensein  von  Magneten  entsprechende  Energie  lässt  sich 
in  gleicher  Weise  ausdrücken,  da  die  Magnete  stets  durch  Systeme 
kleiner  Ströme  ersetzt  werden  können. 

Die  Werthe  cc,  ß,  y  können  als  Differentialquoticntcu  des  magueti-  1602 
öchen  Potentials  (p  au  jeder  Stelle  des  Raumes  aufgefasst  werden  (vergl. 
§.  1594),  wenn  nicht  in  dem  Magnetfelde  geschlossene  Ströme  vorhan- 
den sind;  wo  dann  der  Werth  des  Potentials  vieldeutig  wird.  Indess 
unterscheiden  sich  die  einzelneu  Werthe  nur  um  eine  Constaute  (4»äj, 
vergl.  §.  1598),  so  dass  doch  die  Differentialquotienteu  unverändert 
bleiben.   Dann  ist 

a-¥P    ß-Tj*  y~~* 

und  die  innere  Energie  des  Magnetfeldes  wird  nach  §.  1G01  Gl.  1)  bei 
partieller  Integration 

lio  übrigen  Glieder  die  Correetion  in  Folge  der  Ungleichheit  der  Stromintensität 
iti  den  verschiedenen  coueentrisihen  Schichten  de»  Leiters  bezeichnen.  —  vi  ist 
•*ine  von  der  Gestalt  des  Sehliessungskreises  abhängige  Constante. 

Alle  diese  Resultate  könnte  mau  ebensowohl  ans  den  Formeln  von  Am- 
pere, Clausius,  Grassmann,  Weber  und  N'.umanu  ableiten. 
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Der  Ausdruck  (dajdx  -f  db/dy  -f  de /dz)  dxdydz  entspricht  der 
Aenderung  der  magnetischen  Kraft  im  Element  dxdydz,  also  dem  freien, 
daselbst  auftretenden  Magnetismus,  oder  der  Zahl  der  von  dem  Element 
ausgehenden  Kraftlinien.  Da  nun  von  einem  Pole,  welcher  auf  eine  um  die 
Längeneinheit  entfernte  Flächeneinheit  mit  der  Kraft  Eins  wirkt,  4  3t 
Kraftlinien  ausgehen,  so  können  wir  ihm  die  Intensität  4  ar,  also  einem 
•  Pole  von  der  Kraft  m  die  Intensität  4jrm  zuertheilen  und  so  obigen 
Ausdruck  gleich  4  n  m.  dxdydz  setzen.   Es  wird  dann 

=  Va  f  ((pnt)dx  dy  dz. 

Sind  nur  zwei  Pole  mx  und  nh  vorhanden,  welche  die  Potentiale  <fi 
und  <pi  erzeugen,  und  wird  m9  in  der  Richtung  der,  beide  Pole  verbin- 
denden X-Axe  durch  eine  Kraft  X  um  dx  bewegt,  so  ist  die  geleistete 
Arbeit  gleich  der  Abnahme  von  Ai,  also 

Xdx  =  V'J<*[(9>1  f  92)  (»h  +  «»,)]. 
Da  aber  nach  den  Sätzen  von  Green  t«!  m2  =  w,^  ist,  so  folgt 

x  ~  m  >  Tx~ 

Ist  (i  das  magnetische  Vertheilungsvermögen  des  Mediums,  so  ist  das 
vom  Pol  Wj  im  Abstände  r  von  demselben  erzeugte  Potential 

m   =  —  — 

also  die  Abstossung  der  Pole 

^        1  nti  t»2    1  Wj  wa 

p     r*         1  -\-  Aitx      r'1  1 

wo  x  die  magnetische  Susceptibilität  ist  (vergl.  Bd.  III,  §.  381). 

1603        Der  zweite,  durch  die  elektrische  Vertheilung  bedingte  Antheil 
der  Energie  ist 

A*  =  V*  / ff  dx    **  (e  •  *)» 

wo  die  elektromotorische  Kraft,  e  die  in  der  Volumeneinheit  vertheilte 
Elektricität  ist,  und  die  Integration  über  den  ganzen  Raum  auszudehnen 
ist.  Wird  hier  der  Werth  e  aus  Gl.  Gr),  §.  1599  eingeführt,  und  partiell 
integrirt,  wobei  zu  berücksichtigen  ist,  dasa  inGl.D)  un&E)  dieWerthe 

Ex  =  —  dtjdx,  Ey  =  —  dty/dy,  E,  =  —  d^/dz 

sind,  so  folgt  unter  Zuhülfenahme  der  Gleichungen  E)  und  Beachtung, 
dass  für  die  Unendlichkeit  #  unendlich  klein  ist 

Ä*=  Vif f f  (Ex  ex  +  EyCy  +  E,e,)dxdydz. 
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Durch  eine  gleiche  Deduction,  wie  für  die  Abstossung  der  Magnet*  1604 
pole,  lässt  sich  zeigen,  das«  in  einem  Medium,  in  welchem  der  Dielektrici- 
tätecoefficient  gleich  K  oder  das  specifische  Vertheilungsvermögen  gleich 
KU*  ist,  die  Abstossung  zweier  freier  Elektricitätsmengen  tx  und  e3 
gleich 

_L  ejJl 
K  ra 

ist. 

Die  vorliegende  Darstellung  der  elektromagnetischen  Erscheinungen  160.) 
unterscheidet  sich  wesentlich  von  den  früheren  dadurch,  dass  bei  ihr 
stet«  auch  die  durch  die  Bildung  von  elektrostatischen  Spannungen  er- 
zeugten Strömungen  u.  s.  f.  berücksichtigt  sind.  Es  sind  daher  auch 
in  dieselbe  die  in  den  Nichtleitern  vorgehenden  Erscheinungen  ein- 
begriffen, in  denen  zugleich  der  Durchgang  des  Lichtes  studirt  werden 
kann.  Bei  der  Theorie  von  Maxwell  ist  ferner  die  Existenz  eines 
Mediums  in  und  ausserhalb  der  Körper  vorausgesetzt,  in  welchem  die 
elektromagnetischen  Störungen  in  Form  von  kinetischer  Euergie  vor 
sich  gehen.  Die  Hypothese,  dass  dieses  Medium  der  Lichtäther  ist,  kann 
wenigstens  bis  zu  einem  gewissen  Grade  auf  ihre  Wahrscheinlichkeit 
durch  die  Vergleichung  der  Geschwindigkeiten  geprüft  werden,  mit  der 
sich  elektromagnetische  und  optische  Bewegungen  in  demselben  Medium 
fortpflanzen. 

Die  Gleichungen  G)  §.  1508  haben  uns  die  Abhängigkeit  der  Dich- 
tigkeit der  elektrischen  Strömung  von  den  an  jeder  Stelle  wirkenden 
elektromagnetischen  äusseren  Kräften  ergeben.  Wird  in  dieselben  für 
ein  isotropes  Medium  a  —  pa,  b  =  fi/?,  c  =  ^ty  (§.  1594)  eingeführt 
und  werden  darauf  a,  6,  C  nach  den  Gleichungen  A)  §.  1593  in  F*,  Fy,  Vt 
ausgedrückt,  so  wird  z.  B.  die  Gleichung 

dy  da 

ä  t—  =  4  xu  1) 

dy  Cz 

d*Vv       d'Vx        d*Vx    .    d*V,        .  0, 

x-r1  5-  ,  r— t-  -f  a~ 5-  =  4  fi  X  U    .     .     .  2) 

dxdy        dy*         dz*        dxöz  r 


u.  s.  f.   Setzen  wir 


<öx        dy  dz 
und 

tili  _1_            4_  d-lh 

dx*  ~*~  dy*   ^  dz* 

u.  s.  f.,  so  ist  diese  Gleichung 

dl 


=  4*VX 


 d  l  Vx  —  4  p  x  u 

cx 


Analog  sind  die  Gleichungen  für  v  und  u>.   Die  Werthe  u,  v,  to 
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6ich  aus  den  Gleichungen  F),  in  welche  die  Ausdrücke  für  die  elektro- 
motorische Kraft  E  aus  den  Gleichungen  B)  einzuführen  sind. 

1606  Ruht  das  betrachtete  Medium,  so  fallen  in  letzteren  Gleichungcu 
die  ersten  dx/dt,  dy/dt,  dz /dt  enthaltenden  Glieder  fort  und  es  bleiben 
für  die  Gleichungen  3)  die  folgenden  Ausdrücke : 

K<*'W)(£  +  S!)  +  !f+ • « 

u.  s.  f.  Werden  die  drei  so  gewonnenen  Gleichungen  nach  x,  y  und  s 
differenzirt  und  addirt,  so  ist 

Ist  das  Medium  ein  Nichtleiter,  so  ist  F  =  0.  d'1  stellt  die  Dichtig- 
keit der  freien  Elektricität  in  der  Volumeneinheit  dar  und  ist  von  /  un- 
abhängig. I  ist  demnach  eine  lineare  Function  von  t  und  das  Glied 
dl/dx  in  Gl.  4)  kann  eben  so  wenig,  wie  das  #  enthaltende  Glied  perio- 
dische Veränderungen  des  Mediums  iuvolviren.  Diese  sind  nur  aus- 
gedrückt durch 


d  *  Vx 


und  ebeuso 


Dies  sind  dieselben  Gleichungen,  welche  die  Bewegungen  eines  elasti- 
schen festen  Körpers  darstellen,  in  welchen  sich  Schwingungen  mit  der 

Geschwindigkeit  V  —  1  /  Va>  fortpflanzen. 

1607  Werden  die  Constanten  in  elektrostatischen  Einheiten  gemessen.  *o 
ist  in  der  Luft  K  =  1  und  ft  =  v-2  (vergl.  §.  1595),  also 

V  =  v  6) 

Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  elektrischer  Störungen  in  der  Luft 
wäre  domuach  gleich  der  Geschwindigkeit,  welche  die  Zahl  der  elektro- 
statischen Einheiten  in  einer  elektromagnetischen  Einheit  ausdrückt  und 
die  nach  den  verschiedenen  Versuchen  im  Mittel  etwa  30  .  109  ein  sec  be- 
trägt; ein  Werth,  der  in  der  That  der  Lichtgeschwindigkeit,  29,83*5  bi* 
31,400. 109  cm /sec,  sehr  nahe  steht. 

1608  Ist  die  Dielektricitätsconstante  eines  nichtleitenden  Körpers  Km,  sein* 
maguetische  Inductiousconstante  f*n,  welche  in  den  nicht  magnetischen 
Körpern  der  Constanto  fi  für  die  Luft  gleich  gesetzt  werden  kann,  ao 


- 
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wird  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  Cn  der  Störungen  in  diesem  Körper 

c-  =  mc 7) 

oder,  wenn  n  —  C  /  Cn  gleich  dem  Brechungsindex  des  Körpers  ist, 

Kn  —  n2. 

Nach  der  Theorie  von  Maxwell  ist  also  das  elektrische 
speeifische  Vertheilungsverinögen  eines  Körpers  gleich 
dem  Quadrat  seines  Brechuugsindex. 

Die  Bestätigungen  dieses  Satzes  haben  wir  bereits  Bd.  II,  §.  43  u.  f. 
angeführt. 

Da  die  Fortpflanzung  der  Elektricitätsstörungen  in  schlechten  Leitern 
.^ebr  langsam  erfolgt,  so  ist  für  vergleichende  Messungen  der  elektrischen 
und  optischen  Erscheinungen  Licht  von  der  grössten  Wellenlänge  zu  wählen. 

Können  sich  die  elektrischen  und  magnetischen  Störungen  in  ebenen  1609 
Wellen  fortpflanzen,  welche  z.  ß.  normal  zur  Z-Axe  sind,  so  können  die 
dieselben  bedingenden  Werthe  sich  nur  in  der  Richtung  der  Z~Axe 
andern,  also  nur  Functionen  von  z  und  t  sein.  Dann  ist  also,  wenn 
«  =  /i«,  6  =  fiß,  c  —  ist,  in  Gl.  C)  unter  Berücksichtigung  von 
Gl.  A) 

a  =-  ^f;    b  =  -^-   c  =  0     ....  8) 


de1  dz 
d>  vx     t  W  Vy 


4ntitt  =  — ±itnv  =  47tfiw  =  0     .  9) 


Die  Werthe  8)  entsprechen  den  magnetischen,  die  Werthe  9)  den 
elektrischen  Störungen,  welche  beide  in  die  Wellenebeue  fallen.  Wenn 
die  wirkende  Kraft  eine  magnetische  Störung  nur  in  der  Richtung  der 
A'-Axe  erzeugt,  so  fällt  die  elektrische  Störung  mit  der  Y-Axc  zu- 
sammen, steht  also  auf  ersterer  senkrecht.  Aus  den  Gl.  5)  folgt  unter 
denselben  Bedingungen  in  Folge  der  Gl.  C) 

Während  die  ersten  beiden  Gleichungen  die  Fortpflanzung  ebener  Wellen 
nach  den  Formeln 

Vx  =  F(z- VI)  +  /(*+  VI);  Vy  =  4>{z-Vt)  +  y{z\  VI)  11) 
darstellen,  ergiebt  die  dritte  Gleichung 

F,  =  ^  <A  +  2W)  12) 

Der  Werth  Vt  kann  also  an  der  Wellenbewegung  keinen  Autheil  haben. 
Die  elektrisch-magnetischen  Störungen  können  keine  Longitudinalwellon 
geben. 
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1610  Nimmt  man  an,  dass  die  elektrostatische  Vertheiluug  nach  den  drei 
Axenrichtungen  verschieden  ist,  so  erhält  man  analog  den  bisherigen 
Betrachtungen  Gleichungen,  welche  der  Fortpflanzung  der  Licbtwellen 
in  krystallinischen  Medien  entsprechen,  wenn  die  Polarisationsebene  des 
Lichtes  als  senkrecht  zur  Ebene  der  elektrischen  Störungen  durch  den 
Strahl  angenommen  wird. 

1611  Sind  im  Gegentheil  die  Körper  so  gute  Leiter,  dass  die  elektrosta- 
tische Vertheiluug  zu  vernachlässigen  ist,  so  wird  die  Ausbreitung  der 
elektrischen  Störungen  mit  der  Zeit  durch  Gleichung  4)  dargestellt  ,  in 
welcher  nunmehr  K  —  0  zu  setzen  ist.    Dann  ist 

u.8.  f.  Diese  Gleichung  entspricht  der  Gleichung  der  Wärmeleitung.  Die 
Aenderungen  von  Vx  in  der  Richtung  der  auf  der  X  F-Ebene  senkrechten 
Z-Axe  finden  in  ganz  derselben  Weise  statt,  wie  die  Ausbreitung  der 
Wärme  in  einem  festen  Körper,  wenn  die  Anfangszustände  von  Vx  und 
der  Temperatur  t  dieselben  sind. 

Wird  also  an  einer  Stelle  eines  Mediums  ein  Strom  in  der  Richtung 
der  X-Axe  erzeugt,  so  entsteht  dicht  daneben  ein  entgegengerichteter 
Inductionsstrom,  beide  Ströme  heben  sich  zuerst  in  ihrer  elektromagneti- 
schen Wirkung  auf  entfernte  Punkte  auf.  Dann  verschwindet  der  Induc- 
tionsstrom, erzeugt  entfernter  vom  ursprunglichen  Strome  einen  neuen 
Inductionsstrom  u.  s.  f.,  so  dass  sich  die  Induction  mit  abnehmender  In- 
tensität immer  weiter  ausbreitet,  gerade  wie  die  Wärme. 

Hierbei  ist  diese  laterale  Leitungsfähigkeit  umgekehrt  proportional 
4  KpF  zu  nehmen  (während  nach  den  Versuchen  die  elektrische  Lcituogs- 
fähigkeit  der  thermischen  diroct  proportional  ist),  so  dass  also  ein  be- 
stimmter Zustand  des  Mediums  um  so  langsamer  erreicht  wird,  je  besser 
dasselbe  leitet.  In  der  That  wird,  wenn  ein  geschlossener  Stromkreis 
von  einer  unendlich  gut  leitenden  Hülle  umgeben  ist,  und  in  ersterem 
ein  Strom  erzeugt  wird,  die  inducirende  Wirkung  nach  aussen  vollständig 
gehindert 1). 


')  Leitet  das  Medium  unvollkommen,  so  wird  die  Gleichung  der  Wellen- 
bewegung 

**VX  _         **VX  „JFx 

deren  Lösung  Vx  =  e~pt  cos  {nt  —  qz)  ist,  wenn  q*  —  p*  =  ft  Kn ,  2pq 
=  4  n  [xFn  ist. 

In  diesem  Falle  findet  sowohl  eine  elektrostatische  Vertheiluug,  wie  ein* 
Leitung  statt  uud  die  der  letzteren  entsprechende  Energie  setzt  sich  in  Wärme 
um,  wird  also  absorbirt.  Die  genauere  Discussiun  der  Gleichung  würde  ergebe», 
das«  in  einem  Medium  um  so  mehr  Licht  bei  dem  Durchgange  absorbirt  wer- 
den musBte,  je  besser  dasselbe  leitete.  Indess  hat  dieser  Satz  doch  durchai:? 
keine  allgemeine  Gültigkeit. 
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Nach  Fourier  ist,  wenn  (JP)  die  Temperatur  eines  Punktes  derSub-  1612 
»tanz,  y  die  thermometrische  Leitungsfähigkeit  ist, 

„w  +  \  T  =  * 

Sollen  die  thermischen,  optischen  und  elektromagnetischen  Erschei- 
nungen alle  auf  gleichen  Störungen  beruhen,  so  sollte  4  tfftF  =  \/y  sein, 
y  ist  die  Zahl  der  Volumeneinheiten  der  Substanz,  welche  durch  die- 
jenige Wärmemenge  um  1°C.  erwärmt  wird,  welche  bei  1°  Temperatur- 
differenz durch  zwei  gegenüberliegende  Flächen  eines  Cubus  derselben 
vou  der  Volumeneinheit  in  der  Zeiteinheit  strömt.  Sie  wird  also  aus 
der  thermischen  Leitungsfähigkeit  durch  Division  mit  der  specifischen 
Wärme  der  Volumeneinheit  erhalten.  Daun  werden  nach  Fröhlich1)  für 

Mg       Cu       Au         Sn        Fe  Pb         Pt  IM 

UuF   100      77,2      60,7      15,7    6250  8,7         9,5  1,9 

1  y       100    188,3    194,7    185,6    1205,7    679,5    1408,3  2840,1 

Die  Zahlen  stimmen  also  nicht  mit  einander  überein. 

Da88  die  Gleichungen  von  Maxwell  unter  gewissen  Voraussetzun-  1613 
t?en  aus  einer  Vervollständigung  der  gewöhnlichen  elektrodynamischen 
Gleichungen  folgen,  hat  Hertz2)  berechnet.    Unter  der  Annahme,  dass 
die  von  Strömen  und  Magnetpolen  ausgehenden  magnetischen  Kräfte 
identisch  seien,  ebenso  die  elektrischen  Kräfte  in  Folge  von  Inductious- 
wirkungen  und  elektrostatischen  Einwirkungen,  betrachtet  er  das  Ver- 
halten von  Ringmagneten.   Verschwindet  der  Magnetismus  eines  Ring- 
magnets,  so  sucht  er  nach  Hertz  die  in  seiner  Nähe  vorhandene  Elektri- 
cität  um  sich  mit  einer  der  Geschwindigkeit  des  Erlöschens  proportionalen 
Kraft  herum  zu  wirbeln.  Die  Vertheilung  der  Kraft  im  Räume  ist  dieselbe, 
wie  die  Vertheilung  der  magnetischen  Kraft  um  einen  an  Stelle  des  Mag- 
nets tretenden  Kreisstrom.    Man  kann  dies  ausdrücken ,  indem  man  die 
Veränderung  der  magnetischen  Polarisation  in  einem  Ringmagnet  als 
einen  „magnetischen  Strom"  im  Ringe  bezeichnet.    Dann  ziehen  sich 
nach  Hertz  zwei  verschwindende  Ringmagnete  bei  gleichgerichteter 
Polarisation,  resp.  gleichgerichtete  magnetische  Ströme  an,  entgegen- 
gesetzte stossen  sich  ab,  magnetische  Ströme  müssten  elektrisch  geladene 
Körper  bewegen  und  sich  bei  Einwirkung  elektrostatisch  geladener  Kräfte 
senkrecht  gegen  deren  Richtung  einstellen.    In  weiterer  Analogie  der 
magnetischen   und  elektrischen  geschlossenen  Ströme  müsste  ein  zur 
Kraftrichtung  eines  elektrischen  Feldes  senkrechter  Eisenring  bei  Aeude- 
rung  der  Intensität  des  Feldes  sich  plötzlich  polarisiren,  wenn  er  um 
eine  gegen  jene  Kraftrichtung  senkrechte  Axe  gedreht  wird;  ein  Ring- 
magnet müsste  bei  Aenderung  seiner  Polarisatiousrichtung  in  benach- 

Fröhlich,  Pogg.  Ann.  160,  p.  97,  1877*. 
23.  p.  84,  1884*. 
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harten  Eiseuringen  wechselnde  Polarisationen  durch  Inductiou  hervor- 
rufen. Indess  sind  alle  diese  Erscheinungen  noch  nicht  heobachtet  worden, 
Ersetzt  man  den  Ringmagnet  durch  ein  geschlossenes  Solenoid,  in 
welchem  die  Stromintensität  wechselt,  so  erzeugt  es  wie  jener  bei  ver- 
änderlicher Magnet isirung  inducirte  elektromotorische  Kräfte.  Die  ver- 
änderlichen Solenoide  müssten  also  ganz  ähnliche  elektrodynamische  An- 
ziehungen ausüben,  wie  die  veränderlichen  Ringmagnete.  Danach  sollte 
entgegen  den  Annahmen  in  der  gewöhnlichen  Elektrodynamik  die  An- 
ziehung von  Strömen  von  ihrer  Veränderung,  nicht  allein  von  ihrer  je- 
weiligen Intensität  abhängen.  Deshalb  siud  Zusatzglieder  zu  der  mag- 
netischen Wirkung  constanter  Ströme  anzubringen,  welche  auch  ein« 
Correctur  der  inducirten  elektrischen  Kräfte  verlangt,  die  wieder  ein* 
Aendcrung  in  den  magnetischen  Kräften  bedingt  u.  s.  f.  Führt  man  dies« 
Ergänzung  durch,  so  gelangt  man  zu  den  Gleichungen  von  Maxwell. 

1614  Wir  haben  schon  §.  1550  angeführt,  dass  die  Verhältnisse  im  Mag- 
netfeldc  denen  einer  incompressiblen  strömenden  Flüssigkeit  sehr  analoi: 
sind  und  die  Veränderungen  des  Potentials  in  ersterem  analogen  Ver- 
änderungen des  Druckes  in  letzterer  entsprechen.  Diese  Vergleichum: 
lässt  sich  nach  Maxwell  noch  weiter  ausführen. 

Ist  ein  Element  dxdydz  eines  Körpers  nach  den  drei  Axen  mit  <h  n 
Intensitäten  A,  B,  C  magnetisirt  ,  und  sind  die  äusseren  magnetischen 
Kräfte  nach  diesen  Richtungen  «,  ß,  y,  so  ist  die  potentielle  Energie  oVr 
Magnetisirung  des  Elementes 

—  (Aa  +  Bß  +  Cy)  dxdydz 

und  die  das  Element  in  der  Richtung  der  x  bewegende  Kraft  Xx  dxdydz.  w 

cx  dy  (z 

Flicsst  in  dem  Körper  ein  Strom,  dessen  DichtigkeitscomponenUn 
u,Vytv  sind,  so  addirt  sich  hierzu  die  Kraft  Xa  =  vc  —  wb. 

Werden  die  Werthe  «,  b,  c  an  Stelle  von  A,B,C  [«  =  «  -f-  4  irA  u.  s.  J. 
Gleichung  1),  Bd.  III,  §.381]  und  a,ß,y  an  Stelle  von  u,v,w  [Gleichung  O 

ij.  15981  eingeführt,  so  wird,  da  ^  -f  —  +  ^-  =  0  ist       1594).  du* 

c)x      dy  dz 

auf  die  Volumeneinheit  wirkende  gesararate  Kraft 

4tc\  (x         dy         es  )       Sn  ex- 
Ferner  ist  das  Drehungsmoment,  welches  das  Element  um  die  X-Ax<* 
in  der  Richtung  von  der  Y-  zur  Z-Axc  dreht, 

L-  By  -  Cß  =  ±(by-  cß). 
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Ist  in  einem  flüssigen  Medium  ein  Element  dxdydz  abgegrenzt,  1615 
und  sind  die  Spanuungeu,  welche  auf  die  Einheit  der  Fläche  von  dyde 
irirken,  in  der  Richtung  der  drei  Axen  resp.  Pxx,  Pxy,  Pxt,  und  analog 
auf  die  anderen  Flächen  (wobei,  wenn  in  dem  Medium  eine  Rotation 
stattfindet,  PX1  und  Ptx  u.  8.  f.  nicht  einander  gleich  sind),  so  ist  die  auf 
das  Element  in  der  Richtung  der  X-Axe  wirkende  gesammte  Kraft 

X9dxdydz  =  {-^-  +  +  -gj-)  dxdydz, 

und  das  Drehungsmoment,  welches  das  Element  um  die  X-Axe  iu  der 
Richtung  von  der  Y~  zur  Z-Axe  dreht, 

L0dxdydz  =  (Pyt  —  Piy)  dxdydz. 

Analog  entwickeln  sich  die  entsprechenden  Gleichungen  für  die  ande- 
ren Axen. 

Die  Werthe  Xo  und  L0  werden  mit  den  im  vorigen  Paragraphen 
gegebenen  Wcrthen  X  und  L  identisch,  wenn  die  Spannungen 


Pr* 

i 

An 

[na 

-  Vt  («s  -f  ß2 

4-  y*)J 

1 

An 

[bß 

-  v.  («2  +  0* 

+  ysj] 

P» 

1 

An 

[ry 

- '/,<«»  +  ß* 

1-  Yl)\ 

1 

An 

by, 

Ptx   =  jL  C«; 

1 

An 

aß; 

p-  =  hha 

gesetzt  werden.  —  Wird  der  Winkel  2f  zwischen  den  Richtungen  der 
magnetischen  Kraft  II  und  der  magnetischen  Induction  M  durch  die 
X-Axe  halbirt,  so  ist 

u  =  Hcose1     ß  =  JJsine,         y  —  0; 

a  =  3f  cos       .  6  =  —         £,     c  =  0. 

Dci  Einführung  dieser  Werthe  zeigt  sich,  dass  folgende  Kräfte  wir- 
ken:  1)  nach  allen  Richtungen  ein  Druck  H'/8n;  2)  eine  Dehnung  in 
der  Richtung  der  X-Axet  gleich  MIIcos*£  A  n\  3)  ein  Druck  iu  der  den 
Supplementwinkel  zu  2f  halbirenden  Richtung  gleich  Mllsinlt  Air-, 
i)  ein  Kräftepaar,  welches  jedes  Element  in  der  Ebene  von  II  und  M 
von  M  nach  //  dreht  und  gleich  +  MJIsin2£ ,  An  ist.  Ist  £  =  0,  so 
/Tillt  letzteres  fort,  und  die  Dehnung  in  der  Richtung  der  X-Axe  ist 
(M1I—  |  J/4)/4  tf;  in  der  der  Y-Axc  —  7/2  8  n.  Ist  keino  Magnctisirung 
vorhanden,  also  II  —  M,  so  besteht  nur  eine  Dehnung  II-/Sn  in  der 
Richtung  der  Kraftlinien  und  ein  Druck  //-  8  n  in  allen  Richtungen 
senkrecht  zu  denselben. 
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KU6  Wir  haben  schon  früher  angedeutet,  dass  sich  die  elektrostatischen 
und  magnetischen  Attractionserscheinangen  in  ganz  analoger  Weise  ver- 
halten. Somit  können  beide  Erscheinungsgebiete  in  gleicher  Weise  mit 
den  Druckverhältnissen  einer  Flüssigkeit  parallelisirt  werden.  Da  nun 
die  zur  Z-Axe  normalen  elektrischen  und  magnetischen  Schwingungen  nach 
§.  1609  auf  einander  senkrecht  stehen,  so  entspricht  die  elektrostatische 
Energie  einem  Druck  D  in  der  Richtung  der  Y-  und  Z-Axe,  einer  Deh- 
nung I)  in  der  Richtung  der  X-Axe;  die  elektromagnetische  Energie  da- 
gegen einem  Druck  I)  in  der  Richtung  der  X-  und  Z-Axe,  einer  Deh- 
nung T)  in  der  Richtung  der  Y-Axe;  beide  vereint  also  geben  einei. 
Druck  2  D  in  der  Richtung  der  Fortpflanzungsrichtung  Z  der  Welle  *). 

1617  Die  elektromagnetischen  Erscheinungen,  die  elektromagnetische  Dre 
hung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  u.  s.  f.  deuten  darauf  hin,  d»>> 
die  Elemente  des  elastischen  Mediums,  in  welchem  dieselben  aui- 
treten,  in  rotatorischer  Bewegung  sind.  Bereits  §.  1538  haben  wir 
erwähnt,  dass  v.  Helmholtz  diese  Analogie  hervorgehoben  hat.  Nim  tut 
man  mit  Maxwell2)  an,  dass  diese  Wirbel  ihre  Axen  in  der  Richtung 
der  Magnetkruftliuien  haben,  ihre  Drehungsrichtung  der  Richtung  der 
supponirten  Ampere'schen  Molecularströme  entspricht,  so  kann  m:it: 
die  Spannungen  in  dem  Medium  in  folgender  Art  ableiten.  Es  sei  die 
mittlere  Dichtigkeit  eines  Wirbels  gleich  p,  die  Geschwindigkeit  am  Rande 
gleich  r,  der  Druck  in  der  Richtung  der  Axe  px ,  der  Ueberschuss  dt< 
Druckes  an  dem  Rande  des  Wirbels  in  äquatorialer  Richtung  zu  seiner 
Drehungsaxe  px  — pt  =  ^t*,/4  jt,  wo  fi/4jr  eine  der  Dichtigkeit  Q  pro- 
portionale, von  der  Gestalt  des  Wirbels  und  der  Verthcilung  der  Dichtig- 
keit darin  abhängige  Constante  ist.  Dann  ist  das  Verhalten  des  Medium« 
das  gleiche,  wie  wenn  es  nach  allen  Richtungen  einem  hydrostatischen 

l)  Ist  die  Formel  für  die  Schwiugungen  des  Lichtes 

F  =  Acos       (z  —  Vt), 

so  ist  die  derselben  entsprechende,  sie  erzeugende  elektromotorische  Kraft 

2'  —  —  A  —  sin  —  (e  —  \  t), 

also  die  Energie  in  der  Volumoneinheit  gleich  l^/Snfi  V*f  wenn  P  der  MHxiiu»; 
werth  der  erregenden  elektromotorischen  Kraft  int.  Diese  Energie  int  xur  Hilft' 
den  magnetischen ,  zur  Hälfte  den  elektrischen  Bewegungen  zuzuschreiben.  In 
der  Zeiteinheit  geht  also  durch  die  Flächeneinheit  die  Energie  W—P*/**?* 

hindurch,  wodurch  »ich  die  elektromotorische  Kraft  P  =  \  Hn/uV  W  vrpeb: 
Fallt  Sonnenlicht  auf  eine  Fläche,  z.  Ii.  einen  Quadratfuss  der  Erde,  so  ist  dy 
Energie  derselben  in  der  öecunde  8:'.,4  Fusspfund,  woraus  sich  in  elektroinago* 
tischen  Einheiten  die  elektromotorische  Kraft  gleich  67  oder  nahe  der  vo» 
ßOO  Dan  iel  1' sehen  Elementen  für  jeden  Meter  ergiebt.  Das  Maximmn 
magnetischen  Kraft,  welche  dabei  auftritt,  ist  etwa  etwas  mehr  als  Vis  &r 
horizontalen  magnetischen  Intensität  in  Englaud  (Maxwell,  1.  c).  —  s)  Msi 
well,  Phil.  Mag.  [4]  21,  p.  161,  281,  338,  1861';  23,  p.  12,  85,  l«62».  V* 
deuten  diese  Betrachtungen  nur  an. 
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Druck unterworfen  wäre  und  in  der  Richtung  der  Axe  eine  entsprechende 
Spannung  px  —  j>2  hinzuträte.  Ist  Pxx  die  in  der  Richtung  parallel  der 
A*-Axe  stattfindende  Spannung,  sind  Pyt  und  Pzx  die  in  deu  Coordinaten- 
ebenen  XY  und  XZ  stattfindenden  tangentialen  Spannungen,  sind  die 
Richtungscosinus  der  Axen  der  Wirbel  £,  rj,  £,  so  ist 

Wird  hier  ^  =  1/8«. (a2  +  ßl  -f  y2),  v£  =  «,  vrj  =  ß1  v^  =  y  ge- 
>etzt,  so  stimmen  diese  Gleichungen  mit  denen  des  §.  1615  überein, 
Ja  ua  =  a,  =  6,  fty  =  c  ist.  Die  Annahme  solcher  Wirbel  führt 
also  zu  denselben  Resultaten,  wie  die  aus  den  mechanischen  Gleichungen 
entwickelte  Theorie. 


Glazebrook1)  hat  dann  weiter  berechnet,  dass  aus  der  Annahme, 
die  magnetische  Kraft  an  einer  Stelle  des  magnetischen  Fluidums  sei  der 
Winkelgeschwindigkeit  des  Molecularwirbels  einer  an  Stelle  derselben 

»)  Glazebrook,  Phil.  Mag.  [5]  11,  p.  397,  1881*;  Beibl.  5,  p.  906*. 
Siehe  ebendaselbst  eine  Erklärung  de8  Hall'schen  Phänomens  nach  denselben 
Principien.  —  Etwas  anders  als  Maxwell  hat  ltowland  (Amer.  Journ.  of 
Math.  3,  p.  89,  1880*;  Beibl.  5,  p.  313")  die  magnetischen  Erscheinungen  zu  er- 
klären versucht,  indem  er  den  Raum  mit  einem  leitenden  Medium  erfüllt  ansieht, 
in  welchem  von  einzelnen  elektrischen  Punkten  von  der  Stärke  e  Elektricitäts- 
mengen  An  e  ausströmen ;  ganz  analog ,  wie  für  die  magnetischen  Phänomene 
angenommen  wird ,  dass  von  einem  Pol  von  der  Stärke  M  je  4  n  m  Kraftlinien 
ausgehen. 

Elektrische  und  magnetische  Punkte  können  je  unter  einander  nur  in  ihrer 
Verbindungslinie  wirken ,  dagegen  kann  ein  elektrischer  Punkt  und  ein  mag- 
netischer Pol  keine  rein  magnetischen  Wirkungen  auf  einander  ausüben,  daher 
können  es  auch  nicht  ungeschlossene  elektrische  8tröme. 

Liegt  eine  Reihe  abwechselnd  gleich  stark  positiver  und  negativer  elektri- 
scher Punkte  neben  einander,  so  können  sie  ebenfalls  nicht  rein  maguetisch 
wirken;  werden  sie  aber  verbunden,  und  bewirkt  eine  elektromotorische  Kraft 
einen  der  Stärke  der  Punkte  gleichen  in  sich  geschlossenen  Strom,  so  wirkt  er 
magnetisch.  So  wird  die  Wechselwirkung  zwischen  elektromotorischen  Kräften 
und  Magneten  an  Stelle  der  zwischen  Strömen  und  Magneten  gesetzt. 

In  Ähnlicher  Weise  wird  zwischen  magnetischen  Punkten ,  zwischen  denen 
eine  ihrer  Stärke  gleiche  Zahl  von  Kraftlinien  hindurchgeht,  dieser  Durchgang 
auf  eine  magnetomotorische  Kraft  bezogen,  welche  dem  früheren  Begriffe  der 
Magnetiairung  entspricht.  Auch  die  Linien  der  magnetischen  Induction  sind 
wie  die  der  elektrischen  Ströme  geschlossen.  Daun  geben  alle  Gleichungen 
zwischen  elektrischen  Strömen  und  elektromotorischer  Kraft  auch  die  zwischen 
magnetischer  Induction  und  magnetomotorischer  Kraft.  Stromelemente  und 
Molecularmagnete  entsprechen  in  ihrer  Richtung  wirkenden  elektromotorischen 
nnd  magnetomotorischen  Kräften.  Wird  ein  geschlossener  Strom  durch  eine 
magnetische  Doppelfläche  ersetzt,  so  wirkt  normal  zu  derselben  eine  magneto- 
motorische Kraft.  Ein  elektromotorischer  Punkt  sucht  quer  durch  die  Magnet- 
kraflHnien  hindurchzugehen,  deshalb  rotirt  ein  Magnetpol  um  einen  elektro- 
motorischen Punkt,  und  umgekehrt  sucht  ein  maguetomotori scher  Punkt  durch 
**ineu  Strom  senkrecht  hindurchzugehen  und  deshalb  rotirt  ein  elektrischer 
l'unkt  um  einen  magnetomotorischen.  Jedes  maguetomotori  sehe  Element  ist 
von  einem  Kreisstrom  oder  vielmehr  einer  elektromotorischen  Kraft  umgeben, 
•lie  Kraftlinien  umgeben  es  von  allen  8eiteu. 

So  ist  auf  diese  Erscheinungen  die  Wirbeltheorie  anzw 
vQommen  wird ,  dass  sich  die  Wirbel  iu  einer  vollk 
Wiedcmann,  Elektricität.  IV. 


1186 


Wirbeltheorie. 


gesetzten  zähen  Flüssigkeit  daselhst  gleich,  wahrend  die  Dichte  der 
Flüssigkeit  der  magnetischen  Inductionsfähigkeit  proportional  ist,  wenn 
k  der  Reibnngscoefficient,  <?  die  Dichte  des  Mediums,  und  4  7Tftk  q 
gleich  dem  elektrischen  Widerstande  ist,  die  Gleichungen  von  Maxwell 
für  das  elektromagnetische  Feld  folgen.  Bei  einer  ganz  gleichen  Behand- 
lung ergeben  sich  die  Gleichungen  für  das  magnetische  Feld  in  einem 
Dielcktricum  aus  den  Gleichungen  der  Bewegung  eines  elastischen  festen 
Körpers,  dessen  Starrheitscoefficient  B  ist  ,  wenn  mau  die  ßpeeifische  In« 
duetionscapacität  k  =  q/^B  setzt. 

1(»19  Befindet  sich  ein  Nordpol  zwischen  den  Polen  eines  festen  Magnetes, 
so  gehen  von  ihm  Kraftlinien  aus,  welche  gleiche  Richtung  mit  den  vom 
Nordpol  zum  Südpol  des  festen  Magnetes  laufenden  Kraftlinien  besitzen. 
Die  Geschwindigkeit  der  Wirbel  wird  nach  Maxwell  auf  der  Seite  dieses 
letzteren  Poles  beschleunigt  ,  ebenso  wie  sie  auf  der  Seite  des  Nordpoles 
verzögert  wird  ;  daher  bewegt  sich  der  Nordpol  zum  Südpol  des  Magnetes 
hin.  Wird  an  Stelle  des  Nordpoles  ein  Südpol  gesetzt,  bq  laufen  von 
diesem  die  Kraftlinien  in  entgegengesetzter  Richtung;  es  tritt  also  gerade 
das  umgekehrte  Verhalten  ein.  Aus  derselben  Betrachtung  würde  folgen, 
dass  Körper,  welche  im  Magnetfeld  starker  magnetisch  erregt  werden,  als 
die  Umgebung,  sich  zu  Orten  grösserer  magnetischer  Intensität,  Körper, 
die  schwächer  erregt  werden,  zu  Orten  kleinerer  Intensität  hinbewegen; 
dass  die  Abstossung  eines  Magnetpoles  durch  einen  gleichnamigen  Pol 
umgekehrt  dem  Quadrat  der  Entfernung  entspricht.  Ferner  muss  die 
Anziehung  zweier  Pole  in  magnetischen  Medien  kleiner  sein,  als  in 
schwächer  magnetischen.  Umgekehrt  sollte  die  Anziehung  zweier  Stromes- 
leiter sich  verhalten. 

Da  die,  neben  einander  um  parallele  Axen  rotirenden  Massen  des 
magnotischen  Fluidums  sich  gegenseitig  in  ibrer  Bewegung  stören  würden. 

wegen.  Da  nach  v.  He  1  mb  o  1  tz  Wirbelriuge  durch  äussere,  auf  eine  Flüssigkeit 
wirkende  Kräfte  weder  erzeugt,  noch  zerstört  werden  können,  nimmt  Rowland 
an,  dass  eine  elektromotorische  Kraft  gerade  um  sich  herum  Wirbelringe  er- 
zeugt, welche  je  nach  ihrer  Bildung  voranschreiten,  bis  der  ganze  Raum  mit 
ihnen  erfüllt  ist  und  Gleichgewicht  eintritt. 

Dann  müsste  aber  nach  J.  J.  Thomson  (Nature  24,  p.  204*;  Beibl.  6,  p.  46*) 
das  ganze  Fluidum  durch  den  kleinen  Ort  der  elektromotorischen  Kraft  nach 
einer  bestimmten  Richtung  in  der  unmessbar  kurzen  Zeit  hindurchgehen,  in 
welcher  sich  auf  dem  Körper  die  magnetische  Oberfläche  bildet,  und  überdies 
müsste  dann  die  eine  Hafte  des  Körpers  ohne  magnetische  Ringe  und  somit  un- 
magnetisch sein. 

Die  Anziehung  zweier  Magnete  soll  von  der  durch  die  Wirbel  in  ihrer 
Verbindungslinie  erzeugten  Spannung,  welche  mit  einem  transversalen  Druck 
verbunden  ist,  herrühren. 

Auch  hier  zeigt  J.  J.  Thomson,  dass  diese  Rotation  die  Spannung  nicht 
allein  erklären  könne. 

Im  Weiteren  wendet  Rowland  Heine  Theorie  auf  das  Hall 'sehe  Phän<» 
men  und  die  magnetische  Drehung  der  Polarisatiousebene  an,  für  welche  letzter* 
er  zu  denselben,  den  Versuchen  nicht  ganz  entsprechenden  Formeln,  wie  Max 
well,  kommt.    Beide  Erscheinungen  sollen  auf  derselben  Ursache  beruhen. 

Weitere  Einwände  s.  J.  J.  Thomson,  1.  c. 
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macht  Maxwell  1.  c.  die  Annahme,  dass  zwischen  ihnen  Partikel  lie- 
gen, welche  äusserst  klein  und  in  äusserst  geringer  Masse  vorhanden  sein 
sollen,  die  für  sich  keine  Bewegung  erhalten,  sondern  gewisserinaassen 
wie  Trausmisaionsräder  von  den  magnetischen  Wirbeln  in  eine  ihrer 
Rotation  entgegengesetzte  Drehung  versetzt  werden;  so  dass  also  jeder 
Wirbel  vermittelst  dieser  Transmission  einen  benachbarten  Wirbel  in 
gleicher  Richtung  mit  der  ihm  schon  erthcilteu  Drehung  weiter  zu  drehen 
strebt.  Wenn  von  aussen  eine  elektromotorische  Kraft  die  Zwischen- 
partikel bewegt,  so  ist  das  Verhalten  der  Leiter  von  dem  der  Nicht- 
leiter (dielektrischen  Körper)  zu  unterscheiden.  In  ersteren  entsteht  ein 
Strom,  indem  die  Zwischeupartikel  (wie  durch  eine  poröse  Membran) 
von  einem  Molecül  zum  anderen  übergehen ,  wobei  sich  die  elektrische 
Energie  in  Warrae  umsetzt  und  somit  durch  einfache  Umkehrung  des 
Processes  nicht  wieder  gewonnen  werden  kann.  In  letzteren  entsteht 
eine  Spannung  der  Elektricitätcn  in  jedem  Molecül,  wie  in  einem  elasti- 
schen Medium,  die  bei  Fortfallen  der  vertheilenden  elektromotorischen 
Kraft  wieder  verschwindet.  Dieser  Zustand  wird  dadurch  bedingt,  dass 
die  Zwischenpartikel  bei  ihrer  Verschiebung  in  tangentialer  Richtung 
iuif  die  zwischen  ihnen  befindliche  elastische,  maguetische  Masse  drücken 
und  ihre  Gestalt  verändern.  Hört  die  Kraft  auf  zu  wirken,  so  führt 
•lieser  elastische  Druck  unigekehrt  die  Zwischenpartikel  wieder  in  ihre 
Ruhelage  zurück. 

Werden  die  Zwischenpartikel  durch  dio  elektromotorische  Kraft  in 
einem  Leiter  von  Molecül  zu  Molecül  in  einer  bestimmten  Richtung  zwi- 
schen den  umgebenden  magnetischen  Massen  bewegt ,  so  setzen  sie  die- 
selben in  eine  Rotation ,  welche  auf  der  den  Zwischenpartikeln  zugekehr- 
ten Seite  im  gleichen  Sinne  mit  der  Bewegung  der  letzteren  stattfindet. 
Auf  diese  Weise  soll  sich  die  Anordnung  der  Magnetkraftlinien  um  einen 
Stromesleiter  herum  erklären. 

Würde  sich  zwischen  den  maguetisehen  Wirbeln,  welche  durch  die 
im  Strome  bewegten  Zwischenpartikel  erregt  werden,  eine  andere,  noch 
ruhende,  der  bewegten  Reihe  von  Zwischenpartikcln  parallele  Reihe 
gleicher  Molecüle  befinden,  so  würden  zunächst  neben  den  bewegten 
Partikeln  magnetische  Wirbel  entstehen,  welche  ihre  Bewegung  auf  die 
zweite  Reihe  der  Partikel  übertragen.  Diese  würden  sich  dadurch  in 
1  ntgegengesetzter  Richtung  fortschieben ,  wie  die  erste  Reihe;  ihre  Be- 
legung entspräche  einem  inducirten  Strome,  der  so  lange  andauerte,  bis 
•  iie  magnetischen  Molecüle  auf  der  anderen  Seite  der  Partikel  eine  gleiche 
nrehnngsgeschwindigkeit  erhiugt  hätten,  wie  die  Molecüle  zwischen  der 
rsten  und  zweiten  Reihe  der  Partikel.  Der  inducirte  Strom  dauerte 
ilso  an  während  der  Mittheiluug  der  Bewegung  der  magnetischen  Wir- 
bel durch  die  zwischenliegendc  Reihe  der  Partikel.  Wird  in  ähnlicher 
Weise  ein  Stromesleiter  oder  ein  Magnet  iu  der  Nähe  eines  Leiters  be- 
wegt, so  ändert  sich  die  Rotationsgeschwindigkeit  der  Wirbel,  und  auch 
>o  köuneu  die  Zwischenpartikel  bewegt  werden,  und  es  kann  ein  indu- 
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cirter  Strom  entstehen.  Die  tangentiale  Kraft  also,  mit  welcher  die  be- 
wegten magnetischen  Molecüle  auf  die  Partikel  drücken,  würde  die 
elektromotorische  Kraft,  der  Druck  der  Partikel  gegen  einander  die 
Spannung  zwischen  ihnen  darstellen. 

1620  Auf  die  Annahme  eben  solcher  Wirbel  basirt  Maxwell l)  die  Be- 
rechnung der  magnetischen  Drehung  der  Polarisationsebene,  indem  er 
dabei  das  von  v.  Helmholtz2)  gewonnene  Resultat  benutzt,  dass,  wenn 
ein  aus  bestimmten  Flüssigkeitstheilchen  bestehender  Wirbel  sich  in  der 
Flüssigkeit  verschiebt,  das  Product  aus  seiner  Rotationsgeschwindigkeit 
mit  seinem  Querschnitt  constant  bleibt.  Er  nimmt  ferner  an ,  dass  die 
Winkelgeschwindigkeit  des  durch  die  Lichtbewegung  in  (gleichzeitig 
rechts  und  links  herum  stattfindende)  Rotationen  versetzten  Lichtäthers 
mit  der  Bewegung  des  Aethers  sich  combiniren  kann,  welche  die  mag- 
netischen Erscheinungen  bedingt.  Er  gelangt  hierdurch  zu  der  schon 
Bd.  III,  §.  1116,  Gleichung  7)  citirten  Formel 

4  n*m  n*  /        ,  dn\ 
p  =  const  __  _  („  _  A0  Tl ) , 

wo  Q  die  Drehung,  m  die  Intensität  des  Magnetismus  in  der  Richtung 
des  Lichtstrahles,  V  die  Lichtgeschwindigkeit,  A0  die  Wellenlänge  m 
Vacuum,  n  der  Brechungsindex  der  Substanz  ist.  Da  dieselbe  indess  nach 
den  Bd.  III,  §.1117  angeführten  Versuchen  von  Verdet  nicht  genügend 
mit  der  Beobachtung  übereinstimmt,  so  glauben  wir  für  die  weitere  Aus- 
führung der  Rechnung  auf  das  Original  verweisen  zu  können. 

1621  Welchen  Einfluss  auf  die  magnetischen  und  elektrischen,  auch  elek- 
tromagnetischen und  elektrodynamischen  Erscheinungen  die  elektrisch» 
und  magnetische  Polarisirbarkeit  des  umgebenden  Mediums  hat,  i*t 
von  Stefan3)  in  einer  mehr  elementaren,  sehr  übersichtlichen  Wei^ 
behandelt  worden,  weshalb  wir  seine  Resultate  hier  noch  mittheilen. 

Durch  die  von  einem  Magnetpol  m  in  dem  Medium  an  einer  Stellt 
verursachte  Vertheilung,  deren  Intensität  in  der  Volumeneinheit  p  sei. 
wird  daselbst  erstens  eine  magnetische  Molecularkraft  —  fi/x  erzeug 
wo  x  der  Coefficient  der  vertheilten  Magnetisirung  (magnetic  suseept:- 
bility,  vergl.  Bd.  III,  §.  381)  eine  reine  Zahl  ist.  Dann  wirken  auf  jem 
Stcllo  die  durch  die  Magnetisirung  frei  gewordenen  magnetischen  Massen 
Liegen  um  den  Magnetpol  Kugelschalen,  auf  denen  sie  mit  der  Dichte  c 
vertheilt  sind,  so  wirkt  auf  jeden  Punkt  einer  Schale  vom  Radius  r  uur 
die  inucre  negative  Belegung  mit  der  Kraft  — ixr^ö  'r9  =  — 4*1? 
=  — iTTfi  (vergl.  Bd.  III,  §.  717).  Drittens  wirkt  der  Magnetpol  Hai- 
der Kraft  -f-  m  j  r3.  Daraus  folgt  als  Gleichgewichtsbedingung 

*)  Maxwell,  Treatiae  on  electricity  and  magnetism  2,  p.  399,  1873',  2"Ji 
p.  410,  1881*;  vergleiche  auch  W.  Thomson,  Proceed.  Roy.  Soc  1856,  Juu»' 
auch  Phil.  Mag.  [4]  23,  p.  85,  1882*.  —  a)  v.  Helm  holt  z,  Crelle's  Journ  »V» 
p.  1,  1858*.  —  8)  Stefan,  Wien.  Ber.  70  [2],  p.  589,  1874*. 
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_g  -  +  ^  =  0  oder     =     =  ,  +i„x7,  ■  ■  »J 

Die  gesammte,  auf  der  Kugelschale  vom  Radius  r  ausgeschiedene 
magnetische  Masse  4  arr'tf  =  4  »x m  (1  -f  4  *rx)  ist  von  r  unabhängig. 
Demnach  ist  auf  der  Aussenseite  jeder  Schale  ebenso  viel  positive  Masse, 
wie  auf  der  Innenseite  negative  abgeschieden.  Daher  findet  sich  nur 
freie  negative  Masse  auf  der  innersten  Kugelfläche,  welche  das  Medium 
von  dem  Pol  abgrenzt.   Ihre  Menge  ist 

4  ic  x  wi  o\ 
"~  1  +  4jex 

Ein  zweiter  Pol  m'  in  dem  Medium  wird  vom  Pol  w  und  dieser  Masse 
soliicitirt,  welche  wir  im  Pol  m  vereint  denken  können,  also  mit  der  Kraft 

/„,        4*XW  \  OL  =        1        —  3) 

\  *      1  -f-  4*x/  ra       1  -f  4  3tx  r* 

Die  Kraft  ist  also  durch  die  Anwesenheit  des  Mediums  im  Verhält- 
nias  von  1  -f  4äX:1  verkleinert,  wie  wenn  die  Masse  «i  in  diesem  Ver- 
hältnis* verkleinert  wäre.  —  Bei  Berechnung  des  Gcsammtpotentials  der 
Massen  m  und  »»'  auf  einander  ist  zu  beachten,  dass  es  bei  der  Bewegung 
sowohl  durch  die  eben  besprochene  Aenderung  der  Masse  m ,  wie  aucli 
die  der  Masse  m'  beeinflusst  wird,  so  dass  es  in  Folge  dessen  wird: 

1  »»  w  ...  4) 

(1  +  4*x)*  r 

statt  mm'  r(l  +  4äx),  wie  es  ohne  diesen  Einfluss  wäre.  Die  Ver- 
ringerung wird  durch  theilwcise  Entmagnetisirung  des  Mediums  bei 
Entfernung  der  Pole  von  einander  compcnsirt. 

Bei  elektrischer  Polarisation  tritt  an  Stelle  der  Magnetisirungs- 
zahl  X  die  Elektrisirungszahl  *,  1  +  4  n  i  ist  die  Dielektricitätsconstante 
(vergl.  Bd.  II,  §.  28). 

Verschiebt  sich  der  Magnetpol  m  in  dem  polarisirbaren  Medium 
und  ändert  sich  dadurch  das  magnetische  Moment  p  um  cf p,  so  ist  die 
d-ibei  geleistete  Arbeit  prfp/x,  also  beim  Anwachsen  von  Null  bis  zum 
Werthe  p  gleich ip*  x  =  Jx»»;  (1  +  4  *  x)»r«.  Um  die  Energie  für 
den  nnendlichen  Raum  zu  erhalten ,  ist  dieser  Werth  mit  4  r*  n  d  r  zu 
ruultipliciren  und  von  r  =  0  bis  r  =  oc  zu  integriren ,  was  einen  un- 
endlich grossen  Werth  giebt.  Integrirt  man  von  r  =  a  bis  r  =  oo ,  so 
dass  der  Pol  eine  Kugel  vom  Radius  a  bildet,  so  wird  die  Arbeit 

4  ff  x       m*.  5j 

(1 -Marx)*  2a 

Dies  güt  auch  für  elektrische  Massen ,  wo  nur  f  an  Stelle  von  x  zu 
setzen  ist  Ist  die  elektrische  Ladung  auf  einer  Kugel  vom  Radius  a 
gleichförmig  vertheilt,  so  ist  m»/ 2  a  das  Potential  der  Ladung  auf  sich 
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selbst.  Der  mechanische  Werth  der  Ladung  wird  durch  Anwesenheit  deb 
Dielektricums  im  Verhältnisse  von  1  +  4?r£:  1  verkleinert;  er  ist  also: 

*       ■£  .  .  ,  Ä1 

1  -|-  4ns    2a  ' 

Dagegen  ist  das  Gesammtpotential  der  elektrischen  Massen  auf  der 
Kugel  und  im  Medium  m-  2a(l  -f-  4  ir  f)  '* ,  welcher  Werth  kleiner  ist, 
als  der  unter  Gleichung  (5)  erwähnte.  Er  wird  zu  dem  letzteren  er- 
gänzt durch  die  der  Gleichung  5)  entsprechende  Energie  des  Medium? 
4  Htm'1 ;  2a  (1  +  welche  bei  der  Entladung  gleichfalls  frei  wird 

und  ,  zu  dem  Potentiale  der  elektrischen  Massen  auf  der  Kugel  hinzu- 
gefügt, der  Arbeit  bei  der  Entladung  entspricht. 

1623  Die  Wirkung  eines  Stromelementes  iDs  auf  einen  um  t  von  ihm 
entfernten  Magnetpol  m  ist  nach  dem  Bio  t- Sa  vart' scheu  Gesetz 
m  i  Dssin  (rj)  /  ra,  wo  t]  der  Winkel  zwischen  r  und  Ds  ist;  sie  steht  auf 
der  Ebene  (r,Ds)  senkrecht  und  sucht  den  Pol  von  rechts  nach  links  zu 
drehen. 

Das  Strouielement  kann  durch  in  sich  geschlossene  ringförmige 
Magnete  ersetzt  werden;  es  tritt  also  kein  freier  Magnetismus  auf,  die 
Wirkung  eines  etwaigen  magnetischen  Zwischenmediums  ist  ohne  Eiufluss. 
Dagegen  ist  die  Wirkung  des  Poles  auf  das  Element  darin  im  Verhältnis 
von  1  -f-4ÄX:l  vermindert.  Das  Princip  der  Action  und  Reaction  bleibt 
nicht  vou  vornherein  gewahrt,  wenn  nicht  eine  Kraft 

a  =  4  7t[iiDs  sin  rj  7) 

zu  letzterer  Wirkung  hinzutritt,  welche  die  Wirkung  des  magnetischen 
Mediunis  auf  das  Stromelement  darstellt  und  sich  durch  Rechnuug  er- 
giebt,  wenn  das  magnetische  Medium  den  Stromleiter  selbst  durchdringt 
Eine  besondere  Energie  wird  durch  Anwesenheit  eines  Poles  mal 
eines  Stromclemcutes  im  Medium  nicht  bedingt. 

Die  Wechselwirkung  zweier  Stromelement e  Ds  und  JJs'  hängt  von 
der  magnetischen  Polarisation  des  Mediunis  durch  das  eiue  derselben 
ab,  wodurch  nach  Formel  7)  eiue  Einwirkung  gleich  iTT^iiDs  sin  t)  auf 
das  zweite  ausgeübt  wird  und  umgekehrt.  Zerlegt  mau  die  Element 
I)  s  und  Ds' ,  wie  bei  Entwicklung  der  Ampere' scheu  Formel,  so 
bewirken  die  longitudinalen  Compoucnteu  eine  auf  der  Verbindungs- 
linie r  der  Elemente  senkrechte  Polarisation,  welche  keine  Kraft  auf 
das  andere  Element  erzeugt.  Die  durch  die  transversale  Coinponente 
Ds  cos  &  auf  die  longitudinale  Componente  Ds'  cos  9'  cos  co  ausgeübte 
Kraft  ergiebt  sich  gleich  iXft  i'  Ds'  cos  0',  senkrecht  gegen  Ds'  cos  # 
in  der  Richtung  von  Dscosft,  und  die  auf  die  transversale  Componente 
/ >>'  sin  cos  co  ausgeübte  Kraft  gleich  4  ir  u  i'  D  s'  sin  &'  cos  co  in  der  Rich- 
tung der  Verbindungslinie  r.  Die  transversale  Componente  Ds1  sind' tm% 
.,'t  in  der  Axe  des  magnetischen  Momentes  des  Mediums,  erfahrt  also 
keine  Einwirkung. 
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Die  in  dem  magnetischen  Medium  durch  die  Stromelemeutc  Ds  und 
Ds  bedingte  Energie  ist 

4nxii'DsDs'  (  ,       1  ,  \ 

  I  COS  v  cos  v    -+-  —  SiHVSinv  COS  CO] 

r  \  2  ) 

4  7CxiiDsDs'       n       cu   i  v 
=  (cos  9  cos  v  -f  cose)  =  4n  x.p, 

wo  die  beiden  Glieder  der  Wirkung  der  longitudiualen  und  parallelen 
transversalen  Componenten  entsprechen  und  c  der  Kauinwiukcl  zwischen 
deo  Elementen  ist.  Bei  Integration  über  sunds'  folgt,  dass  die  Energie 
im  Medium  durch  dieselben  dem  mit  4nx  multiplicirten  Potential  der 
geschlossenen  Ströme  auf  einander  gleich  ist.  Der  Werth  p  kann  als 
Potential  der  Stromelemente  auf  einander  bezeichnet  werden. 

Zur  Berechnung  der  durch  Aenderuug  der  Strominteusität  /'  in  Ds' 
in  jedem  Punkte  des  magnetischen  Feldes  erzeugten  elektromotorischen 
Kraft  nach  einer  bestimmten  Richtung  denkt  man  sich  durch  den  Punkt 
in  derselben  ein  Stromelement  Ds  von  der  Länge  Eins  und  der  Strom- 
intensität  Eins  gelegt  und  berechnet  die  Variation  des  Potentials  p  von 
Ds  auf  Ds',  wobei  man  auch  Ds'  vorher  in  seine  drei  Componenten  nach 
den  Axeu  der  x,  Jf,  z  zerlegen  kann. 

Sind  r,  t),  \  die  Componenten  des  elektrischen  Moments  an  einem 
Punkte,  £  die  Elektrisirungszahl,  so  sind  die  Componenten  der  elektrischen 
Molecularkraft  — r  >£  u.  8.  f.;  ist  U  das  Potential  der  freien  elektrischen 
Maasen,  so  sind  die  von  ihnen  bedingten  Kraftcompoucutcu  — äU/dx 
u.  s.  f.,  und  sind  die  durch  Aenderung  der  Stromstärke  hervorgerufenen 
Componenten  in  elektromagnetischem  Maassc  in  einem  nicht  magnetisch 
polarisirbaren  Medium  gleich  — (IX/ dt  u.  s.  f.,  so  sind  sie  in  einem  pola- 
risirbaren  in  elektrostatischem  Maasse  gleich  —  (1  -j-  4  n  x)  A2 .  d  X/dt 
u.a.  f.    Im  Gleichgewichtszustande  ist  also 

£        dx  dt 

Nach  dieser  Gleichung  wird  durch  Elektrisirung  des  Mediums  keine 
freie  Elektricität  ausgeschieden;  also  ist  d$/dx  -f-  d\)  d  ij  d\jdz  =  0 
und  d'1  U  =  0.  WTird  der  Werth  <d  aus  der  obigen  Gleichung  gebildet, 
so  ergiebt  sich 

=  4*s{\  +  4**)^  ^| 

wie  auch  v.  Helmholtz  gefunden  hat  (§.  Ki33). 

Die  analoge  Gleichung  lässt  sich  für  die  Componenten  der  magne- 
tischen Verschiebungen  berechnen  l). 


*)  Mit  Hülfe  der  Annahme  vonMaxwell,  <lann  elektri 
in  einem  Dielektricum  die  gleichen  Wirkungen  ausüben,  wie  l 
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1626  In  allgemeinerer  Weise  hatte  bereits  früher  v.  Heimholte1),  im 
Anschluss  an  die  Bewegungsgleichungen  von  Kirch  hoff,  die  Be- 
wegungen der  Elektricität  in  einem  dielektrisch  und  magnetisch  polari- 


in  Leitern,  wobei  eine  gewisse  Energie  entwickelt  wird,  die  nicht  dem  galva- 
nischen Widerstande ,  sondern  dem  bei  der  Bewegung  eines  festen  Körpers  in 
einer  vollkommenen  Flüssigkeit  entspricht,  hat  J.  J.  Thomson,  Phil.  Mag.  [5] 
11,  p.  229,  1881*;  Beibl.  5,  p.  620*;  vergl.  auch  Fitzgerald,  Phil.  Mag.  l3. 
p.  302,  1882*;  Beibl.  7,  p.  484*),  die  "Wirkung  der  Bewegung  einer  mit  einer  be 
stimmten  Elektricitätsmenge  e  geladenen  Kugel  vom  Radius  r  in  einem  dielek- 
trischen Medium  von  der  specifischen  inductiven  Capacität  K  berechnet. 

Bewegt  «ich  die  Kugel  parallel  der  X-Axe  mit  der  Geschwindigkeit  u,  istu 
die  magnetische  Permeabilität,  so  ist  ihre  ganze  kinetische  Energie 

Die  Wirkung  ist  die  gleiche,  wie  wenn  die  Masse  der  Kugel  um4fte*/\Ur 
vergrössert  worden  wäre.  Der  relative  Zuwachs  ist  also  für  verschieden  grosse 
Kugeln  derselbe,  für  solche  von  verschiedenem  Stoffe  umgekehrt  proportional 
ihrer  Dichtigkeit. 

Die  durch  die  Bewegung  der  Kugel  bewirkte  magnetische  Kraft  in  einem 
Punkte  P  ist  ,  wenn  co  die  Geschwindigkeit,  «  der  Winkel  zwischen  der  Be- 
wegungsrichtuug  der  Kugel  und  dem  zu  P  hin  gezogenen  Badiusvector  q  i*t. 
(itasint/Q*i  sie  steht  auf  der  Beweguugsrichtung  und  dem  Badiusvector 
senkrecht. 

Berechnet  mau  die  magnetische  Wirkung  bei  dem  Maximalpotential  d<r 
Kugel  (bei  der  Ladung  3  X  1012Ä>2,  bei  welcher  nach  Macfarlane  eine  Ent- 
ladung eintritt),  so  ist  dieselbe  Y3w.l08.  Rotirte  die  Kugel  an  einem  Amt  von 
solcher  Länge,  dass  2  q  ti  =  D»  wäre,  100  mal  in  der  Sccunde,  also  <u  =  l<>*. 
so  wäre  die  grösste  magnetische  Kraft  38.10— 6,  welche  bei  den  Versuchen  von 
Rowland,  Bd.  IV,  §.  1425,  in  Betracht  käme. 

Sodann  wird  die  Wirkung  eines  Magnets  auf  eine  bewegte  elektrische 
Kugel  berechnet. 

Die  auf  der  Ebene  der  Beweguugsrichtung  der  Kugel  und  der  Richtung  der 

magnetischen  Induction  senkrechte  Kraft  ist  l/2  p  e  to  V  «a  -\-  b*  -f-  c2  sin  .9,  wo  9 
der  Winkel  zwischen  der  Bewegungsrichtung  und  der  Richtuug  der  magnetische u 
Kraft,  er,  b,  c  die  Componcuten  der  magnetischen  Induction  nach  den  drei 
Axenr  sind. 

Ist  im  C.-G.-S,- System  der  Radius  der  Kugel  r  =  10— 7,  die  Masse  der- 
selben 10— 22,  e  =  3  .  U)u  Kr'2 ,  die  mittlere  Geschwindigkeit  4.10-5,  die 
Stärke  des  magnetischen  Feldes  103,  so  ist  die  Beschleunigung  des  Theilchon^ 
senkrecht  zu  der  Magnetkraft  107,  und  dieselbe  würde  auf  einem  Wege  von 
1  dm  eine  Ablenkung  des  Theilchens  von  2  nun  l>ewirken. 

Die  Abstossung  zweier  mit  den  Elcktricitätsmengen  t  und  e1  geladener, 
sehr  kleiner  Kugeln,  welche  sich  mit  gleicher  Geschwindigkeit  q  nach  derlei 
ben  Richtung  bewegen,  ist  in  der  Entfernung  R  gleich  ee'/K  R'2  .  (1  — 'Au 
oder  wenn  die  Lichtgeschwindigkeit  gleich  v,  gleich  ee'/K  Äa .  (1  —  *sg* Sc3). 
Damit  die  Abstossung  der  Kugeln   in  eine  Anziehung  übergeht,  muss  al*> 
q  >  V3  v  sein.   Die  Aenderung  der  Wechselwirkung  der  Kugeln  in  Folge  ihrer 
Bewegung  hängt  also  sowold  von  der  relativen  Geschwindigkeit  derselben  gegen 
einander,  als  auch  von  der  gegen  das  umgebende  Medium  (wie  beim  Gesetz  \\>n 
Clausius  und  entgegen  dem  von  Weber)  ab,  uud  auch  von  der  magnetischen 
Permeabilität  /u,  nicht  aber  von  der  Dielektricitätsconstante  (da  sich  K  im  zvei 
ten  Gliede  der  ersten  Formel  forthebt). 

Diese  Berechnungen  konnten  bei  der  Theorie  der  Gasentladungen  in  Be- 
tracht kommen,  wenn  man,  was  indess  sehr  zweifelhaft  ist,  bei  denselben  eiü> 
Fortschleuderung  der  Tbeilchen  von  den  Elektroden  aus  annehmen  dürft« 
(vergl.  Bd.  IV,  §.  754). 

*)  H.  He  Im  ho  Hz,  Joum.  f.  reine  u.  angewandte  Math.  72,  p.  3,  1670* 
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sirbaren  Medium  ganz  allgemein  verfolgt.  Er  hat  dabei  den ,  je  nach- 
dem k  =  -f  1  oder  k  =  —  1  oder  k  =  0  ist ,  zu  dem  Potential  wert  h 
zweier  Stromelemente  nach  F.  E.  Neumann,  W.  Weber  oder  Max- 
well führenden  Potentialwerth: 

P  =  -  j-  A* ^  [( 1  +  k) cos (D s  D ö) + ( 1  —  k) cos (r,  D s) cos (rA  D ö)]  Ds Dö») 

benutzt,  welcher  Werth  für  geschlossene  Stromkreise  jedenfalls  seine 
Gültigkeit  bewahrt  (vergl.  §.  1443). 

Mit  Hülfe  des  obigen  Werthes  des  Potentials  P  berechnet  v.  Helm-  1627 
holtz,  analog  wie  Kirchhoff  (§.  1475  u.  f.),  die  Bewegungsgleichungen  der 
Dektricität  in  einem  körperlichen  Leiter  S  von  endlichen  Dimensionen  und 
dem  Leitungsvermögen  f,  der  von  einem  Raum  Si  umgeben  ist,  in  welchem 
sich  Magneto  oder  Stromsysteme  von  gegebener  Lage  und  Stärke  u.  s.  f. 
befinden.  Die  auf  der  Grenzfläche  beider  Räume  errichtete  Normale  N 
habe  gegen  S  hin  ihre  negative,  gegen  Sx  hin  ihre  positive  Richtung; 
das  Potential  der  ruhenden  Elektricitat  in  beiden  Leitern  sei  <p  und  <jp,, 
die  Componenten  der  elektrodynamischen  Potentiale  nach  den  drei  Coor- 
dinatenaxen  seien  resp.  U,  V,  W  und  Uu  Vx ,  Wi ,  die  Componenten  der 
elektrischen  Strömung  (Stromesdichtigkeit)  resp.  «,p,w  und  u^v^to^ 


')  Aus  obiger  Formel  berechnet  sich  olme  Weiter**  die  Grosse  der  im 
Element  D«  durch  einen  geflossenen  Strom,  dessen  Element  Da  ist,  indu- 
f  irre  elektromotorische  Kraft. 

8ind  die  Coordinaten  von  Ds  und  Da  resp.  X>/s,  ^i'Ji^i  und  bilden  sie 
mir  den  Axeu  Winkel,  deren  Cosinus  «fly,  «,  yx  sind,  so  lüsat  sich  die  For- 
mel schreiben  : 

P  =  {(1  +  *)  K„  +  ßlß  +  YlY)  _].(!_  k)  [(.ri  _  x)  u 

+  Ui\  —  y)  ß  +  (m  -  *)  y]V 

Wird  nach  Da  für  den  geschlossenen  Strom  integrirt,  so  kann  man  den  er- 
Italteneu  Ausdruck  schreiben  : 

J'PDa  =  iDs  [(A,  4-  At)  «  +  (Bi  +  B2)  ß  +  (C\  +  Ca)  y] , 
wo  At  =  (1  -f  *) /«'i  7  Da  xx.  ».  f.,  A2  =  (1  —  A")  j %x  Da  u.  s.  f.  ist. 

Die  gesammte  in  der  Zeit  dt  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist 

dP   .  (d{A,  +^)       rft«,  +  *»)     ,         4-  ca)  \ 

8etzt  man  die  Summe  der  Quadrate  der  in  der  Klammer  enthaltenen  Diffe- 
rentialquotienten  gleich  R  und  betrachtet  H  als  eine  Kraft,  deren  Richtungscosinus 
resp.  1  /Ii  .  d(Ax  4"  A2)/dt  u.  *.  f.  sind,  so  ist  die  in  der  Richtung  von  Ds 
inducirte  elektromotorische  Kraft  gleich  der  in  die  Richtung  von  Da  fallenden 
C'omponente  von  Rdn.  Setzt  man  k  =  —  1  oder  k  =  4*  1,  *o  erhält  mau  die 
entsprechenden  Werthe  nach  der  Weber' »eben  oder  Neu  mann 'sehen  For- 
mel. Es  ist  also  hiernach  die  Grösse  und  Richtung  der  inducirten  elektro- 
motorischen Kräfte  durch  die  Annahme  des  Potentials  der  Stromeselemente 
auf  einander  vollständig  bestimmt.  (Entgegen  Einwendungen  von  Bertrand, 
Compt.  rend.  73,  p.  965,  1871*.) 
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Znem  ut  m  i-m  meine,  wo  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  end- 
lich ist,  

die  Abnahme  der  elektrischen  Dichtigkeit  in  der  Zeiteinheit;  soüahd  vf 
an  der  Grenzfläche,  wenn  die  Richtnngscosinus  ihrer  Normale  resp. 
sind,  die  Anhäufung  freier  Elektricität  auf  der  Einheit  der  Oberfläche 

<«—•>"  +  <-    +        = Ti  (jfh  -  im)  11 

Entwickelt  man  einen  der  Werthc  U,  Vy  W  aus  der  Gleichung 
v^ri^eu  Paragraphen  und  führt  den  Werth  <p  ein,  so  kann  man  na(t- 
*;:>(■'.).  !  »1b  der  Werth  d(p/dt  an  keiner  Stelle  diseontinuirlich  ist,  &.  < 
"irv.ij  veränderliche  elektromotorische  Kräfte  auftreten,  dass  A 
^  t-iV.c  t",  K  1K  u.  s.  f.,  ausser  an  den  Orten,  wo  die  elektrische  Suv 
•*,  ;,r  •  unendlich  wird,  und  ebenso  ihre  DiiTeroutialquotieiiteD.  auch  j:i 
...  r  i»;vnztläche  der  Leiter  stetig  bleiben.  Daun  ergeben  sich  die  I*- 
*  ;<;  v gleich ungeu  der  Elektricität: 

C  X  et 

cy  et 

dz  et 

'v<.  u-kt  umn  hier  u,  r,  w  in  U  und  <p  aus,  so  wird 
l)  Im  Inneren  von  S: 

(/-'  <jp 


HI 


JU 

-(l  - 

-  k) 

JV 

-  (1  - 

-*) 

-0- 

-*) 

(X  T 

I  TT  /C  qp 
T  \Tx 


+  -1- 


) 


II! 


+ 

!)  Im  Inneren  von  Si : 


k  - 


et 


IV 


-  (i 

-*) 

-d 

-  k) 

-d 

4  *  f, 
1  * 


III' 


Digitized  by  Google 


Theorie  von  v.  Helinholtz.  1195 

w  +  ^r  +  ^r--Arf7 IVb) 

An  der  Grenze  von  S  und  Sx : 

U  —  Uv  =  V  —  Vx  =  W  —  Wx  =  0  V) 

dü  _dül     dV  _dV1  dW_dW} 
dN~~  dN;    dN~~dN;     dN~  dN } 
Endlich  muss  in  unendlicher  Entfernung  von  den  Leitern  sein: 

U=V  =  W=q>  =  0  VII) 

Die  Gleichungssysteme  I)  bis  VII)  enthalten  die  Bedingungen  zu 
einer  vollständigen  und  eiudeutigen  Lösung  der  Aufgabe  l). 

Berechnet  man  die  durch  die  Aenderung  der  elektrischen  Strömun-  1628 
geu  im  Körper  S  erzeugte  Arbeit  0,  so  setzt  sich  dieselbe  aus  der  Ar- 
beit der  elektrodynamischen  und  der  der  elektrostatischen  Kräfte  zusam- 
men, von  denen  die  erste 

*•= ™, 

ist,  wo  Un  und  Um  irgend  welche  Werthe  von  U,  x„  und  xm  die  dazu 
gehörigen  X  Coordinaten  sind;  die  zweite 

ist. 

Wenn  äussere  indticirende  Kräfte  nicht  vorhanden  sind,  kann  nur 
elektrische  Arbeit,  z.  B  in  Form  von  Wärme  in  dem  Körper  S  erzeugt 
werden,  wenn  sich  zugleich  das  elektrostatische  Potential  der  verteilen- 
den Elektricitäten  ändert,  also 

Yt  =  —  f  *(«*  +      +  O  «'$  IX) 


l)  Eh  ist  zu  beachten,  dass  obige  Gleichungen  mit  den  Gleichungen  für  die 
Bewegung  eines  Gase»  unter  Einfluss  der  Reibung  nach  Maxwell: 

1  ip     du    J  /Jtt  ,         .  5m\ 

und 

I  d$  _Zu  .  a  p  .  au? 
p  dt  ~~  i>x 

analog  sind.  In  letzteren  bezeichnen  u,  v,  w  die  Coinponeuten  der  Strömungs- 
geschwindigkeit, />0  und  />,  sowie  q0  und  q  den  Druck  und  die  Dichtigkeit  der 
ruhenden  und  bewegten  Flüssigkeit,  welche  »o  wenig  von  einander  verschieden 
sind,  das»  die  Glieder  zweiter  Ordnung  in  Bezug  auf  ihre  Differenzen  zu  ver- 
nachlässigen sind.  Diese  Gleichungen  gehen  in  die  elektrischen  Beweguugs- 
gleichungen  über,  wenn  u,  v,  W  durch  U,  V,  W,  (p  —  ]>n)/Qq  durch  (f/A2, 
(Q  —  Qq)/Qq  durch  kg,  f*  durch  t/4nA*,  v  durch  (l  —  k)/k  .  1/4  n  Al  ersetzt 
werden,  so  dass  also  auch  hier  Bewegungszustände  und  Fernewirkungen  ana- 
logen Gesetzen  unterworfen  sind. 
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ist.  Nach  dieser  Gleichung,  welche  mit  den  Gleichungen  I)  bis  V)  in 
Uebcreinstimmnng  ist,  so  dass  beide  gleichzeitig  dem  Princip  von  der 
Erhaltung  der  Kraft  entsprechen,  muss  d<P  dt  negativ  sein,  da  die 
rechte  Seite  ausser  den  positiven  Werthen  t  und  dS  nur  positive  Qua- 
drate enthalt. 

Nun  folgt  aus  Gl.  VIII)  und  VUla),  dass,  so  lange  k  positiv  oder 
Null  ist,  <P0  und  Ox  stets  einen  positiven  Werth  behalten.  Es  kann 
demnach  O  nicht  unter  Null  sinken.  Nach  Gl.  IX)  wird  es  also,  wenn 
es  einmal  während  der  Bewegung  auf  Null  gesunken  ist,  dann  auch  die- 
sen Werth  behalten  und  nicht  wieder  im  positiven  Sinne  grösser  werden. 
Dann  müssen  auch  die  Bestandteile  von  d^,  d.  h.  (dtp/dx)*  =  (dtp/  dyY 
=  (dtp /de)-  =  0  sein,  also  muss  auch,  da  tp  in  der  Unendlichkeit 
gleich  Null  ist,  dasselbe  überall  gleich  Null  sein  oder  nirgends  im  Räume 
sich  freie  Elektricität  vorfinden. 

Ist  k  aber  negativ,  wie  für  das  Weber'sche  Gesetz,  so  kann  O 
negativ  werden  und  wächst  danu,  da  dO/dt  negativ  ist,  in  negativem 
Sinne  immer  weiter,  wobei  zugleich  dtp  dt,  «,  r,  w  ins  Unendliche 
wachsen.  Es  steigert  sich  also  die  elektrische  Bewegung  bis  ins  Un- 
endliche, das  Gleichgewicht  der  ruhenden  Elektricität  in  den  Leitern 
ist  ein  labiles. 

Eine  Berechnung  der  radialen  Bewegung  der  Elektricität  in  einer 
Kugel,  die  etwa  durch  Verengerung  oder  Erweiterung  einer  dieselbe 
concentrisch  umgebenden,  mit  Elektricität  geladenen  Kugelschale  be- 
wirkt werden  könnte,  zeigt  dieses  Verhältnis  besonders  deutlich,  selbst 
wenn  "man  der  Elektricität  noch  träge  Masse  beilegt1). 

16*29  Die  Grössen  D,  V,  TV  enthalten  k.  Sie  lassen  sich  in  zwei  Sum- 
manden zerlegen ,  von  denen  nur  der  eine  von  k  abhängig  ist ,  und  man 
kann  setzen: 

k  ?  *P  k  7)  *Ir  k  d  W 

Ii  —  77  j_  __    .      «  _  y  j_  IL  _         =  W  4-  — 

wenn  V  =  — -    /  r -  ~  dj;  dr\  dt,  und  d  ip  =  2  ~  ist. 
An  J      dt  dt 

In  *lr  bezeichnet  K  die  freie  Elektricität,  £,  ff,  £  sind  die  Coordiuaten 
der  beweglichen  elektrischen  Massen.  Sind  obige  Functionen  in  ihrer  Ab- 
hängigkeit von  der  Zeit  t  dadurch  bestimmt,  dass  sie  den  Factor  cw<  ent- 
halten, so  ergiebt  sich  bei  Einführung  dieser  Werthe  in  die  Gleichungen 


*)  Gegen  iliese  Beweisführung  wendet  C.  Neu  mann  (Fogg.  Ann.  155, 
p.  21»,  187')*)  ein,  dass  die  Gleichungen  von  Kirchhoff  accessorinche  An- 
nahmen enthalten  147'))  und  die  Einwände  die  letzteren  eher  als  da?  Gesetz 
von  W.  Weber  t retten  konnten.  Auch  erwähnt  er,  dass  ein  in  einer  gleich- 
mäßig elektrischen  Kugelsehale  «ich  bewegender  Tunkt  nur  daun  eine  unend- 
lich grosse  Beschleunigung  erhalten  kann,  wenn  der  Radius  der  Kugelfläche 
über  400  Sonnen  weiten  betrüge.  Dann  ist  aber  eben  wieder  das  Weber'sche 
Gesetz  auf  gewisse  Grenzen  beschränkt. 
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I)  bis  V)  ein  System  von  Gleichungen ,  in  denen  k  nur  als  Factor  der 
Function  W  auftritt.   Aus  denselben  lässt  sich  dann  ableiten : 

0  =          +  l)         ~  A*hn*<p  X) 

welcher  Gleichung  durch  das  particuläre  Integral 

$  4  7t  A  k  n   

,  =  _  &  +  -•,  wo  g>  =  «.  +  Fi  +     <»  =  •  •  xi) 

genügt  wird. 

Ist  n  imaginär,  so  stellt  die  Gleichung  X)  ein  System  von  Schwin- 
gungen dar. 

Ist  die  Leitungsfähigkeit  (  =  0,  so  wird  1  —  nA\^k,  und  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  ist  im  Maximum ,  und  zwar 

gleich  l/A  Vk.  Wird  f  grösser,  so  nimmt  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit ab,  und  zugleich  tritt  eine  Absorption  der  Wellen  auf.  (Indess 
selbst  für  Kupfer  würde,  wenn  die  Schwingungsdauer  nur  ein  MilliouteJ 
Secunde  betrüge ,  f  w  gegen  4  7t  noch  verschwinden. 

Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  durch  Gl.  X)  dargestellten 
Üscillationen  hängt  von  dem  Werthe  k  ab.  Es  lässt  sich  indess  nach- 
weisen, dass  in  irdischen  Leitern  die  Verhältnisse  sich,  wenn  k  nicht 
sehr  viel  grösser  als  Eins  ist,  nahezu  ebenso  gestalten,  wie  wenn  k  =  0 
wäre,  wodurch  sich  die  Berechnungen  wesentlich  vereinfachen. 

Ist  k  =  1,  so  ist  der  Werth  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 

üscillationen  =  I/Va,  also  nahe  gleich  der  des  Lichtes.  —  Ist  k  =  0, 
so  wird  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  unendlich;  dann  wird  in 
Gl.  X)  entweder 

4  7t  mt         .      _  VI  t 

n  =  — ,  woraus  <p  =  /      y,  e)  .  e  t 

folgt,  oder  J  q>  =  0. 

Hieraus  ergiebt  sich  unter  der  letztgenannten  Annahme,  dass,  wenn 
im  Inneren  eines  Leiters  elektrische  Bewegungen  durch  äussere  Kräfte 
nach  vorhergegangenem  Gleichgewicht  hervorgerufen  werden  können, 
freie  Elektricität  sich  nur  auf  der  Oberfläche  und  den  Grenzflächen  der 
Leiter,  nicht  aber  in  ihrem  Inneren  findet 1). 

Ist  das  Medium,  in  welchem  die  von  der  Elektricität  durchströmten  1630 
Leiter  liegen,  ein  dielektrisch  polarisirbarcr  Isolator,  so  hat 
es  auf  die  Resultate  einen  Einfluss.   Es  möge  dabei  die  elektrische  Ab- 
sorption vernachlässigt  werden.  Ist  dann  £  die  als  constant  angenommene 
elektrische  Vertheilungsconstante  (vergl.  Bd.  II,  §.  28),  sind  die  Compo- 


*)  In  Betreff  der  Berechnung  der  Bewegung  der  Elektricitäten  in  einem 
unendlichen  Cylinder  mtinaen  wir  auf  die  Originalabhandlung  verweisen. 
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nenten  der  äusseren  Kräfte  X,  if,  Z,  ist  das  Potential  der  vertheilten 
Elektricität  <p  und  sind  die  Componenten  der  der  elektrischen  Yer- 
theilung  entsprechenden  Momente  r,  ty,  j,  80  ist: 


-~)  XII) 


oder,  wenn  das  den  äusseren  elektrischen  Einwirkungen  entsprechende 
Potential  i/>  ist: 

cx  es 
Die  Dichtigkeit  der  Elektricität  ergiebt  sich  gleich 

_(fi  +  |5  +  fi\=i^.  .  .  .  xnb) 

\dx      ?y      cej  An  T 

Endlich  ist  an  einer  Stelle  einer  Oberfläche,  wo  die  Werthe  r,  n,  ].  <j 
plötzlich  in  (B,  t),,  J,,  <JP,  übergehen,  und  die  Ilichtungscosinus  ihrer  Nor- 
male N  gleich  a,  ß,  y  sind : 

<r  -?,)«  +  (>>-  «).)  C  +  Ö  -  Ii)  r  =ii  (|f  - |§f)  •  xii o) 

Sind  die  äusseren  Kräfte  durch  die  Einwirkung  einer  elektrischen 
Masse,  deren  Dichtigkeit  E  ist,  hervorgerufen  und  entsprechen  sie  den 
negativen  partiellen  DifFerentiahpioticnten  einer  Function  il>  nach  den  drei 

Coordinatonaxcn,  so  ist  E  =  —  1  /4  n  .  d  ty. 

Führt  man  die  Werthe  von  r,  ty,  j  in  die  Gleichung  XII  a),  so  er- 
hält man 

E  4      -f  9>) 


1  -f-  4  n  £  4  * 

Wäre  das  Medium  nicht  dielektrisch  polarisirbar,  also  £  =  0,  so 

würde  E  =  4  (4>  -\-  q>)  in.  Durch  die  dielektrische  Polarisation  wird 
also  die  Dichte  E  im  Verhältniss  von  1:1  -j-  4  n  f  vermindert;  wie 
wenn  zu  E noch  eine  dieselbe  theilweiso  neutralisirende,  entgegengesetzte 
Elektricität  von  der  Dichtigkeit  — E.  4  nt  (1  -\-  Ana)  hinzugefügt  wäre. 
Da  diese  bei  einer  Verschiebung  von  E  der  letzteren  überall  folgt,  so 
wirken  die  auf  E  von  anderen  Elektricitütsmengen  ausgeübten  Kräfte, 
wie  wenn  jene  neutralisirende  Elektricität  nicht  vorhanden  wäre.  Hier- 
nach ist  die  Potentialfunction  einer  elektrischen  Masse  Ei  von  sehr  klei- 
ner Ausdehnung  in  einem  dielektrisch  polarisirbaren  Medium  gleich 
E\ ,  (1  -f-  4  7T6)r,  und  ihre  Abstossung  auf  die  gleichnamige  Masse  .E 
gleich 

WT%w X,U) 

Wird  also  die  Abstossung  der  Massen  E  und  Ex  in  dem  dielektrisch 
polarisirbaren  Medium  gemessen,  so  erscheint  sie  im  Verhältniss  von 
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1  :  VT -|"  4  jr  £  kleiner,  als  in  einem  nicht  dielektrisch  polarisirbaren 
Medium.  —  Versuche  über  elektrostatische  Abstossungen  u.  s.  f.  in  ver- 
schiedenen Medien,  z.  B.  in  Luft,  resp.  dem  mit  Aether  erfüllten  luft- 
leeren Räume,  können  daher  nur  das  Verhältniss  der  Grössen  1  -f-  4  n  t 
in  denselben  Medien  ergeben ,  nicht  aber  ihren  absoluten  Werth. 
Ebenso  wird  der  Werth  der  Constanten  A2,  welch©  die  elektrodynami- 
sche Wechselwirkung  zweier  Stromeselemcnte  misst,  in  denen  die  Inten- 
sität in  elektrostatischem  Maasse  gleich  Eins  ist,  in  einem  dielektrisch 
polarisirbaren  Medium  von  der  Polarisationsfähigkeit  f0»  z-  in  Luft, 
resp.  1  -f  4jTfanial  zu  gross  gefunden  gegen  den  Werth,  den  dieselbe 
im  absolut  (luft-  und  äther-)  leeren  Räume  erhalten  würde. 

Werden  die  Werthe  von  r,  t),  5  in  die  Gleichung  XII  c)  eingeführt, 
so  ergiebt  sich  an  der  Grenze  zweier  Leiter,  in  denen  die  Potentialfunc- 
tion  (p  die  Werthe  <jp  und  <px  hat  und  die  Vertheilungsconstanto  die 
Werthe  s  und  «,  erhält: 

^yp* =d + *        .  xnd) 

Während  sich  also  im  Inneren  der  Körper  das  Potential  continuirlich 
ändert,  macht  es  an  der  Grenze  derselben  einen  Sprung;  und  dabei 
hängt  das  Verhaltniss  d  (tp  -f-  (f)jcN  :  d(ip  -f  (pi)dN  nur  von  den 
Werthen  der  Vertheilungsconstanten  s  und  Si  ab. 

Bei  der  Betrachtung  der  Bowcguug  der  Elektricität  in  einem  dielek-  1631 
Irischen  Medium  treten  zu  den  sonstigen,  dem  Ohm 'sehen  Gesetz  folgen- 
den Bewegungen  der  Elektricität,  welche  denen  in  den  Leitern  entspre- 
chen, und  deren  Strömungscomponenten  u2,  t?2,  w9  seien ,  noch  die  durch 
die  dielektrische  Polarisation  bedingten  Verschicbungen  hinzu.  Da  nach 
§.  1030,  Gl.  XII a)  die  auf  die  Einheit  der  Elektricität  wirkenden,  ver- 
schiebenden Kräfte  r/f,  tj/e,  j/a  sind,  so  ist  nach  dem  Ohm' sehen  Ge- 
setz n,  =  r/ef,  v3  =  X)/et,  Wt  =  j/fif.  Diesen  Geschwindigkeiten 
sind  in  Folge  der  dielektrischen  Polarisation  die  Werthe  d$?dt,  d\)  df, 
d\/dt  beizufügen,  so  dass  die  Gesammtgeschwindigkeiten  der  Elektrici- 
täten 

"  =  3*  +  7r  v  =  Tt  +  Ti'  °  =  ät  +  1i  ■  ■  X1V) 

werden,  zu* welchen  Gleichungen  die  übrigen  Gleichungen  der  elektro- 
dynamischen Kräfte  u.  s.  f.  hinzutreten. 

Ist  das  Medium  magnetisch  polarisirbar,  so  ändern  sich  auch  163*2 
hierdurch  die  Bedingungen  für  die  Induction  eines  Stromes  in  einem 
Stromesleiter  durch  einen  anderen  Strom. 

Sind  die  Componenten  des  an  einer  Stelle  x,  y,  z  erzeugten  magne- 
tischen Momentes  A,  fi,  v,  ist  das  magnetische  Potential  daselbst  %,  ist  x 
die  Magnetisirungsconstante ,  und  bezeichnej'*1  <lie  a  s 


1200  Einfluss  des  umgebenden  Mediums. 

Componenten  «,  i\  w  eines  am  Orte  £,  i?,  £  gelegenen  StromelementeB 
erzeugten  magnetisirenden  Kräfte  in  x,  y,  zy  so  ist  ganz  entsprechend 
den  Gleichungen  des  §.  1630  für  die  elektrischen  Momente,  so  hier  für 
die  magnetischen  Momente 

I 

Ist  ferner  r  der  Abstand  des  Stromelementes  vom  Punkte  y,  und 
sind  U—u/r,V=v/r,  W=  w/r  die  Potentiale  der  Componenten 
desselben  auf  Punkt  r,  y,  r,  so  sind 

Ausserdem  stellt 

die  Dichtigkeit  des  freien  Magnetismus  an  der  betreffenden  Stelle  dar. 
Sind  die  Richtungscosinus  der  Normale  N  an  einer  Stelle  der  Grenz- 
fläche des  betrachteten  Mediums  mit  einem  anderen  Medium,  für  welches 
die  magnetischen  Momente  und  das  magnetische  Potential  Alt  fit,  vx,  Xi 
sind,  gleich  a,  ß,  y,  so  häuft  sich  an  jener  Stelle  auf  der  Einheit  der 
Oberfläche  der  freie  Magnetismus  an: 

ß  _!,)«  +  (,,_  h)  fi  +  („  _  „,)  y  =  J_        _  JQxVIII) 

Die  durch  die  Inductionswirkungen  in  Folge  der  Aenderungen  von  A,u.r 
nach  den  drei  Axen  in  £j/£  inducirten  elektromotorischen  Kräfte  sind 

Zx)'       dt\dx  dtj)' 


wenn 


L=J 7 Tr  ä^lM=j 'fft 

Nz=ff /^''tdvdt  XIX) 

ist.  Fügen  wir  diese  Componenten  zu  den  durch  die  dielektrische  Pola- 
risation hervorgerufenen  Componenten  (Gl.  XII)  hinzu  und  bezeichnen 
etwaige  äussere  Kräfte,  die  thermoelektrischen  oder  hydroelektrischen 
Ursprungs  sein  können,  mit      •$),  3»  so  wird  nach  Gl.  III) 

und  analog  für  l)  und  j. 

Ausser  Gl.  XX)  und  XVI)  ist  dann  noch,  wenn  E  die  freie  Ek-k 
tricität  ist, 

d  E      du      dv  die 

TT  ~  d~x  +  dlj  +  ö7 XA" 
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Sind  die  Werthe  r,  9,  j,  A,  ft,  v,  £  im  ganzen  Räume  bekannt,  so, 
folgt  aus  den  Gl.  XIV)  u,  t',  tu  und  aus  Gl.  XVII)  der  freie  Magnetismus 
an  allen  Stellen,  und  sodann  sind  die  übrigen  Werthe  ffl,  X,  U%  F,  W, 
V,  N  durch  die  sieben  Gleichungen  XV)  bis  XXI)  vollständig  und 
eindeutig  bestimmt. 

Einfacher  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  die  äusseren  Kräfte  1633 
•*t  ?)»  3  =  0  sind»  und  in  d61»1  Körper  sowohl  $  als  auch  x  constant, 
f  =  ao  ist.  Man  erhält  sodann  folgende  Gleichungen : 


zJl  =  4jt£(1  -f  4äx)  A1  — \ 


,  /,       (1  +  4«»)(1  4-  4»t)\    8  /3y      3t,  0j\ 

+   *  )'di\Si  +  di  +  di)  XXII) 


Analoge  Gleichungen  ergeben  sich  für  dt)  und  z/j. 
Ist  in  dem  Körper  keine  freie  Elektricität,  so  wird 


Ferner  ist: 


z/r  =  4*«(1  +4«x)4» 
ZX  =  4sr«(l  -|-  4  *x)43  ^ 


XXIII) 


«      •  • 


XXIII  a) 


and  analog  für  z/fi  und  z/v.   Endlich  ergiebt  sich 

^  öv 
8a;  T  9y  x  de 


XXIV) 


Wir  haben  schon  §.  1625  erwähnt,  dass  später  auch  Stefan  die 
Gleichungen  XXIII)  und  XXIV)  entwickelt  hat. 

Die  Gleichungen XXII)  und  XXIII)  für  die  elektrischen  Verschie-  1634 
bnngen  entsprechen  ganz  denen  für  die  Verschiebungen  der  einzelnen 
Theile  in  einem  festen  elastischen  Körper,  welche  theils  Transversal-, 
theils  Longitudinalwellen  zur  Folge  haben,  von  denen  die  Transversal- 
wellen eine  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  gleich  1  / aV^  7is(l  -|-  4  x), 
die  Longitudinalwellen  eine  solche  gleich  1/^4 V(l  -f  4  7ta)/sk  haben. 

Dagegen  entsprechen  die  Gleichungen  XXIII  a)  und  XXIV)  für  die 
magnetischen  Verschiebungen  den  Bewegungen  im  Inneren  eines 
incompressiblen  flüssigen  elastischen  Körpers;  in  demselben  haben  die 
Transversalwellen  dieselbe  Geschwindigkeit,  wie  bei  den  elektrischen  Ver- 
schiebungen; die  Geschwindigkeit  der  Longitudinalwellen  ist  aber  un- 
endlich gross.  Ist  k  =  0,  s  und  x  unendlich  gross,  wie  bei  Maxwell, 
so  wird  auch  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  elektrischen  Longi- 
tudinalwellen unendlich,  und  es  finden  die  elektrisch-magnetischen  Oscilla- 
tionen  in  den  zwei,  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  und  der  darauf 
senkrechten  Ebene  entsprechenden  Ebenen  statt. 


W  ledtmtnn,  KlektrioiUt.  IV. 
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In  einem  dielektrischen  Räume,  für  welchen  die  Leitungsföhigkeit  t 
bo  klein  ist,  dass  die  Geschwindigkeit  d^jdt  in  Folge  der  dielektrischen 
Polarisation  gegen  die  durch  die  Leitung  bedingte  Geschwindigkeit  r/£f 
sehr  gering  ist,  ergiebt  sich,  dass  in  Folge  der  Magnetisirbarkeit  des 
Mediums  statt  A*  der  Werth  A*{1  +  4»x),  statt  k  der  Werth  */(l  +4äx) 
eintritt.  Bei  Versuchen  in  der  Luft  über  magnetische  Vertheilung  erhält 
man  daher  nicht  den  Werth  A2,  sondern  -4*(1  -f*4  3rXo),  wenn  der  Werth 
x0  für  die  Luft  gilt.  Da  ferner  A1  in  Folge  der  dielektrischen  Polarisa- 
tion ebenfalls  Vi  ~f~  4?r£o  mal  kleiner  erscheint,  wenn  £0  die  dielek- 
trische Polarisationsconstante  der  Luft  ist,  so  ist,  wenn  in  der  Luft  der 
der  Lichtgeschwindigkeit  nahe  gleiche  Werths  von  l/A  beobachtet  ist, 
der  wahre  Werth  von  A  gegeben  durch 

j  =  B  Vi  +  4*£0  Vi  +  4*x0 

und  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen  in  Luft,  resp.  in 
einem  anderen  isolirenden  Medium,  dessen  elektrische  und  magnetische 
Polarisationsfähigkeit  f  und  x  ist,  wird 

,  "  Luft  Medium 

lcmgitudinal: 

a(1  +  4„£o)Vlgipi  ,yO+«»«>0  (1  +  4^) 

transversal : 


Wl  +  Ana,       W(l-r4«e<)  (1  +  4*Xq) 
V      4»«0     '    *  V        4*5(1  +4  *%) 

Während  somit  durch  die  elektrostatischen  Phänomene  das  dielek- 
trische Verhalten  des  umgebenden  Mediums  nicht  bestimmt  werden  kann 
(vergl.  Gl.  XIII  u.  flgde.),  verhält  sich  dies  bei  den  elektrodynamischen 
Phänomenen  anders;  bei  denselben  wäre  also  die  Vertheilungsconstante 
der  Luft,  etwa  durch  Messung  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
elektrischen  Transversalwellen  zu  bestimmen.  Die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  elektrostatischen  Bewegung  würde  nach  Gl.  XI)  u. 
flgde.  von  dem  Werthe  von  k  abhängen,  die  Fortpflanzung  der  elektro- 
magnetischen aber  nicht;  ihre  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  würde 
je  nach  dem  Werthe  von  s  und  x  gleich  oder  grösser  als  die  des  Lich- 
tes sein. 

1635  Nach  den  Berechnungen  von  von  Helm  hol  tz  ändert  sich  die 
zur  Grenzfläche  normale  Componente  der  elektrischen  Kraft  an  der 
Trennungsfläche  zweier  Dielektrica  in  einem  bestimmten ,  nur  von  den 
VertheilungsconBtanten  £  und  *x  der  beiden  Medien  abhängigen  Ver- 
hältniss.  Ist  P  und  Px  das  elektrische  Potential  in  beiden ,  und  wird 
1  -f-  4n £  =  Z>,  1  -f  4xs1  =  Dx  gesetzt,  wo  D  und  D,  die  Dielek- 
tricitätscoefficienten  der  Medien  sind,  so  verhält  sich  nach  Gleichung  Xlltl 
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D:D>=dN:äN' 

Für  die  Luft  ist  Z>=  1  zu  setzen.   Ausserdem  muss  im  Inneren  der 

Dielektrica  4P  =  0  sein. 

Wird  zwischen  die  Platten  eines  Condensators  eine  isolirende 
Zwischenplatte  gestellt,  deren  Dicke  d,  deren  Dielektricitätscoefficient 
D  ist,  ist  der  Abstand  der  Platten  des  Condensators  nach  Abzug  der 
Dicke  d  des  Isolators  gleich  2?,  so  ergiebt  sich  hiernach  die  Capacitat 
desselben,  abgesehen  von  den  Randwirkungen,  umgekehrt  proportional 
dem  Werthe  B  -f  Ö/D  und  unabhängig  von  der  Stellung  der  Platten 
zwischen  den  beiden  Condensatorplatten ,  wie  auch  die  Versuche  zeigen. 

Durch  die  Betrachtungen  von  Maxwell  und  von  von  Helmholtz  1636 
sind  wir  dahin  gelangt,  die  Fortpflanzung  der  elektrischen  und  mag- 
netischen Störungen  auf  Gleichungen  zurückzuführen ,  welche  mit  denen 
/.weier  auf  einander  senkrechter  Lichtschwingungen  völlig  identisch  sind. 
Es  liegt  daher  nahe,  die  elektrischen  und  magnetischen  Störungen  auf 
tntsprechende  Bewegungen  des  Lichtäthers  zu  reduciren.  Dadurch  ist 
aber  umgekehrt  die  Möglichkeit  gegeben,  das  ganze  Gebiet  der  Optik 
von  diesem  Standpunkte  aus  zu  betrachten. 

Auf  dieses  Feld  hier  einzugehen,  liegt  ausserhalb  des  Bereiches 
dieses  Werkes,  in  welchem  wir  uns  auf  die  Erscheinungen  der  Elektrici- 
tät  und  des  Magnetismus  und  ihre  Erklärungen  beschränken  müssen  1). 

Gelingt  es  noch  weiter,  die  elektrischen  Phänomene  auf  Bewegungen 
des  Aethers  zurückzuführen,  so  würden  dadurch  nicht  nur  zwei  grosse 
Gebiete  der  Physik  zu  einem  einzigen  verschmolzen,  sondern  wir  hätten 
alle  physikalischen  Erscheinungen  nur  allein  auf  die  Bewegungen  zweier 
Arten  von  Materie,  der  Molecüle  und  Atome  der  Körper  und  der  Aether- 
t heilchen,  zurückgeführt. 


*)  Ueberdies  ist  erst  neuerdings  dieses  Gebiet  im  Zusammenhange  von 
0.  Tumlirz  dargestellt  worden;  siehe  dessen  Elektromagnetische  Theorie  des 
Lichtes,  Leipzig,  Teubner,  1883,  8°,  158  8. 
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Vertheilung  der  Elektricität  auf  Leitern  und  die  Capacitat  derselben  hat 
wesentlich  mathematisches  Interesse.    Wir  citiren  die  folgenden: 

Paci,  Die  Dichtigkeit  auf  einem  Punkt  der  Oberfläche  eines  drei- 
axigen  Ellipsoids  von  den  Axen  a,  6,  c  ist:  p  =  E/4n  Vabc  VR.RU 
wo  E  die  mitgetheilte  Elektricitätsmenge,  R  und  2?t  die  Hauptkrümmungs- 
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Zu  Bd.  I,  §.  139.  Ausser  den  Bd.  I,  §.  132  bis  139  erwähnten  Me- 
thoden zur  Bestimmung  der  Capacität  und  der  von  W.  Siemens  Bd.  IV, 
§.  1351,  hat  Glazebrook*)  die  folgende  Methode  benutzt. 

Die  zu  vergleichenden  Condensatoren  C  und  C\  werden  in  zwei  mit 
dem  einen  Pole  der  Säule  verbundene  Parallelzweige  der  Wheatstone'- 
Bchen  Drahtcombination  eingefügt  und  die  Widerstände  JR  und  B,  der 
anderen,  auf  die  C  und  Ci  enthaltenden  folgenden  Zweige  so  regulirt,  dass 
das  Galvanometer  in  der  Brücke  keinen  Ausschlag  giebt.  Dann  verhalten 
Bich  die  Capacitäten  C :  C  =  R' :  R.  Zur  Erzielung  grosser  Empfind- 
lichkeit müssen  R  und  Rf  gross  und  der  Widerstand  des  Brückenzweigea 
mit  Galvanometer  muss  G  =  R  +  R'  sein.  Isolirt  der  Condensator  nicht 
vollständig  und  zeigt  das  Galvanometer,  dessen  Constante  k  sei,  eine 
permanente  Ablenkung  d%  ist  E  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette, 
bo  folgt: 

c=,|(i-2fV). 

Auch  kann  die  Absorption  der  Elektricität  im  Condensator  etwas  störend 
wirken,  welche  wie  eine  mit  der  Zeit  veränderliche  Leitung  auftritt  Sind 


*)  Volta,  Collazione  1  [l]  p.  213*,  was  Le  Monnier  zuerst  zeigte  (Biot 
Trait£)  2,  p.  279#.  —  a)  Glazebrook,  Phil.  Mag.  [5]  11,  p.  370,  1881*;  Beibl. 
5,  p.  602*;  ähnlich  Gott,  J.  Tel.  Eng.  10,  p.  278,  1881*;  Beibl.  5,  p.  674'. 
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Q  und  p'  die  derselben  entsprechenden  Widerstände  der  Condensatoren 
zur  Zeit  der  Schliessung,  so  ist  annähernd: 

o-crJ|i- 

Die  Versuche  nach  dieser  Methode  mit  Paraffincondensatoren  gaben  bis 
auf  */,  bis  1  Proc.  übereinstimmende  Resultate. 

Roit  i l)  hat  den  Bd.  IV,  §.  1326  beschriebenen  Inductionsapparat  auch 
znr  absoluten  Bestimmung  der  Capacität  eines  Condensators  verwendet 
Wird  ein  Condensator,  Fig.  344,  von  der  Capacität  G  nmal  in  der 
Secunde  durch  eine  Säule  P  von  der  elektromotorischen  Kraft  e  geladen, 
deren  Gesammtwiderstand  r  ist,  und  von  deren  Schliessungskreis  an  zwei 
Punkten,  zwischen  denen  der  Rheostaten widerstand  R  sich  befindet,  Ab- 
zweigungen zu  den  Belegungen  gehen,  und 
wird  er  dann  durch  ein  Galvanometer  G 
entladen,  so  ist  der  Strom  I  in  demselben: 

I=nC'-e  =  nCRi, 
r 

wenn  t  der  Strom  im  geschlossenen  Kreise 
ist.  Befindet  sich  in  der  Schliessung  der 
Säule  eine  inducirende  Spirale  I,  welche 
in  einer  gegenüberliegenden,  mit  demsel- 
ben Galvanometer  verbundenen  Inductions- 
spirale  II  einen  Strom  inducirt,  ist  M  der 
Inductionscoefficient,  Q  der  Gesammtwider- 
Btand  im  inducirten  Stromkreise,  so  ist 
bei  n  Unterbrechungen  die  Intensität  des 
inducirten  Stromes  im  Galvanometer: 

Werden  die  Anordnungen  so  getroffen,  dass  das  Galvanometer  keine  Ab- 
lenkung zeigt,  also  1  =  lx  ist,  so  ist : 

 « 

Zweckmässig  sendet  man  abwechselnd  mittelst  desselben  Interrup- 
tors  die  Ladungen  des  Condensators  und  die  Inductionsströme  durch  das 
Galvanometer  in  entgegengesetzter  Richtung.  Dann  braucht  man  nur  R 
zu  ändern. 

Will  man  den  Inductionscoefficienten  eliminiren,  so  kann  man  die 
Ablenkung  des  Galvanometers  durch  die  Entladungen  des  Condensators 
mit  der  durch  eine  Derivation  der  zu  den  Ladungen  dienenden  Säule 
vergleichen.    Man  verbindet  hierzu  die  Punkte  A  und  B  der  primären 

»)  Boiti,  Atti  del.  B.  Ist.  Ven.  [6]  2,  1884*;  Beibl.  8,  p.  887*. 
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Leitung,  statt  direct  durch  den  Widerstand  gy  durch  einen  Widerstand  z 
im  secundären  Kreise,  so  dass  der  Widerstand  des  primären  Kreises  ins- 
gesammt  unverändert  Cr  hleibt.  Dann  ist  die  Ablenkung  des  Galvano- 
meters J2  =  ix  G.  Macht  man  Js  =  Jlv  so  wird 

C=1-^   2) 

n  (x  .  R 

Macht  man  beide  Bestimmungen,  so  erhält  man  die  absolute  Caps- 
cität  unabhängig  von  der  Kenntniss  der  absoluten  Einheit  der  Wider- 
stände. In  der  That,  setzt  man  Bi  =  R/x,  G\  =  G/xy  so  wird  nach 
1)  und  2):  C  =  Mj  Q1Rlx*  =  l/n  GxRiX,  woraus  bei  Elimination  von 
x  folgt: 

C  =  l  

n*MGxRx 

Eliminirt  man  C,  so  folgt  x  —  nM,  welche  Methode  Roiti  früher 
zur  Bestimmung  des  Ohms  verwendet  hat. 

Zu  Bd.  I,  §.  149.  Citat:  Rieh  mann,  s.  Aepinus,  tentamen,  p.  355 

Zu  Bd.  I,  §.  201.  Zur  Anstellung  des  Volta 'sehen  Fundamental- 
versuches für  Vorlesungszwecke  wird  vonW.  v.  Beetz  l)  die  eine  Metall- 
platte auf  einer  schweren  auf  dem  Tische  liegenden  Bleiplatte  festge- 
schraubt, die  andere  am  isolirenden  Griff  gefasst,  wiederholt  hin  aufgesetzt 
und  an  die  Condensatorplatte  gebracht,  welche  aus  gleichem  Metalle,  wie 
letztere,  besteht. 

Zu  Bd.  I,  §.  222.  Die  Methode  von  Pellat  zur  Bestimmung  der 
Potentialdifferenz  zweier  Platten  ist  schon  im  Jahre  1862  von  W.  Thom- 
son2) angedeutet  und  benutzt.  Nach  weiteren  Versuchen  von  Pellat5) 
Bind  die  Potentialdifferenzen  der  ganz  reinen,  kaum  gehärteten  Metalle  P» 
und  der  durch  Reiben  mit  Smirgelpapier  gehärteten  Metalle  Pjj  gegen 
eine  Goldplatte  in  Volts : 

Zn       Pb       Sn       Sb       Ni<)  Bi 
Pw     0,85    0,70     0,60    0,44      0,38  0,36 
PH     1,08    0,77     0,73    0,49      0,45  0,48 

Stahl  Fe  Messing  Cu  Pt<)  Au  Ag<) 
P«,  0,29  0,29  0,29  0,14  —0,03  —0,04  —0,06 
PH    0,44    0,38     0,37     0,22  +0,06  +0,07  +0,04 

Wir  vervollständigen  ausserdem  die  Angaben  über  die  Versuche  in  Be- 
zug auf  den  Einfluss  der  Temperaturerhöhung,  wobei  die  eine  Platte  durch 


»)  v.  Beetz,  Carl's  Rep.  18,  p.  437,  1882*;  Beibl.  6,  p.  686*.  —  *)  W. 
Thomson,  Proc.  Literary  and  Phil.  Soc.  of  Manchester,  Jan.  21,  1862*; 
Reprint  of  Pape«,  p.  317*;  Nature  23,  p.  567,  1881*;  Beibl.  5,  p.  801*.  - 
8)  Pellat,  These  de  Docteur,  Nr.  461  bis  881*;  Beibl.  5,  p.  606*.  —  «)  Dw 
Nickel  ist  durch  Reiben  mit  Leinwand,  das  Platin  mit  Leinwand  oder  Filtrir- 
papier,  da9  Silber  mit  Filtrirpapier  gehärtet.  Blankes  und  mattes  Gold  und 
Silber  zeigen  keine  Unterschiede. 
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eine  Bungen 'sehe  Flamme  unter  Zwischenlegen  eines  Blättchens  Flittergold 
erwärmt  und  dann  ihre  Potentialdifferenz  gegen  die  andere  während  der 
Abkühluug  beobachtet  wurde.  Bas  Kupfer  und  Eisen  wird  heim  Erhitzen 
positiver,  das  Zink  ebenfalls.  Indess  erzeugen  die  Erhitzungen  und  Ab- 
kühlungen nach  einander  heinahe  stets  permanente  materielle  Aenderun- 
gen  des  Zu  Standes  der  Oberfläche,  welche,  obschon  unsichtbar,  ausreichen, 
ihren  elektrischen  Zustand  zu  modificiren.  Dieses  Phänomen  ist  beson- 
ders sehr  bemerkbar  beim  Zink. 

Endlich  erwähnen  wir  specieller,  dass  bei  Abnahme  des  Druckes  in 
allen  Gasen,  Luft,  Sauerstoff,  Kohlensäure,  Wasserstoff,  die  Potential- 
differenz zwischen  Kupfer  und  Zink  zunimmt.  Die  Aenderung  ist  bei 
Sauerstoff  am  stärksten ,  bei  Wasserstoff  am  schwächsten.  Diese  Aende- 
rungen  gehen  gegen  die  Druckänderungen  stets  nach. 

In  den  verschiedenen  stark  verdünnten  Gasen  sind  bei  gleichem 
Druck  die  Potentialdifferenzeu  nahe  die  gleichen;  nur  im  Wasserstoff  sind 
sie  etwas  grösser. 

Nach  einer  ganz  ähnlichen  Methode  hat  Schulze-Berge  *)  Versuche 
über  die  Potentialdifferenz  zwischen  den  15  cm  grossen  vergoldeten 
Messingplatten  oder  den  mit  Platinfolie  belegten  Kupferplatten  zweier 
Condensatoren  unter  Anwendung  eines  Quadrantelektrometers  angestellt. 
Die  Condensatoren  waren  zur  Vermeidung  von  äusseren  Influenzen  mit 
einem  auf  einem  Stanniolblatt  stehenden  Blechkasten  umgeben ,  der  Lei- 
tungsdraht zum  Quadrantenpaar  lag  in  einem  abgeleiteten  Blechrohre, 
ebenso  war  das  Elektrometer  von  einer  abgeleiteten  Blechhülle  bedeckt. 

Die  eine  Platte  wurde  auf  ein  flaches  cylindrisches  MessinggefuBs 
gelegt  und  dasselbe  mit  Gasen  gefüllt  und  dann  der  anderen,  welche  nur 
der  Luft  ausgesetzt  war,  gegenübergestellt.  Mit  Ozon  beladenes  Platin, 
Gold,  MeBsing  erwies  sich  negativ,  mit  Wasserstoff  beladenes  Platin  stark 
positiv  gegen  die  Metalle  in  der  Luft  (bei  ca.  0,214  D.),  Gold  kaum  merk- 
lich positiv  gegen  eine  mit  Luit  beladene  Platte.  Messing  zeigte  im 
Wasserstoff  Unregelmässigkeiten. 

Diese  Ladungen  verschwinden  mit  der  Zeit.  Wurde  unter  möglich- 
ster Vermeidung  aller  äusseren  Influenzwirkungen  die  obere  mit  Gasen 
beladene  Platte  des  Condensators  auf  einen  solchen  Werth  gebracht, 
dass  er  sich  bei  ihrer  Entfernung  von  der  unteren  Platte  nicht  änderte, 
und  dann  erst  nach  einigen  Minuten  mit  den  auf  demselben  Potential 
befindlichen  Quadranten  des  Elektrometers  während  der  Annäherung  an 
die  untere  Platte  verbunden,  so  zeigte  die  Nadel  des  Elektroskops  eine 
positive  Ablenkung,  wenn  die  obere  Platte  in  Folge  der  Gasbeladung 
positiv  war  und  umgekehrt.  Bei  Entfernung  der  oberen  Platte  von  der 
unteren  zeigte  sich  diese  Ablenkung  nur  sehr  schwach  oder  gar  nicht, 
häufig  auch  in  entgegengesetztem  Sinne.  Der  Grund  dürfte  das  all- 
mähliche Verschwinden  der  Gasschicht  sein.    Ist  die  obere  Metallplatte 

»)  8chulze-Berge,  Wied.  Ann.  12,  p.  293,  1881*. 
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auf  dem  Potential  Null,  die  bedeckende  Gasschicht  auf  -f-  2  P  und  durch 
die  Kette  der  ersteren  und  letzteren  das  Potential  —  2  P  ert  heilt,  so  hebet 
sich  die  Wirkungen  auf  die  untere  Condensatorplatte  gerade  auf,  beita 
Abheben  zeigt  sich  keine  Ladung.  Verschwindet  das  Gas,  so  bleibt  ein 
Ueberschuss  Tom  negativen  Potential  —  P  übrig,  welcher  aber  durch  d* 
Influenz  der  unteren  abgeleiteten  Platte  auf  —  1  ,'n .  P  sinkt.  Verbindet 
man  die  Platte  jetzt  mit  dem  auf  dem  Potential  P  verbleibenden  Elek- 
trometer, so  flieset  aus  letzterem  negative  Elektricität  zu  der  Platt«? 
Hebt  man  sie  von  der  unteren  ab,  so  fliesst  die  durch  die  untere  in  der 
oberen  Platte  gebundene  Elektricität  wieder  in  das  Elektrometer  zurück 
und  ein  umgekehrter  Ausschlag  zeigt  sich. 

Aehnliches  zeigt  sich  bei  Beladung  der  unteren  Platte  mit  Gas. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.222.  Nach  Pellat1)  können  Metallplatten  schon 
von  einer  gewissen  Entfernung  aus  auf  das  elektromotorische  Verhalt« 
anderer  einwirken. 

Man  verbindet  eine  Metallplatte  A  mit  einer  vergoldeten  Messing- 
platte  und  bringt  in  einem  Abstand  von  0,1  bis  12  mm  A  gegenüber  eis 
anderes  Metall  B  an,  entfernt  B  nach  einigen  Minuten  und  bestimmt  die 
Potentialdifferenz  von  A  und  der  Goldplatte  (b.  oben).  Sodann  miast  man 
nach  einigen  Minuten  die  Potentialdifferenz  wieder  ohne  neue  Annähe- 
rung von  B  und  findet  sie  ein  wenig  kleiner.  Man  kann  diesen  Versuch 
öfter  wiederholen;  die  Potentialdifferenz  steigt  jedesmal  durch  Einfloß 
von  B.  Ist  A  eine  Zink-,  Kupfer-,  Goldplatte,  so  wird  ihre  Oberflache 
besonders  durch  die  Annäherung  von  Blei,  Eisen  geändert,  merklich  aucL 
noch  durch  Kupfer,  Gold,  Platin;  nicht  merklich  durch  Zink. 

Die  Wirkung  kann  keine  elektrische  sein,  da  sie  dann  wesentlich 
von  der  Potentialdifferenz  zwischen  A  und  B  während  der  Versuche  her- 
rühren würde;  indess  ändert  sich  bei  Verbindung  der  Platten  mit  den  Po- 
len einer  Säule  von  Bechs  Dan i einsehen  Elementen  der  Einflusa  nicht. 

Die  Versuche  erinnern  an  die  Mos  er' sehen  Bilder;  auch  zeigt  sich 
an  dem  Geruch  mehrerer  Metalle  eine  nach  aussen  merkbare  Wirkunc 
derselben. 

Zu  Bd.  I,  §.239.  Vergl.  auch  Meidinger,  Wochenschr.  d.  Verein* 
d.  deutschen  Ingonieure,  1883*;  Beibl.  8,  p.  392*. 

Zu  Bd.  I,  §.  244.  Läset  man  eine  Quecksilbersäule  durch  ein  Ca* 
pillarrohr  aus  einem  Gefäss  in  ein  anderes  fliessen,  während  letztere  nut 
den  beiden  Quadranten  paaren  eines  Elektrometers  verbunden  sind,  st> 
beobachtet  man  keine  Ladung,  da  sich  dieselbe  durch  das  Innere  der 
Quecksilbersäule  ausgleicht;  wohl  aber  erscheint  das  ausfliessende  Queck- 
silber negativ,  wenn  die  Quecksilbersäule  durch  eine  Luftblase  unter- 
brochen ist Ä). 


»)  Pellat,  Compt.  rend.  94,  p.  1247,  1882*;  BeibL  6,  p.  5»0\  —  »1  L» 
Hart,  Phil.  Mag.  [5]  12,  p.  324*;  Beibl.  5,  8?7#. 
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Filtrirt  man  Quecksilber  durch  sämisches  Leder,  welches  unten  an 
einem  45  cm  langen  eisernen  Rohre  befestigt  ist,  so  ladet  sich  das  Queck- 
silber positiv,  um  so  starker,  je  feiner  die  Poren  sind 

Zu  Bd.  I,  §.  244,  Anm.  Ein  in  Quecksilber  eingesenkter  Stab  wird 
nach  Desaaignes  beim  Herausziehen  elektrisch.  Nach  Spring')  hat 
die  Reibnng  hierbei  keinen  Einfluss,  da  beim  Bedecken  der  Oberfläche  des 
Quecksilbers  mit  Lycopodium  letzteres  beim  Einsenken  ganz  in  das  Queck- 
silber eindringt-,  nach  v.  d.  Mensbrugghe*)  wirkt  hierbei  die  ungleiche 
Spannung  an  der  durch  das  Einsenken  des  Glasstabes  erzeugten  frischen 
und  der  älteren  Oberfläche  des  Quecksilbers. 

Nach  Spring  wird  ferner  bei  Erwärmung  des  Quecksilbers  von  15 
bis  25°  die  Elektricitätserregung  auf  */3i  beim  Behauchen  der  Oberfläche 
auf  V«  reducirt. 

Nach  einer  schon  im  J.  1876  aufgestellten  Theorie  von  v.  d. Mens- 
brugghe4) soll  jede  flüssige  Masse,  deren  Oberfläche  wächst  oder  ab- 
nimmt, der  Sitz  einer  thermoelektromotorischen  Kraft  sein.  Er  meint 
deshalb,  dass,  wenn  die  Aenderung  der  Oberfläche  in  Gegenwart  eines 
schlecht  leitenden  Körpers  vor  sich  geht,  der  Thermostrom  die  Ladung 
des  letzteren  bedingt. 

Dies  soll  dadurch  belegt  werden,  dass  das  mehr  oder  weniger  voll- 
kommene Vacuum  eines  Barometers  beim  Bewegen  des  Quecksilbers 
leuchtet,  ebenso  nach  Hawksbee  Quecksilber  beim  Durchleiten  von 
Luftblasen  unter  der  Luftpumpe,  ferner  dadurch,  dass  beim  Durchpressen 
von  Quecksilber  durch  poröses  Holz  mittelst  des  Luftdruckes  ein  ge- 
nähertes elektrisches  Pendel  durch  das  Quecksilber  angezogen  wird. 

Zu  Bd.  I,  §.  247.  Nach  Versuchen  von  Hoorweg  5)  werden  im  All- 
gemeinen die  in  der  folgenden  Horizontalreihe  stehenden  Körper  bei 
Berührung  mit  den  in  der  Yerticalreihe  befindlichen : 

Schwefel    Kautschuk    Schellack    Messing    Siegellack    Wachs  Papier 


Schwefel  ...  0  -f  +  +  +  — 

Kautschuk  .  .  —  0  -f  -f  4-  + 

Schellack  ...  —  —  0  —  -f-  — 

Messing ....  —  —  -f-  0  —  +  -\~ 

Siegellack.  .  .  —  —  —  +  0  -{- 

Wachs   -f  —  —  —  —  0 

Papier   — 


Diese  Körper  lassen  sich  nicht  in  eine  Spannungsreihe  ordnen.  —  Dies 
kann  sehr  wohl  davon  herrühren,  dass  einzelne  Körper,  Papier,  Kaut- 
schuk, Feuchtigkeit  auf  ihrer  Oberfläche  festhalten. 


l)  Dechant,  Kep.  der  Phya.  20,  p.  313,  1884*;  Beibl.  8,  p.  709*.  — 
7)  Spring,  Bull,  de  Bruielles  41,  p.  1024,  1876*.  —  s)  v.  d.  Mensbrugghe, 
BulL  de  Brüx.  [3]  2,  p.  458,  1882';  Beibl.  6,  p.  497*.  —  *)v.d.  Mensbrugghe, 
Bull,  de  BnweUes  41,  p.  769*.  —  5)  Hoorweg,  Wied.  Ann.  11,  p.  144,  1880*. 
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Zu  Bd.  I,  §.  249.  Durch  Siebe  gebeutelte  Metallfeile  sind  nach 
Volta1)  meist  negativ,  nur  Antimon  wird  nach  Becquerel3)  positiv. 

Zu  Bd.  I,  §.  255.  Siehe  auch  Gerland,  Wied.  Ann.  18,  p.  357, 
1883*. 

Zu  Bd.  I,  §.  260  bis  262.  Blake »)  hat  ebenfalls  bestätigt,  dass  eine 
in  einer  Porcellanschale  nach  Entfernen  der  Flamme  verdampfende  Lö- 
sung von  SeewaBser  oder  Kupfersulfat  sich  nicht  ladet. 

Wurde  die  Flüssigkeit  (Seewasser,  Kochsalzlösung,  concentrirte 
Schwefelsäure,  Alkohol)  bei  Zimmertemperatur  oder  100°  durch  Verbin- 
dung mit  dem  einen  Pole  einer  Säule  von  480  Kupfer-,  Wasser-,  Zink- 
elementen oder  dem  einen  Pole  einer  Influenzmaschine  elektrisch  geladen, 
ihrer  Oberfläche  gegenüber  eine  mit  der  Collectorplatte  eines  Kohl- 
rausch'schen  Condensators  verbundene  Metallplatte  oder  Kugel  an- 
gebracht und  die  Condensatorplatte  mit  einem  Quadrantelektrometer  ver- 
bunden, so  lud  sich  letzteres  ebenfalls  bei  Trennung  der  Platten  des 
Condensators  nicht,  trotz  der  Condensation  der  Flüssigkeit  bei  der  Ver- 
dampfung bei  höherer  Temperatur.    Ebenso  verhielt  sich  Quecksilber. 

Der  aus  ruhigen,  elektrischen  Flüssigkeitsoberflächen  aufsteigende 
Dampf  ist  also  unelektrisch. 

Palmieri4)  hatte  behauptet,  dass  sich  bei  der  Condensation  von 
Wasserdampf  freie  Elektricität  entwickelte.  Als  Kalischer5)  indess  auf 
12  grossen,  aussen  mit  Stanniol  bekleideten,  auf  einer  isolirten  Weissblcch- 
platte  stehenden  und  innen  mit  Eis  gefüllten  Gläsern,  welche  mit  einem 
zur  Erde  abgeleiteten  Drahtgazekasten  bedeckt  waren ,  Wasserdampf  ans 
der  Luft  sich  condensiren  Hess,  zeigte  ein  mit  der  Blechplatte  verbundenes 
Quadrantelektrometer  keine  Ladung,  resp.  keine  grössere  oder  kleinere 
Ablenkung,  als  wenn  die  Gläser  leer  waren.  Auch  als  das  Condensations- 
wasser  von  den  an  einem  isolirten  Rahmen  aufgehängten  Gläsern  auf 
die  Blecbplatte  abtropfte,  ergab  sich  ein  negatives  Resultat. 

Zu  Bd.  I,  §.  261.  Hankel6)  hat  die  Elektricitätsentwickelung  bei 
der  Einwirkung  von  Säuren  auf  Zink  und  auf  kohlensauren  Kalk  näher 
untersucht,  und  dabei  ein  zweifaches  Verfahren  eingeschlagen.  Er  Hess 
aus  einem  isolirten,  mit  einer  sehr  feinen  Spitze  versehenen  Trichter  ver- 
dünnte Säuren  in  Tropfen  auf  ein  unterhalb  der  Spitze  in  geneigter  Stel- 
lung isolirt  befestigtes  Metallstück  fallen.  Die  kleinen  Tropfen  sammel- 
ten sich  am  unteren  Rande  desselben  zu  etwas  grösseren,  und  fielen  von 
da  in  eine  isolirte  Platinschale.    Es  wurde  nun  das  elektrische  Verhalten 


*)  Volta,  Collezione  I,  2,  p.  257*.  —  2)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  dt 
Phys.  47,  p.  123*.  —  8)  Blake,  Wied.  Ann.  19,  p.  519,  1883*.  —  <)  Palmien. 
Nuovo  Cimento  13,  p.  236,  1861*.  —  R)  Kalischer,  Wied.  Ann.  20,  p.  614, 
1883*.  Versuche  von  Free  man,  Phil.  Mag.  [5]  13,  p.  398,  1882*;  Beibl.  6, 
p.  884*,  über  das  FebJen  von  Elektricitätserregung  beim  Verdünnten  lehren  nicbt* 
Neue».  —  •)  Hankel,  Abh.  der  K.  Sachs.  Ges.  der  Wiss.  20  p.  595*,  im  Aus- 
zug* in  Wied.  Ann.  22,  p.  387,  1884*;  Gef.  OriginalmittheUung. 


Digitized  by  Google 


Nachträge.  1213 

des  Metallstückes  und  der  Platinschale  mittelst  des  Elektrometers  geprüft. 
Sodann  hat  er  auch  in  der  gewöhnlich  ausgeführten  Weise  Metall-  oder 
Kreide-  und  Marmorstücke  in  Glas-,  Porcellan-  oder  Platinschalen  mit 
der  Säure  übergössen,  und  den  elektrischen  Zustand  des  Gefasses  be- 
stimmt. 

Zum  Verständniss  der  auftretenden  Elektricitäten  hat  man  zu  be- 
achten: 1)  die  durch  die  Berührung  der  Leiter  erzeugten  elektrischen 
Spannungen ,  2)  die  Fortführung  der  positiven  Elektricität  durch  den  in 
Folge  des  directen  Angriffes  der  Säure  entwickelten  Wasserstoff,  wobei 
das  Zink  negativ  zurückbleibt,  3)  die  Bildung  eines  aus  Zink  und  der  aus 
ihm  abgeschiedenen  Kohle  entstehenden  galvanischen  Elementes,  wobei 
der  am  negativen  Pole  entwickelte  Wasserstoff  negative  Elektricität  mit 
fortnimmt  und  das  Gefäss  positiv  zurücklässt.  Dazu  kommen  noch  wei- 
tere Modificationen  durch  den  unter  Vorhandensein  eines  chemischen 
Processes  eintretenden  Abfall  der  Säuretropfen  vom  unteren  Rande  des 
Zinkstückes;  je  nach  dem  Verhältniss  der  von  den  abfallenden  Tropfen 
mitgenommenen  negativen  und  der  von  den  Gasen  fortgeführten  posi- 
tiven Menge  zeigt  das  Zinkstück  positive  oder  negative  Ladung. 

Tropft  verdünnte  Schwefel-  oder  Salzsäure  auf  ein  isolirtes  Zink- 
stück, so  nimmt  dasselbe,  so  lange  noch  kein  wesentlicher  Angriff  der 
Säure  stattfindet,  in  Folge  der  abfallenden  mit  positiver  (aus  der  vorher- 
gegangenen Ableitung  herrührenden)  Elektricität  geladenen  Tropfen  eine 
negative  Spannung  an;  dieselbe  wächst,  wenn  der  Angriff  der  Säure  be- 
ginnt Dieser  negativen  Elektricität  wirkt  aber  die  Bildung  einer  schwärz- 
lichen Schicht  (eines  galvanischen  Elementes)  und  der  am  unteren  Ende 
des  Metalles  unter  Vorhandensein  eines  chemischen  Processes  stattfindende 
Abfall  der  Tropfen  entgegen;  die  negative  Spannung  nimmt  dadurch  ab 
und  geht  zuletzt  in  eine  positive  über. 

Die  vom  Zink  abfallenden  Tropfen  ertheilen,  bevor  ein  Angriff  der 
Säure  stattfindet,  der  Platinschale  positive  (aus  der  Berührung  herrüh- 
rend), nach  dem  Eintritt  eines  solchen  aber  negative  Ladung. 

Beim  Uebergiessen  eines  Zinkstückes  in  einer  Schale  mit  verdünn- 
ter Säure  wird  die  Schale  durch  die  Bildung  einer  schwärzlichen  Schicht 
auf  dem  Metalle  meistens  positiv;  nur  bei  starken  Säuren  (namentlich 
Salzsäure),  wo  durch  den  heftigen  Angriff  jene  Schicht  abgestossen  wird, 
tritt  negative  Ladung  der  Schale  ein,  die  später  beim  Nachlassen  des  An- 
griffes in  eine  positive  übergeht 

Tropft  verdünnte  Salzsäure  auf  ein  Stück  Kreide  oder  Marmor,  so 
erscheint  dasselbe,  weil  die  Kohlensäure  positive  Elektricität  hinwegfuhrt, 
negativ;  bei  starker  Säure  wird  der  Marmor  durch  die  an  seinem  unte- 
ren Ende  vorhandene  Gasentwickelung  positiv  geladen. 

Wird  ein  Kreide-  oder  Marmorstück  in  einer  Platinschale  mit  ver- 
dünnter Salzsäure  übergössen,  so  zeigt  die  Schale  negative  Spannung,  die 
heim  Marmor,  wenn  eine  etwas  stärkere  Säure  angewandt  worden,  nach 
und  nach  abnimmt  und  schliesslich  in  Folge  der  durch  Beimengung 


1214  Nachträge. 

von  Chlorcaicium  verminderten  Beweglichkeit  der  Flüssigkeit  in  eine  sehr 
schwache  positive  übergeht. 

Zu  Bd.  I,  §.  284.  Ueber  die  Vertheilung  der  Spannung  in  der  Säule, 
s.  auch  Malavasi,  Dissertation.  Modena,  Paolo Toschi,  1882*;  Beibl.  6, 
p.  946*. 

Zu  Bd.  I,  §.  308.  Lord  Rayleigh  *)  hat  der  Gasbatterie  die  fol- 
gende neue  Form  gegeben. 

In  einem  weiten  Troge  werden  in  die  Flüssigkeit  zwei  Platindraht* 
netze  von  20  Quadratzoll  Oberfläche  eingesenkt,  so  dass  sie  gerade  mit 
den  Oberflächen  eintauchen  und  die  letzteren  feucht  sind.  Eines  der  Netze 
ist  der  Luft  ausgesetzt,  das  andere  befindet  sich  auf  dem  Boden  eines 
Raumes,  durch  welchen  Wasserston7  strömt. 

Zu  Bd.  I,  §.  311.  Gaselemente,  in  welchen  ein  bei  hoher  Tempe- 
ratur geschmolzener  Körper  als  Flüssigkeit  dient,  sind  von  Kendali J) 
construirt  worden. 

In  einem  mit  dem  Galvanometer  verbundenen  Platintiegel  wurde 
glasige  Phosphorsäure  geschmolzen  und  ein  unten  geschlossenes,  eben- 
falls mit  dem  Galvanometer  verbundenes  Rohr  von  Platinblech  eingesenkt, 
in  welches  durch  ein  oben  angekittetes  Glasrohr  Wasserstoff  geleitet 
wurde.  Wie  vorauszusehen,  entstand  ein  Strom,  welcher  von  dem  mit 
Wasserstoff  beladenen  Platin  durch  die  Phosphorsäure  zu  dem  Platin- 
tiegel floss.  Aehnlich  verhielten  sich  Schwefelsäure,  geschmolzene  Chlo- 
ride, Bromide  u.  s.  f.;  Carbonate  waren  unbrauchbar.  Auch  Palladium- 
röhren  wurden  verwendet. 

Auch  wurde  der  Apparat  aus  zwei  verticalen  concentrischen  Platin  - 
röhren  hergestellt,  welche  in  einem  Gasofen  erhitzt  wurden,  und  zwischen 
welche  man  die  Salze  brachte.  Dabei  ging  das  Wasserstoffgas  auch  von 
innen  durch  das  geschmolzene  Salz.  Wurde  eine  Metallröhre  mit  leicht 
schmelzbarem  Glase  bedeckt  und  letzteres  mit  Platinfolie  u.  8.  f.,  welche 
mit  Wasserstoff  gesättigt  wurde,  so  ergaben  sich  die  gleichen  Erschei- 
nungen. Ausser  Platin  und  Palladium  lassen  noch  Gold,  Eisen,  Nickel, 
Molybdän,  Kupfer  und  Silber,  Wasserstoff  bei  ähnlichen  Versuchen  hin- 
durch. 

Auch  Röhren  von  Porcellan,  die  innen  und  aussen  mit  geschmolze- 
nem Glase  bedeckt  wurden,  auf  welches  Platinfolie  gebracht  wurde,  gaben 
Resultate-,  das  Wasserstoffgas  ging  hindurch,  indess  höchstens  0,2  cem 
durch  den  Quadratzoll  per  Minute,  während  Platinröhren  von  0,01  Zoll 
Dicke  zwischen  0,1  bis  0,2  cem  bei  verschiedenen  Temperaturen  hindurch- 
Hessen. 

Eine  Platinröhrenzelle  gab  mit  borsaurem  Kalk  bei  Weissglut h  eine 
elektromotorische  Kraft  von  0,36  Daniel! ,  eine  Vi  Zoll  dicke  Porcellan 
röhre  0,7  D. 

»)  Lord  Rayleigh,  Proc.  Cambr.  Phil.  Soc.  4,  p.  198,  1884*;  Beibl.  8, 
p.  3t>5\  —  a)  Ken  da  11,  Cheni.  News  49,  p.  49,  1883«;  Beibl.  8,  p.  525\ 
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Wird  ein  Metalldraht  mit  geschmolzenem  Glase  and  dieses  mit  Platin- 
folie bedeckt,  so  entsteht  in  einer  oxydirenden  Flamme  ein  Strom,  indem 
nach  dem  Verfasser  dem  inneren  Metall  absorbirter  Wasserstoff  entzogen 
würde.  Beim  Erhitzen  in  der  Rednctionsflamme  kehrt  sich  der  Strom  um. 
Dieser  Versuch  lässt  sich  sehr  gut  anstellen,  wenn  man  in  einer  5  Zoll 
langen,  1  Zoll  weiten  Platinröhre  ein  Glas  aus  borsaurem  Kalk  und  Mag- 
nesia schmilzt,  eine  Platinplatte  an  einem  Platiodraht  hineinhängt,  die 
Röhre  und  Platte  mit  dem  Galvanometer  verbindet  und  nun  die  Röhre 
in  der  Oxydationa-  oder  Rednctionsflamme  erhitzt. 

Zu  Bd.  I,  §.  327.  Ueber  einen  Stromregulator  vonKülp  siehe  Carl's 
Rep.  18,  p.  229,  1882*  ;  Beibl.  6,  p.  502*. 

Zu  Bd.  I,  §.  328.  Ein  Stromregulator,  bei  welchem  Zinkbleche  in 
30  proc.  Zinkvitriollösung  bei  gleichem  Abstände  in  Folge  der  Anziehung 
eines  Eisenkerns  durch  eine  von  dem  zu  regulirenden  Strome  durch- 
flössen Spirale  mehr  oder  weniger  tief  eingesenkt  werden,  ist  von 
Böttcher1)  angegeben. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  328.  Zur  allmählichen  gleichmässigen  Aende- 
rung  der  Stromintensität  schalte  ich  bereits  seit  längerer  Zeit  in  den 
Schliessungskreis  ein  Bunsen'sches  Element  ein,  bestehend  aus  einem 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllten,  38cm  hohen  und  9cm  weiten 
Glascylinder,  in  welchem  auf  einen  ihm  conaxialen,  25  cm  hohen  und 
5  cm  weiten,  oben  geschlossenen  Glasrohre  der  mit  Salpetersäure 
gefüllte,  unten  glasirte  Thoncylinder  aufgekittet  ist.  Derselbe  ist  in 
gleicher  Höhe  von  dem  an  dem  Rande  des  weiteren  Glascylinders  ange- 
hängten amalgamirten  Zinkcylinder  umgeben.  Zwischen  dem  Thoncylinder 
und  dem  Zinkcylinder  lässt  sich  eine  38  cm  lange  und  5,5  cm  weite ,  bis 
auf  den  Boden  des  weiteren  Glascylinders  reichende ,  an  einer  über  eine 
Holle  gehenden  Schnur  hängende  Glasröhre  verschieben. 

In  ähnlicher  Weise  schiebt  Stebbins2)  über  die  porösen  Zell- 
wände nicht  poröse  Schirme. 

Zu  Bd.  I,  §.  347.  Citat:  Reinhold  und  Rücker.  Phil.  Trans. 
1881  [2],  p.  447;  Beibl.  6,  p.  30.  Die  cylindrischen  Häutchen  von 
Seifenwasser  wurden  zwischen  zwei  über  einander  an  Messingröhren  he- 
iligten eisernen  Schalen  von  33  mm  Durchmesser  hergestellt,  deren 
obere  in  ein  mit  Seifenwasser  gefülltes  Gefass  getaucht  wurde.  Die  un- 
tere wurde  an  sie  herangebracht  und  dann  die  obere  gehoben. 

Zu  Bd.  I,  §.  358.  Citat  siehe  auch  Quincke,  Pogg.  Ann.  144, 
p.  20,  1876*. 

Zu  Bd.  I,  §.  360.  Das  Citat  G.  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  78,  p.  506, 
1849  ist  beizufügen. 


»j  Böttcher,  Centralblatt  für  Elektrotechnik,  5,  p.  637,  1**3»;  Beibl.  8, 
p.3»\  —  »)  Stebbin»,  Centralblatt  für  Opt.  u.  Mech.  4,  11»,  1883*;  Beibl. 
f,  p.  474\  .  Jjar 
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Zu  Bd.  I,  §.  384,  Anm.  Mathematische  Berechnungen  über  die 
Stromverzweigung  sind  neuerdings  u.  A.  ausgoführt  worden  von: 

Hildebrandt.  Strömung  in  einer  unendlichen  Ebene  und  einer 
Kugeloberflache.  Dissert.  Göttingen  1881;  Beibl.  6,  p.  290*. 

Vol terra.  Ueber  ein  Reciprocitätsgesetz  in  der  Vertheilung  der 
Temperaturen  und  constanten  galvanischen  Ströme  in  irgend  einem 
Körper.  Nuovo  Cimento  [3]  11,  p.  188,  1882*;  Beibl.  6,  p.  885*.  Wenn 
ein  durch  zwei  Punkte  A  und  B  in  einen  Körper  eingeleiteter  Strom 
zwischen  zwei  Punkten  C  und  D  die  Potentialdifferenz  E  erzeugt  t  so 
entsteht  dieselbe  Potentialdifferenz  zwischen  A  und  B  beim  Durchleiten 
des  gleichen  Stromes  zwischen  C  und  D.  Dieser  Satz  ist  von  Poloni 
experimentell  geprüft  worden.    Rend.  Lomb.  15,  p.  535,  1882*;  Beibl. 

6,  p.  945*.  Der  Satz  entspricht  einem  schon  früher  von  Helmholt  z 
bewieseneu.    Siehe  Bd.  I,  §.  372,  p.  377*. 

Dieterici  hat  den  Widerstand  einer  Platte  von  der  Form  eines  H, 
in  deren  untere  Schenkel  der  Strom  der  Säule  eintritt,  berechnet  und 
die  Resultate  mittelst  der  Methode  von  Kirchhoff  und  Hansemann 
(Nachtrag  zu  Bd.  I,  §.  445)  experimentell  bestätigt.  Vergl.  Wied.  Ann. 
16,  p.  234,  1882*. 

The  venin.  Theorem  in  Bezug  auf  lineare  verzweigte  Leiter. 
J.  de  Phys.  [2]  2,  p.  418,  1883*;  Beibl.  8,  38. 

Haubner.  Strömung  in  einer  aus  zwei  Halbebenen  zusammengesetz- 
ten Platte,  einer  Ebene  mit  einem  verschieden  leitenden  eingesetzten  Kreise 
und  einer  Ebene  mit  ringförmigem  Ausschnitt.  Wien.  Ber.  [2]  85,  p.  77, 
1882*;  Beibl.  6,  p.  687*.  Ueber  das  logarithmische  Potential  einer  nicht 
isolirten  elliptischen  Platte.  (Stromverzweigung  in  einer  elliptischen 
Platte  und  einem  elliptischen  Hohlcylinder  in  einem  unendlichen  Felde 
von  anderer  Leitnngsfähigkeit.)    Wien.  Ber.  [2]  87,  p,  412,  1883;  Beibl. 

7,  p.  906. 

Hicks.  Ueber  den  elektrischen  Widerstand  einer  leitenden  Kugtl 
mit  gegebenen  Elektroden.  The  Messenger  of  Mathematics.  1883. 
p.  183*;  Beibl.  8,  p.  226. 

Oberbeck.  Ueber  die  Berechnung  von  Widerstanden  körperlicher 
Leiter.  (Kugel,  Kreisscheibe,  abgeplattetes  und  verlängertes  Rotations- 
ellipsoid.) Elektrotechnische  Zeitschr.  4,  §.  216,  1883*;  Beibl.  7,  p.  710*. 
(Berichtigung  von  Angaben  von  Ulbricht,  Elektrotechnische  Zeitschr. 
4,  p.  18,  1883.) 

Volterra.  Einige  Probleme  aus  der  Potentialtheorie.  Ann.  della 
Scuola  Normale  Sup.  di  Pisa  3,  p.  205,  1883*;  Beibl.  8,  p.  521. 

Appell  und  Chevret.  Ueber  die  Vertheilung  des  Potentials  in 
einer  flüssigen  Masse  von  der  Gestalt  eines  unendlichen  Rechtecks  (mit 
Prüfung  durch  das  Capillarelektrometer).  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [6], 
p.  259,  1881*;  Corapt.  rend.  98,  p.  358,  1884*;  Beibl.  8,  p.  656. 

Beltrami.  Ströme  in  einer  Kugel.  Atti  R.  Ist.  Lomb.  [2]  17. 
p.  538;  Beibl.  8,  p.  770,  1884. 
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Zu  Bd.  I,  §.  388.  Die  Bildung  der  Nobi Ii' sehen  Figuren  ist  voll- 
ständig auf  ihre  theoretische  Grundlage,  die  Stromverzweigung  zurück- 
geführt *)  und  ihre  weitere  Verfolgung  bietet  daher  nicht  mehr  ein  beson- 
deres principiellcs  Interesse.  Die  Figuren  sind  Linien  gleicher  Stromes- 
dichtigkeit. Tritt  zu  der  einfachen  Stromverzweigung  noch  eine  Polarisation 
oder  ein  Uebergangs  widerstand ,  welche  sich  mit  der  Dicke  der  Absätze 
lindern,  so  compliciren  sich  die  Erscheinungen.  Guebhard  hatte 
diese  von  ihm  in  besonderer  Schönheit  dargestellten  Figuren  nach  der 
äusseren  Erscheinung  als  identisch  mit  den  Curven  gleichen  Poteutials 
erklärt,  wofür  sie  freilich  nach  ihrer  Genese  ohno  eine  genauere  mathema- 
tische Analyse  nicht  angenommen  werden  können.  Nach  einer  längeren 
Discussion  hat  dann  Guebhard  diese  Identität  auf  den  Fall  beschränkt, 
dass  die  elektromotorische  Kraft  der  den  Strom  liefernden  Säule  durch 
die  Polarisation  in  Folge  des  niedergeschlagenen  StolTes  (des  Bleisuper- 
oxyds) völlig  compensirt  wird,  welchen  Satz  Vol terra  (Atti  della  R. 
Accad.  di  Torino  18,  1883*;  Beibl.  8,  p.  127)  durch  Rechnung  für  die 
Fälle  bestätigt,  dass  freie  oder  bis  auf  ihre  Enden  bedeckte  Kathoden  an- 
gewandt werden,  welche  auf  der  metallischen  Anode  senkrecht  stehen  oder 
dass  als  letztere  eine  Kugeloberfläche  verwendet  wird,  der  die  Kathoden 
nahe  stehen  u.  s.  f.  Indess  wäre  auch  hier  noch  zu  untersuchen,  ob  nicht 
während  der  Bildung  des  Absatzes  durch  den  sich  allmählich  an  verschie- 
denen Stellen  verschieden  stark  bildenden  Uebergangs  widerstand  und  die 
Polarisation  Aenderungen  der  Strömungen  eintreten  können,  welche  die 
Erscheinungen  abändern.  Da  der  Gegenstand  principiell  erledigt  ist,  wird 
es  genügen,  die  betreffende  Literatur  anzuführen. 

Guebhard,  Compt.  rend.  93,  p.  403,  792,  1881*;  Beibl.  5,  p.  885*; 
6,  p.  246*;  l'Electricien  1882,  p.  1*;  Compt.  rend.  94,  p.  437,  851, 
1882*;  Beibl.  6,  p.  387*;  J.  de  Phys.  [2]  1 ,  p.  205,  1882*;  Beibl.  6, 
p.  507*;  Compt.  rend.  96,  p.  1424,  1883*;  Beibl.  7,  p.  709*;  Wied.  Ann. 
20,  p.  684,  1883*;  dafür  auch  Hildebrand,  Schulprogramm  des  Gym- 
nasiums zu  Gandersheim  1881/82,  und  Holzmüller,  Einführung  in  die 
Theorie  der  isogonalen  Verwandtschaften,  Leipzig  1882. 

Ditscheiner,  Wien.  Bcr.  [2]  86,  p.  676,  1882*;  Beibl.  7,  p.  612*. 

II.  Meyer  (gegen  Guebhard),  Stationäre  elektrische  Strömung, 
Dissertation,  Göttingen  1880*;  Gott.  Nachr.  1882,  p.  654*;  Wied.  Ann. 
18,  p.  136,  1883*. 

Voigt  (gegen  G  uebhard),  Wied.  Ann.  17,  p.  257, 1882;  19,p.l83, 
1883;  21,  p.  710,  1884*. 

Mach  (gegen  Guebhard),  Wied.  Ann.  17,  p.  858,  1883*. 

Zu  Bd.  I,  §.  390.  Citat  Quincke,  Pogg.  Ann.  144,  p.  16,  1871*. 

Zu  Bd.  I,  §.  391.  Weitere  Versuche  über  den  Absatz  von  elektro- 
lytischen Niederschlägen  auf  Metallplatten,  welche  in  die  Lösung  zwischen 

*)  Vergl.  anch  H.  Weber.  Nobili'üche  Ringe  bestimmt  mittelst  der 
Bessel'ucben  Functionen.    Borehardt- Grelle'«  J.  7,  p.  7.r»,  1873*. 
W  i  e  d  c  m  a  n  n  ,  KlektYirtUU.  IV.  ~- 
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den  Elektroden  gebracht  sind,  sind  von  Tribe  angestellt  worden.  D» 
diese  Erscheinungen  unmittelbar  auf  Stroraverzweigungeu  zurückgeführt 
werden  können,  wobei  die  Polarisation  und  der  UebcrgangswiderstaL'i 
in  Folge  der  Abscheidung  der  Ionen  an  der  Mctallplatte  und  Aenderun:: 
der  Lösung  daselbst  je  nach  dem  Stoffe  der  Metallplatte  u.  s.  f.  ver- 
schieden complicirend  einwirken,  sind  sie  im  Princip  bekannt,  und  di* 
einzelnen  Versuche  haben  nur  ein  secundäres  Interesse.  Es  mag  dcsbi.i 
genügen,  die  weitere  Literatur  kurz  zu  erwähnen. 

Tribe,  Phil.  Mag.  [5]  12,  p.  299, 1880*;  Beibl.  5,p.887*;  Phil.  Mag 
[5]  15,  p.  391*;  16,  p.  90,  2(>9,  1883*;  Beibl.  7,  p.  708,  709,  911*  (Ver- 
suche mit  Platten);  Phil.  Mag.  [5]  16,  p.  384,  1883*;  Beibl.  8,  p.  44' 
(Versuche  mit  Metallröhren);  Roiti,  N.  Cimento  [3]  10,  p.  97,  I881*i 
Beibl.  5,  p.  888*  (Einfluss  des  Metallcs  der  Platte).  Volterra,  X 
Cimento  [3]  13,  p.  119,  1883*;  Beibl.  8,  p.  128*,  hat  die  Gestalt  die*tr 
Figuren  mit  Berücksichtigung  der  Polarisation  berechnet,  und  i'asiju»- 
lini,  N.  Cimento  [3]  14,  p.  2l>,  1883*  die  Rechnungen  bestätigt. 

Zu  Bd.  I,  §.  419.  Bodynski  bringt  bei'  dem  p.  430,  Fifc.  IM 
abgebildeten  Apparat  parallel  zur  Walze  an  Stelle  des  Stabes  ab  ein 
lange  Schraubenspindel  an ,  welche  sich  durch  Zahnradverbindung  mit 
der  Walze  gleichmässig  dreht,  und  an  derselben  einen  Hebel,  dessen  vor- 
deres, von  unten  gegen  die  Walze  drückendes  Ende  eine  schmale  Riniu 
voll  Quecksilber  trägt1). 

Zu  Bd.  I,  §.  423.     Sind  die  grösseren  Widerstandsrollen  etwas  * 
gross,  so  kann  man  sie  durch  Anbringung  einer  Nebenschliessung  vor 
viel  höherem  Widerstand  justiren*),  wie  dies  auch  schon  Lord  Rav- 
leigh3)  bei  seinen  Bestimmungen  des  Ohm  ausgeführt  hat. 

Zu  Bd.  I,  §.  430.  Ein  ähnliches  Instrument  mit  zwei  Drahtrollen  vot 
verschiedenen  Windungszahlen  und  verschiedenen  Widerständen  (I:2"l 
welche  so  geordnet  sind,  dass  bei  Verzweigung  des  Stromes  durch  beii? 
die  Nadel  auf  Null  steht,  ist  von  Voller4)  angegeben.  Werden  Wider- 
stünde in  beide  Zweige  eingeschaltet,  dass  dieselbe  Einstellung  erreich', 
ist,  so  ist  das  Verhältnis  der  letzteren  ebenfalls  1 : 20. 

Zu  Bd.  I,  §.  431.  Selbstverständlich  kann  man  bei  der  Wheat- 
h  to  n  e 1  sehen  Drahtcombination  auch  den  zu  untersuchenden  Körper  in  do 
einen  Zweig  einschalten  und  nach  Regelung  der  Widerstände  bi*  x-r 
Einstellung  des  Galvanometers  auf  Null  oder  einen  anderen  Wert:, 
ihn  durch  einen  gleichen  Rheostaten widerstand  ersetzen.  So  kann  mu: 
dio  Widerstände  bei  beliebiger  Stromintensität  mit  einander  vergleichen 

Zu  Bd.  I,  §.  434.    Slotte*)  ändert  das  Verfahren  zur  Eliminatir. 

')  Bodvnski,  Wied.  Ann.  22,  p.  463,  1884*.  —  2)  Silvanas  P.  Tborup 
*on,  Phil.  Map.  fr»]  17,  )».  20:>,  1884*;  Beibl.  9,  p.  4.1'.  —  3)  Lord  RäkU»*! 
Phil.  Trans.  18h'_'  [2],  p.  679*.  —  *)  Voller,  Neue  Form  des  Differeutialpünu. 
met«rt<.  Hamburg  1HH4*;  Beibl.  8,  p.  W.i*.  —  r')  Bidwell,  Phil.  Ma«.  [b]  1.» 
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<ler  Länge  s  des  Drahtes  der  Messbrücke  etwas  ab.  Zwei  Widerstände 
ifj  and  w,  werden  bei  abwechselnder  Stellung  wie  bei  der  §.  434  er- 
wähnten Methode  in  die  auf  einander  folgenden  Zweige  eingeführt  und  die 
Verschiebung  d  des  Contactes  bestimmt,  um  die  jedesmalige  .Nullstellung 
des  Galvanometers  zu  erzielen.  Darauf  werden  und  u>i  einem  dritten 
Widerstand  ic3  gegenübergestellt,  wobei  sich  die  je  nach  der  Richtung 
positiven  oder  negativen  Verschiebungen  dx  und  dt  ergeben.   Dann  ist 

V     dt  +  d2  + 

Zweckmässig  nimmt  man  annähernd  w4  =  V  ^i 

Zu  Bd.  I,  §.  436.  Eine  Construction  der  Wh  eatstone' sehen 
Brücke  unter  Verwendung  des  Rheochords  von  W.Weber,  s.  H.Meyer, 
Wied.  Ann.  22,  p.  460,  1884. 

Zu  Bd.  I,  §.  437.  Braun1)  calibrirt  den  Messdraht  in  folgender 
Weise.  Auf  dem  Messdrahte,  durch  welchen  ein  durch  einen  Rheostaten 
constant  erhaltener  Strom  geleitet  wird ,  verschieben  sich  zwei  scharfe 
Schneiden,  durch  welche  ein  Zweigstrom  zum  Galvanometer  geleitet  wird, 
ao  dass  letzteres  100  Scalentheile  Ausschlag  zeigt.  Ist  der  Gesammt- 
widerstand  der  Nebenschliessung  400  Q.-E.,  der  des  Drahtes  1  Q.-E.,  so 
>ind  bei  blanken  Drähten  die  Uebergangswiderstände  an  den  Schneiden 
zu  vernachlässigen.  Man  verschiebt  die  Schneiden  und  bestimmt  den  Aus- 
schlag oder  verstellt  die  Schneiden,  bis  der  Ausschlag  der  gleiche  wird. 

Verschiebt  man  die  Schneiden  bei  constantem  Abstand  über  den 
Draht,  so  kann  man  sich  schnell  von  seiner  Homogeneität  überzeugen. 

Neusilberdrähte  für  Zithern  zeigen  auf  grössere  Längen  nur  Aende- 
rungen  des  Widerstandes  um  0,1  Proc. 

Zu  Bd.  I,  §.  438.  Weitere  Berechnungen  über  die  Anwendung  der 
Brücke  siehe  Gray,  Phil.  Mag.  [5]  12,  p.  283,  1881*;  Beibl.  5,  p.  878*. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  445.  Kirchhoff  und  Hansemann3)  bestim- 
men den  Widerstand  von  Körpern  von  verbältnissmässig  geringem  Wider- 
stande in  etwas  abgeänderter  Weise: 

Der  Strom  einer  Säule  geht  durch  den  auf  seinen  Widerstand  zu 
untersuchenden  Körper  und  einen  Rheostaten.  Von  den  Enden  des 
Körpers  gehen  zwei  Drähte  zur  einen,  von  denen  des  Rheostaten  ebenfalls 
zwei  Drähte  zur  anderen  WTindungsreihe  eines  Differentialgalvanometers, 
•lessen  beide  Umwindungen  gleiche  Drehungsmomente  auf  die  Nadel 
ausüben.  Man  schaltet  in  die  beiden  Zweigleitungen  Widerstände  ein, 
bis  die  Nadel  auf  Null  steht.  Sind  die  Widerstände  der  zu  untersuchen- 
den Körper  wv  und  wiy  die  Widerstände  der  beiden  Zweigleitungen  rx 
und  r2,  so  ist  ufx/wt  —       r2.    Fügt  man  zu  ry  einen  Widerstand  qu 

')  Braun,  Centraizeitung  für  Opt.  und  Mech.  4,  p.  134,  1883*;  JJeiH.  7, 
p.  776*.  —  a)  Ki  rc  hhof  f  u.  Hanwemann  ,  Wied.  Ann.  13,  p.  410, 1 
Berf.  Akftd.  1880,  p.  601*;  ■.  auch  Heaviside,  Phil.  Mag.  [4]  45,  ] 
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zu  r.2  einen  Widerstand  o,  hinzu,  dass  dieselbe  Einstellung  erzielt  ist,  so 
verhält  sich  auch  Wi  /  w2  ==  qJ  p,.  Bei  dieser  Methode  fallt  wiederum 
der  störende  Einfluss  der  Uebergangs  widerstände  an  den  Contactstellen 
zwischen  den  Körpern  und  den  Zuleitungen  zum  Differentialgalvanometer 
heraus. 

Ein  praktischer  Apparat,  um  mittelst  der  von  Kirch  hoff- Hanse- 
mann  modificirten  Thomson' sehen  Methode  der  Messung  sehr  kleiner 
Widerstände  unter  Beseitigung  des  Einflusses  der  Contactstellen  die- 
selben bis  auf  Vioooooo  S.-E.  zu  bestimmen,  ist  von  Siemens  AHalske1) 
construirt  worden. 

Eine  weitere  Abänderung  dieser  Methode  hat  F.  Kohlrausch ?) 
angegeben,  indem  er  die  Zuleitungen  zu  den  beiden  Windungsreihen  de? 
Galvanometers  kreuzt. 

In  Fig.  345  sind  AB  und  A'  B'  die  zu  vergleichenden  Widerstande, 
durch  welche  der  Strom  der  Kette  von  A  nach  B'  geleitet  wird.  Die 
beiden  Galvanometerrollen  sind  beziehungsweise  mit  den  Enden  A  und  A\ 
sowie  B  und  B'  der  beiden  Leiter  verbunden.  Die  Werthe  der  Wider* 
stände  und  Stromintensitäten  sind  an  den  einzelnen  Theilen  der  Leitung 
verzeichnet,  a,  ß,  cc',  ß'  bezeichnen  die  Uebergangswiderstände  an  den 
Contactstellen  der  Ableitungen  zum  Galvanometer.  Sind  die  Widerstände 
der  Rollen  desselben  W  =  W\  haben  sie  gleiche  Drehungsmomente  in 
Fig.  345.  Fig.  347. 


Fig.  346. 

-iL  fl/  \*  V 

w  r 

Bezug  auf  die  Nadel,  und  steht  dieselbe  auf  Null,  so  ist  J  =  /',  »Im 
auch  t  =  »'.    Ferner  ist  für  diesen  Fall 

iffi  +  yt,  =  (ir-f  «  +  «')/;       ri  +  y#«  =  (W+ß  +  ß')L 


1)  Siemens  u.  Halflke,  Zeitschr.  d.  Wien,  elektrotechn.  Verein«  2,  p  -  t 
1884'.  —  *)  f.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  20,  p.  76,  1883*. 
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r  +  y       w+y  +  ß  +  ß' 

Vertauscht  man  durch  einen  Commutator  die  Zuleitungen  zum 
Galvanometer,  so  dass  die  inneren  Pnnkto  die  äussereu  worden,  also  auch 
ß  mit  o,  ß'  mit  «'  (Fig.  346),  und  ändert  r  um  eine  bestimmte  kleine 
Grösse  auf  rx  ab,  so  dass  wieder  die  Nadel  auf  Null  steht,  so  ist 

a>  +?  =  W  +  y  +ß  +  ß' 
rx+y       W  -}-  j>  -f  cc  +  a' ' 

Aus  beiden  Gleichungen  folgt: 

"  +  y  =  V(r  +  y)  fa+y). 
Sind  r  und  rv  nur  wenig  von  einander  verschieden,  so  kann  man 

w  =  \  (r  +  r,) 

setzen,  wobei  der  Fehler 

2  Vr  +  r,/        8  \    w  ) 

beträgt.  Ist  also  w  relativ  gegen  r  —  rt  gross  (100  mal  grösser),  so  ist 
der  Fehler  verschwindend.  Der  Widerstand  w  ist  so  sehr  einfach  zu 
bestimmen. 

Zur  Herstellung  der  Gleichheit  der  Wirkungen  beider  Windungs- 
reihen des  sorgfaltig  gewundenen  Differentialgalvanometers  wird  der 
Strom  der  Säule  zwischen  denselben  direct  in  entgegengesetztem  Sinne 
verzweigt  und  die  kleine  Differenz  durch  Zufügung  eines  kleinen  Wider- 
standes zu  der  einen  Windung  compensirt.  Sind  w  uud  r  gegen  die 
gross  zu  nehmenden  Widerstände  des  Galvanometers  klein,  so  hat  dies 
keinen  störenden  Einfluss.  Die  Umänderung  von  r,  welches  grösser  sei 
als  wl ,  in  wird  erzielt,  indem  zu  r  ein  Stöpsclrheostat  R  als  Neben- 
schliessung  geschaltet  wird1).  Die  Umschaltung  der  Contactpunkte  ge- 
schieht durch  den  Fig.  347  gezeichneten  Umschalter. 

Die  Methode  eignet  sich  sehr  gut  zur  Vergleichung  von  Copien  von 
NeuBÜberdraht  mit  Quecksilbernormaleinheiten  für  den  Widerstand. 

Zu  Bd.  I,  §.  458.  Mac  Gregor3)  macht  auf  das  Vorhanden- 
sein störender  Polarisation  bei  der  Anwendung  alternirender  Ströme  für 
Widerstandsbestimmungen  von  Elektrolyten  aufmerksam  und  weist  das- 
selbe experimentell  nach;  er  vermeidet  die  Störung,  indem  er  in  zwei 
auf  einander  folgende  Zweige  der  Brücke  Zersetzungszellen  mit  verschie- 
denem Abstand  der  Elektroden  einschaltet,  in  denen  bei  der  Nullstellung 
des  Galvanometers  in  der  Brücke  die  Polarisationen  gleich  gross  siud. 
Sind  dann  die  Widerstände  der  Zersetzungszellen  Rx  und  R2 ,  die  der 


>)  VergL  Lord  Bayleigh,  Phil.  Trans.  1882  [2],  p.  679*.  —  2)  Mac  Gre- 
gor, Trans.  Roy.  Boc.  Canada  1  [3],  p.  21,  1884*;  ßeibl.  8,  p.  713*. 
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sonstigen  Widerstände  in  den  sie  enthaltenden  Zweigen  R3  und  R<  und 
die  Widerstande  der  heiden  anderen  Zweige  gleich,  so  folgt  Rx  -f  Ii, 
=  -R3  4-  J?4. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  473.  Zur  Messung  des  inneren  Widerstandes 
unpolarisirbarer  Elemente  wendet  Fuchs1)  die  beifolgend,  Fig.  348, 

F.    ^  gezeichnete  Combination  an, 

4  in  devE  das  zu  untersuchende 

Element,  A  eine  Säule  von  eini- 
gen grösseren  constanten  Ele- 
menten,  G  ein  Galvanometer, 
au  a,,  a3  und  &x  biyb3  Queck- 
silbernäpfe  einer  Po  hV  sehen 
Wippe,  mb  ein  Messdraht  mit 
den  Contacten  c  und  d  Bind. 
Zuerst  wird  durch  die  Wippe 
a2  mit  flj,  5j  mit  63  verbun- 
den und  durch  Verschieben  des 
Contactes  das  Galvanometer 
auf  Null  gebracht.  Darauf 
wird  die  Wippe  umgeschlagen 
und  durch  Verchieben  des  Con- 
tactes c  die  Nullstellung  er- 
reicht. Dann  ist  der  Wider- 
stand des  Elementes  E  gleich 
dem  des  Drahtstückes  6c. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  473.  Die  Wheatstone'sche  Drahtcombina- 
tion  unter  Anwendung  von  Wechselströmen  und  eines  Telephons  kann 
nach  Less')  zur  Bestimmung  des  Widerstandes  von  constanten  Ele- 
menten, auch  bei  verschiedener  Stärke  des  hindurchgehenden  Stromes 
dienen,  welche  in  einen  der  vier  Parallelzweigc  eingeschaltet  sind,  da 
der  constante  Strom  derselben  das  Telephon  nicht  beeinflusst.  Bei  ver- 
änderlichen Elementen  stellt  man  unter  Einschaltung  von  genügenden 
bekannten  Widerständen  in  den  Zweig  des  Elementes  auf  das  Minimum 
der  Tonstärke  ein. 

Zu  Bd.  I,  §.  474.  Bei  dieser  Methode  wendet  man  am  besten  lu- 
duetionsströme  und  ein  Telephon  in  der  Brücke  an  s). 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  474.  Kempe  und  Munro4)  bestimmen  den 
Widerstand  Ii  und  zugleich  die  elektromotorische  Kraft  E  der  Ketten,  in- 
dem sie  in  ihrem  Schliessungskreis  einen  Condensator,  ein  Galvanometer 
und  einen  Schlüssel  anbringen.  Bei  der  Schliessung  wird  der  Condensator 


Fuchs,  Wied.  Ann.  21,  p.  274,  1884*  —  2)  Less,  Wied.  Ann.  15?  p.  W-, 
1882*.  —  s)  F.  Kohl  rausch,  gefällige  Originalmittheilung.  —  *)  Kempe  u 
Munro,  Handbook  for  Testing,  p.  195. 
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geladen.  Der  Ausschlag  d  des  Galvanometers  misst  die  elf  ktroinotorißche 
Kraft  Et  wenn  man  vorher  den  gleichen  Versuch  mit  einem  Normal- 
element angestellt  hat.  Wird  darauf  vor  der  Säule  eine  Nehenleitung  von 
dem  Widerstande  r  angebracht,  so  sinkt  die  Ladung  des  Condensators 
im  Verhältniss  von  E:  E.r/(r  -f-  R)  und  dementsprechend  zeigt  das  Gal- 
vanometer einen  Entladungsausschlag  dt  =  d  [1  —  r/(r  -f  R)]\  dann  ist 
der  Widerstand  R  der  Kette  R  =  rdx  !{d  —  dx)  »)• 

Zu  Bd.  I,  §.  486.  Käufliches  Benzol,  welches  einen  Strom  schwach 
leitet,  ist  nach  24  Standen  langem  Hindurchleiten  desselben  ein  fast  voll- 
ständiger Isolator,  und  bei  Ladung  und  Entladung  eines  mit  demselben 
gebildeten  Condensators  zeigt  sich  kaum  ein  Rückstand ;  die  Rückstands- 
bildung im  unreinen  Benzol  beruht  auf  einer  Polarisation,  da  bei  Ablassen 
des  Benzols  der  Rückstand  plötzlich  hervortritt,  aber  mit  gleichem  Zeichen 
wie  ohne  Ablassen,  während  bei  einem  Eindringen  der  Elektricität  in 
dasselbe  das  Ablassen  einen  entgegengesetzten  Ausschlag  hätte  ver- 
ursachen müssen'). 

-  Zu  Bd.  I,  §.  496.  Der  speeifische  Widerstand  des  Indiums  5)  ist 
(Hg  =  1) 

s  =  0,08903  (1  +  0,004744  t). 

Zu  Bd.  I,  §.  499.  Mit  wachsendem  Gehalt  an  Antimon  nimmt  die 
mittelst  der  Inductionswage  gemessene  Leitungsfähigkeit  der  Antimon- 
kupferlegirungen  schnell  bis  zu  der  Legirung  SbOu4  ab,  dann  bis  SbCu2 
zu  und  wieder  ab  bis  zu  Antimon.  SnCu4  steht  am  tiefsten  in  der 
Leitungsfahigkeit  der  Kupfer-Zinn-Legirungen,  dagegen  die  Legirung 
SnCu3  am  höchsten.  Das  speeif.  Gewicht  von  SbCu3  steht  nicht  ausser 
der  Reihe,  dagegen  ist  SbCu4  dichter  als  Kupfer4). 

Der  Widerstand  von  Palladium  wächst  nach  Knott*)  bei  der  Be- 
ladung mit  Wasserstoff  als  negative  Elektrode  erst  langsam,  dann  nahezu 
proportional  der  durch  Wäguug  bestimmten  aufgenommenen  Wasserstoff- 
menge, wie  auch  schon  De  war  gefunden,  und  zwar  bis  zu  dem  Maximal- 
verhältniss  von  2  :  3,  während  Graham  dasselbe  gleich  5,99  :  8,10  ge- 
funden hatte. 

Wenig  Wasserstoff  macht  das  Palladium  stark  positiv  gegen  Platin ; 
bei  Beladung  mit  mehr  Wasserstoff  sinkt  die  elektromotorische  Kraft  all- 
mählich auf  weniger  als  die  Hälfte. 

Zu  Bd.  I,  §.  500.  Ein  Gehalt  an  Schwefel,  Phosphor  und  Kohle  ver- 
mehrt den  elektrischen  Widerstand  des  Eisens,  ebenso  wie  den  Wider- 
stand gegen  die  Dehnung6). 


»)  Siehe  Preece,  Proc.  Koy.  ßoc.  35,  p.  48,  1883*;  Beibl.  7,  p.  616*.  — 
a)  Hertz,  Wied.  Ann.  20,  p.  280,  1883*.  —  »)  Erhard,  Wied.  Auu.  14,  p.  504, 
1881*.  —  4)  Kamensky,  Chem.  New»  47,  p.  304,  1882*;  Beibl.  8,  p.  393*.  — 
&)  Knott,  Proc.  Roy.  Edinb.  Soc.  1882  u.  1883,  p.  181*;  Beibl.  8,  p.  394*.  — 
e)  W.  H.  Johnson,  Chem.  Newa  44,  p.  178,  1881*;  Beibl.  6,  p.  32*. 
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Zu  Bd.  I,  §.  502.  C.  L.  Weber  ')  hat  die  Leitungswiderslände  von 
Amalgamen  bei  verschiedenen  Temperaturen  nach  der  Methode  von 
Kirch  hoff  (Nachtr.  zu  §.  445)  bestimmt.  Zinnamalgam  mit  2  Proc. 
Zinngehalt  wurde  auf  100°  erhitzt,  langsam  auf  35°  und  dann  schnell  in 
oinotn  kalten  Bade  von  Zimmertemperatur  abgekühlt.  Die  Widerstände 
nehmen  zwischen  90  bis  95°  ziemlich  regelmässig  ab,  bleiben  aber  nach 
dem  plötzlichen  Abkühlen  auf  einem  höheren,  etwa  32°  entsprechenden 
Werth.  Bei  Amalgamen  mit  höherem  Zinngehalt  (2  Proc.)  zeigen  sich 
plötzlich  Sprünge  beim  Krwärmen  und  Abkühlen;  beim  Erwärmen  steigt 
der  Widerstand  erst  z.  B.  von  20  bis  70°  wenig,  dann  plötzlich;  beim 
Abkühlen  sinkt  er  erst  (z.  B.  von  92  bis  83°)  langsam,  dann  schnell  und 
dann  wieder  langsam,  behält  aber  einen  höheren  Werth  als  vorher.  Dies 
wiederholt  sich  bei  erneuten  Temperaturänderungen.  Die  plötzlichen 
Widerstaudsänderungen  erfolgen  etwa  zwischen  65  bis  80°.  Sie  ent- 
sprechen völlig  den  von  E.  Wiedemann2),  auf  das  Vorhandensein  eines 
Gemisches  von  mehreren  verschieden  concentrirten  Amalgamen  zurück- 
geführten VolumenÄndorungen  bei  der  Erwärmung. 

Für  eine  Reihe  von  Legirungen  ist  der  speeifische  Widerstand  Si$ 


bei  18 

0  und  der 

Temperaturcoefficient  k 

in  Bruchtheilen  von  $i 

• 

HgnsSn 

Hg55>  Sn 

Hgaie  Ag 

Hgios  Ag 

Hg54Ag 

9421 

9210 

9985 

9984 

9930 

lUfiA 

900 

979 

1180 

1050 

810 

IIg414Pb 

Ug*07  Ph 

Hg.mPb2 

Hg^oZn 

Ugci  Zu 

Hg6i  Zn5 

104sls 

9840 

9720 

9480 

9830 

9460 

9089 

10fi  k 

860 

750 

870 

800 

880 

970 

Hg3?4Cd 

Hgll2Cd 

Hg56Cd 

Hg4i6Bi 

Hg108Bi 

Hgio4Bi 

9920 

9640 

9340 

9972 

9874 

9861 

106fc 

1250 

750 

860 

890 

880 

890 

Zu  Bd.  I,  §.  507.  Ueber  den  Einiluss  von  Spannung  und  Dehnung 
auf  die  Leitungsfähigkeit  der  Drähte  sind  sehr  ausgedehnte  Versuche  von 
II.  T  o  tu  1  i  u  s  o  n  a)  angestellt  worden. 

Die  Drähte  waren  theils  hart,  theils  weich;  sie  wurden  in  gleicher 
Länge  zu  zweien  neben  einander  in  einem  vier  Fuss  langen ,  vier  Zoll 
dicken,  doppelwandigen,  vertical  aufgestellten  Luftbade  aufgehängt, 
zwischen  dessen  Wänden  sich  Wasser  befand.  Der  eine  Draht  wurde 
durch  Gewichte  gespannt,  und  die  Widerstände  beider  wurden  nach  der 
W  h  eatsto  n  e'  sehen  Brückenmethode  verglichen.  Dabei  ergaben  sich 
die  Werthe  der  folgenden  Tabelle,  in  der  die  Columne  <d r  /  r  die  Zu- 
nahme des  Widerstandes  bei  einer  Belastung  des  Quadratcentimet«rs 

»)  C.  L.  Weber,  Wied.  Aun.  23,  p.  447,  1884*.  —  *)  Kilh.  WiedemAnn. 
Wied.  Ann.  .'J,  p.  3*27,  1878*.  —  s)  Herb.  Tom  1  inson,  Proc.  Boy.  Soe.  18.  Juni 
1881*;  Phil.  Trans.  1883,  p.  1*;  Beibl.  6,  p.  291,  7,  p.  712*. 
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durch  1  g,  b  die  Zunahme,  welche  durch  ein  Gewicht  erzeugt  werden 
würde,  welches  die  Länge  des  Drahtes  verdoppelte,  endlich  c  die  ent- 
sprechende Aenderung  des  apeeifischen  Widerstandes  bezeichnet. 


Namen 

1012  Jr/r 

b 

c 

Eisen  

2111 

4,180 

2,618 

Platin  

2285 

3,404 

2,252 

Zink  

4406 

3,379 

2,113 

Zinn  

10546 

2,920 

1,630 

Blei  

17310 

2,885 

1,613 

Silber  

4272 

3,851 

1,531 

Kupfer  

2310 

2,713 

1,005 

Kohle  

9248 

2,480 

0,980 

Platinsilber    .  .  . 

2346 

2,464 

0,624 

Neusilber  .... 

1523 

2,018 

0,226 

Aluminium  .... 

1806 

1,276 

—0,262 

Nickel  

—3216 

—6,994 

—8,860 

Merkwürdigerweise  zeigt  also  Nickel  eine  Abnahme  des  Wider- 
standes, statt  einer  Zunahme.  Die  Reihenfolge  der  Metalle  ist  ähnlich 
dor  bei  den  Versuchen  von  Hall  über  die  Ablenkung  der  Ströme  in  einer 
Mctallplatte  unter  dem  Einfluss  des  Magnetes. 

Die  Aenderung  des  Widerstandes  der  Legi run gen  bei  der  Belastung 
ist  viel  geringer,  als  bei  den  reinen  Metallen;  gerade  wie  bei  der  Er- 
wärmung, welche  letztere  indess  bei  gleicher  Ausdehnung  oft  100  mal 
grösser  ist,  als  im  vorliegenden  Falle.  Auch  wirken  bei  Nickel  beide 
Einflüsse  im  entgegengesetzten  Sinne. 

Zusammenpressung  wirkt  auf  den  gesammten,  wie  auf  den  speci- 
6 sehen  Widerstand  der  Kohle  gerade  im  entgegengesetzten  Sinne,  wie 
Dehnung. 

Transversale  Dehnung  erzeugt  in  verschiedenen  Metallen  ebenfalls 
die  entgegengesetzte  Wirkung  wie  die  Dehnung  in  der  Richtung  des 
Stromes. 

Bei  Zinn  und  Zink  erscheint  die  Aenderung  des  Widerstandes  hier- 
bei viel  grösser,  als  bei  der  longitudinalen  Dehnung;  auch  die  Zeitdauer 
der  transversalen  Dehnung  hat  einen  grossen  Einfluss. 

Druck  nach  allen  Richtungen  mittelst  einer  hydraulischen  Presse 
vermindert  den  Widerstand  von  Kupfer  und  Zinn. 

Durch  permanente  Dehnung  wird  der  totale  Widerstand  der 
meisten  Metalle  permanent  vermehrt,  nur  bei  Nickel  bis  zu  einer  gewissen 
Grenze  vermindert,  über  welche  hinaus  eine  Zunahme  des  Widerstandes 
eintritt. 
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Durch  Hämmern,  permanente  Torsion  wird  der  specifische  Wider 
stand  bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  vermehrt,  über  welche  hinaus  vr 
abnimmt.    Eisen  und  Nickel  verhalten  sich  gerade  umgekehrt. 

Plötzliches  Abkühlen  von  Stahl,  welcher  unter  Dunkelrothgluth 
erhitzt  ist,  vermindert  den  Widerstand;  ist  der  Stahl  vor  dem  Ablöschea 
höher  erhitzt  worden,  so  wächst  derselbe. 

Hierbei  wurden  die  Volumenänderungen  der  Drähte  berücksichtigt. 
Der  Einflus8  derselben  ist  sehr  klein. 

Mit  der  Zeit  erlangen  gedehnte  Drähte  ihre  frühere  Leitungsfahig- 
keit  zum  Theil  wieder;  namentlich  Neusilber;  Platinsilber  zeigt  dies  an 
wenigsten.  Zugleich  erlangen  die  Körper  wieder  mehr  longitudinale  unJ 
Torsionselasticität. 

Bei  Eisen,  Zink,  Platin,  Silber  wird  durch  Dehnung  bis  zu  einer 
gewissen  Grenze  die  Vermehrung  des  Widerstandes  durch  Temperatur- 
erhöhung gesteigert,  worüber  hinaus  die  Dehnung  diese  Wirkung  ver- 
mindert.  Bei  Kupfer,  Silber,  Platin,  Neusilber  tritt  das  Umgekehrte  eh. 

Bei  Messung  der  Widerstandsänderungen  durch  Dehnung  bei  10" 
ergiebt  sich,  dass  die  Elasticität  von  Eisen  und  Stahl  permanent  durch 
Erwärmung  auf  100°  C.  geändert  ist,  was  auch  durch  andere  directo 
Versuche  bestätigt  wird,  entgegen  den  Annahmen  von  Wertheim, 
der  diese  Aenderung  für  eine  temporäre  hielt.  Dagegen  zeigt  sieb, 
wenn  man  nach  der  Abkühlung  eine  längere  Zeit  vergehen  lässt,  da.-* 
die  Elasticität  von  Eisen  und  Stahl  durch  die  Erwärmung  temporär  ver- 
mindert wird. 

Zuweilen  wird  durch  Erwärmen  auf  100°  die  longitudinale  und 
Torsionselasticität  und  die  Ductilität  von  angelassenen  EisendrähttrL' 
vermindert  (bis  auf  50°),  ebenso  die  Magnetisirbarkeit,  elektrische  Lcitungs- 
iahigkeit  und  thermoelektromotorische  Kraft. 

Zu  Bd.  I,  §.  507.  Chwolson1)  hat  drei  aus  demselben  Stack 
immer  dünner  gezogener  Messingdrähte  (von  63,66  Proc.  Kupfergehalt 
in  einem  mit  Wasser  gefüllten  Blechcylinder  von  913  mm  Höhe  ona 
192  mm  Durchmesser  gespannt  Durch  kastenförmige,  durch  Glasplatten 
geschlossene  Erweiterungen  konnten  die  Verschiebungen  von  Marken  ac 
denselben  beim  Spannen  beobachtet  werden.  Die  entsprechenden  Wider- 
Standsänderungen  wurden  am  Jacob i' sehen  Rbeostaten  gemessen.  In 
die  Aenderung  des  speeifischen  Widerstandes  zu  finden,  wurde  der  Elaife- 
citätscoefficient  E  und  der  Torsionscoefficient  C  in  Kilogrammen  bestimm 
uud  hieraus  fi  =  (E  /  2  C)  —  1  berechnet.  Ist  ö  das  aus  den  Versuch« 
bestimmte  Verhältniss  der  relativen  Widerstandsänderung  zur  relativ« 
Längenänderung,  so  ist  ö*'  =  o*  —  (1  -f  2fi)  das  Verhältniss  der  rela- 
tiven speeifischen  Widerstandsänderung  zur  relativen  Langenau  deruiw 
Es  sei  noch  r  der  Radius  des  Drahtes  in  Millimetern ;  so  wurden  gefunden 


»)  Chwoltfon,  M*im.  deSt.Petersb.il,  p.  551,  1881';  Carl**  B*p.  18.  y  : 
1882*;  Beibl.  6,  p.  38ü*. 
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E  — 

C  = 

P  = 

ö  = 


r 


0,4500 
10290 
3566 
0,4428 
2,184 
0,298 
1,11 


0,3951 
10027 
3479 
0,4450 
2,206 
0,316 
1,12 


0,2313 
9845 
3408 
0,4445 
2,305 
0,413 
1,20. 


W  ist  der  Widerstand  eineBCabikmillimeters  (ohne  Spannung)  in  be- 
liebigen Einheiten.  Bei  den  drei  Messingdrähten,  deren  Dicken  0,91  bis 
0,79  bis  0,46  mm,  deren  Elasticitäts«  und  Torsiunscoefficienten  nach  ein- 
ander kleiner,  deren  absoluter  elektrischer  Widerstand  aber  grösser  wurde, 
wuchs  also  das  Verhältniss  d*  der  relativen  speeifischen  Widerstands- 
änderung zur  relativen  Längenänderung  von  0,298  über  0,316  bis  0,415. 
Im  Mittel  ist  0*'  =  0,342. 

Auch  nach  Gorosa1)  hat  die  Vermehrung  dos  elektrischen  Wider- 
standes eines  Drahtes  durch  Zug  keine  dircetc  Beziehung  zur  temporären 
Verlängerung.  Beim  Ueberschreitcn  der  Elasticitätsgrenze  wächst  der 
Widerstand  schnell. 

Longitudinale  oder  transversale  Schwingungen  ändern  den  Wider- 
stand eines  Drahtes  nur,  wenn  er  unten  durch  ein  Gewicht  belastet  ist 2), 
sich  also  dadurch  zugleich  dehnt. 

Zu  Bd.  1,  §.  510.  Strouhal  und  Barus3)  finden  die  Temperatur- 
coefficienten  «  von  Stahlstäben  von  verschiedener  Ilärte,  deren  speeifischer 
Widerstand  bezogen  auf  1  cm  Länge  und  1  qcm  Querschnitt  in  Mikrohm 
gleich  8  ist,  bei  0°  wie  folgt : 


Glashart  ....  45,7  161  Blau  angelassen  20,5  330 
Hellgelb  angelassen  28,9  244  Hellblau  .  .  18,4  360 
Gelb  angelassen    .    26,3      280       Weich    .    .    .    15,9  423 

Der  Temperaturcoefficient  nimmt  also  mit  der  Härte  continuirlich 
ab,  der  Leitungswiderstand  aber  zu. 

Für  Stabeisen  ergiebt  sich  aus  früheren  Beobachtungen  das  Analoge, 
so  ist  z.  B.  für  s  =  12,  1  und  10,9  bezw.  10s«=  457  und  485. 

Für  verschiedene  Gusseisenstäbe  ist  s  =  76,0,  76,2,  83,3  und 
10>a  =  124,  138,  126. 

Zu  Bd.  I,  §.  511.  Unreines  Wismuth,  welches  in  U-förmigen  Röhren 
mit  capillarer  Biegung  geschmolzen  ist,  vermehrt  nach  Righi4)  bei  ge- 
wissen Temperaturerhöhungen5)  seinen  Widerstand  und  vermindert  ihn 
bei  anderen,  so  dass  die  Curve  des  Widerstandes  annähernd  die  Form 

l)  Gerosa,  N.  Cimento  14,  p.  222,  15,  p.  33,  1883*;  Beibl.  8,  p.  6',0\  — 
a)  Geros»,  1.  c.,  8.  auch  Emo,  Riv.  Scient.  Inrtust.  15,  p.  211,  1883*;  Beibl. 
7,  p.  907'.  —  »)  Btrouhal  und  Barns,  Wied.  Ann.  20,  p.  529,  1883*.  — 
«)  Righi,  Journ.  de  Pbys.  [2]  3,  p.  355*;  Beibl.  8,  p.  858*.  —  6)  Auch  von 
Leduc  beobachtet,  J.  de  Phy».  [2]  3,  p.  362,  1884*;  Beibl.  9,  p.  129*. 
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106(1 
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eines  M  hat.  Die  Temperaturen  der  Maxiraa  liegen  einander  um  so  näher, 
je  schneller  das  Wismuth  erkaltet  ist;  dabei  wächst  das  erste  Maximum 
und  verschwindet  allmählich  das  Minimum.  Bei  sehr  schnellem  Erkalten 
wird  die  Cnrve  nahezu  parabolisch  mit  auf-  und  absteigendem  Zweige. 
Ebenso  verhalten  sich  Stangen,  welche  durch  Anfsaogen  von  geschmolzenem 
Wismuth  und  solche,  die  durch  Hinauspressen  von  Wismuth  aus  einem 
kleinen  Loch  erhalten  waren.  —  Chemisch  reines  Wismuth  verhält  sich 
ganz  regelmässig.  Ein  Zusatz  von  Spuren  von  Zinn  bringt  sofort  die  Ano- 
malien hervor;  wogegen  sich  Legirungen  aus  gleichen  Theilen  Blei  und 
Wismuth  oder  aus  1  Acq.  Blei  mit  2  bis  5  Aeq.  Wismuth  nach  Leduc 
normal  verhalten ;  dabei  wächst  der  Widerstand  bei  weiterem  Zusatz  von 
Zinn  bis  zu  einem  Maximum  und  sinkt  dann.  So  sind  die  Widerstände 
bei  einem  Gehalt  von  0,1;  0,23;  0,56;  2,00;  10,00  Proc,  resp.  2,47; 
3,47;  4,24;  3,65;  1,84.  Bei  weiterem  Zusatz  ändert  sich  die  Wider- 
standscurve  wie  bei  stärkerer  Härtung. 

Diese  Erscheinungen  können  zum  Theil  sehr  wohl  von  Discontinui- 
täten  des  Wismuths  herrühren. 

Zu  Bd.  I,  §.  512.  Nach  E.  L.  Nichols1)  ist  das  durch  Messung  der 
Potentialdifferenz  an  zwei  Punkten  eines  in  einen  Stromkreis  einge- 
schalteten Platindrahtes  bestimmte  Verhältniss  der  speeifischen  Wider- 
stände r  und  Längen  l  desselben  bei  Erhitzung  von  0°  bis  zum  Schmelz- 
punkte das  folgende: 

r    1.    1,5071       2,2934       3,6449       4,0303  4,2447 
l     1.    1,00125      1,00416      1,01160      1,01400  1,01632 

Zu  Bd.  I,  §.  521  und  522.  Sehr  sorgfältige  Untersuchungen  über 
den  Einfluss  von  Verunreinigungen  auf  die  Leitungsfähigkeit  des  Queck- 
silbers sind  in  Anbetracht  ihrer  Wichtigkeit  für  die  Herstellung  der 
Quecksilbereinheiten  von  Lenz2)  angestellt  worden. 

Die  Widerstandsbestimmungen  geschahen  mit  allen  nur  möglichen 
Vorsichtsinaassregeln  mittelst  der  Brüekenmethode ,  alle  Contacte  waren 
durch  ganz  feste  Verschraubungen  oder  Quccksilbcrnäpfo  und  sehr  sorg- 
faltig ainalgamirtc  Kupferbügel  hergestellt.  Die  zwei  constanten  Zweige 
der  Brücke  hatten  10  Q.-E.  Widerstand,  die  anderen  enthielten  bez.  cineu 
Kupferdraht  und  die  mit  Quecksilber  gefüllte  Röhre  nebst  einem  Platin- 
drahtrheostat  (vergl.  Bd.  1,  §.420).  Abwechselnd  wurde  eine  unveränder- 
liche und  eine  mit  verschieden  pr&parirtem  Quecksilber  gefüllte  Röhre 
iu  denselben  Zweig  eingefügt. 

Die  Quecksilberröhre u  hatten  5  mm  äusseren  Durohmesser,  0,7Quadrst- 
millimeter  Querschnitt,  etwa  13,5  Q.-E.  Widerstand  und  waren  mittelst 
Korke  in  seitliche  Tubuli  von  Glasflaschen  eingesetzt.   In  dieselben  waren 


l)  Nichols,  Sillim.  Journal  [3]  22,  p.  363,  1881*;  Beibl.  6,  p.  247*.  - 
a)  R.  Lenz,  Elektroiuetrologische  Studien  I,  8t.  Petersburg  1883,  64  8.*;  Beibl 
8,  p.  39'. 
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an  aufgeschliffenen  Messingdeckeln  hängende,  unten  gegen  die  Tubuli 
umgebogene  Kupferstäbe  von  10  mm  Dicke  und  5  cm  Länge  eingesenkt, 
deren  gegen  die  Tubuli  gekehrte  Seite  mit  einem  Platinblech  bedeckt 
war.  Sonst  waren  sie  überall  mit  Asphaltlack  überzogen.  Die  verschiedene 
Stellung  der  Elektroden  bei  Drehung  des  Deckels  hatte  keinen  Einfluss. 
Die  Röhren  lagen  in  Schnee.  Der  den  Widerstand  der  Quecksilberröhren 
äquilibrircnde  Kupferdraht  bildete  eine  doppelte,  in  Schnee  liegende 
Spirale.  Die  Länge  des  Drahtes  war  so  gewählt,  dass  eine  Erwärmung 
desselben  durch  den  hindurchgeleiteten  Strom  gleiche  Aenderungen  des 
Widerstandes,  wie  in  den  Quecksilberröhren,  hervorrief. 

Die  Röhren  wurden  gefüllt,  indem  in  die  eine  Flasche  bis  über 
die  Oeffnung,  in  die  andere  nicht  ganz  bis  an  die  Oeffnung  der  Röh- 
ren Quecksilber  gegossen  und  dann  durch  eine  Saugpumpe  von  erste- 
rer  zu  letzterer  hinüber  gesogen  wurde.  Die  Röhren  waren  mit  einer 
kochenden  Lösung  von  saurem  chromsauren  Kali  und  Schwefelsäure, 
mit  Salpetersäure,  Ammoniak,  Wasser  und  Alkohol  gewaschen  und  mit 
trockener,  durch  Watte  filtrirter  Luft  getrocknet.  Später  wurden  die 
Röhren  nur  mit  Alkohol  ausgespült  und  getrocknet.  Sie  blieben  vor 
den  Versuchen  mindestens  eine  Stunde  in  Schnee.  Die  Beobachtungen 
am  Rheostaten  weichen  vom  Mittel  um  nicht  mehr  als  0,0009  Q.-E.,  also 
0,007  Proc.  ab.  Für  jede  Quecksilberprobe  wurden  zwei  Beobachtungs- 
reihen mit  verschiedenen  Füllungen  ausgeführt.  Aus  allen  Versuchen 
ergiebt  sich,  dass  das  Quecksilber  bei  verschiedenen  Reinigungsarten  fast 
genau  denselben  Widerstand  hat;  wenn  es  sorgfältig  gereinigt  und  luft- 
frei ist.  Die  Unterschiede  betragen  nur  etwa  0,01  Proc.  Die  Proben 
waren:  1)  Quecksilber  durch  Salpetersäure,  Waschen  mit  Alkohol  ge- 
reinigt, Kochen  im  Vacuura,  Aufbewahren  im  Vacuum;  2)  ebenso  ohne 
Kochen;  3)  Quecksilber  ebenso,  im  Weinhold'schen  Apparat  destillirt; 
4)  dasselbe,  einige  Zeit  in  offener  Schale  erhitzt,  bis  sich  Oxyd  bildet, 
durch  einen  Papiertrichter  mit  kleiner  Oeffnung  filtrirt;  5)  Quecksilber, 
zwei  Monate  mit  KHS04  digerirt  und  geschüttelt,  mit  Wasser  und  Alko- 
hol geschüttelt,  im  Vacuum  destillirt;  6)  ebenso,  im  Vacuum  über  Schwefel- 
säure schwach  erwärmt.  7)  Rest  von  der  Destillation  ad  5).  8)  Queck- 
silber mit  Eisenchlorid  gereinigt,  gewaschen,  im  Vacuum  destillirt. 
9)  Rest  der  Destillation  ad  8).  10)  Quecksilber  in  der  Weinhold'schen 
Pumpe  destillirt,  in  salpetersaures  Salz  verwandelt;  letzteres  in  Salpeter- 
säure und  Wasser  gelöst,  mittelst  einer  bis  auf  ihr  Ende  mit  einer  Glas- 
röhre bedeckten  Platindrahtelektrode  in  einem  conischen  Glase,  bis  auf 
dessen  Boden  sie  reichte,  elektrolysirt ;  das  Quecksilber  mit  Wasser  und 
Alkohol  gewaschen,  neben  Schwefelsäure  bei  nicht  hober  Temperatur  im 
Vacuura  getrocknet  und  im  Vacuum  aufbewahrt.  11)  Wie  Nr.  10,  aber 
nach  den  Versuchen  in  offenem  Gefass  erhitzt  und  wie  Nr.  4  filtrirt. 
1 2)  Quecksilber  drei  Stunden  mit  concentrirter  Schwefelsäure  und  einigen 
Tropfen  Salpetersäure  erhitzt;  13)  wie  Nr.  3,  aber  direct  in  die  während 
der  ganzen  Destillation  erwärmte  Versuchsröhre  hiueindcstillirt. 
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Von  allen  diesen  Proben  zeigt  nur  Nr.  12  einen  etwa  um  0,042  Proc. 
grösseren  Widerstand,  als  das  Mittel  aus  allen  Bestimmungen  ist;  sie  ist 
die  einzige  Probe,  aus  welcher  die  Luft  nicht  ausgetrieben  war. 

Der  Widerstand  des  Quecksilbers  der  dreizehnte»  Probe  ist  ganz 
wenig  kleiner,  als  der  der  übrigen  Proben,  was  wohl  wiederum  an  der 
vollkommeneren  Befreiung  von  Luft  liegt.  Die  Differenz  zwischen  Nr.  13 
und  Nr.  12  beträgt  im  Ganzen  0,05  Proc. 

Die  Dichtigkeiten  der  Quecksilberproben  differiren  dagegen  um 
mehrere  Einheiten  der  vierten  Decimale  (13,59869  für  Nr.  2,  welche 
wahrscheinlich  am  reinsten  ist,  bis  13,59810  für  Nr.  9). 

Der  Widerstand  vom  Quecksilber,  welches  Oxyd  enthalt,  ist  also,  wie 
schon  Matth iesHcn  und  Vogt  gefunden  haben,  gleich  dem  von  absolut 
reinem  Quecksilber. 

Wurden  0,01  Proc.  Blei  reinem  Quecksilber  beigemischt  und  das- 
selbe dreimal  filtrirt,  wobei  es  immer  noch  ein  merklich  unsauberes  An- 
sehen hatte,  und  durch  die  Versuchsröhre  hindurchgetrieben,  so  war 
der  Widerstand  ganz  unverändert,  die  Dichtigkeit  aber  wesentlich  ver- 
mindert,  nämlich  bis  auf  13,59783.  Das  äussere  Ansehen  des  Queck- 
silbers und  seine  Dichtigkeit  verrathen  also  schon  viel  eher  eine  Un- 
reinigkeit,  als  eine  Aenderung  des  Leitungswiderstandes,  während  sich 
ein  Luftgehalt  des  Quecksilbers  eher  durch  letztere,  als  durch  erstere 
zeigt. 

Bei  Untersuchung  von  U förmigen  Röhren,  welche  mit  luftfreiem 
Quecksilber  durch  Aspiration  oder  durch  directe  Destillation  gefüllt 
waren  und  otwa  6  bis  6,4  Ohm  Widerstand  hatten,  bei  0°  sowie  50,  75 
und  100°,  welche  Temperaturen  durch  Wasserdämpfe  con staut  erhalten 
wurden,  die  unter  verschiedenem  Druck  erzeugt  wurden,  ergiebt  sich  nach 
Lenz1)  der  Widerstand  des  luftfroien  Quecksilbers  bei  den  Temperaturen 
t  zwischen  0  und  100°  gegen  den  R0  bei  0°: 

Rt  =  Ro  (1  +  85771  .  10-«*  +  89677  .  10"»  *>), 

wonach  für  100°  die  Aenderung  9,5  Proc.  wird  und  zwischen  0  und  25°: 

Rt  =  Ro  (1  +  8798  .  10~70. 

Zwischen  0  und  13°  hatte  Lord  Rayleigh  den  Cocfficienten 
863—870—854—857  .  10"6,  im  Mittel  861  .  10-6  gefunden,  während 
er  nach  der  parabolischen  Formel  von  Lenz  860  .  10"-6  ist.  Die  Diffe- 
renzen betragen  also  nur  0,01  Proc.  —  Abgesehen  von  zufalligen  Fehlern 
könnten  die  älteren  Versuche  von  einem  eventuellen  Luftgehalt  des 
Quecksilbers  beeinflusst  worden  sein. 

Wurde  Quecksilber  in  einer  1,2  m  langen  Thermometerröhre  mit 
erweiterten  Enden  und  riatinelektroden  in  einem  Piezometer  einem  Druck 
bis  zu  60  Atmosphären  ausgesetzt,  so  nahm  bei  Messung  mittelst  der 


*)  Lenz  u.  Rentzoff,  Elektrometrologische  Studien  II,  St.  Peiersb.  1884, 
42  S.*;  Beibl.  8,  p.  593*. 
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Methode  von  F.  Kohlrauscb  der  Widerstand  nahe  proportional  der 
Druckzunahme  für  je  eine  Atmosphäre  nra  0,02  Proc.  ab  1). 

Zu  Bd.  I,  §.  525.  Bei  Vergleichung  der  thermischen  Leitungsfahig- 
keit,  welche  durch  Messung  des  Widerstandes  der  an  einer  Stelle  er- 
hitzten Drähte  bestimmt  wurde  und  der  elektrischen  Leitungsfuhigkeit, 
fand  Poloni2)  eine  gute  Uebereinstimmung  beider  Werthe: 

Leitungsfähigkeit  für 

8Uber         Kupfer  Saiteneisen  Weiches  Eisen  Platin 

Wärme         100  (17°)  104,7  (17,5°)  19,803  (16°)  19,48  (15,5°)    11,17  (18,25°) 

Elektr.  (18°)      100             95,77  16,465  16,018  13,786 

Zu  Bd.  I,  §.  532.  Nach  Boekmann5)  ist  der  Widerstand  zwischen 
einem  ebenen  und  einem  spitzen  polirten  Kohlencontact  eines  Mikrophons, 
welches  in  den  Schliessungskreis  einer  Kette  mit  einem  Stimmgabelunter- 
brecher eingeschaltet  war,  cet.  par.  während  der  Bewegung  kleiner  als 
während  der  Ruhe,  unabhängig  von  der  Tonhöhe,  er  ist  relativ  um  so 
grösser,  je  kleiner  der  Anfangsdruck  oder  der  Anfangswiderstand  und 
die  Stromintensität  ist,  er  ist  relativ  um  so  kleiner,  je  schwächer  die 
Tonstärke,  also  die  Stärke  der  Bewegung  ist.  Nach  Aufhören  der  Be- 
wegung wird  der  Widerstand  der  frühere. 

Der  Widerstand  an  den  Berührungsstellen  verschiedener  Körper, 
von  Kohlen,  Metallen  ist  durchaus  von  der  Grösse  derselben,  ihren 
etwaigen  Temperaturänderungen ,  Verschmelzungen  u.  s.  f.  abhängig 
( weshalb  z.  B.  bei  erhöhtem  und  nachher  wieder  vermindertem  Druck  bei 
Kohlencontacten  der  durch  den  Druck  verminderte  Widerstand  den 
früheren  Werth  erlangt,  bei  Metallen  nicht,  etc.)  und  die  Untersuchung 
bietet  deshalb  kein  allgemeineres  rein  wissenschaftliches  Interesse.  Wohl 
aber  ist  sie  von  grosser  praktischer  Bedeutung  für  das  Studium  der  Ver- 
hältnisse des  Mikrophons.  Wir  können  deshalb  hier  nur  auf  die  Litera- 
tur verweisen  4). 

Zu  Bd.  I,  §.  533.  Der  Widerstand  von  neun  je  10  mm  dicken, 
300mm  langen  Kohlenstäben  (Drahtkoble  von  Gebrüder  Siemens  in 
Charlottenburg)  beträgt  nach  Uppenborn5)  im  Mittel  0,313  S.-E.  Die 
Maximalabweichungen  hiervon  sind  —  15,7  und  -f*  27,2  Procent  dieses 
Werthes. 

Zu  Bd.  I,  §.  534.  Ein  zusammengeschmolzenes  Gemisch  von 
20  Gewichtstheilen  Schwefel  und  9  Theilen  Graphit  vermehrt  seinen 
Widerstand  beim  Erwärmen,  und  zwar  schneller,  als  der  Temperatur- 
erhöhung entspricht. 

Wird  das  Gemenge  zwischen  Platindrähte,  wie  das  Selen  in  den 

*)  Lenz,  Einfluss  des  Druckes  auf  den  Leitungswiderstand  des  Queck- 
silber». Stuttgart  1882,  13  8.';  Beibl.  6,  p.  802*.  —  2)  Poloni,  Bend.  Lomb.  [2] 
15,  Fase.  12  bia  13,  1882*;  Beibl.  7,  p.  34*.  —  »)  Boekmann,  Wied.  Ann. 
23,  p.  651,  1884*.  —  *)  8.  Bidwell,  Proc.  Boy.  Soc.  35,  p.  1,  1883*;  Beibl. 
7,  p.  710*.  —  ß)  Uppenborn,  Zeitschr.  f.  angew.  Elektr.  4,  p.  27*;  Beibl.  6, 
p.  246*. 
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Selengittern,  gebracht,  so  ist  es  gegen  strahlende  Wärme  sehr  empfindlich. 
Beim  Durchleiten  kräftiger  Ströme  nimmt  der  Widerstand  ab,  ebenso 
vermindert  sich  der  Widerstand  der  frisch  -bereiteten  Präparate  schnell 
mit  der  Zeit.  Mischungen  von  Schellack  oder  Paraffin  und  Graphit  ver- 
halten sich  ähnlich1). 

Zu  Bd.  I,  §.  535.  Schwefel  wurde  in  einem  Reagensglusc  ge- 
schmolzen ,  in  welches  zwei  concentrische  Zinkcylinder  als  Elektroden 
eingesenkt  waren.  Die  Beobachtungen  geschahen  nach  der  im  Nachtrag 
zu  §.  558  beschriebenen  Methode.  Vorher  geschmolzener  und  langsam 
erkalteter  Schwefel  hat  bei  112,1°  den  Widerstand  7,39,  bei  69'  3930 
Millionen  Megohms  für  den  Cubikcentimeter.  Unter  dieser  Temperatur 
ist  der  Widerstand  nicht  mehr  zu  messen9). 

Prismatischer  Schwefel  nimmt  mit  der  Zeit  beim  Trübewerden  einen 
geringeren  Widerstand  an  (bei  17°  nach  einem  und  zwei  Tagen  1170 
und  705). 

Octaedrischer  Schwefel  zeigt  bis  etwa  80°  zwischen  Quecksilber- 
elektroden keine  Leitung.  Geschmolzener  leitet  sofort  vierzigmal  besser. 
Von  114  bis  150°  nimmt  der  Widerstand  im  Verhältnias  von  9  :  1  ab. 
Lässt  man  den  Schwefel  in  Prismen  erkalten  und  schmilzt  ihn  wieder, 
so  ist  sein  Widerstand  kleiner,  wohl  weil  er  nicht  sofort  in  seinen  früheren 
Zustand  zurückkehrt.  Laset  man  octaedrischen  Schwefel  wiederholt  in 
Prismen  krystallisiren,  so  wird  der  Widerstand  bei  115°  halb  so  gross. 
Bei  160°,  wo  der  Schwefel  zähe  wird,  vermehrt  sich  wiederum  der  Wider- 
stand, und  derselbe  bleibt  beim  Erkalten  bis  zum  Schmelzpunkt  grosser 
als  vorher,  umsomehr,  je  höher  und  länger  der  Schwefel  vorher  erhitzt 
und  je  schneller  er  unter  155°  erkaltet  wird,  bei  welcher  Temperatur 
das  umgekehrte  Phänomen  vor  sich  geht.  Nach  Wiederholung  des  Ver- 
fahrens kann  der  Schwefel  beim  Schmelzpunkt  zwölfmal  schlechter  leiten 
als  vorher.  Ueberlässt  man  den  so  behandelten  Schwefel  sich  selbst  wah- 
rend einiger  Zeit  bei  gewöhnlicher  Temperatur  und  schmilzt  ihn  wieder, 
so  nimmt  der  Widerstand  nur  sehr  langsam  ab. 

Der  Widerstand  von  gelbem  Phosphor  ist  in  einer  Kohlensäure- 
atmosphäre bei  15°  84000  Megohms,  bei  42°  15  600.  Nach  den 
Schmelzen  in  einem  U-Rohr  ist  der  Widerstand  bei  25°  gleich  2,30  Me- 
gohms und  bei  100°  0,34  Megohms.  Der  Widerstand  wurde  hierbei  be- 
stimmt, indem  ein  Punkt  einer  mehrgliederigen  Säule  mit  einem  Punkt 
ihrer  Schliessung  durch  ein  Galvanometer  verbunden  wurde.  Waren  die 
beiden  Theile  der  Schliessung  ein  Graphitstrich  auf  einer  Ebonitplatte 
und  der  Phosphor,  und  zeigte  das  Galvanometer  auf  Null  ,  so  verhielten 
sich  die  Widerstände  beider  Theile  wie  die  elektromotorischen  Kräfte  der 
beiden  Theile  der  Säule. 


')  Shelford  Bidwell,  London  Physical  Soc.  25.  März  1882*;  Beibl.  «. 
p.  500\  —  «jFoussereau,  Compt.  rend.  97,  p.  996,  1883* ;  Beibl.  » 
p.  130*. 
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Zu  Bd.  I,  §.  549.  Die  Aenderuiigen  des  Widerstandes  des  Selens 
bleiben  die  gleichen,  wenn  man  zwischen  demselben  und  der  Lichtquelle 
eine  durchbrochene  Pappscheibe  12  bis  50mal  in  der  Secunde  rotiren 
lässt  oder  das  Verhältnies  der  Oberfläche  der  Löcher  und  der  vollen  Stellen 
von  1 :  7  bis  zu  3 : 1  wechselt.    Sie  erfolgen  also  wesentlich  instantan  1). 

Gegen  die  Annahme  von  J.  Moser,  dass  die  Abnahme  des  Wider- 
standes der  Selenzellen  beim  Beleuchten  von  Contactänderungen  an 
den  Elektroden  herrühre  (vergl.  §.  540),  fuhrt  ShelfordBidwell»)  an, 
das«,  wenn  eine  Selenzelle  direct  in  einem  dunkeln  Kasten  durch  einen 
Gasbrenner  erwärmt  wird ,  der  Widerstand  im  Gegentheil  'zunimmt  bis 
zu  einer  einige  Grade  über  der  Lufttemperatur  liegenden  Temperatur; 
erst  bei  stärkerer  Erwärmung  nimmt  der  Widerstand  ab.  Eine  Zelle, 
deren  Widerstand  bei  gewöhnlicher  Temperatur  beim  Erwärmen  sogleich 
abnimmt,  zeigt  bei  0°  zuerst  eine  Zunahme  desselben.  Auch  ist  eine 
relativ  sehr  starke  Erwärmung  erforderlich,  um  den  Widerstand  einer 
Platte  ebenso  stark  hinabzudrücken,  wie  bei  momentaner  Bestrahlung 
durch  helles  Licht,  wobei  sie  nicht  merklich  erwärmt  wird.  Ferner 
wirken  namentlich  die  nicht  wärmenden,  durch  Alaunlösung  filtrirten 
Strahlen,  nicht  die  wärmenden. 

Zu  Bd.  I,  §.  550.  Die  Wirkung  des  Lichtes  auf  Selen  hat  nach 
Hesehus3)  grosse  Aehnlichkeit  mit  der  elastischen  Nachwirkung, 
namentlich  in  Bezug  auf  den  zeitlichen  Verlauf  nach  Aufhören  der  Be- 
strahlung. Auch  summiren  sich  ebenso,  wie  die  Wirkungen  mehrerer 
Deformationen,  so  auch  die  mehrerer  Bestrahlungen.  So  wurde  ein 
Selenphotophon  in  einem  einerseits  geöffneten  Kasten  erst  nahe  vor 
einer  Lampe  aufgestellt,  wobei  der  Widerstand  abnahm;  dann  wurde 
der  Kasten  geschlossen,  wobei  der  Widerstand  wuchs.  Wurde  dann  das 
Präparat  weiter  von  der  Lampe  aufgestellt,  so  verminderte  sich  anfangs 
der  Widerstand,  wuchs  aber  nachher  von  selbst  Endlich  beschleunigt 
Klopfen  ebensowohl  die  Deformation  der  Körper,  wie  die  Wirkung  der 
Bestrahlung. 

Nach  Hesehus  beruht  die  Veränderung  des  Selens  auf  einer 
Aenderung  der  Anordnung  und  Structur  der  Molecüle,  also  einer  Art 
Dissociation  durch  das  in  dasselbe  eindringende  Licht.  Er  nimmt  an, 
das»,  wenn  Licht  auf  eine  Selenschicht  fällt,  gleichviel  welches  seine  Inten- 
sität sei,  immer  die  ganze  zur  Veränderung  des  Selens  erforderliche 
Quantität  von  demselben  aufgenommen  werde.  Dieselbe  Bei  für  die 
Volumeneinheit  qx.  Ist  dann  die  auf  die  Einheit  der  Oberfläche  einer 
Schicht  von  der  Dicke  dx  einfallende  Lichtmenge  g,  die  hinaustretende 
q  +  dq/dx.dx,  also  die  in  ihr  zurückbleibende  —  dq/dx.dx,  so  setzt 


»)  BeUati  und  Romanese,  Atti  del  R.  Ist.  Venet.  (5)  7,  1881*;  Beibl.6, 
p.  116'.  —  »)  Shelford  Bidwell,  Phys.  Mag.  (5)  15,  p.  31,  1882*;  Beibl.7, 
p.  398*.  —  »)  Hesehus,  J.  d.  Russ.  pbys.-chem.  Ges.  15,  p.  123,  149,  201*; 
Hep.  d.  Phys.  20,  p.  490,  56'»,  631*;  Beihl.  8,  p.  8.r»9\ 
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sich  dieseU'e  aas  q.dz  und  der  in  gewöhnlicher  Art 
«<immen.    Gebt  durch  eine  Schiebt  von  der  Dicke  Eins  in  Folge  hiervon 
dir  Men^e  '^a.  so  geht  durch  die  Schicht  (fr  die  Menge 

=  fl<l  +  h-ga.dx  4-  ...)? 
also  wird  absorbirt  — qlya.dx.  danach  ist 

—  ^|-rf-r  =  ^jf/j-  —  qlogotdx  , 

woraus  folgt,  wenn  die  ge?ammte  einfallende  Menge  q  =  Q  (für  x  =  Ol 
und  die  Dicke  der  dissoeiirten  Schicht  n  ist, 

v  =  ,-£-•  0  -  «-). 

a 

Der  Dicke  n  entspricht  die  Veränderung  der  Elektricitätsleitung 
Versuche  bei  verschiedenem  Abstand  der  leuchtenden  Flammen,  einer 
Gasflamme,  von  Drum  raond*  schein  und  elektrischem  Licht,  bestätigen 
im  Allgemeiuen  den  obiger  Formel  entsprechenden  Gang  der  Ver- 
änderung. 

Zu  Bd.  It  555.  F.  Braun1)  kommt  auf  seine  Beobachtungen 
über  die  unipolare  Leitung  fester  Körper  und  die  denselben  wider- 
sprechenden Angaben  von  H.  Meyer  zurück.  Er  zeigt,  dass  die  l.  c 
mitgetheilten  Einwände  von  Meyer  nicht  gerechtfertigt  sind;  er  theilt 
Beobachtungen  mit,  welche  den  sehr  erheblichen  Einflass  nachweisen, 
der  durch  einen  Inductionsstrom  auf  den  Widerstand  des  Körpers  gegen 
einen  gleichzeitig  fliessenden  constanten  Strom  ausgeübt  wird.  —  tr 
zeigt  ferner,  dass  auch  die  Bedenken,  welche  der  Verfasser  1.  c  geäussert 
hat,  nicht  zulässig  sind.  Eine  Erwärmung  der  Uebergangsstellen  kann 
die  Ursache  der  Erscheinungen  nicht  sein;  weder  thermoelektrische  Er* 
regungent  noch  auch  Widerstandsänderungen  in  Folge  von  Joule' scher 
Wärme.  Der  Widerstand,  welcher  dem  constanten  Strome  von  ge- 
änderter Intensität  entspricht,  stellt  sich  schon  in  höchstens  1  ä0(l  Secundr 
her;  die  im  gesammten  Stromkreise  während  dieser  Schliessungszeit  er- 
zeugte Wärmemenge  liegt  dabei  zwischen  0,002  und  0,0002  Milligramm- 
L'alorien.  —  H.  Meyer*)  behandelt  gleichfalls  den  Gegenstand  noch- 
mals und  theilt  mit,  dass  er  an  einer  Reihe  von  Körpern  (Schwefelkit-. 
I'silomelan,  Bleiglanz)  ganz  normales  Verhalten  gefunden  habe,  so  das- 
in  der  Verschiedenheit  des  Materiales  die  Ursache  der  abweichend« 
Beobachtungen  gesucht  werden  müsse3).  (Braun  hat  übrigens  Beben  in 
seiner  ersten  Publication  gezeigt,  dass  man  an  demselben  Stücke  Steilen 
von  normalem  Verhalten  finden  könne.) 

Zu  Bd.  I,  $.556.  Die  Leitungsfahigkeit  von  Kupfer-^uecksilberjod: 
nimmt  zwischen  X2  und  92°  fast  auf  das  Doppelte  zu;  sie  ändert  sk* 

')  F.  Braun,  Wied.  Ann.  19,  p.  WO,  1*83*.  Oef.  Originalmirtheilatig.  - 
*)  H  Meyer,  Wied.  Ann.  19,  p.  70,  1883*.  —  3j  Vergl.  auch  Duiet.  Comp 
rem!.  81,  p.  «29.  I87.r.#. 
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am  meisten  zwischen  87,5  und  88,5°,  wo  auch  die  rothe  Farbe  am 
schnellsten  in  Schwarz  übergeht.  Ueber  100°  nimmt  der  Widerstand, 
wahrscheinlich  in  Folge  von  Zersetzung,  ab *). 

Zu  Bd.  I,  §.  558.  Ueber  den  specifischen  Widerstand  des  Glases 
bat  Foussereau2)  ausfuhrliche  Versuche  angestellt. 

Ein  Reagirglas  von  1  bis  2  cm  Durchmesser  wird  mit  couccntrirter 
Schwefelsäure  gefüllt  und  in  einen  mit  derselben  Säure  gefüllten  weite- 
ren Cylinder  gesenkt.  Der  ganze  Apparat  ist  mit  einer  Glashülle  um- 
geben. In  den  inneren  und  äusseren  Raum  tauchen  Platindrähte,  welche 
mit  den  Polen  einer  Säule  von  1  bis  100  Volta' sehen  Elementen  und 
einem  Condensator  verbunden  sind,  dessen  Belegungen  mit  den  beiden 
Quecksilbermassen  eines  Li pp ina n  n ' sehen  Elektrometers  communiciren. 
Man  beobachtet  die  Zeit  der  Veränderung  des  Standes  des  Quecksilbers 
desselben,  welche  einer  gewissen  Potentialdifferenz  e  entspricht  Ist  E 
die  elektromotorische  Kraft  der  Ktitte,  p,  und  q2  der  innere  und  äussere 
Radius  des  Reagirglases ,  h  die  Höhe  der  Flüssigkeit  dariu,  r  der  speci- 
fische  Widerstand  des  Glases,  C  die  Summe  der  Capacitäten  des  Condeu- 
sators  und  Elektrometers,  #  die  Zeit,  so  ist  : 

r  =  2nhEüj  Cc  log  (p,  p,). 

Durch  Füllung  des  Glases  auf  verschiedene  Höhen  wird  der  Eintlnss 
des  Bodens  eliminirt.  Anfangs  ladet  sich  das  Glasrohr;  erst  nachher 
leitet  es;  mau  beginnt  die  Beobachtungen  erst,  wenn  das  Elektrometer 
eine  bestimmte  Ladung  angenommen  hat.  Der  Widerstand  bvi  verschiede- 
nen Temperaturen  tn  lässt  sich  durch  die  Formel  hg  r  =  a  —  bt  -f-  et* 
ausdrücken.  Bei  gewöhnlichem  Glase  vom  spec.  Gewicht  2,539  ist  r  in 
Millionen  von  Megohms  pro  Cubikcentimeter: 

t  =  61,2°  20°  —17° 

r  =  0,705  »l,o  7970,0 

a  =  3,00507 ;        b  =  52664  . lO"6;        c  =  373  .  10~s. 

Dieser  Widerstand  ist  etwa  der  Doppelte  von  der  eines  von  der 
Erde  zum  Sirins  gehenden  Kupferdrahtes  von  1  qmm  Querschnitt. 

Hartes,  böhmisches  Glas  vom  spec.  Gewicht  2,431  leitet  etwa  10  bis 
15 mal  besser;  für  dasselbe  ist: 

ü  =  1,78300;        b  =  49580.10-«;        c  =  711.10-'. 

Krystallglas  vom  spec.  Gewicht  2,933  isolirt  dagegen  1000  bis 
1500  mal  mehr,  als  gewöhnliches  Glas.  Die  Leitung  zeigt  sich  erst  über 
40°.  Der  Widerstand  ist  bei  46,2°  gleich  6182,  bei  105°  gleich  11,6. 
Die  Constanten  sind: 

a  =  7,22370 ;       6  =  88014  . 10-";       c  =  28072  . 10~H. 


lj  8.  P.  Thompson,  Nat.  24,  p.  4*»»,  1881* ;  Meibl.  G,  p.  ;i;i*.  —  Fousse- 
reau,  Coropt.  reud.  95,  p.  21«,  1882*;  Beibl.  7,  p.  198*. 

7tT 


Digitized  by  Google 


1236  Nachträge. 

Härtung  vermindert  den  Widerstand  des  Glases  bedeutend.  So 
wuchs  z.  B.  bei  einem  gehärteten  Kalkglaae  nach  sechsstündigem  An- 
lassen bei  500°  der  Widerstand  auf  das  2,  3  fache,  bei  Kry  stall  glas  aal 
das  10  bis  11  fache.  In  nicht  gehärtetem  Krystallglase  vermindert  sich 
dagegen  der  Widerstand  beim  Anlassen  auf  etwa  9/j0  des  früheren. 
Schwächeres  Anlassen  von  gehärtetem  Krystallglas  bei  niederen  Tempera- 
turen erhöht  seinen  Widerstand  weniger.  Der  Widerstand  von  frisch 
angelassenem  Glase  vermehrt  sich  noch  allmählich  mit  der  Zeit  bis  zu 
einem  constanten  Werth1). 

Der  Widerstand  von  Porcellanröhren  beträgt  für  den  Quadratcenti- 
ni eter  in  Millionen  Megohms  bei  60°  751  und  bei  180°  0,052-). 

Gray3)  findet,  dass  das  schlechtest  leitende  Glas  ein  Trisilicat  von  Kali 

und  Kalk  mit  Beimischung  von  Kali-,  Kalk-,  Natronkalkt  risilicaten  ist. 

...  • 

Während  bei  Bleiglas  die  Leitungsfäliigkeit  mit  dem  specifiachen  Gewicht 
steigt,  trifft  dies  bei  Kalkgläsern  nicht  immer  zu.  Im  Allgemeinen  ist  in 
chemischer  Beziehung  gutes  Glas  auch  ein  guter  Isolator. 

Zu  Bd.  I,  §.  559.  In  Betreff  der  Leitungsfahigkeit  fester  Salze  hat 
Foussereau4)  Versuche  angestellt.  Die  Salze  wurden  in  eine  0,8  cro 
weite,  12cm  lange,  horizontale  Glasröhre  gebracht,  welche  durch  sehr 
enge  Oeffuungen  mit  vier  verticalen,  ebenso  weiten  auf  sie  aufgesetzten 
Glasröhren  communicirte.  Durch  die  Röhren  an  den  Enden  wurde  der 
Strom  zugeleitet,  die  mittleren,  6  cm  von  einander  entfernten  dienten  zar 
Verbindung  mit  dem  Elektrometer. 

Die  Bestimmungen  geschahen  nach  der  Methode  von  Fuchs.  So 
war  der  Widerstand  W  der  folgenden  geschmolzenen  Salze  pro  Cubik- 
centimeter  in  Ohms: 

1  Aeq.  KNO, 

KNO:{  NaN03       NH4NO,       1  Aeq.  Na  NO, 

Temp.   329    355      300    356      154    186         219  355 
V1T        1,66    1,31     2,27    1,50     3,09  2,09         2,40  0,86 

1  Aeq.  KN03 

1  Aeq.  Na  NO., 

2  Aeq.  NH4NO3  KCl  ZnCl, 
Temp.         140    180  359  258  310 
W             4,86   3,45  4,19  4,47  2,90 

Die  geschmolzenen  Salze  leiten  also  weit  besser  als  die  kalten  Salz- 
lösungen. 

Beim  Ansfluss  aus  Capillarröhren ,  z.  B.  bei  einem  Gemisch  von 
1  Aeq.  KN0:,  und  1  Aeq.  NaNOs,  welches  bei  219°  schmilzt,  ergab  »ich 
die  Reibung  /  und  der  Widerstand  W: 

')  Foussereau,  Compt.  rend.  96,  p.  785,  1883*;  Beibl.  7,  p.  ">-W*.  — 
2)  Foussereau,  Compt.  reud.  97,  p.  996,  1883*;  Beibl.  8,  p.  130*.  —  3)Gr*>. 
Cheni.  News»  45,  p.  27,  1882*;   Proc.  Roy.  80c.  34.  p.   199,  1883*;  Beil»!  6 
p.  500;  7,  302*.  -  «)  Foussereau,  Compt.  rend.  98,  p.  1325,  1884»;  BeibL 
8,  p.  828*. 
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Temp.  232  261  283  306      332  355 

W  2,16  1,69  1,41  1,25  1,03  0,86 

/  4,041  3,344  2,855  2,335  1,881  1,642 

//  W  1,871  1,979  2,025  1,868  1,826  1,905 

Die  Quotienten  variiren  also  nicht  zu  sehr. 

Bei  Bestimmung  des  Widerstandes  fester  Salze  nach  der  heim 
Schwefel  angewendeten  Methode  (Nachtrag  zu  §.  535)  ergab  sich ,  dass 
nahe  dem  Schmelzpunkt  ihr  Widerstand  mehrere  1000  mal  grösser  ist, 
als  nach  dem  Schmelzen,  und  heim  Sinken  der  Temperatur  ähnlich  wie 
beim  Glase  Bteigt.  Bei  Kaliumchlorat  ist  der  Widerstand  etwa  der  der 
sehr  schlecht  leitenden  Bleigläser,  bei  den  salpetersauren  Salzen  kleiuer, 
etwa  der  der  besser  leitenden  Kalkglaser.  Er  ist  bei  Kalisalpeter  etwa 
4  bis  1 5  mal  kleiner  als  bei  Natronsalpeter  bei  denselben  Temperaturen. 
Beim  Abkühlen  des  Kalisalpeters  nimmt  zwischen  118  und  106°  der 
Widerstand  plötzlich  auf  das  Zwölffache  zu.  Salpetersaures  Amnion  hat 
einen  etwa  1000000  mal  kleineren  Widerstand.  Ein  Gemenge  von 
gleichen  Aequivalenten  Kali-  und  Natronsalpeter  leitet  1500 mal  besser 
als  das  erste  und  6000  mal  besser  als  das  zweite  Salz.  Chlorzink  ändert 
beim  Erstarren  seinen  Widerstand  viel  weniger  als  obige  Salze;  es  leitet 
etwa  1000  mal  besser  als  Kalisalpeter. 

Zu  Bd.  I,  §.  560.  W.  Kohlrausch1)  hat  Chlorsilber,  Bromsilber 
und  Jodsilber  in  U- förmigen  Röhren  geschmolzen,  während  an  beiden 
Enden  Silberelektroden  eingefügt  waren,  und  dann  allmählich  abgekühlt. 
Dieselben  zeigen,  nach  der  Methode  von  F.  Kohlrausch  untersucht,  das 
folgende  Verhalten: 

Der  Leitungswiderstand  von  geschmolzenem  Chlor-  und  Bromsilber 
steigt  mit  abnehmender  Temperatur  langsam  und  gleichmässig  bis  etwas 
über  den  Schmelzpunkt  (nach  W.  Kohlrausch  nicht  unter  485°  bez.  427°), 
dann  etwas  schneller  und  nach  dem  Erstarren  ausserordentlich  schnell. 
Jodsilber  verhält  sich  ganz  verschieden;  bis  etwas  oberhalb  des  Schmelz- 
punktes nimmt  zwar  auch  der  Widerstand  beim  Erkalten  langsam  zu, 
dann  aber  unterhalb  desselben  noch  ganz  ebenso;  erst  bei  etwa  150° 
biegt  sich  die  Curve  steil  nach  oben  und  der  Widerstand  nimmt  sehr 
schnell  zu;  so  dass  beim  Schmelzpunkt  kein  Sprung  bemerkbar  ist.  Eine 
Beziehung  des  Widerstandes  zur  Zähigkeit  ist  hier  direct  nicht  vorhan- 
den. Bei  etwa  145°  dehnt  sich  bei  der  Abkühlung  das  Jodsilber  ent- 
sprechend der  dabei  stattfindenden  schnellen  Widerstandsänderung  sehr 
stark  aus  und  geht  aus  dem  amorphen  in  den  krystallinischen  Zustand 
über.  Da  sich  die  Silberhaloide  noch  im  festen  Zustande,  selbst  bei 
Zimmertemperatur,  durch  den  Strom  polarisiren,  so  leiten  sie  auch  noch 
im  festen  Zustande  elektrolytisch.  Jodsilber  leitet  dabei  am  schlechtesten, 
besser  Bromsilber,  am  besten  Chlorsilber. 

Ein  Gemisch  von  Chlorsilber  und  Jodsilber  besitzt  bei  höheren  Tem- 


»)  W.  KoblrauHch,  Wied.  Ami.  17,  p.  «42,  1883*. 
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peraturen  einen  mittleren  Widerstand  zwischen  denen  der  Componenten; 
derselbe  wächst  allmählich  beim  Erkalten;  bei  dem  tiefer  als  der  der 
Componenten  liegenden  Erstarrungspunkte  wächst  der  Widerstand  be- 
deutend,  und  steigt  etwas  unterhalb  der  Temperatur,  wo  das  JodBÜber 
seine  Structur  ändert,  noch  einmal  sehr  schnell. 

Zu  Bd*  I,  §.  565.  Wird  Cetylalkohol  bei  50,2°  in  einem  PorcelUn- 
tiegel  geschmolzen  und  bis  auf  104"  erhitzt,  so  nimmt  nach  Bartoli1) 
bei  der  Abkühlung  die  Leitungsfühigkeit  regelmässig  ab,  bis  sie  bei  dem 
Erstarren  plötzlich  mehr  als  zehnmal  so  gross  wird.  Diese  Zunahme 
dauert  noch  bei  der  weiteren  Abkühlung  einige  Grade  nach  dem  Er- 
starren, bis  bei  etwa  19°  der  Cetylalkohol  seine  Leitungsfähigkeit  fast 
gauz  verliert.  Beim  allmählichen  Erhitzen  tritt  das  umgekehrte  Phäuo- 
mcD  ein;  bei  19  bis  21°  erscheint  plötzlich  die  LeitungBfahigkeit.  Wahr- 
scheinlich finden  moleculare  Aenderungen  bei  dem  Erstarren  statt 

Die  Tabelle  giebt  die  relativen  Leitungsfähigkeiten  A  bei  den 
Temperaturen  T. 
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Aehnlich  vorhalten  sich  auch  Geraische  von  Paraffin  (100  g)  mit 
einigen  Cubikcentimetern  Amylalkohol,  von  Naphtalin  und  Phenol. 
Paraffin  und  Naphtalin  selbst  leiten  im  festen  Zustande  nicht,  sondern 
werden  erst  durch  Zusatz  des  Amylalkohols  und  Phenols  zu  Leitern. 

Zu  Bd.  I,  §.  568.  Pfeiffer')  hat  die  elektrische  Leitungstätig- 
keit des  kohlensauren  Wassers  bei  verschiedenen  Drucken  mittelst  alter- 
nireuder  Ströme  nach  der  Methode  von  F.  Kohlrausch  untersucht. 
Für  geringere  Kohlensäuregehalte  wurden  die  Widerstandsge  lasse  von 
F.  Kohl  rausch,  für  höhere  der  Cailletet 'sehe  Corapressionsapparat 
verwendet,  dessen  Röhren  1,7  und  1,6cm  äusseren  Durchmesser,  60cm 
Länge  erhielten,  oben  halbkugelförmig  geschlossen  und  daselbst  mit 
einem,  mit  eiuer  MessingfasBung  überdeckten  eingelötheteu  Platindrahte 
versehen  waren,  welcher  eine  nach  unten  convexe  Halbkugel  von  Platin 
trug.    Die  Zuleitung  von  unten  geschah  durch  den  Apparat;  auf  dem 


')  Bartoli,  LOro*i  7,  Juui  und  August  1884*;  Beibl.  8,  p.  71'. 
9,  p.  44*.  —  *)  Pfeiffer,  Wied.  Ann.  23,  p.  «25,  1884*. 
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Quecksilber  im  Rohre  schwamm  eine  der  oberen  ähnliche,  nach  oben 
convexe  Platinhalbkugel  mit  nach  unten  gehendem ,  angeschmolzenem 
Platindraht.  Die  Glasröhre  war  von  einem  Wasserbade  umgeben,  welches 
die  Temperaturen  0°  und  etwa  12,5°  und  18°  C.  erhielt.  Druck  und  Kohlen- 
säuregehalt des  Wassers  wurden  aus  den  Zahlen  von  v.  Wroblewski  l) 
ermittelt.  Das  Wasser  war  wiederholt  aus  einem  verzinnten  Kupferkessel 
destillirt,  die  Kohlensäure  aus  Marmor  und  verdünnter  Salzsäure  ent- 
wickelt und  in  einer  Lösung  von  doppelt  kohlensaurem  Natron  und  in 
gauz  reinem  Wasser  gewaschen.  Die  Curven ,  Fig.  349,  stellen  diu  Re- 
sultate dar;  die  Absciseen  geben  den  Gehalt  an  Kohlensäure,  die  Ordi- 

Fig.  34«. 


naten  die  Leitungsvermögen  gegen  das  des  Quecksilbers  gleich  Im1': 
die  mit  Temp.-Coeff.  bezeichnete  Curve  giebt  die  Zunahme  des  Leitungs- 
vermögenB  pro  Grad  zwischen  0  und  12,5°  in  Theilen  des  Leitungsver- 
mögen8  bei  18°  an.  Die  Lösungen  der  Kohlensäure  leiten  hiernach 
sehr  schlecht;  ihre  Leitungsfähigkeit  nimmt  von  einem  gewissen  Gehulte 
an  nahe  proportional  demselben  zu.  Eine  Aenderung  des  Leitungsver- 
mögens des  kohlensäurehaltigen  Wassers  durch  Druck  ist  nicht  nach- 
zuweisen, ebensowenig  ein  Maximum  des  Leitungsvermögens  der  Lösung 
bei  0°  vor  dem  Condensationsdruck.  Dio  Leitungsfähigkeit  des  benutzten 
reinen  Wassers  war  nahezu  gleich  3. 

Bei  der  kritischen  Temperatur  39,3°  findet  kein  Sprung  in  der 
Leitungsfahigkeit  statt,  so  dass  auch  über  derselben  eine  Verbindung  von 
11.  <>  mit  CO)  zu  bestehen  scheint. 

Zu  Bd.  I ,  §.  588.  Den  Tabollen  über  die  Leitungsfahigkeit  der 
Säuren  ist  noch  die  für  die  Salpetersäure  beizufügen.   Es  ist  für  dieselbe : 


»)  v.  Wroblewski.  Wied.  Auu.  18,  p.  '2V\,  1883*. 
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Los.  Proc. 

6,2  12,4 

(18,6) 

24,* 

31,0 

37.2 

(43,4) 

SpecGew. 

1,0346  1,0717 

1,1105 

1,1525 

1,1946 

1,2372 

1.2786 

2924  5072 

6460 

7185 

7319 

7062 

6539 

Jkk» 

0,0148  0,0143 

0,0138 

0,0138 

0,0140 

0.0146 

0,0152 

Lös.  Proc 

49,6 

(55,8) 

62,0 

Spec  Gew. 

1,3190 

1,3560 

1,3871 

5935 

5290 

4646 

4k 'k^ 

0,0158 

0,0158 

0,0158 

Deb  Maximum  de8  Leitungsvermögens  tritt  bei  0°  für  29  Proc.  H  N  0„ 
bei  18°  für  29,7  Proc.,  bei  40°  für  30,2  Proc.  ein,  wobei  die  Leitongsver- 
mögeu  re«p.  5480,  7330,  9570-10"8  sind 


Zu  Bd.  I,  §.  595.  Mittelst  der  Methode  von  F.  Kohlraasch  hat 
W.  Kohlraasch2)  die  Leitangsfabigkeit  sehr  concentrirter ,  rauchender 
Schwefelsäure  bestimmt. 

Danach  nimmt  das  Leitungsvermögen  für  18°  von  einem  Gehalte  an 
78,37  Proc.  SO,  (96  Proc.  H,S04)  bis  81,43  Proc.  SO.,  (99,75  Proc.  11,80«) 
schnell  ab  (k^  10"1  von  877  bis  74,6),  steigt  dann  wieder  schnell  bis  *u 
einem  Maximum  klH  10s  =  270  bei  etwa  83,3  Proc.  SO,,  wobei  schon 
der  Gehalt  von  U3S04  an  S03  (81,63  Proc.)  überschritten  ist.  Dm 
Minimum  der  Leitungsfähigkeit  fallt  also,  wie  schon  F.  Kohlraasch 
gefunden,  nicht  genau  auf  das  Hydrat  11,804-  Nachher  fällt  das  Lei- 
tungsvermögen wieder  ziemlich  steil  bis  88,7  Proc.  SO;,  10*  =  43,2) 
und  dann  langsamer  ab,  eo  dass  bei  89,83  Proc.  Gehalt  (nahezu 
H20  -1-  2S03,  enthaltend  89,89  Proc.)  der  Widerstand  *u  10*  =  17,00 
ist.  Indess  zeigt  sich  dabei  kein  Minimum,  sondern  ein  fernerer  allmäh- 
licher Abfall,  so  dass  sich  also  diese  Hydrate  nicht  durch  Auftreten  wei- 
terer Minima  charakterisiren.  Die  nahe  gesättigte  Schwefelsäure  11,80, 
leitet  mehr  als  92  mal,  die  Säure  mit  90,67  Proc.  SO,  etwa  1000  mal 
schlechter,  als  die  best  leitende  verdünnte  Säure  10"  —  6914).  B*i 
Zusatz  von  Wasser  und  S03  vermehrt  sich  das  sehr  geringe  LeitungB- 
vermögen  von  H^SO*.  Die  auskrystallisirten  Säuren  leiten  sehr  schlecht. 

Die  Temperaturcoefficienten  in  der  Formel  kt  =  k^  [1  -f-  a  (t  —  In 
-f-  ß  (t  —  18)2]  sind  um  so  grösser,  je  kleiner  das  Leitungsvermögen  ist 
bei  gleichem  Leitungsvermögen  sind  unabhängig  vom  Procentgehalt  di« 
Temperaturcoefficienten  fast  die  gleichen.  Für  höhere  ProcentgehslU' 
ist  cl  etwas  grösser.  In  der  Nähe  des  Hydrates  HjS04  steigt  bei  einem 
Gehalte  von  80,34  bis  81,43  an  SO,  «  von  0,027  auf  0,040,  ß  von 
0,0002  bis  0,0004.  Hier,  wie  in  der  Nähe  der  Säure  HjSjO,,  steigt  ß 
viel  schneller  als  a. 

Zu  Bd.  1,  §.  601.  Das  mittelst  der  Wheatstone1  sehen  Brückl 
bei  momentanem  Schluss  des  Stromes  und  Anwendung  eines  Elektro- 


l)  F.  Kohlrausch  und  Grotriau,  Po^r.  Ann.  154,  p.  227.  lt<7^^  — 
a)  W.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  17,  p.  69,  IW. 
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meters  in  der  Brücke  (welches  sogleich  von  der  Brücke  abgetrennt  wurde) 
bestimmte  Leitungsvermögen  Kt  von  Lösungen  von  Kaliumhydroxyd  in 
Alkohol  bei  der  Temperatur  /  ergiebt  sich  nach  Gug Heimo1)  bei  ver- 
schiedener Zahl  N\i  von  Molecülen  (bei  12°)  wie  in  nachfolgender  Tabelle, 
in  welcher  K0  das  Leitangsvermögen  bei  0°,  JTj  =  K0  (1  +■  ctt  -f"  ßt') 
gesetzt  ist. 

.Y„  0,2034  0,5540  0,8317  1,338  1,445 

Ä,108    17,5cf  32,33  38,58  42,30  41,89 

A',,10*  22,02  42,07  51,55   •        59,18  59,06 

a  0,02208        0,02523        0,0273  0,03145  0,03203 

ß  0,000032      0,000082      0,000147       0,000256  0,000251 

Nlt  2,032  2,3647  3,695  3,12 

ÜC0108  38,03  34,66  21,52  — 

jr„108  56,23  52,56  37,38  45,5 

a  0,03589  0,03857        0,04913  — 

ß  0,000384  0,000489      0,000902  — 

Zu  Bd.  I,  §.601.  Mittelst  der  Methode  von  F.  Kohl  rausch  hat 
Grotrian3)  die  Leitungsvermögen  der  Lösungen  einiger  Cadmium- 
und  Quecksilbersalze  bestimmt.  Ist  m  die  Zahl  der  Molecüle  des 
Salzes  in  der  Lösung  bei  18",  klH  ihre  Leitungsfabigkeit ,  dkjk\s  die 
Aenderung  derselben  für  einen  Grad  bei  18°,  so  ergiebt  sich  in  abge- 
rundeten Zahlen: 


CdCl2: 


M 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

10'Jfc,, 

47,4 

77,0 

102 

124 

143 

206 

244 

266 

276 

279 

10<^Jfc/AvH 

224 

•)•)•) 

M    —  — 

221 

220 

219 

217 

217 

219 

225 

233 

M 

3,5 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

277 

270 

247 

220 

192 

163 

134 

10*Jk/kl8 

239 

246 

262 

280 

301 

325 

351 

Cd  Br2  : 

m 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

1 

1,5 

o 

m 

o  * 

3 

40,4 

65,4 

86,0 

103 

117 

168 

203 

229 

246 

253 

\0*Jkjku 

231 

229 

226 

225 

226 

235 

237 

242 

250 

259 

m 

3,5 

4 

4,5 

io**18 

254 

252 

248 

lO*4k/klH 

267 

274 

281 

CdJj: 

m 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5  1 

1,5 

o 

3 

3,5 

I0*kl$ 

27,8 

43,7 

58,8  72,5  84,9  142 

:  188 

225 

253 

273 

286 

\0*Jk/ku 

278 

266 

259   255   251  241 

240 

242 

247 

251 

256 

l)  Ouglielmo,  Atti  .MU  R.  Accad.  di  Torinn  17,  K..  Apr.  Bfißibl.  6, 
p.  »03*.  —  a)  Grotrian,  Wied.  Ann.  18,  p.  177,  l88fK 
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KjCdJ4: 


m 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

1 

1,0 

2 

10«*;,* 

104 

188 

r\ 

l>bS 

M2 

415 

758 

1070 

1341 

230 

99ft 

99* 

909 

Ol  7 

«Sil 

91  3 

Ol  * 

1  Q7 

Cd(N03),: 

m 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5  3 

1 1\  K  2« 
lO^A-ip 

1  öö 

1  OQ 

Ivo 

007 

0U4 

OD  1 

/  oo 

ooO     et  i 

224 

223 

W  M  tj 

2°2 

m  m  ^ 

2°1 

214 

213 

0^  9 

213  213 

m 

3,5 

4 

• 

4,5 

5 

5,5 

b 

0,5 

1  n  s  2- 

88b 

O  f*  c» 

868 

o  o  r\ 

839 

^  rv  n 

/  99 

"CK. 

/55 

705 

lO^Ä/ifc.a 

215 

91  G 

000 

900 

Jon 

94.1 

9V> 

CdS04 

m 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

1 

1.5 

2 

2,5  3 

10<*18 

39,9 

07,1 

91,4 

1 14 

1  OK 

135 

AA  1 

284 

331 

308  «394 

10<,4*/Ä;,< 

210 

208 

207 

206 

206 

206 

208 

210 

215  221 

m 

3,5 

4 

4,5 

5 

10  AJ|  > 

409 

411 

405 

395 

lO^Ar/fc^ 

228 

236 

244 

253 

Die  Lc 

itungs 

rermö 

gen  steigen 

also 

bei  Chlorcad 

mium 

,  aalpeter« 

saure m  und  schwefelsaurem  Cadmium  erst  schnell,  dann  langsamer  bis  zu 
einem  Maximum  und  nehmen  darauf  langsam  ab.  Bei  Bromcadmium  und 
Jodcadmium ,  namentlich  bei  Kaliumoadmiumjodid  steigt  die  Leitnogs- 
fähi^keit  schneller  und  das  Maximum  wird  nicht  erreicht.  Die  Temperator- 
coeflicienten  sind  um  so  grösser,  je  kleiner  das  Leitungsvermögen  ist. 

Die  molecularen  Leitungsvermögen  der  verschieden  concentrirtco 
Lösungen  sind  sehr  verschieden ;  sie  sind  um  so  grösser,  je  schwächer  die 
Concentration  ist,  was  nach  Grotrian  wohl  daran  liegt,  dass  sieb 
bei  grösseren  Concentrationen  Gruppen  von  Molecülen  vereinen,  welche 
bei  grösseren  Verdünnungen  zerfallen.  Dahin  deuten  auch  die  Verhält- 
nisse der  Wanderungen  der  Ionen,  wobei  sich  ebenfalls  nach  Hittorf 
die  UeberfübrungBzahlen  des  Anions  mit  der  Verdünnung  ganz  bedeutend 
vergrössern. 

Das  moleculare  Leitungsvermögen  von  7iK2CdJ4  i8t  bei  26°  nahe 
dasselbe,  wie  die  Summe  derjenigen  seiner  Componenten. 

Die  Leitungsfähigkeiten  der  Lösungen  einiger  Quecksilber- 
salze sind: 

IIgCl3:    1000m  17,0      75,4      392      HgBr,:    12,4  23,6 

10U-H  0,41       1,06    3,91  0,15  0,24 

l0*Jk  hu      0,044     372     249  380  320 

Zu  Bd.  I,  §.  602.  Weitere  Versuche  über  die  Leitungsfäbigkeit  ver- 
dünnter wässeriger  und  alkoholischer  Salzlösungen  sind  von  Lenz1)  «a- 
  *> 

')  Lenz,  M«*m.  de  8t.  Petersb.  [7]  30,  1B82";  Beibl.  7,  p.  309'. 
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gestellt  worden.  Die  Lösungen  befanden  sich  in  einem  U-formigen  Rohre 
von  etwa  50  ccm  Inhalt ,  dessen  Enden  durch  eingeschliffene  Glasstöpsel 
mit  einer  feinen  Durchbohrung  geschlossen  waren.  In  dieselben  waren 
ausserdem  dicke  Platindrähte  eingekittet,  an  welchen  spiralförmige, 
platinirte  Platinplatten  von  etwa  auf  beiden  Seiten  zusammen  20  qcm 
Oberfläche  als  Elektroden  hingen,  und  die  mit  Quecksilbernäpfen  oberhalb 
der  Stöpsel  communicirten. 

Die  Widerstände  wurden  mittelst  der  Brückenmethode  und  der 
durch  einen  Sinusinductor  erzeugten  alternirenden  Ströme  bestimmt, 
wobei  das  Rohr  durch  einen  gleichen  Rheostatenwiderstand  ersetzt 
wurde. 

In  den  folgenden  Tabellen  bezeichnet  m  die  Zahl  der  Molecüle  des 
Salzes  in  einem  Liter  der  Lösung,  v  die  Stärke  des  zur  Lösung  verwen- 
deten Alkohols  in  Volumprocenten  bei  12,5°,  L  das  Leitungsvermögen, 
p  =  4  .  Wmj L  den  äquivalenten  Leitungswiderstand.   So  ergiebt  sich: 

Alkoholische  Lösungen: 
Jodkalium  K,Ja. 

m=i4v=  0  5,9  16,2  26,3  37,0  46,8  56,9  66,4  73,5 
L=  1151  1002  766  598  484  415  386  326  295 
p=86,9  99,8  130,5  167,2  206,6  236,1  271,4  306,4  337,4 

v  =     0     5,5    10,7    19,2    29,7    40,4    49,6    58,8  69,8 
L=  1149  1012  868     712     557     459     403     358  312 
0  =  87,0  98,8  115,2  140,4  179,5  218,2  247,9  279,6  320,8 

ro  =  V*  V=  0  5,5  10,7  19,2  29,7  40,4  49,6  58,8  69,8  79,4 
£=605  511  443  360  278  218  205  180  161  143 
o  =  82,7  97,9  112,8  139,1  180,0  215,7  244,2  277,7  310,8  350,5 

m=Vis»=  0    5,5    10,7    19,2    29,7    40,4    49,6   58,8    69,8  79,5 
£=  313  273  232    187     141    118    104     93      84  77 
p  =79,9  91,6  107,8  134,0  176,7  212,2  239,4  267,8  297,4  325,4 

Alle  Versuche  sind  auf  18°  reducirt  Der  Temperaturcoefficient 
ergab  sich  für  eine  Lösung  in  Alkohol  von  73,5  Proc.  gleich  0,0272,  von 
79,5  Proc.  0,0257,  von  OProc.  (F.  Kohl  rausch)  0,0206. 

Wässerige  Lösungen: 
Jodkalium,  K.t  J2. 

»m    16/  16/  Ii/  4.'  3'  2' 

m    764  /64  '64  64       7  64  64  «4 

L  =  1151  1149  888  605  313  241  162 
p  =  86,9     87,0    84,4   82,7    79,9    77,9  77,0 

Jodnatrium,  Na^Jj. 

m=V4t>=     0         0        5,9      16,2     26,3  37,0  46,8  56,9 

Z,=   921      928      799      615      479  392  346  317 

p  =  108,6    107,8    125,1    162,6   208,6  254,9  289,4  315,9 
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v  =  66,4  73,5  86,3  94,2 
L  =  284  265  227  186 
q  =  349,9    377,0    441,2  517,2 

Kohlensaures  Kali,  K^CC^. 
w=Vj  v  =    0        5,9     16,2   26,3  37,0 
1630    1342    973    691  495 
Q  =  123,4   149,0  205,6  288,2  404,4 

Chromsaures  Kali,  KaCrO*. 
»=Vi  *  =     0        5,9       16,2  26,3 
L=  1713     1445     1024  738 
q  =z  116,8    138,4    195,2  271,0 

Pikrinsäure,  C6  H2  (0  H)  (N  0,)3. 

m=V4  t>  =  0  5,5  10,7  19,2  29,7  40,4  49,6  58,* 
£=  1351  1175  1034  852  675  516  416  349 
q  =  74,0    85,1     96,7     117,4     148,2    193,7    239,0  294,7 

v  —  69,8  79,5  89,5 
L=  265  197  128 
q  =  376,7  507,1  780,8 

Der  Teinperaturcoefficient  der  letzten  Lösung  ist  0,0200,  der  einer 
wässerigen  Lösung  0,0196. 

Jodcadraium,  CdJ2. 

m  =  lf\  v  = 


m  —  V2  v  = 


0 

5,5 

10,7      19,2  29,7 

40,4 

49.6 

L  = 

20 

173 

142       111  82 

63 

53 

Q  = 

489,9 

577,0 

703,5    900,0  1228,7 

1590,3 

1893,1 

v  = 

58,8 

69,8 

79,5  89,5 

L  = 

47 

43 

38  31 

Q  = 

2101,9 

2329,5 

2567,3  3231,0 

Vt 

v  = 

0 

6,0 

15,2      23,3  34,5 

43,7 

56,2 

L  — 

333 

281 

213       174  130 

109 

90 

9  = 

599,6 

712,8 

941,2    1149,8  1536,2 

1828,8 

2210,4 

V  — 

65,0 

75,4 

85,1  93,5 

L  — 

82 

74 

66  49 

P  = 

2442,8 

2705,8 

3057,0  4010,0 

1 

v  = 

0 

6,0 

15,2       23,3  34,5 

43,7 

56,2 

X  = 

555 

454 

346        300  224 

191 

156 

Q  = 

720,8 

881,2  ; 

1142,8    1333,6  1788,4 

2098,0 

2566,1 

i;  = 

65,0 

75,4 

85,1  93,5 

X  = 

142 

128 

115  85 

9  = 

2816,0 

3124,0 

3485,6  4730,8 

V 

Der  Teinperaturcoefficient  der  Lösung  v  =  0  ist  gleich  0,0260,  der 
Lösung  v  =  69,8  gleich  0,0286. 
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Bei  verdünnteren  Lösungen  wurden  in  ein  17  mm  weites,  55  mm  hohes 
Glasrohr  zwei  parallele,  etwas  cylindrisch  coneave,  platinirte  Platinelek- 
troden eingesenkt.    Die  Versuche  damit  ergaben: 

'»=  XU    V*      Vh      V«      V«     Vis    Vie     Vis     Vi«  V» 

t;  =    0      0       34,5      65,0     93,5      0      34,5     65,0     93,5  0 
L=  204    134      42        26        16      86      32        15        10  134 
Q  =  —  374,1  1184,6  1881,4  3051,0  290,1  982,6  1663,5  2526,8  373,9 

Pikrinsäurelösung  in  Aether  leitet  äusserst  schlecht. 

Bei  Yergleichung  der  Widerstände  gleich  dichter,  wässeriger  und 
alkoholischer  Lösungen  bewährt  sich  die  Behauptung  Matte ucci's 
nicht,  nach  welcher  ihre  Widerstände  Jl  gleich  sein  sollten.  So  sind 
z.  B.  dieselben,  wenn  d  die  Dichte  ist: 

Jodkalium  Jodcadmium 


d  =  1,030. 
v  —      0  25,8 
11=    165  160 


d  =  1,015. 
0      10,7  36,0 
322    225  202 


d  =  1,139. 
0  83,0 
299  937 


Für  Lösungen  von  Jodkalium  und  Jodnatrinm,  welche  l/4  Molecül 
Salz  enthalten,  ist  bis  zu  70proc.  Alkohol: 

E  =  100  (1  4-  bv), 

wo  für  K2Ja  b  =  0,03663,  für  Na3J2&  =  0,03434  ist.  Ueber  70  Proc. 
steigt  die  Curve  für  KSJ2  schneller.  Auch  für  Pikrinsäure  fällt  die 
Curve  bis  35  Proc  mit  den  Curven  für  reine  Salze  zusammen,  steigt  dann 
aber  sehr  viel  schneller.  Bei  chromsaurem  und  kohlensaurem  Kali  ist 
der  Verlauf  der  Curve  der  gleiche;  sie  steigt  bis  35  Proc.  sanft  an.  Die 
Curve  für  Jodcadmium  steigt  ebenso  bis  etwa  40  Proc.  sanft  an ,  biegt 
sich  dann  etwas  der  AbsciBsenaxe  zu  bis  etwa  65  Proc.  und  steigt 
wiederum  stark  an. 

Ferner  ist  der  Einfluss  des  Alkoholgehaltes  auf  den  Widerstand  von 
Jodkaliumlösung  von  dem  Salzgehalte  derselben  fast  unabhängig.  Ist 
der  Widerstand  der  wässerigen  Lösungen  je  gleich  100  gesetzt,  so  ist  der 
der  Losungen  von  gleichem  Alkoholgehalte  gleich. 

Bis  zu  einem  Gehalte  von  V*  Molecül ,  von  8,3  Proc. ,  wachsen  die 
Widerstände  dem  Alkoholgehalte  der  Lösungen  proportional.  Bei  Jod- 
cadmium fallen  die  Curven  für  verschiedene  Alkoholgehalte  nicht  zu- 
sam  men.  Mit  wachsendem  Salzgehalte  steigt  der  Widerstand  immer 
stärker  an. 

Ausgedehnte  Untersuchungen  über  die  Leitungsfähigkeit  sehr  ver- 
dünnter Salzlösungen  sind  von  Bouty  l)  ausgeführt  worden.  Die  Versuche 
wurden  nach  der  Methode  von  Fuchs  unter  Anwendung  eines  Lipp- 
mann' sehen  Elektrometers  angestellt.    Sechs  Gläser  1  bis  6,  Fig.  350, 


J)  Bouty,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [6]  3,  p.  433*;  siehe  auch  Compt. 
rend.  98,  p.  140  n.  362,  1884*. 
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sind  durch  Heber  verbunden,  1  und  2,  3  and  4t  5  and  6  durch  weite 
und  kurze,  S,  2  und  3,  4  und  5  durch  je  1  m  lange  capillare  Heber  • 
und  b.    Die  Glaser  1  und  6  enthalten  amalgamirte  Zinkelektroden  E 

Fig.  3ä0. 


Fig.  351. 


und  E'.  Alle  Gläser  und  kurzen  Heber  sind  mit  der  gleichen  Zink- 
vitriollösung gefällt,  mit  Ausnahme  der  Heber  (a)  und  (6),  welche  ebenso, 
wie  die  ihre  Enden  enthaltenden  Tboncylinder,  mit  zwei  Lösungen  A 
und  /»'  gefüllt  sind.  Alles  ist  sorgfaltig  durch  Ebonitplatten  isolirt. 
Durch  die  Elektroden  E  und  E'  wird  ein  Strom  geleitet    Neben  der 

Thoncylindern  sind  in  die  Gläser  2 
und  3  oder  auch  in  die  Gläser  4  und 
5  besondere  sccundäre  Elektroden  M 
und  M*  eingesetzt,  in  deren  Schlie* 
sungskreis  ein  L  i  p  p  m  a  n  n 1  iches  Eltk 
trometer  und  eine  veränderliche  elek 
tromotori8che  Kraft  eingefugt  werden 
Die  secundären  Elektroden,  Fig 
351,  sind  aus  einer  mit  der  Zink 
vitriollösung  gefüllten,  dreifach  tabu 
lirten  Woulf  sehen  Flasche  gebildet, 
in  welche  in  den  einen  Tubulus  wie- 
derum eine  amalgamirte  Ziukplatt*  / 
eingesetzt  ist.   In  den  zweiten  ist  eis 
nach   unten  gebogenes  Gaaentwicke- 
luugsrohr  h  eingefügt,  welches  auch 
mit  der  Zinkvitriollösung  gefüllt  ii* 
in  den  dritten  ein  verticaler  verschiebbarer  ( Haast  ab  T,  um  die  genin< 
Erfüllung  des  ganzen  Apparates  zu  ermöglichen.    Die  Grösse  der  Zink- 
fläche verhindert  jede  Polarisation. 

Zur  Herstellung  der  veränderlichen  elektromotorischen  Kraft  wirfl 
eine  Säule  von  zwei  Daniell'schen  Elementen  durch  einen  besondere: 
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Rheostaten  in  sich  geschlossen.  Er  besteht  aus  zwei  Kästen  von  je 
10  000  Ohm  Widerstand.  Von  den  Enden  eines  Kastens  wird  die  Leitung 
zn  der  Elektroineterschliessung  vermittelt.  Durch  Einstellung  des  Rheo- 
staten wird  der  Strom  in  derselben  auf  Null  gebracht. 

Indem  nach  einander  der  secundäre  Kreis  an  die  Enden  des  Hebers 
(o)  und  des  Hebers  (b)  gebracht  wird ,  können  die  Potentialdifferenzen, 
d.  b.  die  Widerstände  der  Flüssigkeiten  in  ihnen  mit  einander  verglichen 
werden. 

Da  der  Widerstand  des  Hauptkreises  meist  grösser  als  100  000  0hm 
ist,  ist  die  Erwärmung  durch  den  Strom  von  1  Daniell  ganz  unmerklich. 

Aus  diesen  Versuchen  ergiebt  sich,  dass  bei  allen  neutralen 
Salzen  bei  sehr  starken  Verdünnungen  bis  auf  V4000»  wenn  c  die  Lei- 
tnngsfahigkeit,  p  das  in  der  Gewichtseinheit  der  Lösung  enthaltene  Salz, 
e  das  Moleculargewicht  ist,  c-=kp/e  ist,  und  k  für  alle  Salze  den  gleichen 
Werth  hat,  also  wenn  p  =  e%  auch  Ar,  das  moleculare  Leitungs- 
vermögen für  alle  neutralen  Salze,  das  gleiche  ist. 

Um  eine  Vorstellung  zu  geben,  wie  weit  die  Beobachtungen  mit  dem 
Gesetz  übereinstimmen ,  stellen  wir  nur  einige  bei  74000  Concentration 
beobachtete  Widerstände  r  mit  dem  Verhältniss  p  der  Aequivalent- 
gewichte  zusammen: 

KCl l)    NH4ON05     KOS03     AgOS03     PbON05  AgONOs 
r    1000         1133  1182         1981         2212  2149 

p     1000         1074  1169         2094         2221  2281 

CaCl  KF1      MnCl+4aq  MgCl  +  6aq  BaCl-|-2aq 

r    0,880        0,942  1,567         1,402  1,558 

p    0,745        0,778  1,329         1,362  1,638 

MgON05-|-6aq  NaOCOj-!-10aq  Cu0N05  +  6aq 

r     1,998  2,324  2,251 

p     1,718  1,919  1,983 

ZnON0s  +  6aq      CdON05  +  4aq      BaOS*05+4aq      (UO,)ON05  +  5aq 
r    2,345  (>Jfl00)     2,559  (»JOoo)         2,477  ('/aooo)  3,636 
p    2,000  2,081  2,483  3,262 

Die  Abweichungen  sind  also  nicht  unbeträchtlich. 

Die  Hydrate  der  Säuren  und  Basen ,  die  sauren  Salze  und  mehr- 
basischen Säuren  verhalten  sich  anders. 

Bei  den  schwefelsauren  Salzen  zeigen  sich  grössere  Abweichungen. 
So  ist  z.  B.  für 

MgOS03-r7aq       CuOSOj-j-öaq       Fe0S03  +  7aq 
r       2,063  2,194  2,500 

p       1,651  1,674  1,866 


l)  Die  Formeln  nach  dem  Original. 
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NiOS03-f7aq 
r  2,492 
)  1,881 


Nachträge. 
CoOSOs-|-7aq 


ZnOS03-h7aq 
3,358 
1,932 


9 


r 


2,447 
1,886 


Die  Ueberführnngszahlen  der  Ionen  sind  nach  Hittorf  für  die 
obigen  wasserfreien  Salze  nahe  gleich  0,5  und  ändern  sich  wenig  mit 
der  Verdünnung;  bei  den  wasserhaltigen  nehmen  sie  damit  bedeutend  ab, 
nähern  sich  aber  auch  dem  Werthe  0,5;  die  Vorgänge  bei  ihrer  Elek- 
trolyse sind  anomal,  ganz  wie  es  die  oben  erwähnten  Abweichungen  der 
Widerstände  zeigen. 

Bei  einigen  Salzen,  z.  B.  Natronsalpeter,  steigen  die  Ueberführungs- 
zahlen  mit  den  Verdünnungen  und  entfernen  sich  von  dem  Werthe  0,5; 
entsprechend  ist  der  specifische  Widerstand,  welcher  sich  kaum  mit  der 
Concentration  ändert,  grösser  als  der  theoretische  Werth.  So  ist  z.  B. 
bei  der  Verdünnung  V4000 : 

LiCl     NaCl     CaOS03  NaONOs  NaOC105  BaON05    CaJ  BaOCIO, 
r  0,824     1,079      1,348       1,435       1,900     2,486      2,567*  2,559 
o  0,570     0,785      0,913       1,141       1,429     1,758      1,973  2,161 


Die  mit  einem  Asterisk  versehenen  Werthe  sind  bei  der  Verdünnung 
Viooo  beobachtet. 

Nach  diesen  Resultaten  müssten  die  einzelnen  Ionen  gleiche  Leitungs- 
fähigkeit besitzen,  während  F.  Kohlrausch  ihnen  verschiedene  zu- 
ertheilt.  Die  Abweichungen  können  nach  Bouty  in  einer  nicht  voll- 
ständigen Beseitigung  der  Polarisation  bei  der  Methode  von  F.  Kohl- 
rausch  und  auch  darin  liegen,  dass  letzterer  nicht  hinlänglich  grosse 
Verdünnungen  angewendet  hat.  Auch  lässt  sich  zeigen,  dass  das  ano- 
male Verhalten  einzelner  Salze  nicht  durch  die  Natur  ihrer  Ionen  bedingt 
ist,  da  sie  sich  in  anderen  Salzen  normal  verhalten  können. 

Auch  für  die  zusammengesetzten  Salze ,  Pt  Cl3  -f*  5  aq,  Au,  Clj. 
FeJ033S03,  welche  sich  für  die  Elektrolyse  als  Salze  mit  je  einem  Aequi- 
valent  an  elektronegativem  Radical  verhalten,  gilt  die  Berechnung  von 
Bouty. 

Die  Doppelsalze  und  sauren  Salze,  ebenso  chlorochromsaures  Kali. 
Zinnchlorür  und  Zinnchlorid,  Eisenchlorid  sind  meist  zersetzt,  so  dass  sie 
dem  Gesetz  nur  annähernd  folgen. 

Saures  chromsaures  Kali,  Ferrocyankalium,  Rhodankalium ,  Magne- 
siumplatincyanür  sind  entsprechend  ihren  Elektrolysen  normal;  äthyl- 
sulfonsaures  Kali,  Cyansilberkalium,  Natriumplatinchlorid  anomal.  Auch 
hierbei  geht  die  Abweichung  der  Ueberführungszahlen  von  0,5  parallel 
mit  den  Abweichungen  der  Widerstände  von  der  Gleichheit 


LiOS03  +  aq  CaONOs  +  4aq  SrCl-f6aq  NaJ  +  2aq 
r   1,165  2,075*  2,084*  2,887 

q  0,859  1,584  1,789  2,255 
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Die  verschiedenen  neutralen  (dreibasischen)  Phosphat«  verhalten 
«ich,  wenn  man  sie  als  bestehend  aus  einem  Aequivalent  Metall  und  einem 
Aequivalent  des  damit  verbundenen  negativen  Radicals  ansieht,  normal. 
Die  sauren  Phosphate  zeigen  zu  grosse  Widerstände;  nach  Bouty 
vielleicht  in  Folge  der  Trennung  des  mit  dem  sauren  Radical  verbundenen 
Wassers  an  der  Anode. 

Die  doppeltkohlensauren  Salze  sind  theilweise  oder  ganz  zersetzt  ; 
die  Quecksilbersalze,  das  Chlorid,  Bromid,  Jodid  sind  Nichtleiter,  dagegen 
K  itet  Quecksilberchlorid  -  Chlorainincftiiuni  normal.  Brechweiasteiu  ist 
normal,  Roseocobaltchlorür  verhält  sich  normal,  wenn  man  darin  ein 
Aequivalent  Chlor  annimmt. 

Die  Widerstände  des  essigsauren  Natrons,  des  chlorwasserstoffsauren 
Morphins  und  Strychnins  sind  grösser,  als  der  Berechnung  entspricht. 

Normal  sind  ferner  chlorwasserstoffsaures  Methylamin,  neutrales 
bernsteiusaure8  Amnion,  ameisensaures  Kali ,  neutrales  oxalsaures  und 
doppeltweinsaures  Kali ;  anomal ,  mit  grösserer  Leituugsfahigkeit  als  die 
berechnete,  ameisensaures  Ainmon,  essigsaures  Zink  und  Kupfer,  neu- 
trales citronensaures  Natron  und  Ammon,  benzoesaures  und  salicylsaures 
Ammon. 

Aethylalkohol ,  Glycerin,  Erythrit,  Phenol,  Aethylaldehyd ,  Aceton, 
Acther,  Dichlorhydrin ,  Glycose,  Zucker,  Acetamid ,  Harnstoff,  Albumin 
leiten  schlecht. 

Von  den  Säuren  und  Basen  leiten  die  Lösungen  derjenigen  nicht, 
welche  sich  mit  Wasser  nicht  verbinden,  die  mit  Wasser  verbundenen 
verhalten  sich  wie  die  Salze. 

So  ändert  glasige  arsenige  Säure  (l'iooo)  die  Leitungsfähigkeit  des 
destillirten  Wassers  nicht;  schweflichte  Säure  liefert  mit  Wasser  instabile 
Verbindungen;  die  Leitungsfähigkeit  ihrer  bei  20°  hergestellten  con- 
centrirten,  schwefelsäurefreien  Lösung  leitet  normal,  Die  Abnahme  der 
Leitungsfähigkeit  mit  der  Temperatur  ist  fünfmal  kleiner  als  für  Normal- 
salze, indem  die  Vergrösserung  des  Widerstandes  in  Folge  der  Temperatur- 
erniedrigung durch  die  Bildung  von  mehr  leitendem  Hydrat  bei  der- 
selben theilweise  compensirt  wird. 

Bei  Schwefelsäure  erhält  man  bei  zunehmender  Verdünnung  ein 
Maximum.  So  vermehrt  sich  bei  jeder  Verdünnung  auf  das  Doppelte 
der  Widerstand  im  Verhältniss  von  1  :  A  wie  folgt: 

Concentration:  \m    V120    Vmo    x/*«o    Vyco    Vi  »20    Vsmo    1  W.<» 

A    1,917  1,894  1,807  1,856  1,849  1,854  1,881  1,942  2,002. 

I  hat  also  ein  Minimum  bei  der  Verdünnung  womit  auch  im  All- 

gemeinen die  Wanderungsverhältnisse  der  Säure  übereinstimmen.  Die 
elektrolysirte  Säure  dürfte  ein  Hydrat  Sa06  -f  OHO  sein. 

Aehnlich  verhält  sich  Chlorwasserstoffsäuro,  welche  etwa  die  Verbin- 
dung HCl  +  2  HO  wäre;  Salpetersäure,  welche  NO.,  -f  3  HO  wäre. 

Borsäure  leitet  äusserst  schlecht. 

Wiedemaun,  KlektriciUkU   IV.  79 
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Essigsäure ,  Benzoesäure ,  Salicylsäure ,  Bernsteinsäure >  Aepfehäure, 
Weinsäure,  Citronensäure  leiten  bei  grosser  Concentration  schlecht;  ihr* 
Leitungsföhigkeit  ändert  sich  mit  der  Verdünnung  enorm,  vielleicht  auch 
durch  partielle  Verbindung  mit  Wasser. 

Bei  folgenden  Basen  ist  das  Verhältniss  r/p: 

Lithion       Kalk       Natron       Kali       Baryt  Tballiumoxydul 
0,641        0,702       0,050       0,591       0,598  1,000 

Die  Werthe  sind  also  verschiedene;  das  bei  der  Elektrolyse  zu  be 
trachtende  Hydrat  ist  nur  bei  Thallium  T10  -f  HO,  bei  den  anderen 
wohl  wasserhaltiger. 

Bei  anderen  Versuchen  von  Bouty1)  wurde  die  Aenderung  der 
Leitungsföhigkeit  der  sehr  verdünnten  Salzlösungen  zwischen  2°  und  44 
untersucht  Die  Versuche  wurden  wie  die  oben  beschriebenen  ausgeführt, 
nur  waren  die  Capillarröhron  durch  U- förmige  Capillarröhren  mit  er- 
weiterten Enden  ersetzt.  In  die  Erweiterungen  setzten  sich  weitere  Heber 
ein,  welche  andererseits  in  Thoncylinder  endeten,  die  mit  der  gleichen  Lö- 
sung, wie  das  Capillarrohr,  umgeben  waren.  Die  Thoncylinder  standin 
in  weiteren  Gläsern,  und  in  erstere  wurden  die  Ableitungen  zum  Elektro 
meter  eingesenkt. 

Danach  ändert  sich  die  Lcittingsfähigkeit  bei  vieleu  Salzen  im  gleichen 
Verhältniss  proportional  der  Temperaturerhöhung  und  wird  durch  di- 
Formel  (bei  der  Concentration  '/aoo  his  Vjooo): 

d  =  c  .  (1  -f  «0 
dargestellt,  wo  a  für  die  untersuchten  Salze  (KCl,  NH«C1,  KS04,  KCrf',. 
KNOa,  PbN03,  AgNO,,  CuS04  -f  5aq)  nur  von  0,0332  bis  Ge- 
schwankt. 

Hiernach  würde  die  elektrische  Leituugsfahigkeit  einer  Salzlösung 
und  die  innere  Reibung  des  Wassers  sich  in  ganz  gleichem  Verhältnis 
mit  der  Temperatur  ändern,  da  nach  Poiseuille  die  Quautität  des  Ut 
derselben  Temperatur  durch  eine  Capillarröhre  fliessenden  Wasser- 
durch  die  Formel:  Wt  =  W0  (1  -f  0,0030793  i  4-  0,000 209 93«i  t  i 
ausgedrückt  wird.  Nimmt  man  an ,  dass  die  elektrolytischen  Molecäl^ 
beim  Wandern  eine  kleine  Menge  Wasser  mit  sich  führen ,  so  würde  da- 
bei wesentlich  die  Reibuug  des  Wassers  in  Betracht  kommen  und  eich  ^ 
das  Gesetz  begründen.  Nach  demselben  müsste  in  sehr  verdünnten  Lösu:- 
gen  die  Zahl  der  durch  ein  Salzmolecül  mitgeführten  Wassermolecüle  h" 
die  verschiedenen  neutralen  Salze  die  gleiche  sein. 

Bei  einzelnen  anomalen  Salzen  ist  die  Aenderung  der  Leitungsftbi^ 
keit  bei  Verdünnungen  von  1 '200  nahe  die  gleiche,  so  z.B.  ist  a  bei  NV. 
gleich  0,034<>,  bei  NaON05  und  Nal  gleich  0,0345.  Bei  höheren  Temj*- 
raturen  ist  ein  quadratisches  Glied  beizufügen,  wonach  zwischen  0  nti 


»)  Bouty,  Compt.  rend.  98,  p.  362,  1884#. 
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•r»0°  im  Mittel  a  =  0,036  955  wird.  Die  Anomalie  vermindert  sich  aber 
mit  der  Temperatur.  Bei  den  Säuren  ist  et  (Concentration  1  j00  bis  Viooo): 


HCl      NO,  HO 
0  —  20°  0,0240  0,0231 
0  —  50°  0,0229  0,0232 

Benzoesäure 
0  —  20°  0,0306 
0  —  50°  0,0277 


C105IIO  Cr03 
0,0224  0,0214 
0,0208  0,0208 

Citronensäure 
0,0309 
0,0300 


Oxalsäure  Pikrinsäure 
0,0224  — 
0,0211  0,0202 

Weinsäure 
0,0297 
0,0286 


Mit  wachsender  Temperatur  nimmt  also  a,  ausser  bei  der  Salpeter- 
säure, etwas  ab.    Bei  den  Basen  ist  «: 

Kali  Natron  Baryt  Kalk 

0  —  20°  0,0274  0,0290  0,0302  0,0304 

0  — 50n  0,0274  0,0285  0,0290  0,0271 

Zu  Bd.  I,  §.  6 1 2.  v.  B  e  e  t  z  l)  verwendet  als  Normalelemente  U-förmigc 
Röhren  von  4  mm  Durchmesser  und  22  cm  Schenkellänge,  deren  Schenkel 
mit  einem  Brei  von  feinem,  mit  concentrirter  Zinkvitriollösung  und  mit 
concentrirter  Kupfervitriollösung  angerührten  Alabastergyps  gefüllt  sind, 
senkt  in  dieselben  vor  dem  Erstarren  einen  Zinkdraht  und  einen  Kupfer- 
draht und  übergicsst  die  Massen  nach  dem  Reinigen  der  oberen  Theile 
des  Rohres  mit  Paraffin. 

Zur  Herstellung  von  trockenen  Säulen  an  Stelle  der  wenig  con- 
stanten  Z  a  m  bon  i' sehen  Säulen,  namentlich  für  elektrometrische  Zwecke, 
benutzt  v.  Beetz  statt  der  U- förmigen  Röhren  gerade  Röhren  von 

8  cm  Länge  und  5  mm  Durchmesser,  deren 
abwechselnde  Elektroden  er  in  der  Art 
wie  in  Fig.  352  verbindet. 

Bei  späteren  Constructionen  werden 
die  Zinkdrähte  an  den  Spitzen  amalgamirt, 
80Dst  mit  Schellack  überzogen,  die  con- 
centrirten  Lösungen  mit  1  3  Wasser  ver- 
setzt. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  U-för- 
migen  Elemente  ist  nach  Elektrometer- 
messungen an  drei  Elementen  gleich 
0,996  bis  0,998  (Maximaldifferenz  in  drei 
Tagen  1,000  bis  0,993),  wenn  die  des 
Klementes  mit  den  entsprechenden  Flüssigkeiten  1  ist.  Bei  der  Tempe- 
raturänderung von  1  bis  20°  ändert  sich  die  elektromotorische  Kraft  pro 
Grad  nur  um  0,015  Proc.  Der Coefficient  steigt  mit  der  Temperatur;  er 
ist  zwischen  20  und  39°  etwa  0,053,  zwischen  32  und  55°  0,061.  Beim 
Schluss  der  Elemente  in  sich  sinkt  auch ,  selbst  nach  8 


Fig.  352. 


v.  Beetz,  Wied.  Ann.  22,  p.  402,  4  884*. 
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elektromotorische  Kraft  um  etwa  von  1,000  bis  0,987  und  wird  nach 
5  Minuten  langem  Oeffnen  wieder  0,994;  nach  einer  Viertelstunde  wieder  1. 

Die  Element«'  von  LatimerClark,  ebenfalls  aus  einem  U-formigec 
Rohre  dargestellt,  in  welchem  der  Brei  von  Quecksilbersulfat  mit  der 
Wasserluft  pumpe  ausgekocht  wurde,  und  in  dessen  beide,  nachher  mit 
Paraffin  übergossene  Schenkel  der  Zink-  und  Quecksilberpol  hinein- 
ragten, änderten  iu  48  Stuuden  beim  Schluss  in  sich  die  Kraft  von  1,440 
bis  1,408  Volts,  indess  ist  die  Abnahme  der  elektromotorischen  Kraft 
beim  Er  wärmen  nach  von  II  olmhol  tz  und  Kittler  grösser  als  beim 
Daniellelement,  nämlich  0,08  pro  Grad.  . 

Zu  Bd.  1,  §.  627.  Auf  Zeile  2  von  unten  ist  statt  22»  =  Jr  zu  lesen 
E-2  proportional  Jr,  da  r  unverändert  bleibt.  Nach  Fuchs  kann  idad 
die  Tangentenbussole  auch  in  den  Zweig  BZ^KiC  einfügen. 

Zu  Bd.  I,  §.  640.  Rubidium  ist  in  angesäuertem  Wasser  gegen 
Kalium  clektropositiv  '). 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  640.  Elemente,  bestehend  aus  einer  reinen  und 
einer  verkupferten,  resp.  versilberten  Platin elektrode ,  welche  in  die  mit 
Kupfervitriol-  oder  salpetersaurer  Silberlösung  gefüllte  Rohre  dei 
C ai  1 1  etet' sehen  Apparates  eingeführt  sind,  erfahren,  wie  an  einem 
Capillarelektrometer  nachgewiesen  wird,  bei  100  Atm.  Druck  eine  Zu- 
nahme der  elektromotorischen  Kraft  von  bezw.  1)  Viooo  ojkI  2)  V  ^^Volt. 
Bei  Ersatz  der  Lösungen  durch  Wasser  zeigt  sich  keine  Wirkung  '2l 

7.U  Bd.  I,  §.  643.  Aehnliche  Resultate  über  die  sogenannten  Amal- 
garaationsströme  hat  später  Ilaga3)  erhalten,  wobei  auch  quantitativ 
nachgewiesen  wird,  dass  diese  Ströme  thermoelektrischen  Ursprungs  sind. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  650.  Mittelst  des  Qnadrantelektrometexs  hjt 
Kittlcr4)  beobachtet,  dass  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  amal- 
gamirtes  Zink,  Schwefelsäure,  Kupfer  von  dem  speeifischen  Gewicht  dt-r 
Säuren  1,266  bis  1,133  erst  schnell,  dann  langsam  von  0,906  bis  xue: 
Maximalwert»  0,933  D.  steigt  und  dann  abnimmt,  bis  sie  bei  äusseret*- 1 
Verdiinnung  nocb-0,854  D.  ist,  wo  D  die  Kraft  des  Normaldaniellelementt"» 
(Bd.  IV,  §.  1366)  ist.  Je  nach  der  Kupfersorte  kann  die  Kraft  etwa« 
verschieden  sein. 

Zu  Bd.  I,  §.  652.  Die  elektromotorische  Kraft  von  Retortcnkoh!- 
gegen  Gold  oder  Platin  in  Kali-  oder  Natronlauge  ist  gleich  0,06  hv 
0,17  D.,  die  von  Ceylongraphit  etwas  niedriger;  in  Lösungen  von  kohler  - 
saurem  Kali  oder  Natron  ist  sie  0,10  bis  0,17  D.,  in  unterchloricbtstturen 
Natron,  welches  die  Retortenkohle  direct  nicht  angreift,  sondern  nur  i: 
der  geschlossenen  Kette,  zwischen  14  bis  100°  C.  0,18  bis  0,27  D.,  b*.: 


l)  Bunden,  Liebi^'s  Ann.  125,  p.  368,  1863*.  —  *)  Bicbat  und  Blondlo* 
J.  de  Pliyn.  [2]  2,  p.  503,  1883*;  Beibl.  8,  p.  314*.  —  Haga.  Wied.  Ann.  IT 
p.897,  1882*.  —  «)  Kittler,  Münchener  Sitzungsber.  1882,  p.  50V ;  Wi«4.  _Ut 
17,  p.  895,  1882*. 
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der  Rückkehr  auf  14°  wieder  0,18  D.  (ebenso  bei  Ceylongraphit) ;  in  Chlor- 
kalklösung 0,10  bis  0,20  D.  Die  anderen  Kohlen  leiten  schlecht  und 
werden  von  den  unterchlorichtsauren  Salzen  angegriffen.  Mit  Ceylon- 
graphit (Vj)  gemischt  und  mit  Asphalt  zu  Cylindern  geformt,  haben  sie 
in  Lösungen  von  unterchloricbt saurem  Kali  oder  Natron  gegen  Gold  oder 
Platin  die  elektromotorische  Kraft  0,1  bis  0,2  D. >). 

Zu  Bd.  I,  §.  653.  Nach  Kiecke»)  liefert  eine  trockene  Säule  von 
1960  Plattenpaaren  und  eine  zweite  von  980  Plattenpaaren  von  je 
21,5  mm  Durchmesser  bei  directem  Schluss,  bei  Schliessung  durch  eine 
Alkoholsäule  von  0,86  m  Länge  und  42  qmm  Querschnitt,  sowie  durch 
eine  Terpentinölsäule  von  0,87  m  Länge  und  100  qmm  Querschnitt  an 
einem  Galvanometer  Ströme,  deren  Intensität  in  mechanischem  Maasse  ist: 

Schluss     Alkohol  Terpentinöl 
I.       9180         8250  1610 
II.       5570        5200  660 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  657.  Um  die  Potentialdifferenz  zwischen  zwei 
einander  berührenden  Flüssigkeiten  zu  messen,  wenden  Bichat  und 
Blondlot3)  folgendes  Verfahren  an: 

Zwei  Gläser  I  und  II  enthalten  dieselbe  Flüssigkeit  Fi  und  Platin- 
elektroden,  welche  mit  den  abwechselnden  Quadranten  eines  Mascart'- 
schen  Elektrometers  verbunden  sind.  Sie  communiciren  durch  einen 
Heber  mit  der  gleichen  Flüssigkeit;  der  kleine  Ausschlag  des  Elektro- 
meters wird  als  Nullstellung  angesehen.  Jetzt  wird  der  Heber  entfernt 
und  mit  dem  einen  Glase  I  ein  drittes  (III)  mit  einer  anderen  Flüssig- 
keit Fj  gefülltes  durch  einen  Heber  verbunden.  Sind  die  Luftschichten 
ober  den  Gläsern  II  und  III  auf  gleichem  Potential,  so  entspricht  der 
Ausschlag  des  Elektrometers  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  Fi 
und  2* V  Fügt  man  zwischen  Glas  I  und  die  damit  verbundenen  Quadran- 
ten eine  von  zwei  Stellen  der  Schliessung  einer  Säule  abgeleitete  Po- 
tentialdifferenz E  ein ,  so  kann  man  die  Elektrometernadel  auf  Null 
zurückführen  und  so  die  clektromotrische  Kraft  Fv  \  F%  mit  E  vergleichen. 

Um  die  Luft  über  den  Gläsern  I  und  III  auf  gleichem  Potential  zu 
erhalten,  wird  ein  Tropfapparat  von  W.  Thomson  verwendet.  Auf 
eine  oben  zu  einer  0,01m  weiten  Oeffnung  zusammengezogene,  0,04m 
weite  und  0,4  m  lange  verticale  Glasröhre  ist  oberhalb  mittelst  eines 
ringförmigen  Korkes  ein  Glascylinder  gesteckt,  in  welchen  aus  einem 
Behälter  Bx  die  eine  Flüssigkeit  Fx  flieset,  welche  sich  durch  das  Rohr 
entleert  und  seine  Wände  bedeckt.  Ausserdem  strömt  aus  einer  zweiten, 
auf  einem  Mascar t' sehen  Stativ  wohl  isolirten  Glasflasche  Bt  durch  ein 
verticales  Glasrohr  Gr  die  zweite  Flüssigkeit  F,  in  einem  feinen  Strahl  in 


>)  Bartoli  und  Papasogli,  N.  Cim.  [3]  12,  p.  Hl,  1882*;  Gazz.  chim. 
hui.  14,  p.  85,  1884*;  Beibl.  7,  p.  120;  8,  p.  653*.  —  2)  Riecke,  Wied.  Ann. 
20  p.  512,  1883*.  —  3)  Bichat  und  Blondlot,  Compt.  read.  97,  p.  1202*;  J. 
.1.*  I'hvs.  [2j  2,  p.  533,  1883*;  Beibl.  8,  p.  228*. 
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die  Mitte  der  oberen  Oeffnung  des  verticalen  Rohree.  durch  welche«  sie 
erat  in  einem  etwa  4  bis  5cm  langen  continnirlichen  Strahl,  dann  in 
Tropfen  herabfallt.  Auf  diese  Weise  erhält  die  über  der  Flüssigkeit  Ft  im 
Bebälter  stehende  Luft  schnell  das  Potential  der  überFi  befindlichen. 
Ein  Schirm  schützt  den  ganzen  Apparat.  Die  Stelle,  wo  der  Strahl  von 
F2  in  Tropfen  zerfallt,  ebenso  die  Geschwindigkeit  seines  Anstlu^ea  ist 
ohne  Einfluss,  desgleichen  die  Vertauschung  der  beiden  Flüssigkeiten 
F\  und  F%. 

Sind  die  Flüssigkeiten  Fi  und  Fä  bessere  Leiter  und  identisch,  so 
haben  sie  keine  elektromotorische  Kraft  gegen  einander.  Wasser  zeigt 
dies  nicht  ganz  genau,  da  es  sich  beim  Durchströmen  durch  das  Rohr  G 
ein  wenig  ladet. 

Anwendung  von  benetztem  Papier  ändert  die  Resultate. 

Hat  man  die  Potentialdifferenz  zwischen  einer  Flüssigkeit  Fi  und 
verschiedenen  anderen  F2,  F$  gemessen,  so  kann  man  die  Differenz  zwischen 
letzteren  bestimmen,  indem  man  sie  in  durch  einen  Heber  verbundenen 
Gläsern  zwischen  Gläser  mit  der  Flüssigkeit  Fx  schaltet  und  letztere,  oder 
besser  weitere,  mit  diesen  Gläsern  verbundene  und  ebenfalls  mit  Fx  ge- 
füllte Gläßer  mittelst  Platinelektroden  mit  dem  Elektrometer  verbindet. 
Ist  die  beobachtete  Potentialdifferenz  S,  so  ist  Fa  |  F3  =  S  —  Fi  |  F,  —  F3 1  Fx. 

Auf  diese  Weise  ergab  sich  in  Volts  die  elektromotorische  Kraft 
wenn  N  eine  Lösung  von  sehwefeisanrem  Natron  bezeichnet,  welche  1  2i 
ihres  Gewichtes  des  Salzes  enthält: 

Schwefelsäure  (l/io  Vol.)  |  N   —  0,1 16 

Gewöhnliche  Salpetersäure  |  N   —  0,677 

|  Schwefelsäure  (Vio  Vol.)  —0,544 

.Gewöhnliche  reine  Salzsäure  |  N   —  0,575 

Kalilauge,  100  g  Kali  in  500  g  Wasser  |  N     .    .    .  -f  0,052 

300g    „     „  500g      „      |  N     .    .    .  +  0,154 

Die  Säuren  und  Alkalien  verhalten  sich  also  entgegengesetzt.  Die 
elektromotorische  Kraft  zwischen  der  Salzsäure  und  Glaubersalzlösun^ 
nimmt  allmählich,  wohl  in  Folge  der  Diffusion  der  sauren  Dämpfe,  ab. 
Lösungen  von  Zinkvitriol  (Vs)  und  Kupfersulfat  (concentrirt)  und  unter- 
schweflichtsaurem  Natron,  auch  Glaubersalzlösung  mit  Vioooo  Chromsäure 
geben  mit  der  Glaubersalzlösung  N  keine  merkliche  Potentialdifferenz, 
ebensowenig  die  Zink-  und  Kupfervitriollösung  unter  einander.  Ver- 
dünnte Glaubersalzlösung  (100  g  Salz  und  150  g  Wasser)  hat  gegen  die 
oben  erwähnte  Lösung  N  eine  Potentialdifferenz  —  0,013. 

Zu  Bd.  I,  §.  670.  Alder  Wright  und  C.  Thompson'.)  habeu 
eine  Reihe  von  Versuchen  über  die  Aenderung  der  elektromotorisch«. 
Kraft  der  aus  zwei  gleichen  Elektroden  in  verschieden  concentrirten 


')  Alder  Wright  und  C.  Thompson,  Phil.  Mär.  [b]  17.  p.  2H'>,  :TT 
1884*;  Ik-ibl.  8,  p.  8.t0\ 
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Lösungen  desselben  Salzes  zusammengesetzten  Ketten  mittelst  eines 
empfindlichen  Galvanometers  angestellt. 

Die  Potentialdifferenz  zwischen  zwei,  z.  B.  in  Zinkvitriollösung  von 
verschiedener  Concentration  eingesenkten  Zinkplatten,  während  die  Lö- 
sungen sich  direct  mischten,  war  sehr  wenig  verschieden  von  der  Potential- 
differenz, wenn  beide  Lösungen  nicht  direct,  sondern  durch  Kupfer- 
lösungen von  gleicher  Stärke  verbunden  waren.  Ferner  ergaben  sich 
folgende  Resultate: 

1)  In  jeder  Zelle  mit  zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen,  welche 
den  in  ihnen  enthaltenen  Salzen  entsprechen,  steigert  eine  Vermehrung 
der  Concentration  der  Lösung,  welche  die  sich  positiv  ladende  (elektro- 
negative)  Platte  (Kupfer  in  der  Dan i eil' sehen  Kette)  umgiebt,  die 
elektromotorische  Kraft,  und  vermindert  sie  die  Vermehrung  der  Con- 
centration der  Lösung  um  die  elektropositive  Platte. 

2)  Die  Wirkung  einer  Reihe  von  Concentrationsänderungen  einer 
der  Lösungen  in  der  Kette  ist  gleich  der  Summe  der  Wirkungen  jeder 
einzelnen  Aenderung. 

3)  Diese  Aenderungen  sind  unabhängig  von  der  Concentration  und 
der  Natur  der  unveränderten  Lösung  und  des  darin  enthaltenen  Metalles. 

4)  Sie  variiren  aber  wesentlich  mit  der  Natur  der  Oberfläche  der 
in  die  sich  ändernde  Lösung  eingesenkten  Platte.  Bei  Kupfer,  Zink, 
Cadmium  ergeben  sich  cet.  par.  die  grössten  Aenderungen  bei  oberfläch- 
lich mit  flüssigein  Amalgam  bedeckten  Platten.  Frisch  galvanoplastisch 
überzogene  Platten  geben  kleinere  Werthe,  frisch  polirte  Platten  aus 
gegossenem  Metall  noch  kleinere. 

5)  Die  gleichen  Concentrationsänderungen  beider  Flüssigkeiten  in 
den  Ketten  wirken  verschieden  stark,  bei  der  Flüssigkeit  an  der  elektro- 
negativen  Platte  stärker  (amalg.  Kupfer  —  elektrolyt.  Zink  in  den  Sulfat- 
lösungen), oder  umgekehrt  (amalg.  Zink  —  amalg.  Cadmium  in  den 
Chloridlösungen),  oder  gleich  (amalg.  Zink  —  amalg.  Kupfer  in  ihren 
Sulfaten).  In  Folge  dessen  ist  die  elektromotorische  Kraft  der  DanielT- 
schen  Kette  bei  Lösungen  von  gleichem  Moleculargehalt  an  Salz  von  der 
Concentration  unabhängig.  —  Sie  ist  der  Reihe  nach  grösser  bei  amal- 
gamirtem Zink  und  amalgamirtem  Kupfer,  elektrolytischem  Zink  und  elek- 
trolytischem Kupfer,  elektrolytischem  Zink  und  amalgamirtem  Kupfer. 

6)  Die  Aenderungen  der  elektromotorischen  Kräfte  sind  meist  grösser, 
als  der  Mischung  gleicher  Aequivalente  der  verschieden  starken  Lösungen 
entspricht. 

7)  Allgemein  ist  die  Potentialdifferenz  zweier  scheinbar  gleicher 
Platten  grösser  in  verdünnteren  Lösungen;  auch  zeigen  blanke  Platten 
grössere  Aenderungen,  als  amalgamirte  oder  galvanoplastisch  überzogene. 

Bei  den  Versuchen  wurden  nur  so  kleine  Stromdichtigkeiten  be- 
nutzt, dass  keine  merkliche  Polarisation  auftrat;  also  bei  Veränderun- 
gen des  Widerstandes  die  elektromotorische  Kraft  constant  blieb.  Bei 
schwächeren  Stromdichtigkeiten  als  0,05  Mikroamperes  pro  Quadrat- 
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centimeter  Oberfläche  ist  die  Polarisation  von  amalgamirten  Zink-  ucc 
elektrolytischen  Kupferplatten  in  den  Sulfatlösungen  nicht  grösser  »Ii 
0,2  Millivolt    Die  Kraft  blieb  15  bis  30  Minuten  constant 

Bei  den  Zellen  mit  zwei  verschieden  concentrirten  Lösungen  dem- 
selben Salzes  uud  gleichen  Metallplatten,  in  denen  die  dieselben  ent- 
haltenden Gefässe  durch  Heber  verbunden  waren,  hatten  die  letztere 
schliessenden  Meinbrauen  keinen  merkbaren  Einfluss. 

Kitt ler1)  hat  die  elektromotorische  Kraft  von  Ketten  ans 
Metall  M  und  zwei  Flüssigkeiten,  bei  denen  die  Flüssigkeiten  mittel**. 
Hebern  mit  Capillarröbren  an  den  Enden  verbunden  waren,  mittelst  <fc* 
Elektrometers  untersucht.  Sind  bei  Anwendung  dreier  Flüssigkeiten  l\, 
l\  i\  die  elektromotorischen  Kräfte  a  =  M  \  Fx  +  F^  \  F2  +  F,  \  U: 
b  =  M  |  Ft  4-  F%  |  F3  4-  F,  |  M  und  c  =  M  \  F,  -f  *»  I  F2  -f  F,  {  X 
und  ist  n  —  b  =  e,  so  folgen  die  Flüssigkeiten  dem  Spannungsgesetz. 

Danach  folgen  die  Lösungen  von  NH4C1,  KCl,  NaCl,  NiCU  der 
Spaunungsgesetz,  sowohl  für  verschieden procentige  Lösungen  desselben 
Chlorids,  wobei  der  Strom  im  Inneren  des  Elementes  von  der  schwereren 
zur  leichteren  Lösuug  desselben  Chlorids  geht,  wie  auch  verschiedener 
Chloride.  Dasselbe  gilt  für  die  Combination  der  Chloride  mit  Wasser  oder 
Kupfervitriollösung.   Setzt  man  ferner  in  der  Combination 

Cu  |  F  -f  F  \  Cu*S04  -f  CuS04  |  Cu, 

wo  die  Kupfervitriollösung  0,6  Gewthle.  CuS04  auf  100  Gewthle.  Wasser 
enthalt,  nach  einander  für  F  die  concentrirten  wässerigen  Lösungen  der 
in  folgender  Tabelle  aufgeführten  Salze,  so  sind  die  elektromotorischen 
Kräfte  gegen  die  eines  Daniel  Fachen  Elementes:  atnalgamirtes,  chemisch 
reines  Staugenzink  in  verdünnter  Schwefelsäure  (speeif.  Gew.  1,073  bei 
1»;  ),  chemisch  reiner  Kupferdraht  in  concentrirter  Kupfervitriollosung 

XH4C1  KCl  LiCl  CaCl,  NaCl 

0,318  0,315  0,308  0,304  0,302 

SrCL  MgCl*  BaCl.2  MnCl,  NiCI, 

0,2!»0  0,275  0,251  0,247  0,231 

Bei  Ersatz  der  Kupfervitriollösung  durch  destillirtes  Wasser  bleibt 
die  Reihenfolge  bestehen.    Mit  der  Verdünnung  der  Lösungen  der  Salze 
uimmt  die  elektromotorische  Kraft  beider  Reihen  von  Combinationen  ab 
am  stärksten  bei  NH4C1,  am  wenigsten  bei  NiCl2. 

In  den  Combinationen  geht  der  Strom  vom  Chlorid  zur  Knpftr- 
vitriollösung  resp.  zu  der  verdünnteren  Lösung;  dabei  gilt  das  Volt  na- 
sche Spannungsgesetz  für  die  Lösungen  in  beiden  Reihen.  In  den  folgen- 
den Combinationen  Cu  |  Fl  4"  Fl  |  HsS04  -f  H,S04  |  Cu  sind  die  elek- 
tromotorischen Kräfte  andere: 

CaCl2  SrCl,*  LiCl  MgCl,  MnCl, 
0,335        0,334        0,323        0,321  0,294 

>)  Kittler,  Wied.  Ann.  12,  p.  572,  1881*;  16,  p.  391,  18«2\ 
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NH4C1*      NaCl         KCl         NiCl2*  BaCl2* 
0,288        0,287        0,286        0,265  (0,254) 

Bei  den  mit  einem  Asterisk  bezeichneten  Comhinationen  ist  das 
specifische  Gewicht  der  Schwefelsäure  1,083,  bei  den  übrigen  1,067. 

Mit  der  Verdünnung  nimmt  hier  die  elektromotorische  Kraft  noch 
stärker  ab,  als  bei  Anwendung  von  Kupfersulfat.  Der  Strom  geht  vom 
Chlorid  zur  Saure;  bei  sehr  verdünnten  Lösungen  aber  von  der  Säure 
zum  Chlorid.  Das  Spanuungsgesetz  gilt  für  diese  letzten  Reihen  nicht. 
Das  Kupfer  kann  auch  durch  Silber  ersetzt  werden. 

Ebensowenig  gilt  es  für  die  Comhinationen  der  Chloride  NH4C1, 
KCl,  NaCl  und  NiCl2  mit  HCl,  wo  ebenfalls  der  Strom  von  der  concen- 
trirteren  Lösung  zur  Salzsäure,  bei  verdünnteren  Lösungen  umgekehrt 
fliesst. 

In  der  Kette  CuS04  |  F  +  F  |  H2S04  +  H,S04  |  CuS04,  wo  das 
specifische  Gewicht  der  Lösung  von  CuS04  1,003,  das  der  Schwefelsäure 
1,067,  F  eine  Chlor metalllösung  ist,  nimmt  die  elektromotorische  Kraft  E 
mit  Verdünnung  der  Lösung  F  ab,  ebenso  wie  die  elektromotorische  Kraft 
E'  derCombinationCu  |  F  -f  F  |  CuS04  +  CuS04  |  Cu.  So  ist  sie  z.B., 
wenn  die  Gewiohtsmenge  KCl  in  100  Gewthln.  der  Lösung  G  ist: 

G  =  34,2     20,0      12,0       5         2        0,5  0 
E  =  0,080    0,078    0,067    0,060    0,043    0,022    —  0,074 
E'=  0,315    0,262    0,235    0,199    0,168    0,128  0,047 

Bei  den  Combinationen  Zn  |  Fl2  +  Fl,  |  F^  -f  F^  |  Zn,  wo  Fl2,  Fl2 
verschiedene  concentrirte  Zinkvitriollösungen  bezeichnen,  geht  der  Strom 
von  der  verdünnten  zur  concentrirten  Lösung;  ist  aber  F^  durch  Wasser 
ersetzt,  von  der  Zinkvitriollösung  zum  Wasser. 

Auch  für  Lösungen  von  Zink-  und  Kupfersulfat  gilt  das  Spannnngs- 
gesetz. 

Dabei  nimmt  die  Potentialdiffcrenz  der  Combination 

Zn  |  ZnS04  4-  ZnS04  |  CuS04  -f-  CuS04  |  Cu 

mit  der  Verdünnung  der  Zinkvitriollösung  zu.    In  der  Combination 

Zn  |  KCl  4-  KCl  |  CuS04  +  CuS04  |  Ca 

nimmt  die  elektromotorische  Kraft  mit  Verdünnung  der  Chlorkalium- 
lösung  ab. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  671.  Mittelst  der  Methode  von  Du  Bois-Reym on  d 
fand  Robb  !),  dass  in  einer  concentrirten,  neutralisirten  Zinksulfatlösung 
galvauoplastisch  niedergeschlagenes  Zink  gegenüber  einer  Platinplatte 
dieselbe  elektromotorische  Kraft  hat,  wie  amalgamirtes ;  in  einer  nicht 
neutralisirten  nur  um  einige  Tausendstel  der  Kraft  eines  DanielTschen 
Elementes  negativer  ist,  als  letztere. 

Dann  waren  die  elektromotorischen  Kräfte 

»j  Robb,  Wied.  Ami.  20,  p.  798,  1883*. 
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Zn„n  |  IlaS04  (3  Proc.)  |  ZnS04  |  Zn  =  +  0,0591 
Znftm  l  Essigsäure  (50  Proc.)  |  ZnX  |  Zn  =  +  0,0464 
Zn  j  H2S04  (3  Proc.)  j  ZnS04  |  Zn»,»  =  -f  0,0612 
Zn     |  Essigsäure  (50  Proc.)  |  ZnS04  j  Zn«,  =  -f  0,0541 

Die  elektromotorischen  Kräfte  sind  also  fast  gleich;  nur  verhält 
sich  amalgamirtes  Zink  in  den  Säuren  etwas  positiv  gegen  unaroalga- 
mirtes,  was  wohl  von  der  Bildung  von  etwas  Zinksalz  an  letzterem  her- 
rührt. In  neutralisirter  Cadmiumsulfatlösung  ist  dagegen  amalgamirtes 
Cadmium  negativ  gegen  unamalgamirtes ,  anfangs  um  0,0446  D.,  dann 
ziemlich  bedeutend  abnehmend  mit  der  Zeit. 

Zu  Bd.I,  §.676l).  Die  Kette  von  Daniell  ist  wegen  ihrer  Anwen- 
dung als  Normaletalon  für  dre  elektromotorischen  Kräfte  besonders  sorg- 
fältig untersucht  worden. 

Alder  Wright2)  schichtete  hierzu  in  einem  verticalen  Glascylinder 
von  4,5  cm  Durchmesser  und  12  bis  15  cm  Länge  concentrirte  Zinkvitriol- 
lösung (specif.  Gewicht  1,4)  und  concentrirte  Kupfervitriollösung  (specif. 
Gewicht  1,2)  über  einander  und  führte  von  unten  und  oben  im  gleichen 
Niveau  zwei  je  2,5  und  5  qcm  grosse  Zink-  und  Kupferplatten  ein,  welche 
mit  einem  Widerstande  verbunden  wurden,  an  dessen  Enden  die  Potential- 
differenz E  gemessen  wurde,  wodurch  die  Stromintensität  /  bestimmt  war. 
Ist  dann  noch  der  Widerstand  R  in  der  Kette  bekannt,  so  folgt  die 
elektromotorische  Kraft  e  der  Kette  aus  der  Formel  e  =  E  -\-  IR.  In 
dieser  Formel  wurde  R  durch  Anwendung  der  grossen  und  kleinen 
Platten  bestimmt,  wobei  bei  einer  gegebenen  Stromesdichtigkeit  d  die  In- 
tensitäten den  Oberflächen  proportional  gesetzt  werden.  Wenn  die  Werthe 
von  E  hierfür  gleich  Ex  und  JE,  sind,  so  ist:  R  =  (Ei  — E)/2t&.d. 

1)  Uebersteigt  die  Stromesdichtigkeit  in  einer  Daniell'schen  Kette 
mit  gleich  grossen  Platten  von  reinem  Zink  und  Kupfer  (feste  blanko 
oder  mit  reinem  Quecksilber  amalgamirte,  resp.  galvanisch  niederge- 
schlagene Metalle,  in  reinen  Lösungen  von  Kupfer-  und  Zinkvitriol)  nicht 
acht  Mikroamperes  auf  den  Quadratcentimeter,  so  ändert  sich  die  elektro- 
motorische Kraft  je  nach  der  Natur  der  Metalloberflächou  zwar  ein  wenig, 
ist  aber  sehr  nahe  gleich  1,115  Volt  und  wesentlich  äquivalent  den 
chemischen  Processen,  d.  h.  dem  Ersatz  des  Kupfers  im  Kupfersulfat 
durch  Zink. 

So  sind  bei  Lösungen  von  reinem  Zink-  und  Kupfersulfat,  je  von 
gleichem  speeifischem  Gewicht,  welches  letztere  sich  von  1,0065  bis  1,175 
ändert,  die  Aenderungen  der  elektromotorischen  Kraft  nur  4;  0,001. 

Bei  Ersatz  von  frischem  elektrolytischem  Kupfer  (a)  durch  anderes 


')  Am  Schlüsse  ist  daselbst  zu  lesen:  Die  elektromotorische  Kraft  nimmt 
also  mit  Verdünnung  der  Zinkvitriollösung  ein  wenig  zu,  mit  Verdünnung  »lw 
verdünnten  Schwefelsäure  und  der  Lösung  von  schwefelsaurem  Kali  ein  weine 
ab.  -  9)  Alder  Wright,  PhU.  Mag.  1&J  13,  p.  2«5;  Beibl.  6,  p.  502,  18*2\ 
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Kupfer,  von  frischem  elektrolytischem  Zink  (b)  durch  anderes  Zink, 
ergeben  sich  folgende  Aenderungen  der  elektromotorischen  Kraft: 

a)  Blankes  gewalztes  Kupfer      -|-  0,010  bis  +  0,001 
Stark  amalgamirtes  Kupfer   -f  0,002   „   —  0,000 

b)  Blankes  gegossenes  Zink       -f  0,005   „    —  0,005 
Stark  amalgamirtes  Zink      -f  0,003   „   —  0,004 

Dabei  sind  die  elektromotorischen  Kräfte  folgender  Combinationen : 

Amalgamirtes  Zink  .1,115  —  1,110  1,116—1,111  1,124  —  1,115 
Elektrolytisches  Zink  1,116  —  1,110  1,118  —  1,111  1,124—1,114 
Blankes  Zink.   .   .   .1,119  —  1,109     1,121  —  1,110     1,126  —  1,112 

2)  Mit  unreinem  Zink  oder  reinem,  mit  unreinem  Quecksilber  amal- 
gamirtem  Zink  ist  ein  Theil  der  chemischen  Energie  in  Folge  der  localen 
Wirkungen  auf  den  Platten  für  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette 
verloren,  welche  mehr  oder  weniger,  in  einzelnen  Fällen  mehrere  Procente 
unter  1,115  Volt  bleibt. 

3)  Bei  Stromesdichtigkeiten  über  den  erwähnten  sinkt  die  elektro- 
motorische Kraft,  weil  ein  Theil  der  Energie,  welche  a)  bei  der  Auf- 
lösung des  Zinks  und  b)  bei  der  Ueberführung  des  im  statu  nascendi 
abgeschiedenen  Kupfers  in  den  gewöhnlichen  Zustand  erzengt  wird,  nicht 
zur  Stromesbildung  beiträgt,  c)  weil  sich  die  Lösung  um  die  Zinkplatte 
concentrirt,  wodurch  eine  entgegengesetzte  elektromotorische  Kraft  ent- 
steht, welche  indess  im  Maximum  nicht  0,04  Volt  übersteigt.  Die  Wir- 
kung b)  überwiegt  die  Wirkung  a).  Mit  einem  Strome  von  0,003  Am- 
peres pro  Quadratcentimeter  kann  die  Summe  der  drei  Wirkungen  dieses 
Maximum  mehrfach  übertreffen.  Alle  drei  Ursachen  bedingen  die  Polari- 
sation im  Element. 

4)  Sind  die  Lösungen  von  Zink-  und  Kupfervitriol  nicht  gleich  dicht, 
so  ändert  sich  die  elektromotorische  Kraft  mit  wachsendem  Dichtigkeits- 
untersebied  immer  mehr;  sie  steigt  mit  der  steigenden  Concentration  der 
Kupferlösung  und  sinkt  mit  der  der  Zinklösung.  Die  Aenderungen  sind 
im  Wesentlichen  diejenigen,  welche  zwischen  zwei  Kupfer-  oder  zwei  Zink- 
vitriollösungen in  Folge  der  Differenz  der  angewandten  Concentrationen 
bestehen.  Bei  gleicher  Dichtigkeit  der  Kupfer-  und  Zinklösungen  sind 
die  elektromotorischen  Kräfte  nahezu  von  der  wirklichen  Dichtigkeit  der- 
selben unabhängig. 

5)  Verdünnte  Schwefelsäure  an  Stelle  der  Zinkvitriollösung  und  von 
gleicher  Dichtigkeit,  wie  die  Kupfervitriollösung,  bedingt  eine  Steigerung 
der  elektromotorischen  Kraft,  die  im  Allgemeinen  der  Zunahme  der 
Bildungswärrae  vom  Zinkvitriol  bei  Anwendung  der  benutzten  Säure, 
gegenüber  der  Anwendung  von  sehr  verdünnter  (Vsoo)  entspricht.  Ist 
die  Dichtigkeit  der  Kupferlösung  von  der  der  Schwefelsäure  verschieden, 
welche  letztere  1,18  nicht  übersteigt,  so  steigt  oder  sinkt  die  elektro- 
motorische Kraft  um  den  Betrag  der  Kraft  zwischen  zwei  Kupfervitriol- 
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lösungen  von  der  mit  der  Schwefelsaure  gleichen  und  der  abweichenden 
Dichte. 

6)  Demnach  ist  die  elektromotorische  Kraft  der  Daniell'schen  Kette 
je  nach  den  Verhältnibsen  sehr  verschieden.  Bei  Anwendung  reiner 
Metalle  (reines,  mit  reinem  Quecksilber  amalgamirtes  Zink,  elektrolytisches 
oder  amalgamirtes  Kupfer)  und  Lösungen  von  gleicher  Dichte  weicht  die 
elektromotorische  Kraft  um  nicht  mehr  als  0,25  Proc.  von  1,113  oder 
1,114  Volt  ab,  je  nachdem  das  Kupfer  amalgamirt  oder  elektrolytisch 
niedergeschlagen  ist.    Iudess  ändert  sich  die  Kraft  mit  der  Zeit 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  677.  Die  grosse  Constanz  des  Normalelementes 
von  Kittler,  amalgamirtes,  chemisch  reines  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 
säure vom  specif.  Gew.  1,075  bei  18°,  chemisch  reines  Kupfer  in  con- 
centrirter  Kupfersulfatlösung  vom  specif.  Gew.  1,190  bis  1,200,  haben 
wir  schon  Bd.  IV,  §.  1366  Anm.  erwähnt.  Für  Messungen  darf  dasselbe 
nicht  dauernd  zusammengesetzt  bleiben,  sondern  ist  jedesmal  neu  zu- 
sammenzustellen, um  stets  den  gleichen  Werth  zu  erhalten  l). 

Die  Potentialdifferenz  der  Daniel  V  sehen  Kette  bei  verschiedener 
Concentration  der  Schwefelsäure  und  Kupfervitriollösung,  bezogen  auf 
die  des  Normalelementes2),  ergiebt  sich  aus  beifolgender  Tabelle: 


Schwefelsäure  (specif.  Gew.) 


Concentrationggrad  der  Kupfersulfat- 
lüsungen  (Gew.-Thl.  Salz  -f  lOOGew.-Thle- 
Wasser) 


10  :  100 


100 


bei 
bei 
bei 
bei 
bei 


17° 
19° 
16° 
16° 
16° 


bei  18<> 
bei  16° 


1,357 
1,266 
1,222 
1,186 
1,133 
1,075 
1,050 
1 ,037 
1,007 
1,0051 
1,0035  bei 

I,  0011  bei 
HHjO  4- 
1  1 .  H2  O  -  - 
1  l.HaO  -+-    6  Tr.  S.  v.  »p.  G.  1,250 

II.  HjO  4-  2  Tr.  S.  v.  »p.  G.  1,250 
ll.H30  -f-    1  Tr.  S.  v.  sp.  G.  1,075 


bei 
bei 
bei 


17° 
19° 
16° 
17° 
16° 

-  20  Tr.  8. 
U  Tr.  8. 


v.  sp.  G.  1,250 
v.  sp.  G.  1,250 


0,978 
0,996 
1,003 

1,008 

1,005 

1,000 

0,997 
0,992 
0,979 
0,977 
0,972 

0,966 

0,954 
0,952 
0.948 

0,938 

0,920 


0,991 
1,008 
1,015 

1,020 

1,017 
1,011 

l,oo6 
1,000 
0,987 
0,981 

0,973 
0,965 

0,951 
0,944 

0,933 


1,020 
1,027 
1,033 

1,039 

1,033 
1,024 
1,020 
1,014 
0,999 
0.989 
0,975 

0,966 

0,944 

0,934 
0,932 

0,920 


1.037 
1^044 
1.049 

1,042 

l.os:? 
1,028 
1,01s» 
1.004 
0,9  ?4 

0,965 

0,937 

ö,s?;U 

0,91.i 


Danach  steigt  mit  abnehmender  Concentration  der  Schwefelsäure  die 
elektromotorische  Kraft  nur  bis  zu  einem  Maximum ,  welches  bei  w- 


*)  Kittler,  Gef.  Originalmittheilung.  —  a)  Kitt ler,  Münch.  8it*ung*ber 
1882,  p.  467*;  Wied.  Ann.  17,  p.  865,  1882*. 
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schiedenen  Concentrationen  der  Kupferlösungen  bei  demselben  Gehalt 
der  Schwefelsaure  (25  bis  30  Proc.)  erreicht  wird.  Bei  gleichbleibender 
Säure  nimmt  bei  starkem  Gehalt  der  Schwefelsäure  die  elektromotorische 
Kraft  mit  abnehmender  Concentration  der  Kupferlösung  zu,  bei  geringerem 
aber  ab;  bei  der  Schwefelsäure  vom  specif. Gew.  1,0011  bei  16°  bleibt  sie 
dabei  constant.  Dabei  steigt  mit  dem  wachsenden  Säuregehalt  die  elek- 
tromotorische Kraft  um  so  stärker,  je  verdünnter  die  Kupferlösung  ist. 

Mit  längerer  Zusammensetzung  nimmt  die  Kraft  der  Elemente  um 
so  schneller  ab,  je  concentrirter  die  Säure,  und  je  verdünnter  die  Kupfer- 
lösung ist. 

Zu  Bd. I,  §.686,  p.  716  (statt  Note  2).  Die  Resultate  von  Fromme 
stimmen  nur  für  Kupfervitriol  mit  denen  von  Streintz,  für  Zinkvitriol 
widersprechen  die  Resultate  des  letztoren  denen  von  Svanberg  und 
Fromme. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  687.  Die  elektromotorische  Kraft  von  Indium  in 
Chlorindiumlösung  gegen  die  einiger  anderer  Metalle  in  den  Lösungen 
der  entsprechenden  Chloride  ist  nach  Erhard  l): 

In  InaClr,  ZnCl*  Zn  0,331  D. 
„  In,Cl6  CuCl2  Cu  0,160  D. 
„     In2  Cl6    Fe.2  Cl6  Fe       0,584  D. 

Zu  Bd.  I,  hinter  §.  687.  In  Bezug  auf  die  als  Normalkette  vielfach 
empfohlene  Ketto  von  Latiraer  Clark  (vergl.  Bd.  I,  §.  614),  hat 
Aid  er  Wright5)  eingehende  Versuche  angestellt.  Die  Kette  bestand 
aus  einem  U- förmigen  Rohr  mit  einem  weiten  und  einem  engen  Schen- 
kel ,  welches  unten  mit  Quecksilber  gefüllt  war.  Durch  das  enge  Rohr 
ging  ein  Platindraht  in  das  Quecksilber.  Im  weiteren  Schenkel  war  das- 
selbe mit  einer  15  bis  20  mm  dicken  Schicht  von  schwefelsaurem  Queck- 
silberoxydul und  Zinksulfatlösung  bedeckt,  in  welche  ein  ganz  reiner 
Zinkstab  4  bis  5  mm  tief  eintauchte.  Die  elektromotorische  Kraft  wurde 
mit  dem  Galvanometer  gemessen.  Sie  wächst  zuerst  zuweilen  während 
einiger  Tage,  bleibt  aber  dann  lange  constant. 

Je  schwächer  die  Zinklösung  ist,  desto  höher  ist  die  elektromoto- 
rische Kraft.  Sie  steigt  nahe  proportional  der  Verdünnung  um  etwa 
2  Proc.  bis  zur  grössten  Verdünnung.  Um  den  Einfluss  der  Luft  zu 
untersuchen,  wurde  in  den  einen  unteren  Schenkel  eines  Ä-förmigen  Rohres 
Quecksilber,  in  den  anderen  eine  Zinkplatte  gebracht,  von  welchen  ein- 
geschmolzene Platindrähte  die  Leitung  nach  aussen  vermittelten.  Der 
nachher  ausgezogene  obere  Schenkel  wurde  mit  einer  Glasröhre  ver- 
bunden, welche  in  ein  die  Paste  enthaltendes  Gefäss  eintauchte.  Die 
letztere  wurde  ausgekocht,  während  der  Apparat  evaeuirt  war,  und  dann 
durch  Zulassen  von  Luft  in  das  Ä-Rohr  hineingepresst.     Die  elektro- 


i)  Erhard,  Wied.  Ann.  14,  p.  504,  1881*.  —  a)  Alder  Wright,  Phil. 
Mag.  [5]  16,  p.  25,  1883;  Beibl.  7,  p.  907\ 
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er-i  *-:hr.~ll.  <ii.r,i  I^nz**:^  tcs  0  tl*  l'  -'  z.  B.  von  4  bis  1  Ohm:  beim 
Abk'.hien  :*t  : -r  W;i^r>t-»Li  bei  d*n  corre^r  ciirenden  Temperataren 
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Bei  der  Bi:Lrocia:z';IIc  ist  d;e  Alnihuie  de«  Widerttacdea  beim  Er- 
wärmen nni  die  Zun  Ahme  beim  Abkühli-n  fist  gleich;  sie  beträgt  bei 
dTrselben  und  ebenso  bei  der  Leclauchokette  mrhr  alj  50  Proc. 

Zu  BL  I.  5.  ?>r>2.  Wird  eine  Platinplatte  einer  PaüadiumpUtte  in 
Pi^rjr-n  von  Wasserstoff  Gewöhnlichem,  durch  Auflösen  von  Zink  oder 
darch  Li-  ktrolyse  erzeugtem  l  gesre nüberee stellt ,  so  erweist  sich  nach 
Villari*)  dAä  Pallaliam  stets  elcktropositiv  gegenüber  dem  Platin.  Um 
di-=es  Resultat  sicher  zu  erhalten,  müssen  die  Platten  erst  längere  Zeit 
in  (lern  Gas  verweilt n.  damit  «ich  namentlich  das  Palladium  erst  ganz 
mit  Gas  sättigt.  Auch  wenn  man  die  Paüadiumplatte  aus  dem  Wasser 
hffbt  und  oberflächlich  reinigt,  verliert  sie  ihr  negatives  Verhalten  dem 
Platin  i7e£r»-nüber  nicht:  wird  sie  ausgeglüht,  so  verhält  sie  sieb  in 
saurem  Wasser  fast  wie  Platin. 

Werden  beide  Platten  in  (chemisch  dargestellten)  Sauerstoff  gebracht, 
so  verhalten  sie  pich  ganz  gleich.  In  ozonisirtem  (elektrolytischem ) 
Sauerstoff  oxydirt  sich  das  Palladium ;  dann  verhält  es  sich  elektronegativ 
gegen  reines  Palladium  oder  Platin. 


»)  Preece,  Proc.  Roy.  Soc.  35,  p.  48,  18?*3*;  Beibl.  7,  616*.  —  Vil- 
lari,  R.  I«tituto  lnmbardo-veneto  1869.  11.  Nov.* 
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Wird  die  eine  Elektrode  eines  mit  Palladiumplatten  versehenen  Gas» 
dementes  in  Sauerstoff,  die  andere  in  Wasserstoff  gesenkt,  so  hat  dasselbe 
in  Folge  der  oben  angegebenen  Erfahrungen  eine  stärkere  elektromo- 
torische Kraft,  ab  ein  Element  mit  Platinplatten,  namentlich  wenn  dio 
Gase  elektrolytisch  entwickelt  sind. 

Zu  Bd.  I,  §.  703.  Statt  der  amalgarairten  Zinkcylinder  verwendet 
Reynier  gegossene  Cylinder  aus  Zinkamalgam1). 

Zu  Dd.  I,  §.  705.  Bcnuct2)  verwendet  einen  Eisen-  oder  Weiss- 
blechcylinder  voll  Natronlauge  und  darin  eine  Zinkplatte.  Die  elektro- 
motorische Kraft  ist  nach  Benuet  1,23  Volt,  nach  Lecky  3)  1,14  Volt, 
nach  Macleod*)  1,005  Volt. 

Die  Batterie  von  Barrott  5)  besteht  aus  Zink,  das  auf  Quecksilber 
.schwimmt,  welehes  sich  in  einem  Napf  von  nichtleitendem  Material  be- 
findet, in  Verbindung  mit  einem  Kohlenstück  und  einer  Lösung  von 
zweifach  schwell  ichtsaurem  Quecksilber  nnd  von  Schwefelsäure. 

Koo8enc)  bringt  auf  den  Boden  eines  Meidinge r' sehen  Ele- 
mentenglases  eiu  wellenförmiges,  dünnes,  durch  einen  Draht  nach,  aussen 
commuuicirendes  Platinblech,  giesst  Brom  hinauf,  legt  auf  dio  Verengung 
des  Glases  eino  poröse  Thonplatte ,  stellt  darauf  einen  den  amalgamirten 
Zinkcylinder  und  etwas  Quecksilber  enthaltenden  Thoncylinder  und  füllt 
den  ganzen  Apparat  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (Vis  his  l/2o)'  Das 
Brom  löst  sich  im  WTasser,  diffundirt  aber  nicht  nach  oben.  Die  elek- 
tromotorische Kraft  ist  1,9  Volt,  ebenso  mit  Kohle  statt  Platin;  der 
Widerstand  ist  grösser  als  beim  Grove' sehen  Element.  Bei  grösseren 
Widerständen  ist  das  Element  sehr  constant 

Zu  Bd.  I,  §.711.  Iu  der  Chromsäurekette  verwendet  Egg  er7) 
eine  Lösung  von  200 cem  Schwefelsäure,  25  bis  50g  Kaliumbichromat, 
100  cem  Salpetersäure  und  200ccra  Wasser;  Trouve*)  und  Reynier9) 
150g  Bichromat,  lOOOgWasser,  450  g  Schwefelsäure,  Ponci10)  1  kg  Bi- 
ebromat,  4  1  Wasser,  2 1  Salzsäure. 

Zu  Bd.I,  §.716.  In  der  Kette  von  de  Lalande11)  werden  Kupfer- 
oxyd, Abfalle  vom  Kupferschmieden,  in  welche  eine  Kupferplatte  gestellt 
wird,  resp.  Agglomerate  von  Kupferoxyd  mit  Magnesiumoxychlorür  in 
Platteuform  amalgamirten  Zinkplatten  iu  Kalilauge  gegenübergestellt. 
Die  elektromotorische  Kraft  ist  nahezu  nach  d' Arson val '-)  0,9  Volt. 

*)  Von  den  vielen  neueren  Constructionen  der  Ketten  erwähnen  wir  im 
Folgenden  nur  einige  wenige;  die  meisten  bieten  wesentlich  technisches  Inter- 
esse dar.  —  2)  Beunet,  Chem.  News  45,  p.  206,  1882*;  Beibl.  6,  p.  501*. 
—  8)  heckv  und  *)  Macleod,  Chem.  News  45,  p.  231,  1882*;  Beibl.  6. 
p.  6»8*.  —  Ä)  Barrett,  Elektrotechniker  2,  p.  24,  1883*;  Beibl.  7,  p.  39y*.  — 
«)  Koosen,  Wied.  Ann.  23,  p.  348,  1884*.  —  7)  Egger,  s.  Haudruann, 
Centralbl.  f.  Elektrotechn.  5,  p.  424,  1883";  Beibl.  7,  p.  712'.  —  8)  Trouve, 
Corupt.  rend.  96,  p.  787,  1048,  1883*;  Beibl.  7,  p.  546*.  —  9)  Reynier,  ibid. 
p.  838*;  Beibl.  7,  p.  546*.  —  10)  Ponci,  Mondes  [3]  4,  p.  583,  1883*;  Beibl.  7, 
p.  474".  —  ")  de  Lalande,  Compt.  rend.  97,  p.  164,  1883*;  Beibl.  7,  p.  712*.  — 
»2)  d'Arsonval,  Lum.  electr.  9,  p.  533,  1883';  Beibl.  8,  p.  44V 
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Bei  5  qdcm  Oberfläche  und  5  cm  Abstand  der  Elektroden  ist  der  Wider- 
stand 1  j  bis  l/4  Ohm.  Die  Elemente  sind  sehr  constant,  Kalilauge  ist 
der  Natronlauge  vorzuziehen,  da  dabei  die  gebildeten  Salze  nicht  »m 
Glase  emporkriechen.  Das  reducirte  Kupfer  nimmt  an  der  Luft  oder  beim 
Kosten,  oder,  wie  bei  den  Accumulatoren,  durch  einen  Gegenstrom,  leicht 
den  Sauerstoff  wieder  auf. 

Zu  Bd.  1,  §.  735.  Eine  eigene  Construction  der  Bunsen'scben 
Kette  für  starken  Strom  und  lange  dauernde  Constanz  von  Ob  ach  t. 
Carl's  Hep.  18,  p.  633,  1382;  Beibl.  7,  p.  305. 

Zu  Bd.  I,  §.738.  Nach  „istu  Zeile  1  des  Paragraphen  ist  einzufügen: 
„unter  Einschaltung  sehr  grosser  Widerstände"  ;  nach  „constant",  Zeile  4 
des  Paragraphen:  „Bei  kleineren  Widerständen  ist  sie  stets  grösser  ab 
die  des  Grove' sehen  Elementes". 

Zu  Bd.  I,  §.  742.  Ereetzt  man  in  der  Grove' sehen  Kette  (mit  1»*- 
procentiger  Schwefelsäure  am  Zink,  deren  elektromotorische  Kraft  au- 
fangs  1,74  D.,  nach  50  Minuten  1,65  D.  ist),  nach  Landolt  die  Salpeter- 
säure durch  eine  2,25  procentige  Lösung  von  Wasserstoffsuperoxyd ,  so 
ist  die  elektromotorische  Kraft  derselben  nach  A.  König  ')  gleich  1,43  D. 
nach  50  Minuten  1,21  D.;  bei  Zusatz  von  10  Volumprocent  HjS04  gleich 
1,33;  mit  concentrirter  Chlornatriuralösung  am  Zink  1,53.  Das  Bunsen  - 
sche  Element  mit  Salpetersäure  hat  anfangs  die  elektromotorische  Kraft 
1,67  D.,  nach  50  Minuten  1,50  D.,  mit  Wasserstoffsuperoxyd  1,41,  und  nach 
50  Minuten  1,32  D.  Zusatz  von  Schwefelsäure  vermindert  auch  hier  die 
elektromotorische  Kraft. 

Der  Widerstand  der  Wasserstoffsuperoxydketten  ist  etwa  das  4- 
bis  5  fache  von  dem  der  Salpetersäureketten. 

Zu  Bd.  I,  §.  742.  Erwärmt  man  das  Element  Zinkcylinder  in 
Kochsalzlösung,  Kohle  in  schwefelsäurehaltiger  Lösung  von  doppelt- 
chromsaurem  Kali  auf  100°,  so  ist  es  viel  constanter,  von  geringerem 
Widerstand  und  die  elektromotorische  Kraft  steigt  von  2,10  bis  za 
2,44  Volts  2). 

Zu  Bd.  I,  §.  752.  Die  elektromotorische  Kraft  der  Chlor-,  Brom- 
und  Jodsilberbatterie  ist  1,03,  0,908  und  0,758  Volt 3). 

Scrivanow4)  verwendet  ein  überall  mit  Chlorsilber  nmhülltes  um! 
in  Asbestpapier  eingewickeltes  Gaskohlenprisma  und  eine  Zinkplatte  in 
30  bis  40  procentiger  Natronlauge.  Die  elektromotorische  Kraft  de* 
Elementes  mit  Kalilauge  (75  K0H  in  100  Wasser)  ist  1,45  bis  1,50  Volt  ■). 
Auch  trägt  Scrivanow6)  auf  eine  paraffinirte  Kohlenplatte  eine  Schicht 


l)  A.  König,  Wied.  Ann.  17,  p.  347,  1882*.  —  2)  Gandiui,  Natur»  « 
p.  89,   1882';  Beibl.  6,  p.  592*.  —  8)  Warren  de  la  Eue  u.  Ii.  Müller. 
Phil.  Trans.  160,  p.  1,  1*77*.  —  4)  Scrivanow,  Ding!,  pol.  Journ.  248,  p.  K\ 
1883*;  Beibl.  7,  p.  474*.  —  5)  Monnier,  Compt.  rentl.  98.  p.  234,  1884' 
Beibl.  8,  p.  395*.  —  0)  Scrivanow,  Elektrotechn.  Zeitsehr.  3,  p.  248.  l^:' 
Beibl.  6,  p.  886*. 
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eines  gleich  mässigen  Breies  von  10  Gewthln.  Ammonium -Quecksilber- 
chlorid, 3  Gewthln.  Chlornatrium  und  l/4  Gewthl.  Chlorsilber  mit  einer 
schwach  sauren  HO  procentigen  Lösung  von  Zinkchlorür  etwa  1  bis  2  mm 
hoch  auf  und  bedeckt  sie  mit  fünf  bis  sechs  Lagen  Filtrirpapier,  welches 
mit  einer  Lösung  von  gleichen  Theilen  Chlorzink  und  Chlornatrium 
getränkt  ist,  und  dessen  Kanten  an  der  Kohlenplatte  mittelst  Paraffin 
angeklebt  werden.  Auf  das  Papier  wird  eine  Zinkplatte  gelegt.  Die 
elektromotorische  Kraft  dieses  Elementes  ist  gleich  1,3  Volt. 

Zu  Bd.  1,  §.760  u.  folgde.  Wir  fassen  die  Resultate  von  Fromme1) 
über  das  Verhalten  der  nach  Art  der  Grove-Bunsen'schen  Kette 
mit  Salpetersäure  und  Runsen' scher  Chromsäuremischung  zusammen- 
gesetzten Ketten  wegen  ihres  vielfachen  Gebrauchs  hier  übersichtlich 
zusammen,  bezeichnen  mit  PtCr,  PtS,  PdCr,  PdS  u.  s.  f.  die  mit  Bun- 
sen' scher  Chromsäuremischung  oder  mit  Salpetersäure  beladenen  Ketten, 
mit  E  (Pt  Cr)  . . .  ihre  elektromotorischen  Kräfte.  Verd.  und  conc.  giebt 
die  Anwendung  verdünnter  und  concentrirter  Lösung  an. 

Bei  geöffneter  Kette  ist  E  (Pt  Cr)  =  E  (Pt  8  conc.) ;  dagegen  ist  E(PtSTerd.) 

<C  E  (Pt  8  conc). 

Bei  geschlossener  Kette  ist  E(PtCr)  <  E  (Pt8  conc),  selbst  bei  sehr  kleiner 
Stromdichte.  Mit  zunehmender  ötronidichte  nimmt  E(PtCr)  continuirlich  ab, 
ist  für  gewöhnliche  Fülle  etwa  nur  0,7  E (PtS conc),  sinkt  aber  noch  weiter. 
Zugleich  sinkt  E(PtS)  mit  der  Verdünnung  von  8  nicht  viel  stärker,  als  bei 
geöffneter  Kette.  E(PtCr)  nimmt  bei  jeder  8tromdichte  nach  der  Schliessung 
«ehr  langsam,  E(PtS)  nur  bei  mittleren  Stroradichten  sehr  schnell  bis  zu  einem 
Minimum  ab  und  steigt  dann  wieder  bis  zu  einem  Maximum,  welches  bei 
E(PtCr)  immer  kleiner  ist  als  die  elektromotorische  Kraft  des  Elementes  vor 
ilem  Schlüsse,  bei  E(PtS)  dieselbe  fast  erreicht.  Ist  die  Stromdichte  klein,  so 
ist  E(PtS)  von  Anfang  an  a instant,  ist  sie  sehr  gross,  so  fällt  die  Periode  der 
Zunahme  fort. 

Je  grösser  die  Stromdichte  am  Platin ,  desto  kleiner  ist  das  Maximum  in 
leiden  Füllen,  und  wird  bei  PtCr  um  so  schneller,  bei  PtS  um  so  langsamer 
erreicht  ,  desto  grösser  ist  auch  in  beiden  Fällen  die  folgende  Zunahme,  wäh- 
rend bei  PtCr  der  erreichbare  Maximalwerth  sinkt,  bei  PtS  nur  wenig  mit 
wachsender  Stromdichte  abnimmt. 

Erschütterungen  beeinflussen  E(PtCr)  nur  bei  grösserer  Stromdichte,  bei  mitt- 
lerer nimmt  erst  E  zu,  dann  ab,  und  steigt  dann  wieder;  bei  sehr  kleiner  und 
sehr  grosser  erlangt  E  nach  der  momentanen  Zunahme  fast  den  früheren  Werth. 
Bei  E(PtS)  ist  beim  Erschüttern  die  Abnahme  bei  mittleren,  die  Zunahme  bei 
sehr  grossen  Stromdichten  bedeutend,  nur  bei  kleinen  Null. 

8owohl  E(PtCr),  wie  E(PtS)  nimmt  bei  plötzlicher  Verminderung  des  Wider- 
standes im  Scbliessungskreise  erst  ab  und  dann  zu.  —  Bei  Vermehrung  des 
Widerstandes  nimmt  E  in  beiden  Fällen  erst  zu,  dann  ab,  bei  Pt8  nur,  wenn 
der  anfängliche  Widerstand  nicht  zu  klein  gewesen  iat,  wobei  sich  nur  eine 
Zunahme  zeigt.  Bei  PtCr  ist  der  erreichte  constante  Werth  grösser,  als  wenn 
das  Element  nur  mit  dem  constanten  grösseren  Widerstand  geschlossen  wäre, 
bei  PtS  ist  er  nicht  grösser.  Gegen  Erschütterungen  ist  PtCr  nachher  un- 
empfindlich, Pt8  bleibt  empfindlich. 

BeimOeffnen  wird  allmählich  derselbe  Werth  von  E,  wie  vor  dem  Schlüsse 
erreicht;  bei  PtS  beschleunigen  Erschütterungen  die  Zunahme,  bei  PtCr  nicht. 

Bei  neuem  Schluss  wiederholt  sich  das  Verhalten  annähernd,  wie  bei  der 
ersten  Schliessung,  nur  bei  PtS  weniger  deutlich ;  das  Minimum  liegt  bei  PtCr 
tiefer,  als  beim  ersten  8chluss,  bei  PtS  nach  einer  Erschütterung  ebenso  tief, 
wie  bei  jener. 


l)  Fromme,  Wied.  Ann.  18,  p.  552,  19,  p.  86,  30ft 
Wiedemsnn,  Elektririttt.  IV. 
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Beim  Erwärmen  ändert  sich  der  Verlauf  von  E(PtCr)  nicht,  bei  E(PtSl 
steigt  das  Minimum,  und  das»  Maximum  wird  schneller  erreicht. 

Gaseutwickeluug  erscheint  am  Platin  bei  PtCr  andauernd  bei  grosser, 
nicht  bei  niederer  Stromdichte;  bei  PtS  nur  in  der  Periode  der  Abnahme, 
nicht  in  der  der  Zunahme.  Bei  grosser  Stromdichtigkeit,  wo  keine  Zunahme 
eintritt,  entwickelt  sich  bei  Pt  S  permanent  Gas. 

Wasserstoffgehalt  des  Platins  schwächt  die  Erscheinungen. 

Wird  Chromsäure  statt  der  Bungen' sehen  Mischung  verwendet,  so  nimmt 
die  elektromotorische  Kraft  des  geöffneten  Elementes  wenig,  die  des  geschlosse 
nen  bis  zu  einem  Minimum  stark  ab.  Zusatz  von  Schwefelsäure  bewirkt  danu 
wieder  eine  Zunahme. 

Palladium ,  Gold  und  Gaskohle  in  der  Chromsäurelösung  zeigen  nur  eine 
kleine  Abnahme  von  E  beim  Stromschluss ,  nicht  eine  Zunahme  dauach;  in 
Salpetersäure  verhalten  sich  die  drei  Metalle,  auch  Aluminium,  wie  Platin; 
ebenso  letzteres  in  Chromsäurelösung. 

Die  aus  den  grössten  und  kleinsten  Werthen  der  Intensität  berechneten 
elektromotorischen  Kräfte  der  Grove' scheu  und  Bunsen 'scheu  Kette  sind 
mit  Salpetersäure  100,  mit  Chromsäurelösung  70  und  104,  während  sie  nach 
elektrometrischen  Messungen  vor  der  Schliessung  etwa  100  (in  einem  FalK 
vielleicht  bei  unreinem  Platin,  97,5,  in  einem  anderen  etwas  mehr  als  1<" 
uud  H»4  sind. 

Ala  Ursache  der  Erscheinungen  sieht  Fromme  die  bedeutende 
Occlusion  des  Wasserstoffs  im  Platin  an.  Das  in  demselben  entwickelte 
Gas  wird,  wenn  das  Platin  nicht  schon  Wasserstoff  enthält,  von  der  Sal- 
petersäure bei  starker  Concentration  und  bei  geringer  Stromesdichte  völlu:. 
bei  grösserer  nur  partiell  oxydirt ,  also  im  letzteren  Falle  zum  Theil 
occludirt,  wodurch  die  elektromotorische  Kraft  abnimmt.  Bei  schwächerem 
Strome  wird  weniger  Wasserstoff  abgeschieden,  auch  kann  der  Wasser- 
stoff im  gesättigten  Platin  nicht  mehr  occludirt  werden,  das  Minimum 
der  elektromotorischen  Kraft  ist  erreicht,  wobei  aller  Wasserstoff  oxy- 
dirt wird.  Indem  Fromme  hypothetisch  annimmt,  dass  die  elektro- 
motorische Kraft  des  Platins  durch  eine  freie  Schicht  von  Wasserstoff 
bedeutend  geändert  wird,  durch  occludirten  Wasserstoff  nicht,  kann  nach 
ihm,  wenn  ersteres  in  das  Platin  hineinwandert,  die  elektromotorische 
Kraft  wieder  zunehmen. 

Beim  Erschüttern  wird  ein  Theil  der  freien  Wasserstoffschicht  bei 
grosser  Stromesdichte  fortgeschafft,  die  Kraft  steigt;  bei  geringer  tritt 
der  Wasserstoff  aus  dem  Platin  hervor  und  die  Kraft  sinkt  Mit  Er- 
höhung der  Temperatur  der  Salpetersäure  nimmt  ihre  depolarisirende 
Wirkung  zu. 

Bei  der  Chromsäurelösung  bildet  sich  Chromoxyd,  welches  sich  nar  b 
Fromme1)  mit  Platin  verbinden,  was  übrigens  sonst  noch  nicht  bekannt 
ist,  und  dadurch  die  Absorption  des  Wasserstoffe  ändern  soll,  wodurch 
sich  die  Abweichungen  zwischen  dem  Verhalten  der  Chromsäurelösung 
und  Salpetersäure  erklären  sollen2). 

')  Wir  müssen  uns  hier  auf  einige  Andeutungen  beschränken,  und  in  Be- 
treff des  Weiteren  auf  die  Originalabhandlung  verweisen.  —  *)  In  Betreff  d  r 
Bd.  I  erwähnten  Untersuchungen  von  Fromme  sind  einige  Berichtigungen  : 
erwähnen : 

p.  793,  Z.  6  v.  o.  ist  statt  „wo  dieselbe  am  besten  leitet"  zu  setzen :  „da 
elektromotorische   Kraft   mit   abnehmender  Concentration   der  8alpeteraära 
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Zu  Bd.  II,  §.52  bis  541).  Nach  den  Anschauungen  von  Faraday*) 
ist  in  jedem  Punkte  einer  isolirenden  Flüssigkeit,  die  wie  das  Glas  einer 
Leydener  Flasche  elektrisirt  wird,  eine  Zugkraft  in  der  Richtung  der 
elektrischen  Kraftlinien  und  eine  Druckkraft  senkrecht  zu  diesen  Kraft- 
linien anzunehmen.  Nach  Maxwell*)  sind  diese  Druckkräfte  durch  die 
Gleichung  gegeben 

K\  2» 

P  =  Bü  7? 1} 

wenn  P  die  elektrische  Potentialdifferenz,  a  den  Abstand  der  ebenen  Metall- 
belegungen oder  Elektroden  bedeutet,  zwischen  denen  die  Flüssigkeit  sich 
befindet.  K\  hätte  für  die  Kraft  $  und  J_  zu  den  elektrischen  Kraftlinien 
denselben  Werth  und  .wäre  gleich  der  Dielektricitätsconstante  K  oder 
der  Zahl,  um  welche  die  Capacität  eines  Condensators  grösser  erscheint, 
wenn  man  die  Belegungen  statt  durch  Luft,  durch  eine  andere  isolirende 
Substanz  von  einander  trennt. 

Quincke  hat  für  eine  Reihe  isölirender  Flüssigkeiten  den  Werth 
von  K  und  Kx  gemessen  für  die  Zug-  und  Druckkräfte  +  und  ±  zu 
den  elektrischen  Kraftlinien.  K\  soll,  je  nachdem  die  Kräfte  £  oder 
J.  zu  den  elektrischen  Kraftlinien  wirken,  mit  Kp  oder  K,  bezeichnet 
werden. 

Eine  elektrische  Wage  mit  ebenen  horizontalen  Condensatorplatten 
( Fig.  353,  a.f.  S.)  stand  in  einem  grösseren  Glasgefass,  das  mit  Luft  oder 
der  isolirenden  Flüssigkeit  gefüllt  war.  Die  untere  Condensatorplatte  war 
mit  der  inneren  Belegung  einer  grossen  Leydener  Batterie  verbunden,  die 
äussere  Belegung  wie  die  obere  Condensatorplatte  zur  Erde  abgeleitet. 
Die  Condensatorplatten  und  die  Belegungen  der  Leydener  Batterie  wurden 
durch  eine  Holtz'sche  Maschine  auf  einer  solchen  constanten  Poten- 
tialdifferenz erhalten  und  diese  mit  einem  Schraubenelektrometer  von 
Sir  William  Thomson  (Bd.  I,  §.  199)  gemessen,  dass  die  Conden- 
satorplatten sich  in  Luft  mit  einer  Kraft  (?,  von  20  g  oder  10  g  an- 
zogen. 

Darauf  wurden  die  Gewichte  O  gesucht,  welche  bei  gleicher  elek- 
trischer Potentialdifferenz  der  Anziehung  der  Condensatorplatten  das 
Gleichgewicht  hielten,  wenn  die  Platten  statt  von  Luft  ganz  von  der  iso- 
lirenden Flüssigkeit  umgeben  waren.  Das  Verhältniss  von  Gn  zu  Ol 
giebt  Kp. 

Wurden  die  Condensatorplatten  der  elektrischen  Wage  in  Luft  oder 


wenig  abnimmt,  die  Leitungsfahigkeit  aber  bis  zur  Concentration  von  etwa 
30  Proc.  zunimmt". 

p.  793,  Z.  16  v.  o.  ist  zu  streichen:  „und  nach  demselten  das  Anwachsen". 

p.  794,  Z.  4  v.  o.  ist  zu  streichen:  „sonst  zeigen  sich  dieselben  Erschei« 
Tinngen,  wie  im  Grove' sehen  Element". 

')  Gef.  Originalmittheilung  des  Herrn  Quincke,  Berl.  Sitzungsb.  5,  p. 
1S83*;  Wied.  Ann.  19,  p.  705,  1883*.    —  2)  Faraday,  Exp.  Res.  §.  1224 
1297'.  —  s)  Maxwell,  Elekt.  and  mag.  I,  §.  111,  124*. 
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in  Lsolirender  Flüssigkeit  bis  zu  derselben  Potentialdifferenz  geladen  otn 
durch  einen  Multiplicator  entladen,  so  gab  das  Verhält  niss  der  Malti- 
plicatoransschläge  die  Dielektricitätsconstante  K. 

Schliesslich  wurde  die  obere  Condensatorplatte  entfernt  und  dun: 
eine  gleich  grosse  Platte  mit  einem  kurzen  verticalen  Metallrohr  in  d^r 
Mitte  ersetzt,  welches  mit  einem  Schwefelkohlenstoffmanometer  nr.: 
einem  langen  Kautschukschlauch  mit  Hahn  in  Verbindung  stand.  Durci 
den  Kautschukschlauch  wurde  eine  flache  Luftblase  in  den  Ranm  zwischen 
den  Condensatorplatten  in  der  isolirenden  Flüssigkeit  geblasen,  welche  beifc 
Platten  in  zwei  gleich  grossen  Flächen  yon  2  bis  5  cm  Durchmesser  U- 

Fig.  353. 


rührte  und  der  Hahn  geschlossen.  Wurden  beide  Platten  jetzt  auf  die*flt« 
elektrische  Potentialdifferenz  gebracht,  für  welche  die  Gewichte  G,  c 
6r|(  gemessen  worden  waren,  so  wirkte  der  durch  Gleichung  1)  bestimm*' 
elektrische  Querdruck  im  Inneren  der  Flüssigkeit  dem  elektrischen  Qv*r 
Inneren  der  Luftblase  entgegen  und  die  Höhendiffereni  «fr: 
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Sperrflüssigkeit  im  Manometer  nahm  zu  um  eine  Grösse  h.  Bezeichnet 
man  das  specifische  Gewicht  der  Sperrflüssigkeit  mit  ö,  so  ist 

h  ö  =  — i-   2) 

S  7t      a2  ; 

Für  dieselbe  Potentialdiffcrenz  P  und  denselben  Abstand  a  der  Conden- 
satorplatten  von  der  Oberfläche  0  war  früher  die  Zugkraft  £  den  elek- 
trischen Kraftlinien  im  Inneren  der  Flüssigkeit  für  die  Flächeneinheit 
gefunden  worden  , 

0        8  7t  a*  •  '  °J 

oder  durch  Division  beider  Gleichungen 

Ä  =         *J£.K,  4) 

ii 

Die  Grösse  der  Oberflächenspannung  der  isolirenden  Flüssigkeiten 
wurde  bei  längerer  Einwirkung  elektrischer  Kräfte  nicht  geändert. 

Die  in  der  folgenden  Tabelle  enthaltenen  Resultate  der  Messungen 
zeigen  Kp  nahezu  gleich  K,  und  stets  grösser  als  K.  Ebensowenig  ist 
K  gleich  dem  Quadrate  des  Brechungsexponenten  für  unendlich  lange 
Lichtwellen,  wie  es  die  MaxweH'Bche  l)  Theorie  verlangt. 


l)  Maxwell,  Electr.  II,  §.  7»«. 
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Zu  Bd.  II,  §.  60.  Weitere  Versuche  über  die  Erwärmung  der 
Dielektrica durch  abwechselnde  Polarisation  sind  vonNaccari  und  Bel- 
lati1) angestellt  worden.  Sie  setzten  in  ein  Reagenzglas  ein  zweites 
mittelst  eines  Korkes  ein  und  Hessen  in  den  mit  Petroleum  gefüllten  m 
Zwischenraum  zwischen  beiden  ein  Capillarrohr  eintreten.  Die  vereinten 
Reagenzgläser  wurden  aussen  und  innen  mit  Stanniol  bedeckt,  auch  das 
innere  mit  Quecksilber  gefüllt.  Die  Belegungen  wurden  mit  den  Polen 
eines  Inductoriums  unter  Vermeidung  jeder  Funkenstrecke  verbunden. 
Dabei  ergab  sich  eine  Ausdehnung  des  Petroleums.  Benzin  verhielt  sich 
ebenso.  Wurde  in  den  Inductionskreis  eine  Leydener  Flasche  eingefügt, 
so  wurden  noch  bedeutendere  Wirkungen  erhalten. 

Die  Aenderung  kann  nicht  von  den  Volumenänderungen  des  Gc- 
fasses  durch  den  elektrischen  Druck  herrühren,  da  sie  auch  noch  einige 
Zeit  nach  der  Entladung  andauert.  Auch  zeigt  sie  sich  bei  einem  mit 
Waaser  gefüllten  Apparat  sehr  viel  schwächer  (Steigung  0,35  bis  0,20) 
als  bei  einem  gleichen  Apparat  voll  Petroleum  (10,8  bis  9,3),  so  dass  sie 
auch  nicht  von  einer  etwaigen  Zersetzung  der  Flüssigkeit  bedingt  sein 
kann. 

Wurde  das  innere  Reagenzglas  beiderseits  mit  Stanniol  bedeckt  und 
wieder  die  innere  Belegung  direct,  so  wie  die  äussere  durch  einen  durch 
den  Kork  hindurchgehenden  isolirten  Draht  mit  den  Polen  des  Induc- 
toriums verbunden,  so  zeigte  sich  wiederum  das  Ansteigen  des  Petroleums 
zwischen  den  Gläsern. 

Auch  wurde  in  ein  mit  Benzin  gefülltes  und  in  Sägespänen  ruhen- 
des Glas  ein  4  cm  hoher,  3,3  cm  dicker,  an  beiden  Enden  offener  Kupfer- 
cylinder  und  in  denselben  ein  zweiter,  4  cm  hoher,  1,6  m  weiter,  unten 
geschlossener  und  oben  in  Form  einer  Flasche  zu  einem  Hals  verjüngter 
Kupfercy linder  gesetzt.  In  letzteren  war  ein  horizontal  verlaufendes 
Capillarrohr  eingefügt,  dessen  Ende  in  ein  Glas  voll  Benzin  tauchte.  Bei 
Verbindung  beider  Metallcylinder  mit  dem  Inductorium  ergab  sich  stets 
eine  Ausdehnung  der  Luft  im  inneren  Cylinder.  Bei  Füllung  des  Glases 
mit  WaBBer  oder  Luft  ergab  sich  nichts. 

Aehnliche  Resultate  zeigten  sich  an  einem  aus  einem  Reagenzglas 
gebildeten  Bunson'schen  Voltameter  mit  40qcra  grossen,  5,5  mm  von 
einander  entfernten  Platinelektroden  bei  abwechselnder  Elektrisirung  der 
Elektroden  und  Aufsetzen  eines  Capillarrohres  auf  die  Oeffnung. 

Ein  Strom,  welcher  etwa  durch  die  Flüssigkeit  zwischen  den  Cylin- 
ilern  des  oben  beschriebenen  Apparates  hindurchging,  konnte  mittelst 
eines  empfindlichen  Galvanometers  nicht  nachgewiesen  werden,  selbst 
wenn  nur  die  Oeffnungsinductionsströme  zum  Apparat  geführt  waren. 

Bei  zwei  solchen  Apparaten  mit  verschieden  grossen  Weissblech- 
platten  (im  Verhältniss  von  1 : 2)  fiel  die  Ausdehnung  an  dem  grösseren  * 


»)  Naccari  und  Bellati,  Atti  di  Torino  17,  26.  Marz  1882;  Beibl.  6, 
p.  592. 
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Apparat  grosser  aus,  wahrend,  wenn  dieselbe  von  eiucr  Leitung  des 
Stromes  herrührte,  die  des  grösseren  nach  dem  Jou le 'sehen  Gesetz  hätte 
kleiner  sein  müssen. 

Somit  ist  die  Erwärmung  der  Dielektrica  durch  die  wechselnde 
dielektrische  Polarisation  zweifellos. 

Zu  Bd.  II,  §.  66.  Co  Hey1)  hat  sich  bemüht  zu  zeigen,  dass  auch 
in  Elektrolyten  eine  dielektrische  Polarisation  neben  der  gewöhnlichen 
Polarisation  zu  beobachten  ist.  Ein  Condensator,  bestehend  aus  drei  in 
einer  Metallwanne  liegenden,  durch  flache  Hartgummistückchen  im  Abstand 
von  0,152  cm  erhaltenen  versilberten  Spiegelglasplatten  von  75  cm  Länge 
und  50  cm  Breite,  deren  mittlere  beiderseits,  deren  obere  und  untere, 
welche  mit  einander  verbunden  waren,  nur  auf  der  der  mittleren  zu* 
gekehrten  Seite  versilbert  waren,  besass  nach  der  Berechnung  eine  Capa- 
cität  von  0,004364  Mikrofarad.  Die  Wanne  wurde  mit  Flüssigkeiten 
gefüllt.  Dieser  Condensator  wurde  durch  einen  Commutator,  bestehend 
aus  einem  herabfallenden  Eisenhammer,  welcher  drei  Quecksilbercontacte 
vermittelte,  nach  Loslösung  von  der  Verbindung  mit  der  Säule  momen- 
tan mit  einem  Spiegelgalvanometer  verbunden  und  dann  eventuell  noch 
die  übrig  bleibende  Elektricitätsraenge  durch  das  Galvanometer  geleitet, 
worin  sie  einen  schwachen,  nachbleibenden  Strom  erzeugt.  Die  erste  Ent- 
ladung soll  der  dielektrischen,  die  zweite  der  galvanischen  Polarisation 
entsprechen.  Bei  den  meisten  Versuchen  wurde  die  volle  Entladung 
insgesammt  bestimmt.  Als  Flüssigkeiten  dienten  Lösungen  von  Ölsäuren 
Blei  in  Benzol,  welches  sich  durch  langdauernde  Ströme  direct  zersetzt, 
Petroleum,  Aether,  Baumöl,  Oelsäure,  Eisenchlorid  gelöst  in  Benzol. 
Benzol  giebt  nur  einen  Anfangsstrom,  keinen  PolarisationsBtrom ;  Petroleum 
zeigt  schwache  Leitung,  das  Ölsäure  Blei  in  Benzol  zeigt  einen  starken 
andauernden  Strom,  welcher  den  ersten  Strom  überdauert.  Ganz  reiner 
Aether  isolirt  sehr  vollkommen. 

Zu  Bd.  II,  §.  97.  Die  §.  97  entwickelte  Theorie  des  Elektrophors 
hat  v.  Bezold2)  vollständiger  unter  Berücksichtigung  der  Dielektricitäts- 
constante  ausgeführt,  welche  1.  c.  gleich  Eins  gesetzt  ist.  Die  wesent- 
liche Abänderung  ist,  dass  man  an  Stelle  der  Dicke  des  Dielcktricums 
dieselbe  dividirt  durch  die  Dielektricitätsconstante  zu  setzen  hat. 

Zu  Bd.  II,  §.  100.  Citat:  Vergl.  auch  Villari  und  Righi,  N.Cim. 
11,  p.  42,  50*;  Beibl.  6,  p.  496*. 

Zu  Bd.  II,  §.  135.  Eine  sehr  vollständige  mathematische  Theorit 
der  elektrischen  Volumenänderungen  ist  von  Lorberg3)  gegeben  worden. 

Zu  Bd.  II,  §.  135  bis  152.    Quincke4)  hat  untersucht,  ob  die 


J)  Colley,  Wied.  Ann.  15,  p.  94,  1882*.  —  a)  W.  v.  Bezold,  Münch 
Akademieber.  9.  Febr.  1884*;  Wied.  Ann.  23,  p.  426*.  —  3)  Lorber*.  Winl. 
Ann.  21,  p.  300,  1884*.  —  «)  Quincke,  Oef.  Originalmittheilung,  Wied.  Ann 
19,  p.  545,  1883\ 
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durch  Elektrisiren  hervorgerufenen  Yolnmenäuderungen  von  Thermoineter- 
condensatoren  (Bd.  II,  §.  135  bis  143,  152)  von  elektrischen  Druck- 
kräften (Bd.  II,  §.  156)  herrühren,  wenn  diese  ähnlich  wie  ein  hydro- 
statischer Druck  auf  die  Glaswand  des  Gondensators  wirken.  Der 
elektrische  Druck  ist  auf  der  inneren  Belegung  (bis  0,13  Atmosphären 
und  mehr)  grösser  als  auf  der  äusseren  Belegung  (wo  er  2  Atmosphären 
und  mehr  betragen  kann). 

Um  die  von  ungleicher  Elasticität  des  Glases  herrührenden  Fehler- 
quellen zu  vermeiden,  wurde  durch  besondere  Versuche  die  Volumen- 
änderung  gemessen,  welche  die  kugelförmigen  oder  cylindrischen  Con- 
densatoren  bei  einseitigem  oder  zweiseitigem  hydrostatischem  Druck 
erfuhren.  Mit  diesen  empirisch  bestimmten  Voluraenänderungen  wurde 
die  von  den  elektrischen  Kräften  hervorgerufene  Volumenäuderung  ver- 
glichen. 

Die  elektrische  Capacität  der  Thermometercond ensatoren  (Bd.  I, 
§.  121  bis  122)  wurde  mit  der  eines  Plattencondensators  (Bd.  I,  §.  100) 
von  bekannten  Dimensionen  durch  Multiplicatorausschläge  verglichen  und 
aus  dem  absoluten  Werth  der  Capacität  die  Dielektricitätsconstante  des 
Glases  berechnet  (Bd.  II,  §.  26).  Dieselbe  betrug  bei  den  cylindrischen 
Condensatoren  aus  Flintglas  3,6  bis  7;  bei  den  aus  demselben  Fliutglas 
geblasenen  Kugelcondensatoren  9  bis  14,  bei  den  Kugelcondensatoren  aus 
Thüringer  Glas  10  bis  25. 

Die  elektrische  Potentialdifferenz  der  Belegungen  wurde  mit  einem 
Schraubenelektrometer  von  Sir  William  Thomson  (Bd.  I.  §.199) oder 
einem  Ii  i  g  h  i '  sehen  Reflexionselcktrometcr  gemessen  ,  deren  Angaben 
durch  Vergleich ung  mit  einer  elektrischen  Wage  in  absolutem  Maass  be- 
kannt waren. 

Den  verschiedenen  Schlagweiten  in  Luft  zwischen  Messingkugeln 
von  20mm  Durchmesser  entsprachen  folgende  Potentialdifferenzen: 

Schlag  weite  1  2  3  4  mm 

Potentialdifferenz    14,78    26,39    37,31    46,69  C.G.S. 

3950     7056     9976    12475  Dan. 

Schlagweite  5  6  7  8  mm 

Potentialdifferenz    56,35    66,62    75,25    83,89  C.G.S. 

15070  17810  20120  22430  Dan. 

Die  Volumenänderung  der  Thermometercondensatorcn  sollte  pro- 
portional der  Dielektricitätsconstante  des  Glases  und  proportional  dem 
Quadrate  des  Quotienten  aus  Potentialdifferenz  und  Abstand  der  Be- 
legungen sein.  Die  Versuche  zeigten  aber  erhebliche  Abweichungen 
von  diesen  Beziehungen.  Im  Allgemeinen  war  die  berechnete  Volumen- 
änderung von  derselben  Ordnung,  aber  erheblich  grösser,  als  die  beob» 
lichtete. 
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Bei  Condensaton  n  ans  Glimmerplatten  mit  der  Dielektricitätscon- 
stante  6,8  bis  7,5  war  die  Uebereinstimmang  zwischen  berechneten  und 
beobachteten  Volumenänderungen  noch  geringer  als  bei  Glas. 

Bei  längerer  Einwirkung  constanter  elektrischer  Kräfte  zeigte  sieb 
bei  den  Thermoroetercondensatoren  ans  Flintglas  oft  noch  eine  Volumen- 
zunahme, wenn  das  Elektrometer  schon  eine  Abnahme  der  elektrischen 
Kraft  erkennen  Hess. 

Zu  Bd.  II,  §.  159  bis  161.  Isolirende  Flüssigkeiten  zeigen  nach 
Quincke1)  zwischen  parallelen  ebenen  Nickelelektroden  von  20  bis 
40  cm  Länge  und  0,03  cm  Abstand  mit  einer  constanten  Potential di Acren z 
von  20  bis  80  C.  G.  S.  in  einem  passenden  Interferenzapparat  untersucht 
bald  eine  Zunahme,  bald  eine  Abnahme  des  Brechungsexponenten.  Es 
laufen  fortwährend  Ausbiegungen  oder  Wellen  über  die  dunkeln  Inter- 
ferenzstreifen  fort.  Die  Flüssigkeit  wird  zwischen  den  elektrisirten 
Elektroden  heftig  hin-  und  hergetrieben.  Diese  Bewegungen  rufen 
Aenderungen  (Zu-  und  Abnahme)  des  hydrostatischen  Druckes  und  durch 
Reibung  eine  Temperaturerhöhung  der  Flüssigkeit  hervor,  denen  bald 
eine  Volumenvermehrung  oder  Abnahme  des  Brechungsexponenten,  bald 
eine  Volumenverminderung  oder  Zunahme  des  Brechungsexponenten  ent- 
spricht 

ZuBd.II,  §.163.  Isolirendo  Flüssigkeiten  wurden  von  Quincke5)  auf 
ihr  optisches  Verhalten  in  Flüssigkeitscondensatoren  mit  ebenen  Elektroden 
(Fig.  354)  untersucht,  die  durch  Flintglasstäbchen  von  einander  und  von 

den  durch  planparallele  Glasplatten 
Fl£-  354,  geschlossenen  weiteren  Glasröhren 

isolirt  waren ,  welche  die  möglichst 
reine  und  möglichst  staubfreie  Flüs- 
sigkeit enthielten.  Durch  zwei  Sei- 
tenröhron  gingen  die  mit  Flintglas 
isolirten  Drähte,  welche  die  Elek- 
troden mit  der  Erde  oder  mit  der 
inneren  Belegung  einer  grossen  Ley- 
dener  Batterie  verbanden.  Haben 
die  Elektroden  die  Länge  fem,  den  Abstand  a  und  die  Potcntialdifferenz 
I\  gemessen  im  C.  G.  S.- System,  so  ist  der  in  Wellenlängen  gemessene 
Gangunterschied  d,  um  welchen  das  +  den  elektrischen  Kraftlinien  polari- 
sirte  Licht  gegen  das  J_  zu  den  elektrischen  Kraftlinien  polarisirte  Licht 
beschleunigt  ist,  nahezu  durch  die  Gleichung  gegeben: 

l  P2 
d  —  B  ■  — — 

100  a* 

Die  Grösse  B  nimmt  mit  wachsender  Wellenlänge  ab  und  wird  um  §o 


x)  Quincke,  Gef.  Originalmittheilung,  Wied.  Ann.  19,  p.  773,  1883*  - 
2)  Quincke,  Gef.  Originalmittheilung,  Berl.  Sitzungsb.  p.  4,  1883*:  Wied.  Anu 
19,  p.  729,  1883». 
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kleiner  gefunden ,  je  grösser  die  Länge  der  elektrisirten  Flüssigkeit  ist. 
Geringe  Beimengungen  fremder  Substanzen  haben  bedeutenden  Einfluss 
auf  Bf  da  dieses  proportional  der  Dielektricitätsconstante  der  betreffenden 
Flüssigkeit  ist. 

Mit  einem  Babinet'schen  Compensator  wurde  2?  in  Wellenlängen  A 
für  die  Fraunhofer'sche  Linie  D  gefunden: 


T  a  b  e  1  1  o  B. 
Elektrische  Doppelbrechung. 


PI  ii  s  s  i  f  k  6  i  t 

B.  106 

X 

52,798 

31,948 

27,252 

19,470 

4,422 

Schweres  Benzol  (aus  Steinkohlentheer)  

4,460 

3,842 

2,970 

0,109 

—2,273 

—6,400 

Aetber  (über  gebranntem  Marmor  gestanden)  

—6,685 

32,67 

Statt  zwischen  ebenen  Platten,  kann  man  die  Flüssigkeit  auch 
zwischen  zwei  concentrischen  Cylindern  elektrisircn.  Der  Phasenunter- 
schied nimmt  dann  mit  der  Entfernung  vom  inneren  Cylinder  ab. 

Bei  Schwefelkohlenstoff  blieb  die  elektrische  Doppelbrechung  die- 
selbe, wenn  die  Temperatur  sich  um  10°  änderte. 

Bei  einer  bestimmten  Sorte  Steinöl  nahm  d  zuerst  zu  mit  wachsen- 
dem P  und  blieb  dann  constant,  wenn  P  von  55  C.  G.  S.  bis  72  C.  G.  S. 
gesteigert  wurde. 

Bei  Rüböl  war  der  Phasenunterschied  des  +  und  _L  zu  den  elek- 
trischen Kraftlinien  polarisirten  Lichtes  im  ersten  Augenblick  nach  dem 
Auftreten  der  elektrischen  Kräfte  grösser  als  später.  Dabei  erschien  das 
Gesichtsfeld  längere  Zeit,  bis  zu  30  Secunden,  verdunkelt 

Der  Phasenunterschied  besteht  also  aus  einem  veränderlichen  und 
einem  bei  dauernder  Einwirkung  elektrischer  Kräfto  constanteu  Theilc. 

Zu  Bd.  II,  §.  284.  Anm.  Marangoni,  Mittel,  die  Holtz'sche 
Maschine  wirksamer  zu  machen.  Die  Scheiben  sollen  nicht  lackirt  und 
von  Zeit  zu  Zeit  mit  Wasser  gewaschen  werden.  Riv.  Sc.  industr.  14, 
p.  37,  1882*;  Beibl.  6,  p.  386*.  —  Borch ardt,  Ucber  das  Lackiren  von 
Roitzschen  Influenzmaschinen.  Centralz.  f.  Opt.  u.  Mcch.  4,  p.  53, 
1883*;  Beibl.  7,  p.300*.  —  Holtz,  Influenzmaschinen  für  lange  Funken. 
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Zeitschr.  f.  angew.  Elektricitätslehre  3,  p.  245,  1881*;  desgleichen  mit 
unipolarer  Erregung.    Carfs  Rep.  17,  p.  612,  1881*;  Beibl.  6,  p.  245. 

Zu  Bd.  II,  §.  291.  Anm.  Mach1)  schlägt  für  Messungen  der 
Leistung  einer  Influenzmaschine  folgende  Methode  vor: 

Die  Scheiben  liegen  horizontal ;  die  feste  hangt  trifilar  an  drei  gleich 
langen  verticalen  Fäden  und  ist  mit  einem  verticalen  Spiegelchen  ver- 
sehen, dessen  Ablenkungswinkel  et  bei  Erregung  der  Maschine  gemessen 
wird.  Ohne  dieselbe  ist  der  Winkel  bei  Drehung  der  unteren  Scheibe 
nicht  merklich.  Ist  l  die  Länge,  r  der  Abstand  der  Fäden  von  der  Axe, 
JP  das  Gewicht  der  Scheibe,  so  ist  das  von  der  beweglichen  auf  die  feste 
Scheibe  ausgeübte  Drehungsmoment  gleich  D  —  I¥2a/?,  und  bei  der 
Umdrehungszahl  n  die  Arbeit  2nnD. 

Wird  durch  die  Maschine  eine  Leydener  Flasche  geladen,  so  wächst 
das  Drehungsmoment  mit  wachsender  Ladung.  Ist  V  das  an  einem  ab- 
soluten Elektrometer  gemessene  Potential n i veau ,  C  die  durch  Ver- 
gleichung  mit  einem  Kugelcondensator  gemessene  Capacität,  so  ist  die 
am  Ende  in  der  Flasche  aufgehäufte  Energie  ij%  CV*.  Ist  v  die  Summe 
aller  in  der  Maschine  hinter  einander  geschalteter  Niveaudifferenzen  in 
der  Maschine,  so  ist  der  ökonomische  Effect  bei  der  Ladung  gleich 
V/(V  +  v). 

Zu  Bd.  II,  §.  298.  In  verschiedenen  Gasen  wirken  nach  Hempel*) 
die  Influenzmaschinen  verschieden. 

Eine  Töpler'sche  Influenzmaschine  mit  verticaler  Drehungsaxe 
wurde  in  einem  geschlossenen  Räume,  welcher  so  weit  mit  Paraffin  aus- 
gegossen war,  dass  die  Scheiben  eben  rotiren  konnten,  ip  verschiedenen 
Gasen  in  Bewegung  gesetzt  und  die  Zahl  der  Entladungen  zwischen  den 
in  Luft  befindlichen,  mit  den  Belegungen  einer  Leydener  Flasche  ver- 
bundenen Elektrodenkugeln  bestimmt.  Bei  850  Umdrehungen  erschienen 
in  einer  Minute  in  Luft  45,  in  Kohlensäure  47,  in  Wasserstoff,  wo  die 
Saugkämme  nicht  mehr  leuchteten,  9  Entladungen;  ferner  bei  400  Um- 
drehungen in  gewöhnlicher  Luft  15,  bei  einer  Atmosphäre  Ueberdruck 
32  Entladungen.  Bei  >/,  Atmosphäre  Drück  wurde  die  Flasche  nicht 
mehr  geladen. 

Zu  Bd.  II,  §.  299.  Krüger5)  hat  die  Leistung  der  §.  299  erwähnten 
Influenzmaschine  bestimmt,  während  sie  bei  verschiedenen  Feuchtigkeits- 
graden der  Luft  unter  einem  Glaskasten  durch  ein  Laufwerk  rotirte.  Iht 
feste  und  bewegliche  Scheibe  hatten  einen  Abstand  von  1,75  mm,  letztere 
und  die  Spitzen  der  Kämme  einen  solchen  von  3,8  mm.  Der  Feuchtig- 
keitsgrad wurde  durch  Klinkerf ues'sche  Hygrometer  bestimmt,  welche 
mit  einem  Regnau lt'schen  Condensationshygrometer  verglichen  waren. 
Dio  Resultate  lassen  sich  bis  zu  Feuchtigkeitsgraden  von  75  Proc.  durch 

Mach,  Wien.  Äuz.  1883,  5.  Apr.,  p.  59*;  Beibl.  8,  p.  312".  —  2)  Heiu 
pel,  Chem.  Ber.  17,  p.  145,  1883*;  Beibl.  8,  p.  313*.  —  s)  H.  Krüger,  Wi*;!. 
Ann.  22,  p.  252,  lö84\ 
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die  Formel  t=  *o  (1  —  p2/ Qo)  darstellen,  wo  »<>  die  an  einem  Galvano- 
meter mit  astatiscber  Nadel  gemessene  Strom  Intensität  bei  absolut 
trockener  Luft,  p  den  relativen  Feuchtigkeitsgrad  der  Luft,  Q0  denjenigen, 
bei  welchem  die  Maschine  aufhören  würde  zu  arbeiten,  bezeichnet.  Po 
ist  etwa  87  bis  87,7;  es  wächst  mit  wachsender  Umdrehungsgeschwindig- 
keit. Bei  absolut  trockener  Luft  ist  die  in  der  Zeiteinheit  von  der  Ma- 
schine gelieferte  Elektricitätsraenge  von  der  Drehungsgeschwindigkeit 
unabhängig  und  in  elektrostatischem  Maasse  gleich  458,33  . 10s  Einheiten 
(mm,  mg).  Mit  vergrößertem  Spitzenabstand  und  Scheibeuabstand 
nimmt  die  Stromstärke  ab. 

Zu  Bd.  II,  §.  304.  Siehe  auch  Töpler,  Vergleichung  der  Influenz- 
maschine und  des  Inductoriums.  Elektrotechn.  Zeitschr.  3,  p.' 366,  1882*; 
Beibl.  7,  p.  33*. 

Zu  Bd.  II,  §.  320.  C.  L.  Weber  l)  hat  das  thermoelektrische  Ver- 
halten von  Amalgamen  gegen  Kupfer  untersucht,  indem  er  in  die  beiden 
Enden  der  das  Amalgam  enthaltenden  U-förmigen  Glasröhren  nach  unten 
gebogene  Kupferbügel  einsenkte,  welche  in  Glasröhren  mit  etwas  Queck- 
silber, die  in  ein  grosses  Gefass  voll  Wasser  eingesenkt  waren,  tauchten 
und  dort  mit  den  Zuleitungsdrähten  zum  Galvanometer  verbunden  waren. 
Die  in  das  Amalgam  gesenkten  Enden  der  Kupferdrähte  wurden  durch 
Bäder  erwärmt. 

Bei  Anwendung  von  reinem  Quecksilber  war  in  der  Formel  von 
Avenarius  für  die  elektromotorische  Kraft  E = ( T  —  t)  ( A  -f  K T  -f  0 ) , 
wenn  A  =  a  für  die  Mitteltemperatur  von  25°  gilt,  also  a  =  E j (T—t) 
—  b  (T+t—ZO)  ist,  o  =  516,6.10-«  D.;  b  =  1,31. 

Zinnamalgame  folgen  nicht  dem  Gesetze  von  Avenarius,  dasselbe 
Präparat  verhält  sich  verschieden,  namentlich  bei  höherem  Gehalt.  Bei 
niederem  Gehalte  sind  a  und  6  für  die  Legirungen : 

Hg118Sn        Hg:,9Sn       Hg.S9Sns  HgS3Sn3 
a  496,7  474,6  473,8  384,8 

b  1,21  1,06  0,80  0,72 

Kleine  Zusätze  von  Zinn  bis  zu  3  Proc.  verringern  die  thermoelek- 
trische Differenz  zwischen  Kupfer  nnd  Quecksilber,  grosse  bringen  das 
Amalgam  dem  Quecksilber  wieder  näher. 

Für  andere  Legirungen  findet  C.  L.  Weber  die  Werthe  a  und  6, 
bezogen  auf  die  Einheit:  Daniell  gleich  10~8: 

Hg.mAg    ng,03Ag  HgMAg 
a        490,6         488,6  486,2 
b         1,17  0,97  1,14 


ngn0Zn     Hg6,Zn  Hg65Zn2 
a        491,3         483,4  387,7 
b         1,16  1,01  1,71 


HgmPh  Hg207  Ph  Ugw?h, 

495,0  486,0  465,2 

0,86  1,34  1,86 

IIgmCd  HgusCd  Hgs6Cd 

480,5  482,9  482,2 

1,25  1,26  1,82 


»)  C.  L.  Weber,  Wied.  Ann.  23,  p.  447,  1884*. 
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Hg,:<Bi  Hg..-„Ei  Hg;  „ 

a        471,3  4Ö4.7  423.2 

6         1.12  <>.93. 

Bei  «i  n  Ama'gair.en  von  Blei,  Zinn.  Wismnth  stimmen  die  Resultat* 
mit  denen  Ton  Matthie-aen,  bei  denen  von  Zink  und  Silber  zeigen  sich 

Abw'-i^huiigen. 

Für  die  ioigendt  n  Amnigame  sind  die  Werthe  a  gegen  Kupfer  - 
Hg    IIa  ,Sn    Hg^Ag    Ug,  „Cd    Bg,,„Pb    Hg,,,Zn    Hg1M  Bi 
5K.3     4:«0,0        4 -.2         4-2,7        464,4        457,5  422?1. 
Dieselbe  Reihenfolge,  mit  Ausnahme  des  Cadmiumamalgams,  welch« 
eich  zwischen  daa  Zink-  und  Wisruuthamalgam  stellt,  haben  die  Amal- 
game, welche  auf  D>.»  Thle.  Quecksilber  0,5  Proc.  des  anderen  Metalle 
enthalten. 

Zu  Bd.  II,  §.  3  40.  Wie  sehr  das  thermoelektrische  Verhalten  harter 
und  weicher  Drahtstücke  desselben  Metalles  von  den  jedesmaligen  Um- 
stunden ablaugt,  zeigen  Versuche  von  R.  Overbeck  »),  wonach  ein  durch 
schwaches  Aufglühen  erweichtes  Stück  eines  Eisen-  oder  Stahldrahte? 
grgen  ein  harte«  Stück  desselben  Drahtes  thermoelektrisch  positiv,  dagegen 
ein  darch  starkes  Ausglühen  erweichtes  Stück  gegen  ein  hartes  negativ 
wird.  Die  Erhöhung  der  Beobachtungstemperatur  an  der  Contactatelle 
innerhalb  der  zum  Ausglühen  benutzten  Temperaturen  ändert  dabei 
nichts  an  dem  thermoelektrischen  Verhalten.  A eh u liehe  Verschieden- 
heiten zeigen  Kupfer-,  Messing-  und  Neusilberdrähte  nicht,  bei  denen  die 
Stroinrichtung  stets  dieselbe  bleibt.  Bei  wachsender  Spannung  ergebe d 
sich  bei  Benutzung  nur  eines  Drahtes  analoge  Resultate,  wie  sie  E.  Cohn 
gefunden. 

Zu  Bd.  II,  §.  364.  Die  Versuche  von  Knott  Biehe  auch  ausführ- 
licher Trans.  Roy.  Edinb.  Soc.  30,  p.  271,  1879*;  Beibl.  6,  p.  498*.  Bei 
Erwärmung  um  1°  ist  die  Aenderung  der  Potentialdinerenz  in  Theiler 

eines  Daniells  zwischen  heissem  und  kaltem  Zink  —  0,0028,  Eisen  n  00- 

Kupfer  —  0,001,  Zinn  —0,001.  Dabei  treten  dauernde  Aenderongen 
durch  Oxydation  ein. 

Zu  Bd.  II,  §.  383.  Weitere  Bestimmungen  der  elektrischen  Eigen- 
schaften verschiedener  Mineralien  sind  von  Hankel*)  ausgeführt  worden 
am  Helvin ,  Mellit,  Pyromorphit,  Miraetesit,  Phenakit,  Pennin,  Diopiaf 
Strontianit,  Witherit,  Cerussit,  Euclas  und  Titanit. 

Zu  Bd.  II,  §.  390.  In  ähnlicher  Weise,  wie  ich  Bd.  II,  §.  390  det 
entgegengesetzten  Einfluss  des  Erwärmens  der  Krystalle  von  aussen  nach 
innen  oder  von  innen  nach  aussen  auf  ihre  thermoelektrische  Er- 
regung in  Folge- der  entgegengesetzten  Spannungen  kurz  erwähnt  hatte. 

i)  11.  Overbeck,  Wied.  Ann.  22,  p.  344,  1884'.  —  *)  Hankel,  Wi#»J  Am 
,  p.  421,  18H.J*.  ' 
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haben  unabhängig  davon  Friedel  und  Curie1)  einerseits  und  Röntgen  2) 
andererseits  die  von  Hankel  beobachteten  actinoelektrischen  Erschei- 
nungen zu  erklären  versucht. 

Wird  demnach  eino  gleichraässig  erwärmte  unelektrische  Quarzkugel 
in  einen  kälteren  Raum  gebracht,  so  pressen  bei  der  Abkühlung  die 
äusseren  Theile  gegen  die  inneren,  die  Kugel  ladet  sich  wie  bei  einem 
äusseren  Drucke ;  bei  weiterer  Abkühlung  nimmt  der  Druck  ab,  die  Ladung 
hört  auf,  und  kann  sich  sogar  umkehren.  Bei  gleichmässiger  Erwärmung 
der  Kugel  dehnt  sie  sich  aussen  aus  und  die  Ladung  ist  die  entgegengesetzte. 
Bei  localer  Erwärmung  oder  Abkühlung  eines  Krystalls  wird  ebenso, 
wenn  dieselbe  nicht  gerade  in  einer  Ebene  fehlender  Piezoelektricität 
liegt,  in  Folge  des  entstehenden  Druckes  und  Zuges  eine  entgegengesetzte 
Elektrisirung,  analog  wie  bei  der  Actinoelektricität,  auftreten. 

Zum  Beweise  hierfür  klebt  Röntgen  auf  eine  zur  Hauptaxe  senk- 
recht geschnittene  Quarzplatte  einen  Stanniolring  von  2  cm  innerem  und 
C  cm  äusserem  Durchmesser,  durchschneidet  ihn  radial  in  den  Axcn 
fehlender  Piezoelektricität,  und  verbindet  die  abwechselnden  Sectorcn 
mit  einem  Quadrantelektromcter  bezw.  mit  der  Erde.  Wird  der  mittlere 
stanniolfreie  Theil  der  Platte  durch  einen  heissen  Luftstrom  oder  durch 
Bestrahlung  erwärmt,  so  erhält  jedes  Ringstück  die  Elektricität,  welche 
das  ihm  zunächst  liegende  Nebenaxenende  durch  Zunahme  des  Druckes 
in  letzterer  Richtung  erhalten  hätte.  Wird  der  centrale  Theil  abgekühlt, 
so  erscheint  die  entgegengesetzte  Elektrisirung.  Wird  aber  die  Platte 
auf  dem  äusseren,  das  Stanniolblatt  umgebenden  Theil  erwärmt,  so  kehrt 
sich  dieselbe  um. 

Auch  die  folgenden  Versuche  von  Friedel  und  Curie8)  zeigen  den 
Einflnss  der  Art  des  Erwärmens. 

Wird  ein  durch  Spaltung  erhaltenes  Rhombendodekaeder  von  Blende 
von  Santander  in  einem  Luftbade  an  einem  sehr  feinen  Faden  aufgehängt 
und  gleichmässig  von  allen  Seiten  erhitzt,  so  zeigt  sich  bei  Berührung 
seiner  Oberfläche  mit  einem  mit  einem  Quadrantelektromcter  verbundenen 
Draht  keine  Elektricitätsentwickelung,  auch  nicht  an  den  Enden  der  hemi- 
morphen  Axen.  Ebensowenig  erhält  man  Elektricität  an  Platten ,  welche 
parallel  den  Axen  der  Hemimorphie  geschnitten  Bind,  obgleich  sie  beim 
Auflegen  einer  kleinen  erhitzten  Halbkugel  Pyroelektricitüt  geben.  Mit 
einer  grossen  Halbkugel,  welche  über  die  Platte  hinüberragt,  erhält  man 
wegen  der  regelmässigeren  Erhitzung  schwächere  Elektricitätserregung. 

Krystalle  von  chlorsaurem  Kali  verhalten  sich  ähnlich,  indess  sind 
die  Versuche  wegen  der  Hygroskopicität  der  Substanz  schwieriger  aus- 


Friedel  u.  Curie,  Compt.  rend.  96,  p.  1262*:  Bullet,  de  la  8oc.  Miner. 
de  France.  5,  p.  282,  1882*;  Beibl.  7,  p.  302*;  siehe  ebendaselbst  Einwände 
gegen  die  Angaben  von  Hankel  über  die  spiralförmige  Elektricitätsvertheilung 
in  erwärmten  Bergkrystallen ,  welche  sich  nicht  bestätigt  fand.  —  2)  Rönt- 
gen, Wied.  Ann.  19,  p.  513,  1883*.  —  8)  Friedel  und  Curie,  Compt.  rend. 
97,  p.  81,  1883*;  Beibl.  7,  p.  776*. 
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zuführen.  Bei  Auflegen  eines  kleinen  auf  100°  erhitzten  Metallcylinders 
oder  einer  grossen  erhitzten  Halbkugel  auf  die  auf  40  bis  50°  erhitzten 
Krystalle  erhält  man  analoge  Resultate,  wie  bei  der  Blende. 

Boracit  ist  nach  Mallard  orthorhorabisch ,  bei  265°  und  darüber 
hinaus  cubisch.  Beim  Erwärmen  eines  Krystalls  in  einem  Luftbade, 
wobei  die  eine  Fläche  auf  einer  Metallplatte  lag,  zeigte  dieselbe  bei  Be- 
rühren der  oberen  Fläche  mit  einem  feinen  Draht  bei  hohen  Tempera- 
turen (300  bia  320°)  keine  Elektricität,  unter  265°  trat  sie  plötzlich  auf 
und  nahm  dann  nach  mehreren  Umkehrungen  bis  auf  Null  ab. 

Hiernach  sind  hexagonale  (Quarz)  und  eubische  Krystalle  bei  regel- 
mässigem Erhitzen  t  wenn  die  Ausdehnungen  nach  den  verschiedenen 
Axen  gleich  sind ,  nicht  pyroelektrisch ;  sie  sind  es  nur  bei  unregel- 
mässigen Temperaturänderungen  oder  Compressionen ,  welche  gewisse 
Axen  stärker  betreffen,  als  andere. 

In  Bezug  auf  die  Thermo-  und  Actinoelektricität  des  Bergkrystalls 
hat  Hankel  ')  gegen  diese  Einwendungen  seine  Ansichten  vertheidigt. 
Er  zeigt  durch  besondere  Versuche,  dass  die  von  den  Genannten  auf- 
gestellte Ansicht,  wonach  die  von  Ilankel  angegebene  Lage  der  thermo- 
elektrischen  Pole  beim  Bergkrystall  nur  eine  Folge  ungleichförmiger  Er- 
kaltung sei,  unrichtig  ist,  und  ebenso,  dass  ihre  weitere  Behauptung,  dass 
die  an  gleichmässig  erhitzten  Bergkrystallen  beim  Erkalten  in  der  Luft 
auf  irgend  einer  Fläche  erregte  Elektricität  gleich  Null  sein  müsse,  den 
Thatsachen  widerspricht.  Die  Lage  der  thermoelektrischen  Pole  bleibt 
dieselbe,  mögen  die  Krystalle  in  Kupferfeilicht  oder  in  Sand  eingehüllt, 
oder  frei  in  der  Luit  erkalten. 

Die  actinoelektrischen  Erregungen  haben  die  Herren  Friedel  nnd 
Curie  nicht  zu  beobachten  vermocht.  Dieser  Misserfolg  hat  nach  Han- 
kel seinen  Grund  in  der  nicht  zweckmässigen  Anordnung  der  Versuche. 
Ilankel  hebt  die  bereits  in  seiner  früheren  Abhandlung  nachgewiesenen 
Unterschiede  zwischen  der  Thermo-  und  Actinoelektricität  nochmals  be- 
sonders hervor,  und  zeigt  durch  die  Berechnung  einer  in  der  früheren 
Abhandlung  mitgetheilten  Beobachtungsreihe,  dass  beim  Bestrahlen  der 
Bergkrystallc  die  Zunahme  der  elektrischen  Spannung  in  jedem  Augen- 
blicke dem  Unterschiede  zwischen  dem  bei  dieser  Bestrahlung  eintreten- 
den Maximum  und  der  bereits  eingetretenen  Spannung,  und  ebenso  die 
nach  dem  Aufhören  der  Bestrahlung  eintretende  Abnahme  stets  der 
noch  vorhandenen  Spannung  proportional  ist. 

Friedel  und  Curie  suchen säramtliche thermoelektrische Vorgänge 
auf  die  piezoelektrischen  (siehe  den  folgenden  Nachtrag)  zurückzuführen. 
Dies  ist  aber  nicht  möglich,  indem  unter  den  hemimorphen  Körpern  der 
Bergkrystall,  das  neutrale  weinsaure  Kali  und  der  Struvit  der  von  J.  und 
P.  Curie  aufgestellten  Regel  widersprechen,  und  weil  zahlreiche  nicht 


!)  Ilankel,  Qef.  Originalmitthpilung,  Wied.  Ann.  19,  p.  818,  1884*. 
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hemimorphe  Krystalle  therinoelektrischo  Spannaugen  zeigen,  obwohl 
piezoelektrische  auf  ihnen  nicht  beobachtet  werden  können. 

Zu  Bd.  II,  §.  400.  Die  durch  Druck  in  einem  Krystall  erzeugte 
Elektricität  bezeichnet  Hankel  mit  dem  Namen  Piezoelektricität. 

Dieselbe  ist  namentlich  für  den  Bergkrystall  Gegenstand  genauerer 
Untersuchungen  durch  Röntgen1)  geworden. 

-  In  einem  normal  zur  Hauptaxe  gelegten  Schnitt  kann  man  sich  das 
piezoelektrische  Verhalten  folgendermaassen  vorstellen.  Wird  der  Schnitt 
durch  drei  sich  unter  60°  schneidende  Linien  in  sechs  Felder  getheilt, 
so  wird  der  Krystall  durch  einen  durch  den  Schnittpunkt  der  Linien 
gehenden  oder  ihm  parallelen  Druck  an  der  einen  Seite  des  Druckes 
positiv,  an  der  anderen  negativ,  und  diese  Elektrisirung  wechselt  bei 
Uebergang  der  Druckricbtung  zu  den  den  ersten  benachbarten  Feldern 
das  Zeichen.  Demnach  sind  die  Trennungslinien  der  Felder  Axen  fehlen- 
der Piezoelektricität ;  Linien  aber,  welche  gegen  dieselben  um  30°  gedreht, 
die  Mitten  der  Felder  durchschneiden,  Axen  maximalcr.Piezoelektricität, 
deren  Enden  entgegengesetzt  polarisirt  werden. 

Würde  man  umgekehrt  einen  solchen  Schnitt  in  einer  nicht  mit^den 
Axen  fehlender  Piezoelektricität  zusammenfallenden  Richtung  der  Wirkung 
einer  elektrisirenden  Kraft  aussetzen ,  so  müsste  dadurch  die  natürliche 
Doppelbrechung  von  Strahlen,  welche  senkrecht  zu  den  elektrischen 
Kraftlinien  hindurch  gehen,  zu-  oder  abnehmen,  je  nach  ihrer  Richtung 
nnd  den  von  ihnen  gekreuzten  Feldern.  Fallen  die  Kraftlinien  in  die  Axen 
fehlender  Piezoelektricität,  so  ändert  sich  die  natürliche  Doppelbrechung 
nicht. 

Die  Hauptaxe  des  Bcrgkrystalls  ist  keine  piezoelektrische  Axc ; 
weder  erzeugt  ein  Druck  in  dieser  Richtung  eine  Elektrisirung,  noch 
eine  Elektrisirung  eine  mechanische  Veränderung.  In  Zwischenlagen 
zwischen  den  erwähnten  treten  mittlere  Verhältnisse  ein. 

Um  einen  Ueberblick  über  die  Versuchsresultate  zu  geben,  beschreiben 
wir  nach  Röntgen  kurz  das  Verhalten  einer  Bergkrystallkugel  von  3  cm 
Durchmesser.  Dieselbe  wurde  auf  den  Objectträger  eines  grossen  Mikro- 
skops gebracht,  in  welchen  eine  einen  etwas  ausgehöhlten  Messingcylinder 
tragende  Hartgummischeibe  oder  eine  ebene  ausgehöhlte  Messingscheibe 
gelegt  war.  Durch  Herunterschrauben  der  mit  2  kg  beschwerten  Mikroskop- 
röhre wurde  die  Kugel  gepresst.  Die  Röhre  war  ebenfalls  uuten  mit  einem 
durch  Hartgummi  isolirten  Messingstift  versehen.  Der  letztere  oder  ein  iso- 
lirter,  an  einzelne  Stellen  der  Kugel  gelegter  Metallhaken  oder  eine  kleine 
Messingscheibe  wurden  mit  einem  Elektroskop  von  Bohnenherger  ver- 
bunden, welches  wegen  seiner  geringen  Capacität  hier  sehr  brauchbar  ist. 
Bei  einem  Druck  in  der  Richtung  der  Hauptaxe  erhielt  die  Kugel  an 
den  Enden  derselben  keine  Ladung;  ebensowenig  beim  Druck  in  der 
Richtung  der  Axen  fehlender  Piezoelektricität  oder  in  Richtungen,  welche 

l)  Röntgen,  Wied.  Ann.  18,  p.  213,  534*;  19,  p.  319,  1883*. 
Wiedofflinu,  Elektricittt.  IV.  81 
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in  die  durch  die  Hauptaxe  und  letztere  Axen  gelegten,  je  einen  Winkel 
von  60°  unter  einander  bildenden  Ebenen  fallen. 

Bei  Drucken  in  Ebenen  zwischen  den  Ebenen  fehlender  Piezoelektri- 
cität  laden  sich  je  abwechselnd  die  benachbarten  Felder  positiv  uad 
negativ;  die  Maximalladungen  finden  sich  bei  Drucken  in  den  Ebenen, 
welche  die  Winkel  zwischen  den  Ebenen  fehlender  Piezoelektricität  balbi- 
ren,  und  zwar  die  grössten,  wenn  der  Druck  in  einer  gegen  die  Haupt- 
axe  senkrechten  Ebene  stattfindet. 

Zugleich  wird  bei  Drucken  in  der  Richtung  einer  Axe  fehlender 
Piezoelektricität  von  der  durch  die  letztere  hindurchgehenden  Ebene  fehlen- 
der Piezoelektricität  die  Kugel  in  zwei  Hälften  getheilt,  welche  sich  bez. 
positiv  und  negativ  laden ,  entsprechend  der  je  nach  der  Druckrichtung 
eintretenden  Ladung  der  benachbarten  Felder  derselben ;  im  Maximum 
an  den  Enden  der  auf  jener  Ebene  senkrechten  Axe  maximaler  Piezo- 
elektricität. Die  Richtung  der  Elektrisirung  ist  die  durch  den  Druck  in 
letzterer  Richtung  angegebene. 

Bei  Drucken  in  der  Richtung  maximaler  Piezoelektricität  wird  die 
Kugel  ebenfalls  in  zwei  Hälften  entgegengesetzt  geladen,  welche  durch 
die  auf  der  Druckrichtung  senkrechte  Ebene  fehlender  Piezoelektricität 
getrennt  sind.  Die  dem  Zeichen  der  in  der  Druckrichtung  liegenden  Fel- 
der entsprechende  Ladung  nimmt  von  den  Druckstellen  bis  zu  letzterer 
Ebene  ab. 

Bei  Drucken  in  mittleren  Richtungen  theilt  sich  auch  die  Kugel 
in  zwei  entgegengesetzt  elektrisirte  Hälften,  welche  durch  eine  durch 
die  Hauptaxe  gelegte  Ebene  getrennt  sind,  die  in  dem  spitzen  Winkel 
zwischen  der  Druckrichtung  und  der  zweitfolgenden  Axe  fehlender  Piezo- 
elektricität liegt.  Halbirt  die  Druckrichtung  den  Winkel  zwischen  be- 
nachbarten Axen  maximaler  und  fehlender  Piezoelektricität,  so  bildet 
die  Trcnnungsebene  mit  der  Druckrichtung  einen  Winkel  von  etwa  45" 
und  das  Maximum  findet  sich  an  den  Enden  einer  Axe  fehlender  Piezo- 
elektricität, welche  um  45°  gegen  die  Druckrichtung  geneigt  ist.  Die 
Zeichen  der  Elektrisirung  richten  sich  nach  den  der  Druckstellen. 

Bei  Drucken  in  Richtungen,  welche  in  spitzen  Winkeln  gegen  die 
Hauptaxe  geneigt  sind,  theilt  sich  ebenfalls  die  Kugel  in  zwei  elek- 
trische Felder,  welche  durch  eine  durch  die  Hauptaxe  gelegte  Ebene 
getrennt  sind ;  die  Resultate  schliessen  sich  denen  bei  Drucken  senkrecht 
gegen  die  Hauptaxe  unmittelbar  an. 

Die  entsprechenden  Resultate  wurden  bei  Untersuchung  des  optischen 
Verhaltens  einer  senkrecht  zur  Axe  geschnittenen  Quarzplatte  erhalten, 
deren  Seitenflächen  auf  den  Axen  maximaler  Piezoelektricität  senkrecht 
standen  und  in  den  Mitten  zweier  gegenüberstehender  Seitenflächen  bis  aui 
eine  kleine  Stelle  in  der  Mitte  angebohrt  waren.  In  die  Löcher  wurden 
Drähte  eingesetzt,  welche  mit  den  Polen  einer  Holtz' sehen  Maschine 
verbunden  waren,  welche  auch  mit  einem  Funkenraikrometer  communi- 
cirteu.   Die  Quarzplatte  wurde  in  einer  Flasche  voll  Benzol  in  senkrechter 
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Lage  mit  den  Elektroden  oben  und  unten  der  elektrischen  Einwirkung 
ausgesetzt  und  die  mittlere  Stelle  zwischen  zwei  gekreuzten  NicoTschen 
Prismen  auf  ihr  optisches  Verhalten  untersucht.  Eine  zweite,  vor  die 
Platte  gekittete  Quarzplatte  diente  zur  Compensation  der  natürlichen 
Doppelbrechung  der  ersten.  Das  Licht  war  unter  45°  gegen  die  Haupt- 
axe  polarisirt  und  ging  senkrecht  zu  der  die  Haupt-  und  Nebenaxe  ent- 
haltenden Ebene  durch  die  Platte. 

Danach  erzeugte  eine  positive  Ladung  oben,  eine  negative  unten 
bei  einer  bestimmten  Stellung  der  Platte  (a)  dieselbe  Wirkung  wie  eine 
Compression  einer  Glasplatte  in  verticaler  Richtung,  die  entgegengesetzte 
Elektrisirung  (6)  dieselbe  Wirkung  wie  eine  Compression  in  horizontaler 
Richtung.  Bei  Umkehrung  der  Platte,  dass  das  obere  Ende  nach  unten 
kam,  kehrten  sich  die  Verhältnisse  um. 

Wurde  die  Platte  an  den  Endflächen  mit  Stanniolblättern  belegt, 
deren  eines  zur  Erde  abgeleitet,  deren  anderes  mit  einem  Bohnenberger'- 
schen  Elektroskop  verbunden  war,  und  die  Platte  mit  den  belegten  Enden 
zwischen  Hartgumraiplättchen  durch  eine  Schraubenpresse  znsammen- 
gepresst,  so  wurde  das  bei  dem  Versuche  (a)  positiv  elektrische  Ende 
durch  den  Druck  umgekehrt  negativ. 

Aus  der  Vergleichung  mit  einer  durch  Druck  negativ  werdenden 
Glasplatte  folgt  also,  dass  die  Doppelbrechung  des  Bergkrystalls  zu- 
nimmt, wenn  das  durch  Druck  negativ  werdonde  Ende  der  Nebenaxe 
positiv  elektrisirt  wird  und  umgekehrt. 

Standen  die  halbkugelförmig  angebohrten  und  durch  eingesenkte 
Elektroden  elektrisirten  quadratischen  Flächen  einer  anderen  parallel 
einer  Säulenfläche  geschliffenen  Platte  auf  einer  Axe  fehlender  Piezoclek- 
tricität  senkrecht,  so  verschoben  sich  die  durch  die  Nie ol' sehen  Prismen 
sichtbaren  Streifen  bei  der  Elektrisirung  nicht.  Also  ändert  eine  Elek- 
trisirung in  der  Richtung  der  Axen  fehlender  Piezoelektricität  die  Doppel- 
brechung nicht.  Dies  geschieht  auch  nicht  da,  wo  die  von  den  Elek- 
troden ausgehenden  Kraftlinien  seitlich  in  der  Richtung  der  Hauptaxe  des 
KryBtalls,  also  in  der  Ebene  fehlender  Piezoelektricität,  verlaufen,  was 
sich  auch  bei  directer  Elektrisirung  der  erst  erwähnten  Platte  in  letzterer 
Richtung  bestätigte. 

Beim  Ilindurchblicken  in  der  Richtung  der  Uauptaxe  zeigte  eine  in 
gleicher  Weise  zwischen  einer  Messingscheibe  und  einem  Messingdraht 
elektrisirte  Platte  zwischen  gekreuzten  Nicols  bei  parallelem  Licht  eine 
Aufhellung  des  Gesichtsfeldes  an  einzelnen  Stellen,  welche  bei  abwechseln- 
der Elektrisirung  wechselten;  in  convergentera  Lichte  im  Steeg'schen 
Polarisationsmikroskope  wurden  bei  der  Elektrisirung  der  Platten  zwischen 
zwei  mit  Quecksilber  gefüllten  Glasröhren  die  Kreise  im  Gesichtsfelde  zu 
Ellipsen,  deren  grosse  Axe  einen  Winkel  von  45°  mit  den  senkrecht  zur 
quadratischen  Fläche  der  Platte  verlaufenden  Kraftlinien  bildete.  Befand 
sich  die  durch  Druck  positiv  werdende  Seite  rechts,  die  negativ  werdende 
link»,  und  wurde  die  dem  Beobachter  zugewendete  Seite  der  Platte  positiv 
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elektrisirt,  so  war  die  grosse  Axe  von  liuks  oben  nach  rechts  unten  ge- 
richtet. Demnach  verändert  die  Elektrisirung  in  der  Axe  fehlender  Piezo- 
elektricität zwar  die  Form  in  der  Richtung  der  Axe  nicht,  bedingt  aber 
eine  CompresBion  bezw.  Dilatation  in  Richtungen  senkrecht  zur  Hauptaxt:, 
welche  um  45°  gegen  die  betreffende  Axe  geneigt  sind,  was  ganz  den 
Versuchen  an  der  Quarzkugcl  entspricht. 

Als  Endresultat  folgt,  dass  elektrostatische  Kräfte,  welche  senkrecht 
zur  Hauptaxe  des  Bergkrystalls  in  der  Richtung  maximaler  Piezoelektri- 
cität wirken,  die  optische  Elasticität  in  der  auf  der  Hauptaxe  senkrechte 
Ebene  in  der  Richtung  parallel  und  senkrecht  zu  jener  Axe  um  gleich  ?ic! 
verstärken  oder  schwächen ;  wenn  aber  die  Kräfte  in  der  Richtung  einer 
Axe  fehlender  Piozoelektricität  wirken,  so  sind  jene  Richtungen  um  45 
gegen  die  Kraftlinien  geneigt.  Bei  Elektrisirung  in  mittleren  Richtung« 
lassen  sich  die  Veränderungen  der  optischen  Elasticität  aus  dem  piezo- 
elektrischen Verhalten  der  Krystalle  ableiten.  In  der  Richtung  der  Raupt- 
axe  haben  die  elektrischen  Kräfte  keinen  Einfluss. 

Zu  Bd.  II,  §.400.    Beim  Zusammenpressen  einer  30  mm  langt i 
quadratisch  geschliffenen  Säule  von  Bergk ry stall ,  deren  Längsaxe  rt ■: 
der  Richtung  der  Hauptaxe  und  deren  eine  Seitenfläche  mit  einer  natür- 
lichen Seitenfläche  zusammenfiel,  hat  Kundt1)  die  entsprechenden  Re- 
sultate gefunden. 

Auch  hier  ergab  sich  nach  Feststellung  der  Richtung  der  ein: 
Axe  maximaler  Piezoelektricität  bei  der  Elektrisirung  der  darauf  senk- 
rechten, mit  Metallbelegungen  versehenen  Seitenflächen   mittelst  d>: 
11  oltz' sehen  Maschine  eine  Compression ,  resp.  Dilatation  in  der  Rich- 
tung derselben  Axe  je  nach  der  Richtung  der  Elektrisirung.  Piejrl- 
that  eich  dadurch  kund,  dass  dabei  die  Kreise,  welche  durch  zwei 
kreuzte  Nicols  in  der  Richtung  der  optischen  Axe  vor  der  Elektrisirou: 
auftraten,  je  nach  der  Richtung  der  Elektrisirung  elliptisch  erschiene 
je  nach  der  Elektrisirung  mit  ihrer  Längsaxe  parallel  den  elektrisch 
Kraftlinien,  oder  senkrecht  dagegen. 

Wurden  die  der  Axe  maximaler  Piezoelektricität  parallelen  Seit 
flachen  elektrisirt,  so  fiel  die  Längsaxe  der  Ellipse  in  die  eine  oder  andi- 
Diagonale  der  Platte.   Diese  Veränderungen  der  Figuren  folgen  unmitt- 
bar  aus  den  Corapressionen  und  Dilatationen  *). 

Kundt3)   weist  die  Thermoelektricität  und  Piezoelektricität 
Krystallo  durch  ein  aufgestäubtes  Pulver  von  Mennigo  oder  Eiaenoi- 
und  Schwefel,  bei  höheren  Temperaturen  über  117°C.  durch  fein  t< 
theilte  Kieselsäure  nach.    Zur  Bestäubung  dient  ein  lederner  cylied: 
scher  Blasebalg,  der  am  einen  Endo  mit  einem  abschraubbareo  DecV. 


l)  Kundt,  Wied.  Ann.  18,  p.  228,  1883*.  —  »)  Siehe  auch  Versuche 
O.  Wulff;  Beibl.  8,  p.  597,  1884*,  gegen  die  oben  erwähnten  Autehauuiic*'' 
«)  Kundt,  Wied.  Ann.  20,  p.  Ö92,  1883*. 
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zur  Füllung,  am  anderen  engeren  mit  einem  Stück  Mousselin  geschlossen 
ist,  welches  durch  einen  Deckel  mit  6  mm  grosser  Oeffuung  festgehal- 
ten wird.  Der  Luftstrom  darf  beim  Bestäuben  die  Krystalle  nicht  direct 
treffen. 

So  kann  man  an  Turmalinen  und  Bergkrystallen  beim  Druck  und 
beim  Erwärmen  die  elektrischen  Stellen  sehr  gut  erkennen.  Wird  z.  B. 
eine  senkrecht  zur  Axe  geschnittene  Bergkrystallplatte  in  der  Verbin- 
dungslinie zweier  gegenüberliegender  Ecken,  welche  mit  einer  Rich- 
tung maximaler  Piezoelektricität  zusammenfällt,  gepresst,  so  erscheint 
die  Platte  beim  Bestäuben  mit  Mennige -Schwefelpulver  an  den  beiden 
der  einen  Druckstelle  benachbarten  Kanten  roth ,  an  denen  an  der  ande- 
ren Druckstelle  gelb;  von  der  Druckstelle  zieht  sich  gegen  die  Mitte 
von  der  ersten  Stelle  aus  ein  gelber,  von  der  anderen  ein  rother  Fleck, 
welche  durch  schwarze  Stellen  von  den  entgegengesetzten  danebenliegen- 
den Feldern  getrennt  sind.  Um  90°  gegen  die  Druckstellen  entfernt  zeigen 
sich  an  den  der  Druckrichtung  parallelen  Kanten  dunkle  Stellen.  Wird 
die  Platte  zwischen  den  Mitten  zweier  gegenüberliegenden  Kanten  ge- 
presst, so  erscheint  zwischen  diesen  Stellen  ein  sie  verbindender  dunkler 
Fleck,  zu  dessen  beiden  Seiten  die  beiden  Hälften  der  Platte  roth  und 
gelb  gefärbt  sind. 

Beim  Erwärmen  eines  auf  einem  Kork  in  einem  Luftbade  aufrecht 
gestellten  Bergkrystalls  zeigen  sich  nach  dem  Bestäuben  die  Kanten 
abwechselnd  roth  und  gelb  gefärbt.  Eine  Quarzkugel  giebt  einen  sechs- 
eckigen ,  aus  abwechselnd  roth  und  gelb  gefärbten  Sectoren  gebildeten 
Stern,  dessen  Mitte  dem  Ende  der  Hauptaxe  entspricht;  auf  einer  senk- 
recht zur  Axe  geschnittenen  Platte  erscheint  ein  eben  solcher  abwechselnd 
gefärbter  Stern,  dessen  Sectoren  durch  dunkle  von  der  Mitte  einer  Kante 
za  der  der  gegenüberliegenden  gehende,  sich  nach  den  Kanten  ver- 
breiternde dunkle  Räume  getrennt  sind.  Zwillingskrystalle  zeigen  com- 
plicirtere  Erscheinungen. 

Durch  Abdrucken  der  Figuren  auf  feuchtes,  gummirtes,  schwarzes 
Seidenpapier  kann  man  dieselben  dauernd  fixiren. 

Aehnlich  verhalten  sich  andere  Krystalle,  deren  Untersuchung  indess 
wesentlich  mineralogisches  Interesse  hat. 

Vergl.  hierüber  namentlich  die  Versuche  von  Mack1)  über  die  Pyro- 
elektricität  des  Boracits. 

Zu  Bd,  II,  §.  403.  Die  elektrische  Ausdehnung  des  Quarzes  in  der 
Richtung  seiner  Elektricitätsaxe  und  die  Zusammenziehung  in  der  darauf 
senkrechten  Richtung  bei  der  Wirkung  einer  elektrischen  Poteutialdifferenz 
in  der  Richtung  der  ersteren  ist  nach  J.  und.  P.  Curie2)  jener  Poteutial- 
differenz direct  proportional.  Die  elektrische  Potentialdifferenz  Eins  im 
C.  G.  S.-System  erzeugt  dabei  eine  im  gleichen  System  angegebene  Dcfor- 


*)  Mack,  Wied.  Ann.  21.  p.410,  1884*.  —  2)  J.  u.  P.  Curie,  Compt.  rend. 
95,  p.  914,  1882*  ;  Beibl.  7,  p.  197*. 
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mation,  deren  Werth  auch  die  durch  den  Druck  gleich  Eins  (ein  Dyn)  in 
derselben  Richtung  erzeugte  Elektricitätsmenge  angiebt. 

Die  Dilatation  in  der  Richtung  der  elektrischen  Axe  ist  von  den 
Dimensionen  der  Platte  unabhängig.  Die  Dilatation  senkrecht  zur  Are 
ändert  sich  mit  den  Dimensionen  und  kann  also  beliebig  vergrössert 
werden.  Sie  ist  gleich  der  Dilatation  in  der  Richtung  der  Axe,  wenn  die 
axialen  Dimensionen  gleich  sind.  Diese  Dilatation  wurde  nachgewiesen, 
indem  eine  Quarzplatte  auf  ihren  normal  zur  elektrischen  Axe  nahe  ein- 
ander gegenüberliegenden  Flächen  mit  Stanniol  bedeckt,  mit  einer 
Holtz' sehen  Maschine  und  6  Leydener  Flaschen  verbunden  und  daselbst 
entgegengesetzt  elektrisirt  wurde.  Das  eine  Ende  der  gegen  die  op- 
tische und  elektrische  Axe  normalen  Längsrichtung  der  Platte  wurde 
tixirt  und  gegen  das  andere  ein  einarmiger  Hebel  mit  seinem  kurzen 
Arm  gelegt  Durch  ein  am  Ende  des  Hebels  befestigtes,  mittelst  eines 
Mikroskops  beobachtetes  Gitter  konnten  die  bei  der  Elektrisirung  lang- 
sam erfolgenden  Dilatationen  nachgewiesen  werden,  welche  zwischen  oü 
und  61 .  10— 6  mm  schwankten,  während  sie  sich  zu  48  und  58. 10— bmm 
berechnen.  Die  Potentialdifferenzen  wurden  dabei  aus  den  Scblagweiten 
zwischen  0,00 m  grossen  Kugeln  nach  den  Versuchen  von  Baille  be- 
rechnet. 

Zu  Bd.  II,  §.  407.  Weitere  Versuche  von  Gore1)  mit  13  Metallen 
in  22  Lösungen  ergaben,  dass  die  Metalle  im  Verhältniss  der  Zahlen 
2,8  :  1  öfter  beim  Erhitzen  positiv  wurden,  als  negativ;  in  starken  Lö- 
sungen war  das  Verhältniss  3,27  :  1,  in  schwachen  2,29  : 1.  Die  thenno- 
elektrische  Reihe  der  Metalle  in  Lösungen  ist  von  der  der  Metalle  unter 
sich  sehr  verschieden.  Die  Lösungen,  in  denen  das  heisse  Metall  thermo- 
clektrisch  positiv  ist,  enthalten  meist  die  stärksten  elektropositiven  Me- 
talle, Kalium  etc.  Das  höchste  Potential  erhält  man  bei  Aluminium- 
platten in  schwachen  Lösungen  von  doppeltphosphorsaurem  Natron  [bei 
einer  Tcinperaturdifferenz  von  100°  gleich  0,66  Volt). 

Zu  Bd.  II,  §.  414.  Die  Ströme  beim  Einsenken  von  Metallen  u.a. f. 
in  geschmolzene  Salze  ')  haben  Brard3)  zur  Herstellung  einer  Briquette- 
kettc  veranlasst.  Er  bringt  auf  ein  beliebiges  Agglomerat  von  gewöhn- 
licher Kohle  ein  dünnes  Amianthpapier  und  ein  Gemisch  von  2  Thln. 
Asche  und  1  Tbl.  Salpeter.  Metalldrähte  durchsetzen  die  Kohle  und 
das  SalzgemiBch  und  sind  an  dem  einen  Ende  hinausgeführt.  Wird  eine 
solche  Briquette  mit  der  dem  letzteren  Ende  abgekehrten  Seite  in  dal 
Feuer  gebracht,  so  erglüht  dio  Kohle,  der  Salpeter  schmilzt  und  man 
erhält  einen  recht  constanten  Strom. 

Zu  Bd.  II,  §.428.  Villari4)  hat  das  Gesetz  der  Erwärmung 
durch  Batterieentladungen  auch  für  Flüssigkeiten  erwiesen.    Mit  Lösun- 

*)  Gore,  Proe.  Roy.  Soc.  22.  Nov.  1883*;  Beibl.  8,  p.  596'.  —  »)  S.  »ut-L 
n«cf|uerel,  Cnmpt.  read.  38,  p.  905,  1854*.  —  *)  Brard,  Compt.  rend.  95 
I».  «wo,  U58,  1882*;  Beibl.  7,  p.  200*.  —  4)  Villari,  Atti  della  R.  Acc,  de. 
Lim  ei.  Tranunti  7,  p.  297,  1883*;  Beibl.  8,  p.  132». 
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gen  tod  Kupfervitriol  oder  Zinkvitriol  gefüllte  Glasröhren  von  15  bis 
30  mm  Durchmesser  nnd  1  m  Länge  wurden  auf  beiden  Seiten  mit 
Korken  geschlossen,  und  durch  den  einen  Kork  ein  Capillarrohr  gesteckt. 
Durch  die  Korke  gingen  Drähte  von  Zink  oder  Kupfer,  durch  welche  die 
Entladung  geleitet  wurde.  Wie  zu  erwarten,  war  die  aus  der  Ausdeh- 
nung berechnete  Wärmemenge  dem  Quadrat  der  Quantität  der  Elek- 
tricität  direct  und  der  Oberfläche  der  angewandten  Batterie  umgekehrt 
proportional. 

Zu  Bd.  II,  §.448.  Nach  Priestie y  J)  wird  von  zwei  hinter  einander 
in  den  Batteriekreis  eingeschalteten,  verschiedenen  dicken  Drähten  der 
dickere  schwerer  zersprengt,  ebenso  werden  der  Reihe  nach  schwerer  zer- 
sprengt Drähte  von  Eisen,  Messing,  Kupfer,  Silber,  Gold;  Zinn  ebenso 
schwerer  als  Blei,  welche  Reihe  der  der  zunehmenden  Leitungsfähigkeiten 
entspricht. 

Zu  Bd.  II,  §.  451.  Um  die  verschiedene  Erwärmung  verschieden 
gut  leitender  Drähte  zu  zeigen,  spannt  Obach3)  dieselben  horizontal  aus 
und  verbindet  sie  hintereinander.  Quer  über  jeden  Draht  wird  ein  dünnes 
Stabchen  aus  einer  leicht  schmelzbaren  Wachsmischung  gelegt,  an  welches 
ein  U-  förmiger  Drahtbügel  mit  der  Krümmung  nach  unten  angehängt 
wird,  der  eine  massive  Glasperle  trägt.  Wird  das  Drahtsystem  durch 
einen  allmählich  gesteigerten  Strom  langsam  erwärmt,  so  fallen  die  Perlen 
je  nach  dem  Widerstande  der  einzelnen  Drähte  in  Folge  des  Durch- 
schmelzens  der  Wachsstäbchen  entweder  nach  einander  oder  zugleich  ab 
□nd  schlagen  dabei  untergestellte  Glocken  von  verschiedener  Tonhöhe  an. 

Zu  Bd.  II,  §.  458.  Nach  einer  Berechnung  von  Dorn3)  ist  die  in 
einem  Drahte  in  der  Zeiteinheit  entwickelte  Wärmemenge  pro  Minute 

1%1JL  0,13703  g  Cal  l) 

wo  I  die  Stromintensität  in  Amperes,  l  die  Länge  des  Drahtes  in  Centi- 
metern,  q  sein  Querschnitt  in  Quadratmillimetern,  0  sein  auf  Quecksilber 
bezogener  speeifischer  Widerstand  ist. 

Ist  h  die  äussere  Leitungsfähigkeit  des  Drahtes,  d.  h.  die  von  1  uem 
seiner  Oberfläche  an  eine  um  1°  kältere  Umgebung  pro  Minute  abgegebene 
Wärmemenge,  ist  v  die  Temperatur  derselben,  u  die  des  Drahtes,  r  sein 
Radius  in  Millimetern,  so  ist  der  Wärmeverlust  pro  Minute 

(v  —  u)  h.2rnl  10~lg  Cal  2) 

also  aus  Gleichung  1)  und  2),  da  q  =  r27t  ist: 

(v  —  u)  =  —  0,069423  =  —  4,350°  C, 


>)  Priestley,  Geschichte  der  Elektricität,  deutsch  1772,  p.  362,  486*.  — 
*)  Obach,  Carl's  Rep.  18,  p.  651,  1882*;  Ueibl.  7,  p.  302.  —  8)  Dorn,  Ber. 
über  die  Elektricitätsausstellung  in  München  1882,  p.  15*. 
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wenn  nach  H.  Weber1),  wie  für  Eisen,  h  =  0,01596  gesetzt  wird. 
Kittler*)  setzt  für  Kupferdraht  (t?  —  u)  =2*/25r3,  da  die  obige  For- 
mel zu  hohe  Werthe  gebe. 

Zu  Bd.  II,  §.  403.  Forbes 3)  beweist  ebenfalls  den  Satz  J*  /)*=  C.  TD. 
wo  C  =  cohs/  durch  das  Schmelzen  von  Wachs  auf  den  Drähten. 

Zu  Bd.  II,  §.  470.  Man  kann  das  „Thermophon14  auch  in  der  Weise 
construireu ,  dass  man  durch  einen  das  eine  Ende  einer  Glasröhre  ab- 
schliessenden Kork  zwei  ungleich  lange  Drähte  in  das  Innere  führt 
und  daselbst,  zwischen  ihnen  eine  etwa  5  cm  lange  Spirale  von  möglichst 
dünnem  Platindraht  einschaltet.  Das  freie  Ende  der  Röhre  ist  mit  einem 
Schallbecher  versehen.  Beim  Durchleiten  von  intermittirenden  Strömen 
durch  die  Spirale  hört  man  den  entsprechenden  Ton4). 

Zu  Bd.  II,  §.  470.  Anmerkung.  Siebe  auch  Ferguson,  Proc.  Roy. 
Soc.  Edinb.  10,  p.  700,  1879  —  80;  Beibl.  5,  p.  217,  welcher  zeigt, 
dass  auch  lose  aufgehängte  Eisendrähte  beim  Durchleiten  eines  unter- 
brochenen Stromes  tönen. 

Zu  Bd.  II,  §.  477.  Die  Temperatur  im  Leitungsdrahte  eines  gal- 
vanischen Stromes  hat  bereits  Streintz5)  berechnet  und  auch  experi- 
mentell durch  Auftropfen  von  Stearinpünktchen  auf  eine  dickwandige 
(!)  mm  innerer,  43  mm  äusserer  Durchmesser)  und  eine  dünnwandige 
Röhre  (8  und  !)  mm  Durchmesser)  gezeigt,  dass  beim  Durchleiten  von 
so  weit  erwärmtem  Wasser,  bis  das  Stearin  schmilzt,  bei  der  dickwandi- 
gen Röhre  die  Temperatur  des  Wassers  bis  zu  2,5°  höher  sein  musste. 
Auch  hat  er  den  Unterschied  der  Länge  eines  durchweg  gleich  massig  er- 
wärmten und  eines  durch  den  Strom  erwärmten  Drahtes  berechnet,  deren 
Obcrflächentemperaturen  die  gloichen  sind. 

Ist  /  die  Intensität  des  durch  einen  Draht  geleiteten  Stromes,  w  der 
specifische  Widerstand  des  Drahtes,  k  sein  Wärmeleitungsvermögen,  ti 
sein  Radius,  t  die  Oberflächentemperatur,  U  die  Temperatur  der  um- 
gebenden Luft,  II  der  Coefficient  dor  äusseren  Leitungefähigkeit,  so  ist 
die  Temperatur  au  einer  im  Abstände  r  von  der  Axe  entfernten  Stelle 

•  - r  +  Ti ("'  - r,)  oder  =  u  +  m  +  Ti  (0'-r,)- 

Zu  Bd.  II,  §.  404.  Leitet  man  nach  v.  Waltenhofen c)  durvb 
eine  unsymmetrisch  construirte Thermosäule,  z.B.  eine N o e 'sehe  Thermo- 
Bäule  mit  ungleich  grossen  Löthstellen,  zunehmend  stärkere  Ströme  ir 
abwechselnd  entgegengesetzter  Richtung,  so  verhält  sich  das  Peltier  - 
sehe  Phänomen  verschieden.     In  einem  Falle,  wo  die  Ströme  in  den 


')  II.  Weber,  Pogg.  Ann.  146,  p.  257,  1872*.  —  8)  Kittler,  Wied.  At. 
24,  p.  C04,  1885*.  —  8)  Korbe»,  Zeitschrift  für  angewandte  Elektricitfct*lehr> 
4,  p.  G24,  1882*;  Beibl.  7,  p.  120*.  —  *)  W.  Preece,  Dingl.  polvt.  J.  253 
p.  200,  1884*;  Beibl.  8,  p.  729*.  —  *)  Streintz,  Pogg.  Ann.  1ÖO  .   p.  4<* 
1877*.  —  c)  v.  Waltenhofen,  Wied.  Ann.  21.  p.  3«o,  1884*. 
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Lithstellen ,  wo  die  Heizstifte  eingefügt  sind,  von  den  Stuben  zu  den 
Drähten ,  vom  positiven  zum  negativen  Metall  übergehen ,  wachsen  die 
demselben  entsprechenden,  den  Ladungsströmen  entgegengerichteten  Ent- 
ladungsströme, im  anderen  wachsen  sie  bis  zu  einem  Maximum,  nehmen 
bis  zu  Null  ab  und  gehen  mit  steigender  Intensität  des  Ladungsstromes 
in  die  demselben  gleiche  Richtung  über.  Die  Temperaturänderungen 
ao  den  Löthstellen  lassen  sich  je  nach  der  Stromesrichtung  gleich 
X  jjji  -f-  r1»'J  und  i  p$i  -f-  r^P  setzen,  wo  rx  und  rt  den  Leitungs- 
widerständen Qi  und  o2  an  den  Löthstellen  proportional  sind.  Dem- 
oach ist  die  gesammte  elektromotorische  Kraft  proportional  -fj^)* 
-f  (>!  —  r2)*2,  wo  das  obere  Vorzeichen  gilt,  wenn  der  Ladungsstrom 
in  der  Löthstelle  von  grösserem  Widerstände  vom  positiven  zum  nega- 
tiven Metall  übergeht.  Sind  die  Löthstellen  einander  gleich,  so  ist 
r,  =  ra  und  die  elektromotorische  Kraft  proportional  ?'.  Kann  man  den 
Gesammtwiderstand  der  Schliessung  als  unveränderlich  ansehen,  so  stellt 
obiger  Ausdruck  bei  Multiplication  mit  einer  Coustante  auch  die  Inten- 
sität des  Peltier' sehen  Stromes  dar. 

Zu  Bd.  II,  $.  500.  A. Campbell1)  hat  die  Pcl  tier'sche  Erschei- 
nung bei  verschiedenen  Temperaturen  weiter  untersucht. 

Ein  U-  förmiger  Streifen  von  Blei  oder  anderen  Metallen  ist  an  den 
unteren  Enden  mit  zwei  Eisenblechplatten  verlöthet,  von  deren  Enden 
Kupferdrähte  zu  Quecksilbernäpfen  führen.  Auf  die  Contactstellen  von 
Eisen  und  Blei  werden,  getrennt  durch  dickes  Papier,  die  abwechselnden 
Löthstellen  einer  12- bis  20  gliederigen  Eiseu-Neusilber-Thermosäulo  ge- 
bracht. Der  Apparat  wird  in  Watte  gehüllt  und  in  eine  mit  Flanell  um- 
gebene Zinnbüchse  gebracht,  die  in  ein  grösseres  mit  kochendem  Wasser 
gefülltes  Blechgefäss  eingesetzt  ist.  Je  30  Secunden  lang  wird  ein  Strom 
durch  das  Bleieisenelement  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  geleitet 
und  dazwischen  30  Secunden  unterbrochen.  Dabei  ergiebt  sich  das  Ver- 
hältniss  Z  der  beobachteten  Peltier* sehen  thermoelektrischen  Wirkung 
bei  niederer  zu  der  bei  höherer  Temperatur: 


Nied.Temp.  Höhere Temp. 

Z 

2i 

P 

Fe-Pb 

20« 

85-> 

0,991 

.  1,02 

Fe -Neusilber  20 

93 

0,86 

0,803 

Pb-Ag 

22,5 

98,5 

0,582 

0,545 

Fe-Zn 

23,8 

99 

1,43 

1,36 

Fe-Zn 

23,8 

99 

1,43 

1,404 

198 

Pb-Zn 

17 

9G,8 

0,416 

0,4275 

—  79 

Zn-Ag 

18 

98,5 

0,730 

0,638 

—330 

Pb-Ag 

18,6 

95,5 

0,682 

(0,636) 

Die  Zahlen  Zx  sind  aus  dem  neutralen  Punkt  P  berechnet. 


>)  A.  Campbell,  Proc.  Roy.  Edinb.  8oc.  1*82— 8:5,  p.  8<>7*;  188:$  —  84, 
1».  '293«;  Beibl.  8,  p.  2.tl,  7lu*. 
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Zu  Bd.  II,  5.  Trowbridge  and  Penrose1)  haben  die  so- 

genannte Fortführung  der  Wärme  durch  den  Strom  in  einem  45  cm 
langen,  2,6  cm  breiten  und  2  mm  dicken  NickeUtreifen  untersucht,  indem 
sie  ihn  horizontal  hinlegten,  auf  eine  Stelle  eine  Glimmerplatte  und 
darauf  eine  mit  einem  Galvanometer  verbundene  Thermosäule  setzten 
und  einen  Strom  von  sechs  Bansen 'sehen  Elementen  im  einen  oder 
anderen  Sinne  hindurchleiteten,  während  der  Streifen  am  einen  Ende 
durch  einen  B  u  n  se  n  sehen  Brenner  erhitzt  wurde,  andererseits  die  Luft- 
temperatur hatte.  Danach  wird  mehr  Wärme  unter  der  Thermosäule  ent- 
wickelt, wenn  der  Strom  von  dem  kalten  zum  warmen  Ende  geht.  Nickel 
ist  nach  Thomson 's  Bezeichnung  negativ. 

Magnetische  Einflüsse  ändern  die  Wirkung  durchaus  nicht. 

Bei  Vergleichung  des  Verhaltens  eines  Nickel-  und  eines  Kupfer- 
streifens und  Beobachtung  der  Temperatur  nach  jeder  Minute  ergab  sich 
der  dem  Nickel  zukommende  Werth  in  der  Reihe  von  Leroux  gleich 
—  2,25  (Sb  =  +  (34,  Cu  =  -f  2,  u.  s.  f.). 

Bei  Anwendung  der  Methode  von  Leroux  auf  zwei  der  Länge  nach 
in  zwei  Hälften  geschnittene  Zimmermannsbleistifte  und  Faber' sehe 
Bleistifte  war  die  Wirkung  negativ. 

Zu  Bd.  II,  Jj.  533.  Budde2)  hat  gegen  die  Theorie  der  Thermo- 
clektricität  von  F.  Kohlrausch  namentlich  den  Einwand  erhoben,  dase 
kein  Grund  vorhanden  sei,  eine  Fortführung  der  Wärme  durch  den  Strom 
in  einem  homogenen  Draht  zwischen  Punkten  gleicher  Temperatur  an- 
zunehmen, worauf  F.  Kohlrausch3)  geantwortet  hat. 

Zu  Bd.  II,  §.  560.  Statt  der  im  Texte  gegebenen  gebräuchlichsten 
Atom  -  und  Aequivalentgewichte  theilen  wir  hier  die  nach  den  neuesten 
Berechnungen  von  LotharMey  er  und  K.  Seubert4)  an  die  Stelle  der- 
selben zu  setzenden  mit,  wie  sie  theils  aus  chemischen,  theils  au?  elek- 
trolytischen  Bestimmungen  folgen. 


Atom- 

Aequivalent- 

Atom- 

Aequivatent- 

gew. 

gewicht 

g*w. 

ge  wicht 

Aluminium  .  . 

27,04 

9,01 

Beryllium  .  .  . 

9,08 

4,54 

Antimon    .  .  . 

119,6 

39,87  [23,92]  2) 

206,39 

103,20  ' 

74,9 

24,97  [14,98]  a) 

Bor  

IO,i» 

3,63 

Baiynm .... 

136,86 

68,43 

76,76 

»)  Trowbridge  und  Tenrose,  Sillim.  J.  [3]  24,  p.379';  Phil.  Mag.  [b] 
14,  p.  440,  1882*;  Proc.  Amer.  Acad.  1883,  p.  214#;  Beibl.  7,  p.  .104,  8,  p.  231*.  — 
a)  Budde,  Wied.  Ann.  21,  p.  277,  1884*.  —  a)  F.  Kohl  rausch,  ibid.  24. 
p.  477,  1H84\  —  4)  L.  Meyer  und  K.  Seubert,  Die  Atomgewichte  der  Lle 
niHiite,  Leipzig  1883*. 
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Zu  Bd.  II,  §.  569.  Die  höchste  zulässige  Stromstärke,  bei  welcher 
noch  sicher  die  Menge  des  Kupferniederschlages  als  Maass  der  Inten- 
sität angenommen  werden  darf,  beträgt  ungefähr  TAmperes  pro  1  qdcra 
der  Kathodenoberfläche.  Dabei  ist  eine  Distanz  der  Elektrodenplattcn 
über  1,5  cm  vorausgesetzt.  Bei  geringerem  Abstände  derselben  wird  die 
zulässige  Grenze  erheblich  früher  überschritten. 
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Bezüglich  der  Gestalt  der  Platten  sind  solche  vorzuziehen,  deren  Form 
sich  der  des  Quadrates  nähert 1). 

Zu  Bd.  II,  §.  579.  Zwischen  den  Elektroden  und  den  auf  ihnen  ab- 
geschiedenen Stoffen  können  secundäre  Localströme  entstehen ,  durch 
welche  die  letzteren  sich  je  nach  der  Dichtigkeit  des  primären  Stro- 
mes, der  Stärke  der  Localströme,  der  Cohnrenz  des  niedergeschlagenen 
Stoffes  mehr  oder  weniger  wieder  lösen,  so  dass  die  wirklich  abge- 
schiedene Menge  zu  klein  erscheint.  Auch  hierbei  hat  aus  den  angeführ- 
ten Gründen  das  Lösungsmittel  und  das  Metall  der  Elektroden  ,  einen 
wesentlichen  Einfluss.  • —  So  wird  z.  B.  bei  grösseren  Stroraesdichteu  Thal- 
lium aus  dem  Sulfat  und  Nitrat  in  sauren  Lösungen  nicht,  in  neutralen 
nur  partiell,  aus  alkalischen  vollständig  durch  den  Strom  abgeschiedeu. 
Aus  der  Lösung  des  Sulfats  und  Lösungen  mit  organischen  Säuren  wird 
Indium  ausgeschieden.  Chlorvanadium  in  wässeriger  Lösung  elektrolysirt 
giebt  kein  Vanadium ,  sondern  wird  nur  zu  Vanadoxyd  reducirt.  — 
Wässerige  Lösung  von  Palladium nitrat  giebt  sofort  Palladium.  —  Molyb- 
dänsäure in  ammoniakalischcr  Lösung  giebt  am  negativen  Pol  farbige 
Ringe,  dann  einen  blauen  Niederschlag  von  molybdänsaurem  Molybdän- 
oxyd, darauf  grünes  und  darauf  schwarzes  Oxyd.  —  Selen  wird  in  sauren 
und  alkalischen  Lösungen  am  negativen  Pol  abgeschieden;  Tellur  wird 
ebenso,  aber  viel  leichter  reducirt  2). 

Diese  ganz  von  den  jeweiligen  Umständen  abhängigen  Verhältnisse 
sind  rein  secundär  3). 

Zu  Bd.  II,  §.  580.  Dass  eine  Anzahl  fester  Körper,  Chlorblei,  Brom- 
blei. Jodblei,  Jodsilber  schon  im  festen  Zustande  elektrolytisch  zersetzt 
werden  und  Polarisation  zeigen ,  haben  wir  schon  Bd.  I,  §.  556  u.  flgde. 
erwähnt.  Dasselbe  gilt  nach  Bd.  I,  §.  557  vom  Glase.  Besonders  ist 
letzteres  mit  den  begleitenden  Neben  umständen  von  Warburg4)  gezeigt 
worden. 

Ein  mit  Quecksilber  gefülltes,  mit  einem  eingesenkten  Thermo- 
meter versehenes  Reagierglas  von  relativ  gut  leitendem  Thüringer  Glase, 
welches  in  einem  weiteren  Glasrohre  voll  Quecksilber  stand,  wurde  iu 
einem  Luftbade  auf  etwa  300°  erhitzt  und  ein  Strom  von  30  Bun flei- 
schen Elementen  hindurchgeleitet.  Der  anfangs  24  000  Mikroampere* 
starke  Strom  sank  nach  einer  Stunde  auf  etwa  Viooo-  Der  Grund  liegt 
in  einer  an  der  Anode  abgeschiedenen,  auch  die  Farben  dünner  Blättchen 
zeigenden,  sehr  fest  haftenden  Schicht  schlecht  leitender  Kieselsäure.  Die- 
selbe bildet  sich  nicht,  wenn  als  Anode  Natriumamalgam  (1  Proc.  X«j 
dient.  Die  Kieselsäureschicht  bedingt,  dass  das  Glas  wie  ein  Condensator 


l)  Hammer  1,  Wien.  Ber.  [2]  88,  p.  278,  1883";  Beib).  7,  p.  911*.  - 
2)  Scüucht,  Chem.  Newa  47,  p.  209,  1883*;  Beibl.  7,  p.  546*.  —  s)  Vergleich 
auch  Versuche  von  Gore,  Kature  27,  p.  326,  1883*;  Beibl.  7,  p.  308*:  Pn»- 
Roy.  Soc.  36,  p.  331,  1884*;  Beibl.  8,  p.  710*;  Chem.  News  49,  p.  actf.'lW*'' 
Beibl.  8,  p.  711*.  —  <)  Warburg,  Wied.  Ann.  21,  p.  622.  1884*. 
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wirkt,  wie  man  sich  überzeugen  kann,  wenn  man  nach  Herstellung  der 
Schiebt  die  Quccksilberbelcge  durch  einen  Commutator  abwechselnd  durch 
ein  Galvanonieter  mit  einer  besonderen  Säule  verbindet  und  dann  letztere 
durch  einen  Draht  ersetzt,  also  das  Glas  abwechselnd  durch  das  Galvano- 
meter ladet  und  entladet.  Die  Galvanometerausschläge  sind  unabhängig 
von  der  elektromotorischen  Kraft  der  den  Ueberzug  bildenden  Kette  und 
proportional  der  Kraft  der  ladenden  Kette  (5  bis  20  Bunsen 'scher 
Elemente).  Bei  hoher  Temperatur  ist  gewöhnlich  noch  ein  schwacher 
dauernder  Strom  in  Folge  der  Leitung  durch  das  Glas  vorbanden,  dessen 
Intensität  viel  schneller  wächst,  als  die  elektromotorische  Kraft  der 
ladenden  Säule,  was  wahrscheinlich  von  der  Erwärmung  der  Uebergangs- 
schicht  herrührt.  Für  eine  1  qcm  grosse,  mit  Kieselsäure  bedeckte  Ober- 
fläche betrug  z.  B.  die  aus  den  Galvanometerausscblägen  berechnete 
Capacität  0,0210  Mikrofarad.  Bei  Abscheidung  der  Kieselsäure  durch 
eine  statt  30,  nur  15  Elemente  enthaltende  Säule  war  sie  0,0414,  da  die 
Kieselsäureschicht  dünner  war. 

Diese  Schicht  verhindert  auch  die  oberflächliche  Leitung  auf  stark 
hygroskopischem  (Thüringer)  Glase,  was  namentlich  bei  in  kalten  Zimmern 
aufbewahrtem  Gla6e  stark  hervortritt. 

Bei  vor  dem  Einsenken  in  Quecksilber  erwärmten  und  nachher  darin 
auf  300  bis  320°  erbitzten  Gläsern  von  0,33  mm  Wandstärke  genügt  schon 
ein  15  Minuten  dauernder  Strom  einer  Säule  von  15  Bunsen' sehen 
Elementen,  bei  solchen  von  1,75  mm  Wandstärke  ein  ll/a  Stunde 
dauernder,  um  sie  gut  isolirend  zu  machen.  Zweckmässig  leitet  man  den 
Strom  vorher  eine  halbe  Minute  lang  in  entgegengesetzter  Richtung  durch 
das  Glas  und  hebt  es  öfter  aus  dem  Quecksilber. 

Ist  das  Glas  auf  der  Seite  der  Anode  mit  1  proc.  Natriumamalgam,  auf 
der  der  Kathode  mit  reinem  Quecksilber  umgeben,  so  ändert  sich  bei  langem 
Durchleiten  eines  Stromes  bei  Temperaturen  bis  über  300°  das  Gewicht  des 
Glases  nur  sehr  wenig;  das  die  Kathode  darstellende  Quecksilber  enthält 
aber  Natrium ,  während  das  Natriumamalgam  als  Anode  mehr  und  mehr 
erschöpft  wird.  Die  übergehende  Menge  Natrium  ist  äquivalent  der  in 
einem  gleichzeitig  in  den  Stromkreis  eingeschalteten  Silbervoltameter  ab- 
geschiedenen Silbermenge.  Demnach  liegt  in  der  That  eine  Elektrolyse 
des  Glases  vor. 

Zu  den  letzterwähnten  Versucheu  dienten  zwei  am  oberen  Ende  ver- 
schmolzene conaxiale,  unten  geschlossene  Glasröhren,  von  denen  die 
äussere  unten,  wo  sie  elektrolysirt  werden  soll,  dünnwandig  (0,28mm 
dick),  oben  dickwandig  ist.  Der  Zwischenraum  wird  durch  einen  Tubnlus 
mit  Quecksilber  gefüllt,  in  Verbindung  mit  der  Quecksilberpumpe  im 
Vacuum  ausgekocht  und  dann  bei  1  2  Atmosphärendruck  abgeschmolzen. 
In  das  Quecksilber  ist  durch  den  oberen  Theil  der  Glaswand  ein  Platin- 
draht geführt.  Das  Glas  wird  in  das  Natriumamalgam  gesenkt,  nach 
längerem  Durchleiten  des  Stromes  herausgenommen  und  gewogen.  So 
betrug  die  Gewichtszunahme  z.  B.  bei  einem  etwa  53/*  Stunden  lang 
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dauernden  Strome  0,4623  gm,  während  die  aus  dem  abgeschiedeneu  Silber 
im  Voltameter  berechnete  Zunahme  0,4643  gm  hätte  sein  müssen.  Die 
Eigenschaften  des  Glases  erscheinen  in  keiner  Weise  verändert,  weder  iu 
Bezug  auf  das  optische  Verhalten,  noch  auf  die  Löslichkeit  im  Wasser  au 
der  Anodenseite,  noch  in  Bezug  auf  das  Volumen,  obgleich  iu  einem  Falle 
6/7  des  Natriums  desselben  durch  Natrium  aus  dem  Amalgam  ersetzt 
wareu. 

Würde  bei  der  Elektrolyse  dasAnion,  Si03,  stark  im  Glase  wandern, 
so  müsste  sich  auf  der  Anodenseite  lösliches  Na.,SiO;  unmittelbar  am 
Glase  gebildet  haben.  Da  dies  nicht  der  Fall  ist,  könnte  mau  wohl  mit 
Warburg  annehmen,  dass  namentlich  nur  das  Kation  Na  gewandert  ist, 
das  Anion  aber  so  ziemlich  seine  Stelle  bewahrt  hat. 

Zu  Bd.  II,  §.  582  und  593.  Ans  einem  geschmolzenen  Gemisch  von 
Natronhydrat,  Kieselsäure  und  Soda  und  Potasche  scheiden  sich  nach 
Gore1)  bei  Anwendung  einer  Platinblechanode  (eines  Platintiegels,  in  wel- 
chem die  Masse  geschmolzen  wurde)  und  einer  dicken  Platindrahtkathodc 
an  letzterer  schwarze  Massen  von  Kohlenstoff  ab. 

Bei  Anwendung  eines  Gemisches  von  kohlensaurem  Kali  und  Fluor- 
kieselkalium scheidet  sich  Silicium  ab.  Ein  Gemisch  von  kohlensau- 
rem Kali  und  Natron  mit  Platinelektroden  giebt  Kohle,  mit  einer  Gold- 
und  Silberkathode  aber  nicht,  indem  das  Natrium  von  den  Elektroden 
aufgenommen  wird.  Enthält  das  Gemisch  Borsäure,  so  erscheint  kein 
freier  Kohlenstoff.  In  Lösungen  von  Kali,  ameisensaurem  Natron,  Oxal- 
säure, Pyrogallussäure,  Salzsäure,  Salpetersäure,  Blausäure,  concentrirter 
Schwefelsäure,  Wasser,  auch  wenn  ein  Strom  von  Leuchtgas  hindurch- 
geleitet oder  CCI4  beigemengt  wird,  in  einer  Lösung  der  aus  Schwefel- 
kohlenstoff durch  Kalium  gebildeten  braunen  Substanz  in  Aether  entsteht 
bei  Anwendung  einer  Gaskohlenanode  und  Platinkathode  kein  Absatz 
von  Kohle. 

Während  eine  Silberanode  in  Cyankaliumlösung  bei  ihrer  Auflösung 
blank  und  fest  bleibt,  wird  sie  in  Fluorsilberlösung  rauh  und  brüchig, 
ohne  Gasentwickelung  2).  In  den  Lösungen  von  chlorsaurem  und  über- 
chlorsaurem  Silber  wird  eiue  Silberanode  bald  schwarz  in  Folge  von 
Bildung  von  Silbersnperoxyd.  Sie  zerfällt  nur  langsam.  Bei  dem  ersten 
Salz  nimmt  die  Stromintensität  bald  ab,  bei  dem  zweiten  nicht. 

Zu  Bd.  II,  §.  597.  Ausgedehnte  Versuche  über  die  Menge  der  aus 
Lösungen  von  Chlorkalium  und  Chlornatrium  an  der  Anode  secundär  er- 
zeugten chlorsauren  Salze,  wobei  bei  Anwendung  von  Kohleelektroden 
sich  auch  Mcllogen  bildet,  haben  Lidoff  und  Tichomiroff3)  ange- 
stellt. Im  Maximum  wandeln  sich  nur  30  Proc.  KCl  in  KC103,  25Proc. 
NaCl  in  NaC103  um. 


l)  Gore,  Chem.  New»  50,  p.  113,  1884*;  Beibl.  8,  p.  863*.  —  a)  Gore. 
Ch*m.  News  50,  p.  150,  1884*;  Beibl.  8,  p.  864*.  —  s)  Lidoff  und  Tichomi 
roff,  J.  d.  Russ.  physichem.  Ges.  14,  p.  341,  1882*;  Beibl.  7,  p.  613*. 
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Zu  Bd.  II,  §.  604.  Als  Kathoden  in  Lösungen  von  Quecksilbersalzen 
iiualgamireu  sich  Platin  und  Aluminium  nicht  bei  schwachen  Strömen, 
wohl  aber  bei  starken.  Es  bedarf  also  zur  Araalgamation  der  Wasser- 
stoffentwickelung. Auf  diese  Weise  amalgamirtes  Aluminium  giebt  in 
verdünnter  Säure  ein  Element,  welches  Wasser  zersetzt.  Dabei  löst  es 
sich  unter  Zerstörung  des  Amalgams  und  Bildung  von  Thonerde l). 

Zu  Bd.  II ,  §.  608.  Aus  Vitriolöl  wird  noch  tagelang  nach  dem 
Oeffnen  eines  hindurchgeleiteten  Stromes  an  beiden  Elektroden  Sauer- 
stoff entwickelt,  auch  zuweilen  aus  der  Flüssigkeit  in  der  Nähe  der  nega- 
tiven Elektrode.  Bei  Zusatz  von  WaBser,  Einsenken  einer  Platiuplatte 
oder  Einbringen  von  feinvertheiltem  Platin  entweichen  reichliche  Gas- 
mengen, welche  der  Zersetzung  von  Ueberschwefelsäure  zuzuschreiben 
siud  3). 

Zu  Bd.  II,  §.618.  Die  Aenderung  der  Reibung  durch  elektrolytisch 
abgeschiedene  Gase  ist  von  Waitz  3)  weiter  untersucht  worden. 

Ein  an  einem  Drahte  aufgehängter  und  durch  einen  daran  befestigten 
Magnet  gerichteter,  eine  Platinblechelektrode  enthaltender  Thoncylinder 
rieb  sich  in  einem  Glase  an  einer  mit  Platinblech  belegten  Glasplatte. 
Der  ganze  Apparat  war  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllt.  Vor  dem 
Magnet  lag  eine  ihn  ablenkende  Spirale.  Entwickelte  sich  durch  einen 
durch  die  Platinblechelektroden  geleiteten  Strom  an  dem  äusseren  Bleche 
Sauerstoff  oder  Wasserstoff,  so  wurde  der  Thoncylinder  mit  Magnet 
stärker  abgelenkt,  als  ohne  denselben,  die  Reibung  vermindert  sich  dadurch 
bedeutend.  Auch  wenn  die  Gasentwickelung  am  ruhenden  Platinbleche 
durch  einen  Strom  zwischen  demselben  und  einem  ausserhalb  des  Thon- 
cylinders  befindlichen  zweiten  Bleche  hergestellt  wurde,  trat  dasselbe  ein, 
so  dass  die  elektrische  Endosmose  durch  den  Thoncylinder  nicht  die 
Ursache  der  Erscheinung  ist. 

Bei  Ersatz  des  Thoncylinders  durch  eine  polirte,  unten  mit  Queck- 
silber belastete,  möglichst  centrisch  aufgehängte  cylindrische  Glasflasche, 
gegen  welche  ein  etwa  4  bis  6  mm  breites,  bis  1  mm  dickes  Blech 
schleifte,  wurde  die  durch  zwei  Dani eil' sehe  Elemente  gelieferte  elek- 
tromotorische Kraft  mittelst  der  Bd.  II,  §.  820,  beschriebenen  Methode 
von  v.  Helm  hol  tz  von  Null  bis  fast  2  D.  geändert.  Der  durch  die  ab- 
lenkende Spirale  geleitete  Strom  wurde  durch  einen  Pendelapparat  stets 
gleich  lange  geschlossen  und  nur  der  erste  Ausschlag  des  aufgehängten 
Systems  beobachtet.  Nach  dem  Versuche  wird  der  ablenkende  Strom 
eine  Zeitlang  umgekehrt,  um  den  Glascylinder  wieder  in  seine  frühere 
Lage  zurückzuführen. 

Danach  vermindert  in  verdünnter  Schwefelsäure  die  Polarisation  von 
Platin  mit  Wasserstoff  die  Reibung  zunehmend  mit  wachsenden  polarisiren- 


*)  Cailletet,  Soc.  fran<;.  de  Physique,  4.  April  1884»;  Beibl.  8,  p.  830\  — 
2)GladstoneundTribe,  Journ.  Chem.  Soc.  249,  p.  345,  1883* ;  Beibi.  8 
p  45*.  —  *)  Waitz,  Wied.  Ann.  20,  p.  285,  1883*. 
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den  Kräften  und  vermehrt  sie  ebenso  die  Polarisation  mit  Sauerstoff  auf 
Platin.  In  Sodalösnng  bewirkt  Wasserstoff  eine  stetige  Abnahme,  Sauer- 
stoff nur  bis  zu  Ys  D.  eine  Vermehrung  der  Reibung,  welche  dann  con- 
Btant  bleibt.  In  Kalilauge  ist  die  Wirkung  sehr  klein,  in  Lösung  von 
Kaliumeisenoyanür  steigt  durch  Wasserstoffpolarisation  bis  zu  */»  di? 
Reibung  und  nimmt  dann  wieder  ab  bis  unter  den  ursprünglichen  Werth. 
Die  Wirkung  des  Sauerstoffs  ist  unsicher.  Palladium  verhält  sich  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  wie  Platin;  in  Sodalösung  ist  die  Wirkung  nur 
klein,  in  Kalilauge  vermindert  sich  die  Reibung  durch  Polarisation  mit 
Wasserstoff  bedeutend.  Gold  verhält  sich  in  verdünnter  Schwefelsäure 
ebenso,  nur  schwächer,  wie  Platin,  während  Koch  keinen  Einfluss  beob- 
achtete; in  Sodalösung  ist  derselbe  beträchtlich,  in  Kalilauge  bei  der 
Polarisation  durch  Wasserstoff  ebenso,  durch  Sauerstoff  wird  bis  zu  1  s  D. 
eine  Zunahme,  dann  darüber  hinaus  eine  allmähliche  Abnahme  verursacht. 
Nickel  zeigt  bei  Polarisation  mit  Wasserstoff  eine  Abnahme  der  Reibung; 
in  Wasser  und  Kalilauge  keine  Wirkung. 

Tritt  sichtbare  Zersetzung  ein,  so  vermindern  die  Gasblasen  in  allen 
Fällen  die  Reibung. 

Die  Dämpfung  von  Schwingungen  horizontaler,  an  einem  verticakn 
Drahte  aufgehängter  Messingscheiben  in  verdünnter  Schwefelsäure  änderte 
sich  nicht  durch  Beladung  mit  Wasserstoff. 

Zu  Bd.  II,  §.  619.  Wie  Palladiumplatten  können  sich  nachGony1) 
auch  Goldplatten  bei  Beladung  mit  Wasserstoff  biegen. 

Ein  0,015mm  dickes,  2  mm  breites,  unten  in  eine  Spitze  endende? 
Goldblatt  wird  auf  eiuer  Seite  lackirt ,  am  einen  Ende  in  eiuer  Klemm- 
schraube befestigt  und  auf  eine  Länge  von  etwa  60  mm  in  verticaler 
Lage  in  eine  mit  etwas  Schwefelsäure  versetzte  Lösung  von  schwefel- 
saurem Kupferoxyd  eingesenkt.  Dient  das  Blatt  als  positive  Elektrode 
so  erscheint,  kein  Gas.  Oeffnet  man  den  Strom,  so  verschiebt  sich  mit  Ab- 
nahme der  Polarisation  die  Spitze  und  kehrt  nach  Schliesscn  des  Stromes 
in  ihre  Lage  zurück.  Verbindet  man  nach  dem  Oeffnen  des  Strome: 
beide  Elektroden  unter  einander,  so  springt  die  Spitze  plötzlich  in  ein' 
andere  Lage  u.  s.  f.  Eine  4  mm  weite,  einerseits  lackirte  Spirale  aus  einem 
1,5  mm  breiten  und  60cm  langen  Streifen  von  demselben  Goldblech,  deren 
unteres  Ende  in  einem  Reagirglase  voll  der  Lösung  befestigt  ist,  deren 
oberes  an  einem  Metalldrahte  hängt  und  einen  Spiegel  trägt,  dreht  sich 
bei  der  Polarisation  und  nimmt  bei  Aeuderung  derselben  plötzlich  ,  btz 
wenn  der  Widerstand  der  Schliessung  grösser  ist,  etwas  langsamer  neu 
Gleichgewichtslagen  an  2). 

Schlägt  man  vorher  auf  dem  Goldblech  eine  sehr  dünne  Schieb; 
Kupfer  nieder,  so  verschwinden  bei  einigen  100  Ohm  Widerstand  die  Be- 
wegungen. 

»)  Gouy,  CompU  rend.  96,  p.  1495*;  Beibl.  7,  p.  713*.  —  a)  AehnLc?- 
Versuche  von  A.  Volts,  Riv.  scient.  industr.  15,  p.  284,  1883*;  Beibl.  8,  p.  1 3  V 
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Der  Versach  gelingt  auch  hei  Anwendung  von  verdünnter  Säure  mit 
Gold  uod  Platin  als  negativer  Elektrode,  und  mit  jenen  Metallen  und  auch 
Silber,  Kupfer,  Messing,  Blei,  Zinn  als  positiven  Elektroden.  Gold,  in 
salpetersaurem  Mangan  als  negative  Elektrode  polarisirt,  giebt  200  mal 
grössere  Deformationen  als  die  erwähnten. 

Zu  Bd.  II,  §.  638.  Namentlich  in  Potaschelösung  zerfallt  Platin  sehr 
schnell  in  Platinmohr 1). 

Zu  Bd.  II,  §.  639.  Zur  Disaggregation  einer  Retortenkohlenanode 
ist  erforderlich,  dass  sich  an  ihr  Sauerstoff  entwickelt;  so  zerfällt  sie 
nicht  in  Lösungen  von  Chlorwasserstoff,  Bromkalium  u.  s.  f.  In  Fluss- 
säure zerfallt  eine  solche  Anode  nur  wenig.  In  Lösungen  von  antiraon- 
sanrem  Kali  zerfallt  Retortenkohle  unter  Bildung  von  Stibiomellogen 2). 

Zu  Bd.  II,  §.  656.  Glycerin  in  alkalischer  Lösung  mittelst  Platin- 
elektroden elektrolysirt  giebt  doppeltkohlensaures  Natron,  keine  Oxal- 
säure, vielleicht  Trioxyroethylen,  keine  Tartronsäure.  Erythrit  in  alka- 
lischer Lösung  giebt  kohlensaures  Kali  und  Oxalsäure,  frei  von  Weinsäure, 
zugleich  mit  Spuren  ciuer  braunen  organischen  Substanz  a). 

Zu  Bd.  II,  §.  657.  Mittelst  alternirender  Ströme  einer  Siemens'- 
schen  Wechselstrommaschine  erhält  Drechsel4)  aus  einer  mit  einem 
gleichen  Volumen  schwefelsaurer  Magnesia  und  reiner  Carbolsäure  ver- 
setzten Lösung  von  doppeltkohlensaurer  Magnesia  zwischen  grossen  Platin- 
elcktroden  hauptsächlich  Phenolätherschwefelsäure,  C6  II;,  0  S  02  0  H,  dann 
daneben  Ameisensäure,  normale  Valeriansäure,  Oxalsäure,  Bernsteinsäure, 
Malonsäure  (?),  Brenzcatechin,  Hydrocbiuon,  y-Dipheuol. 

Palladiumbleche  geben  keine  den  Platinbasen  annloge  Verbindungen. 

Zu  Bd.  II,  hinter  §.665.  Die  Ucberfuhrungszahlen  einer  Reihe  alkoho- 
lischer Lösungen  sind  von  R.  Lenz  '1)  bestimmt  worden.  Der  Apparat  hatte 
die  Fig.  355  gezeichnete  Gestalt.  In  A  ist  die  eine  (b),  in  D  die  andere 
Elektrode,  C  ist  ein  Glasstöpsel  zum  Schliesseu  der  Flasche  A  nach  der 
Elektrolyse.    Es  wurde  der  Jodgehalt  der  Lösung  in  A  bostimmt. 

Für  Jodcadmium  sind  die  Ueberführungszahlen  des  Jods,  umge- 
rechnet auf  mittlere  Procentgehalte  unter  Annahme  der  proportionalen 
Aenderung  derselben  innerhalb  enger  Grenzen  bei  verschiedenem  Alkohol- 
gehalt v  die  folgenden : 


^Drechsel,  Kolbe's  Journal,  29,  p.  229,  1884*;  Beibl.  8,  p.  711*.  — 
-)  Bartoli  und  Papasogli,  Nuovo  Cimento  [3]  11,  p.  218,  1882*;  Beibl.  7, 
p.  199*;  siehe  auch  Nuovo  Cimento  [3]  12,  p.  135,  1882*;  Beibl.  7,  p.  121*; 
Elektrolyse  ammoniakalischer  Lösungen,  N.  Cimento  [3]  12,  p.  135*;  Elektrolyse 
de*  Glycerin»,  ibid.  p.  181*;  Beibl.  7,  p.  120*;  auch  N.  Cimento  [:t]  13,  p.  18;., 
1883*;  Beibl.  8,  p.  132*;  über  die  Zersetzung  von  Phenolnatrium  u.  s.  f.,  fem  er 
l  Orosi  7,  6.  Juni  1884*;  Beibl.  8,  p.  712#;  Elektrolyse  der  Mellithsäure.  Diese 
Krscheinungen  sind  wesentlich  secundär  und  die  dargestellten  Verbindungen 
haben  deshalb  überwiegend  chemisches  Interesse,  weshalb  wir  sie  liier  nur  kurz 
<  itiren.  — 
8,  p.  45 
»)  Len 

Wi«d«m»an,  ElektriciUt.  IV.  82 


—  8)  Bizzarini  u.  Oampani,  Gaz.  chim.  ital.  13,  p.  490,  1883*;  Beibl.  ^ 
,._4)  Drechsel,  Kolbe's  Journ.  29,  p.  229,  1884';  Beibl.  8,  p.711 
z,  Mem.  de  8t.  Petersb.  [7]  30,  64  8.,  1882*;  Beibl.  7,  p.  403*. 
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In  alkoholischen  Lösungen  von  Jodcatlmiura  nehmen  also  die  Ueber- 
führungszahlen  deB  Jods  mit  wachsendem  Alkoholgehalt  erst  ab  und 
später  zu.  Dies  tritt  um  so  stärker  hervor,  je  salzhaltiger  die  Lösung  ist. 

Das  Minimum  der  Ueberführuugszahlen  tritt  bei 
Fig.  355.  um  80  stärkerem  Alkoholgehalt  ein,  je  concentrir- 

ter  die  Lösung  ist.  Mit  wachsendem  Alkohol- 
gehalt wird  der  Einfluss  der  Stärke  der  Lösung 
auf  dieselben  immer  kleiner. 

Nimmt  man  an,  dass  in  den  alkoholischen 
Lösungen  das  Jodcadmium  nur  vom  Wasser  gelöst 
ist,  so  ergiebt  sich,  dass  die  Zunahme  der  Ueber- 
führungszahlen  nicht  nur  durch  den  geringeren 
Wassergehalt  der  alkoholreicheren  Lösungen  be- 
dingt ist,  sondern  der  Alkohol  selbst  einen  direc- 
ten  Einfluss  bat. 

Die  Ueberführungszahl  des  Jods  in  Jodkaliuni* 
lösungen  ist  von  der  Stärke  und  dem  Alkohol- 
gehalt der  Lösung  unabhängig  (0,511  bis  0,520). 

Für  chromsaures  Kali  (wobei  die  die  Elek- 
trode enthaltende  Röhre  in  D  durch  ein  beider- 
seits offenes  verticales,  mit  Lösung  von  kohlen- 
saurem Kali  gefülltes  Glasrohr  ersetzt  wurde,  in  welches  die  bis  auf  ilr 
Ende  in  eine  Capillarröhre  eingeschmolzene  negative  Platinelektrode  ge- 
senkt war,  und  wobei  die  positive  Elektrode  ans  einem  spiralförmigen  Mag- 
nesiumband bestand)  zeigte  sich  dasselbe  Verhältniss.  Die  Ueberführungs- 
zahl ist  0,48  (0,46  bis  0,51). 

Zu  Bd.  II,  §.  688.  Schwammiges  Blei,  welches  durch  Zink  aus  einer- 
Ueberschusse  von  Bleiacetatlösung  gefällt  ist,   reducirt  salpetersaur  r- 
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Kali  zu  Nitrit,  schneller  bei  hohen  Temperaturen,  langsamer  bei  Gegen- 
wart yon  Schwefelsäure.  Auch  bilden  sich  Spuren  von  Ammoniak.  Chlor- 
saures Kali  wird  für  sich  nicht,  bei  Gegenwart  von  1  Proc.  Schwefelsäure 
langsam  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  zu  Chlorkalium  reducirt. 
Bleispäne  wirken  ebenso,  aber  viel  langsamer !). 

Zu  Bd.  II,  §.  709.  Verbindet  man  den  Kupferdraht  einer  Zam- 
boni' sehen  Säule  mit  dem  positiven,  den  Zinnpol  mit  dem  negativen 
Condoctor  einer  Influenzmaschine,  so  zeigt  die  Säule  nach  einigen  Minuten 
nach  dem  Durchgänge  des  Elektricitätsstromes  eine  bedeutend  stärkere, 
allmählich  verschwindende  Spannung.    Die  Säule  wird  also  polarisirt. 

Trockene  Ladungssäulen  hierzu  lassen  sich  auch  aus  1  qcm  grossen 
Platten  von  Bleifolie  herstellen,  die  beiderseits  mit  Seidenpapier  belegt 
sind,  auf  welches  Bleioxyd  mit  Wasserglas  aufgetragen  wird 2). 

Zu  Bd.  II,  §.  741.  Von  der  ursprünglichen  Potentialdifferenz  der 
Elektroden  ist  bei  gleicher  Menge  der  durch  dieselben  hindurchgehenden 
Elektricität  die  Polarisation  unabhängig.  So  erwies  sich  nach  Mac 
Gregor1)  die  Polarisation  zweier  ganz  gleicher  Zellen  (zweier  wasser- 
dichter Abtheilungen  eines  Glastroges)  voll  verdünnter  Schwefelsäure 
mit  ungleich  weit  (im  Verhältniss  von  6 : 1  und  12: 1)  von  einander  ab- 
stehenden Plati nelekt roden ,  die  vorher  völlig  polarisationsfrei  waren, 
nach  dem  Durchleiten  desselben  Stromes  bei  Messung  mit  dem  Thom- 
son'sehen  Quadrantelektrometer  als  völlig  gleich. 

Zu  Bd.  II,  §.  794.  Aehnliche  Capillareloktrometer  von  Chervet4) 
and  Claverie  5). 

Zu  Bd.  II,  §.  777.  Citat.  Eine  Reihe  von  Messungen  der  Polarisa- 
tion verschiedener  Metalle  ist  auch  von  Pirani")  ausgeführt  worden. 

Zu  Bd.  II,  §.  796.  Beim  Durchleiten  häufig  unterbrochener  Ströme 
durch  das  Capillarelektrometer  verschiebt  sich  einmal  der  Quecksilber- 
faden dauernd,  dann  kann  man  aber  auch  noch  Oscillationen  daran  er- 
kennen, welche  den  einzelnen  Unterbrechungen  entsprechen.  Auch  bei 
alternirenden  Inductionsströraen  ist  dies  zu  bemerken,  wobei  die  Wirkung 
des  Schliessungsstromes  überwiegt7). 

Zu  Bd.  II,  §.824.  Nach  F.  Kohlrausch  wird  bei  Wechselströmen 
durch  Einschaltung  einer  polarisirten  Flüssigkeitszelle  einmal  die  Schwin- 
gungsphase, dann  auch  die  Stromstärke  geändert8). 

Um  dies  zu  prüfen,  verwendet  Winkelmann9)  folgende  Methode. 


J)  Gladatone  und  Tribe,  Jouru.  Chem.  Soc.  49,  p.  347,  1883*;  Beibl. 
8,  p.  46*.  —  2)  Elster  und  Geitel,  Wied.  Ann.  19,  p.  489,  1883*.  —  3)  Mac 
Gregor,  Trans.  Roy.  Soc.  Canada  1,  1882/83  [3],  p.  49';  Beibl.  8,  p.  715*.  — 
«)  Chervet,  Compt.  rend.  97,  p.  «69,  1833*;  B*ibl.  8.  p.  47*.  *)  Cla- 
verie, J.  de  Phys.  [2]  2,  p.  420,  1883*;  Beibl.  8.  p.  47*.  —  ,;)  Tirnni,  Wied. 
Ann.  21,  p.  64,  1884*.  —  7)  Martiu»,  V«*f         ^  Ges.  zu  Berlin.  J'..  Mai 
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Von  zwei  möglichst  gleichen,  durch  denselben  Strom  elektromagnetisch 
erregten  Stimmgabeln  I  und  II  öffnet  und  Bchliesst  die  erste  I  den  Strom 
einer  inducirenden  Spirale;  die  zweite  II,  in  einer  Nebenschliessung  zu 
dem  Strome  beßndliche,  steht  mit  ihren  Zinken  vertical  und  trägt  das 
Objectiv  eines  Mikroskops.  Eine  dritte  Gabel  III  mit  horizontalen  Zinken 
ist  vor  letzterem  mit  einem  kleiuen,  hell  beleuchteten  Quecksilberkügelchec 
versehen  und  wird  durch  den  inducirten  Strom  erregt,  welcher  in  einer 
die  inducirende  Spirale  umgebenden  Spirale  erzeugt  wird.  Aus  der  Lage 
der  Schwingungscurven  des  Lichtpunktes  im  Quecksilberkügelchen  kann 
man  die  Phasenverschiebung  des  inducirten  Stromes  erkennen;  auch  mit 
Einschaltung  von  Zorsetzungszellen  mit  veränderlichem  Abstände  der  Elek- 
troden in  den  inducirten  Kreis. 

Zu  Bd.  II,  §.  846.  Ueber  die  Wirkung  eines  Voltameters  als  Con- 
densator  s.  auch  Guillaume,  Arch.  des  sc.  phys.  et  nat.  [3]  9,  p.  121, 
1833*;  Beibl.  7,  p.  40G*. 

Zu  Bd.  II,  §.  860.  Ebenso  wie  die  Capillarconstante  an  der  Be- 
rührungsfläche von  Quecksilber  und  verdünnter  Säure  sioh  durch  cin<c 
hindurchgeleiteten  Strom  ändert,  geschieht  dies  auch  an  der  Contactstelle 
zweier  anderer  Flüssigkeiten,  wo  ebenfalls  durch  die  Stromes  Wirkung  neue 
Verbindungen  entstehen  und  Polarisationen  auftreten  können.  Letztere 
sind  schon  von  E.  du  Bois-Reymond  1.  c.  nachgewiesen  worden. 

Wenn  man  nach  Krouchkoll1)  eine  unten  capillar  ausgezogem 
Röhre,  wie  beim  Lipp  mann' sehen  Elektrometer,  mit  Aether  füllt,  in 
salpetersaure  Uranlösung  tauchen  lässt  und  in  die  Flüssigkeiten  Platin- 
drähte einsenkt,  so  rückt  bei  Verbindung  derselben  mit  den  Polen  ein«r 
Säule  von  15  Bunsen'schen  Elementen,  wobei  der  Platindraht  in 
Aether  als  negative  Elektrode  dient,  die  Contactstelle  der  Flüssigkeiten 
mit  abnehmender  Geschwindigkeit  vor  und  geht  dann  etwas  langsamer 
wieder  zurück.  Wird  in  dem  letzteren  Stadium  der  Strom  umgekehrt, 
so  kehrt  die  Trennungsfläche  auf  das  Maximum  ihrer  Ablenkung  zurück 
und  sinkt  dann  von  Neuem  wieder.  Bei  schwächeren  elektromotorischer 
Kräften  verläuft  der  Process  langsamer. 

Auch  mit  Schwefelkohlenstoff  und  saurem  Wasser  gelingen  die  Ver- 
suche in  gleicher  Weise. 

Dass  hierbei  eine  Polarisation  der  Contactfläche  auftritt,  ergiebt  sieb 
wenn  man  durch  einen  unten  zu  einer  feinen  Oeffnung  ausgezogenen 
Trichter  Aether  oder  Schwefelkohlenstoff  in  saures  Wasser  oder  Salpeter- 
säure Uranlösung  rinnen  lässt,  während  erstere  und  letzteres  durch  Platir- 
drähte  mit  einem  Elektrometer  verbunden  sind.  Dabei  ladet  sich  in 
Aether  oder  Schwefelkohlenstoff  negativ. 

Enthält  ein  U-Rohr  in  seinen  beiden  Schenkeln  Schwefelkohlen^  r' 
oder  mit  salpetersaurem  Uran  gesättigten  Aether  und  saures  Wasser  o<l<  r  i 
wässerige  Lösung  von  salpetersaurera  Uran,  verbindet  man  die  in  bei^ 

Krouchkoll,  Compt.  rend.  96,  p.  1725,  1883*;  Beibl.  7,  p.  912*. 
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Schenkel  eingesenkten  Platindrähte  mit  einem  L  i  p  p  m  a  n  n  'sehen  Elektro- 
meter und  compensirt  den  Ausschlag  durch  eine  Potentialdifferenz,  welche 
durch  Ableitung  von  zwei  Punkten  einem  Schliessungskreise  einer  Säule 
entnommen  ist,  so  elektrisirt  sich  bei  Neigung  der  Röhre  derAether  oder 
Schwefelkohlenstoff  negativ.  Bei  Zurückführung  der  Röhre  in  die  frühere 
Lage  kehrt  das  Elektrometer  auf  Null  zurück. 

Zu  Bd.  II,  §.  863.  Bei  der  Vorbereitung  der  Platten  eines  Accu- 
molators  verschwindet  in  Folge  der  Bildung  von  schwefelsaurem  Bleioxyd, 
reiches  dem  gleichzeitig  gebildeten  Bleisuperoxyd  beigemengt  und  des- 
halb wenig  sichtbar  ist,  ein  Theil  der  Schwefelsäure.  Wird  bei  länger 
andauerndem  Strome  das  Bleisnlfat,  welches  in  Wasser  ein  wenig  löslich 
ist,  allmählich,  selbstverständlich  nur  unmittelbar  an  der  Elektrode,  zer- 
setzt, 80  erscheint  dieselbe  wieder  und  ihre  Menge  bleibt  in  der  Lösung 
constan^,  letztere  concentrirt  sich.  Man  kann  so,  nach  Aron1),  aus  dem 
epeeifischen  Gewichte  der  Lösung,  welches  bis  um  0,1  variiren  kann,  die 
Stärke  der  Ladung  während  des  Ladens  und  Entladens  bestimmen.  Bei 
der  Entladung  elektrolysirt  sich  die  Schwefelsäure,  der  Wasserstoff  redu- 
cirt  das  Bleisuperoxyd  oder  richtiger,  nach  Aron,  das  blassschwarze 
Bleisuperoxydhydrat  zu  Blei,  S04  verbindet  sich  mit  dem  Blei  der  Anode 
zu  PbS04. 

Ist  bei  der  Entladung  dio  in  dem  Bleisuperoxydbrei  befindliche 
Schwefelsäure  erschöpft,  so  hört  das  Element  auf  zu  wirken;  deshalb  ist 
für  reichliche  Diffusion  zu  sorgen,  und  die  Platten  sind  nicht  z.  B.  mit 
Pergamentpapier  oder  dergl.  zu  umhüllen1). 

Werden  die  mit  Mennige  und  verdünnter  Schwefelsäure  umgebenen 
Platten  eines  Accumulators  bis  zum  Erscheinen  von  Gas  durch  einen 
Strom  geladen,  dann  getrocknet  und  in  einem  Rohre  erhitzt,  so  entweicht 
nach  Frankland  kein  Gas,  so  dass  dio  Polarisation  nicht  durch 
Occlusion  der  Gase  bedingt  ist;  auch  reducirt  die  Kathode  für  sich  nicht 
chlorsaures  Kali  zu  Chlorkalium  u.  s.  f. 

Ein  Gehalt  der  Schwefelsäure  an  Vio  bis  '/..oo  H2S04  ist  für  die 
Ladung  am  günstigsten.  Bei  höheren  Temperaturen  ladet  sich  ein  Accu- 
mnlator  schneller  2). 

Zu  Bd.  II,  §.  864.  Die  elektromotorische  Kraft  der  Accumulatoren 
von  Plant«?  ist  nach  Reynier3)  beim  Laden  und  Entladen  etwa  1,95 
und  1,85,  bei  einem  Accumnlator  Kupfer,  Blei,  Bleisuperoxyd  in  saurer 
Kupfervitriollösung  1,43  und  1,25,  bei  Zink,  verzinktem  Blei,  Bleisuper- 
oxyd in  saurer  Zinkvitriollösung  2,4  und  1,25  Volts. 

Beim  Erwärmen  bleibt  die  elektromotorische  Kraft  eines  secundiiren 
Elementes  constant;  der  Widerstand  vermindert  sich4). 

»)  Aron,  Elektrotechn. Zdtschr.  4,  p.  58,  1883*;  Beibl.  7,  p.  308,  8,  p. 316»; 
aneb  Frankland,  Proc.  Roy.  Soc.  35,  p.  67,  1883*;  Beibl.  7,  p.  546*.  — 
-)  Gladstone  und  Tribe,  Natura  27,  p.  583,  l*8:t*;  Beibl.  8,  p.  4fi\  — 
3;  Reynier,  Corapt.  rend.  »8,  p.  224,  18*4*;  Beibl.  8,  p.  3l»r.  —  «)  Preece, 
l'roceed.  Rov.  Soc.  35,  p.  250,  1883*;  Beibl.  7,  p.  9o9*. 
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Zu  Bd.  II,  §.  867.  Die  Constrnction  der  vielen  neuerdings  an- 
gegebenen Accumulatoren  hat  rein  technisches  Interesse;  wir  erwähnen 
deshalb  nur,  dass  Atod1)  in  denselben  Platten  von  Blei  verwendet ,  auf 
welche  ein  Brei  von  Mennige  oder  Bleisuperoxyd  und  Asbest  mit  Collo- 
diura  aufgetragen  wird  und  erhärtet  ist.  Ebenso  präparirte  Kohlen- 
platten lassen  sich  auch  in  dem  Lecl anch e -Element  ohne  Thonwand 
verwenden. 

Böttcher2)  elektrolysirt  Zinkvitriollösung  zwischen  Anoden  yod 
Zink  und  Kathoden  von  gefalteten,  mit  porösem  Blei  (aus  Bleiglätte) 
bedeckten  Bleiplatten.  Die  Batterie  ist  leichter,  als  die  von  Faure, 
die  elektromotorische  Kraft  die  1,25  fache,  die  Capacität  cet.  par.  die 
5  fache. 

Zu  Bd.  II,  §.  868.  Ucber  den  Nutzeffect  der  Accumulatoren  s.  auch 
namentlich  II  all  wachs,  Elektrotechn.  Zeitschr.  4,  p.  200,  1883*; 
Wied.  Ann.  22,  p.  84,  1884*;  Aron,  Elektrotechn.  Zeitschr.  4,  p.  342*; 
Beibl.  7,  p.  916*  und  Hallwachs,  Elektrotechn.  Zeitschr.  4,  p.  504*; 
Beibl.  8,  p.  233*. 

Zu  Bd.  II,  §.  876  (letzter  Satz  auf  p.  706).  Bei  ähnlichen  Ver- 
suchen von  Mac  Gregor3)  mit  10  cm  im  Quadrat  haltenden  amalgamirten 
Zinkplatten  ergab  sich  nach  dem  Durchleiten  des  Stromes  keine  Polari- 
sation. Nach  Messung  des  Widerstandes  mittelst  der  Wheatstone'- 
schen  Brücke  konnte  der  Uebergangswiderstand  an  jeder  Platte  höchstens 
0,0125  Ohm  betragen. 

Zu  Bd.  II,  §.  924.  Nach  Krouchkoll«)  ist  der  beim  Einsenken 
eines  Metalles  in  eine  Flüssigkeit  erhaltene  Immersionsstrom  entgegen- 
gerichtet dem  Strome  bei  der  Bewegung  des  Metalles,  der  Strom  beim 
Herausheben  (Emersionsstrom)  ihm  gleich  gerichtet. 

Die  Versuche  wurden  mit  Drähten  von  Platin  und  frisch  ainalgamir- 
tem  Silber  in  saurem  Wasser  angestellt,  wobei  der  eingesenkte  Draht 
elektronegativ  war  (sich  „positiv  elektrisirt").  In  Salzwasser  ist  der 
Strom  beim  Platin  und  Gold  entgegengesetzt  gerichtet,  beim  amalgamirten 
Silber  gleich  gerichtet,  wie  in  saurem  Wasser.  Die  wohl  gereinigten 
Drähte  befanden  sich  dabei  in  zwei  durch  einen  Heber  verbundenen  Ge- 
fassen  und  waren  mit  einem  Elektrometer  von  Lippmann  verbunden. 
Sie  waren  in  eine  verticale  Glasröhre  gekittet  und  unten  horizontal  um- 


J)  Aron,  Elektrotechnische  Zeitschrift  4,  p.  58,  1883*;  Beibl.  7,  p.  308*.  — 
*)  Böttcher,  Centralbl.  für  Elekrotechn.  5,  p.  94,  1883*;  Beibl.  7,  p.  .W 
Andere  Accumulatoren,  welche  auf  keinem  neuen  Princip  beruben,  piod  u.  A. 
augegeben  von  Symon»,  Centralzeitachr.  f.  Opt.  u.  Mecb.  3,  p.  201,  1 882*  ? 
Beibl.  7,  p.  38*;  Schulze  (die  Bleiplatten  werden  erst  mit  Schwefel  ge- 
röstet), Elektrotecbn.  Zeitschr.  3,  p.  35«,  1882*;  Beibl.  7,  p.  38*;  H.Müller. 
Centralbl.  f.  Elektrotecbn.  5,  p.  100,  1883*;  Beibl.  7,  p.  309*;  de  Kabath, 
Centralzeitftchr.  f.  Opt.  n.  Mech.  4,  p.  228,  1883*;  Beibl.  8,  p.  396  u.  s.  f.  - 
8)  Mac  Gregor,  Trans.  Rov.  Soc.  Canada  1  [3],  p.  99,  1882/83*;  Beibl.  8.  p.71J* 
—  «)  Krouchkoll,  Compt.  rend.  97,  p.  161,  1883*;  Beibl.  7,  p.  714*. 
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gebogen,  um  sie  mit  ihrer  ganzen  Fläche  gleichzeitig  eintauchen  zu 
können.  Durch  einen  Zweigstrom  eines  Daniell'schen  Elementes  wur- 
den ihre  Ungleichheiten  aufgehoben. 

Zu  Bd.  II,  §.  946.  Um  das  Auftreten  eines  Stromes  unter  der  Ein- 
wirkung des  Lichtes  zu  demonstriren,  hat  Borgmann  l)  eine  Batterie 
ans  einigen  U- formig  gebogenen  Glasröhren,  welche  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  angefüllt  waren,  und  in  deren  Schenkel  schmale  jodirte 
Silberplatten  tauchten,  construirt.  Die  Elemente  wurden  hinter  einander 
geacbaltet. 

Das  Tageslicht,  welches  auf  die  einen  Schenkel  der  Röhren  fällt, 
bewirkt  schon  eine  sehr  bemerkbare  Ablenkung  des  Spiegels  in  dem  mit 
der  Säule  verbundenen  Galvanometer.  Besser  ist  es,  Magnesiumlicht  zu 
benutzen.  Solche  Batterie  bleibt  sehr  lange  Zeit  för  das  Licht  empfindlich. 

Zu  Bd.  II,  §.976.  Aehnliche  Rechnungen  hat  N  iemö  11er  *)  in  Bezug 
auf  den  Einfluss  des  Druckes  auf  die  elektromotorische  Kraft  eines 
reversiblen  Elementes,  z.  B.  einer  Chlorzinkcalomelkette,  angestellt.  Die 
elektromotorische  Kraft  nimmt  mit  dem  Quadrate  des  Druckes  propor- 
tional ab;  indess  ist  die  Abnahme  sehr  gering. 

Zu  Bd.  II,  §.981.  Wir  führen  hier  die  Berechnungen  von  H.  v.  Helm- 
hol tz  in  Betreff  der  thermischen  Vorgänge  in  der  Kette  noch  etwas 
weiter  aus. 

Ist  £  die  bis  zu  einem  bestimmten  Moment  durch  die  Schliessung 
eines  Elementes  hindurchgegangene  Elektricitätsmenge,  welches  in  dem- 
selben Moment  die  absolute  Temperatur  &  besitzt;  ist  U  die  gesammte 
Energie  in  der  Schliessung  und  ändert  sich  in  einem  folgenden  Moment 
£  um  rff,  #  um  d&}  so  ist  die  Aenderuug  von  U  einmal  in  Folge  hier- 
von gleich  dU fd  & .d&  -}-  d  U/  d  £  .d  E.  Dazu  kommt  noch  eine  positive 
oder  negative  Arbeitsleistung  beim  Durchgango  von  d£  durch  die  Er- 
regungsstellen der  elektromotorischen  Kraft,  wodurch  die  Summe  aller 
chemischen  Spannkräfte  um  einen  dt  proportionalen  Werth  sich  ändert. 
Ist  die  der  elektromotorischen  Kraft  entsprechende  Potentialdiflerenz  j>, 
so  ist  diese  Arbeitsleistung  p  d  e.  Ist  £  positiv  in  der  Richtung,  in  wel- 
cher die  Elektricitäten  durch  die  Potentialdifferenz  p  angetrieben  werden, 
so  tritt  eine  Arbeitsleistung  -j-  pd£  von  Seiten  des  Elementes  ein;  ist  t 
entgegengesetzt  gerichtet,  so  ist  umgekehrt — pds  eine  im  Elemente 
geleistete  Arbeit.  Die  gesammte  Energieänderung  entspricht  einer  ge- 
wissen, dem  Elemente  zugeführten,  in  mechanischem  Maasso  gemessenen 
Wärmemenge  dQt  so  das 8  nunmehr  wird: 


Ist  S  die  Entropie  des  Systemes,  so  ist 


*)  Borg  manu,  Journ.  der  Russ.  phv*.-chem.  Ges.  14,  p.  2.r>8*;  Beibl.  7, 
p.  715*.  —  a)  Niem oller,  Wied.  Ann.  18,  p.  4 '29,  tH83\ 
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und  da  d  6  und  d  9"  jeden  unendlich  kleinen  Werth  haben  können, 

Differenzirt  man  die  erste  Gleichung  nach  6,  die  zweite  nach  so  wird 
bei  Gleichsetzung  der  Werthe 

ZV  dp 

also 

d  0  =  —  dfr  4-  9-  —  de. 

fr.dpfd&.de  ist  die  Wärmemenge,  welche  erforderlich  ist,  um  die 
durch  den  Durchgang  der  ElektricitÄt  £  durch  die  Stellen  elektromoto- 
rischer Kraft  verursachte  Wärmeänderung  zu  compensiren,  bezw.  die 
Temperatur  des  Elementes  constant  zu  erhalten.  Dieser  Werth  ist  positiv 
oder  negativ,  je  nachdem  die  durch  die  chemischen  Processe  in  der 
Kette  gelieferten  Wärraemengen  kleiner  oder  grösser  sind,  als  die  im 
Schliessungskreise  hervortretenden.  —  Im  ersten  Falle  kühlt  sich  das 
Element  während  der  Schliessung  ab,  im  zweiten  erwärmt  es  sich. 

Da  de  der  Annahme  nach  und  #  überhaupt  positiv  ist,  so  folgt,  dass 
dp/C&  positiv  ist,  die  elektromotorische  Kraft  der  Ketten  mit  der  Tempe- 
ratur sinkt,  wenn  in  ihnen  die  chemisch  erzeugte  Wärme  sich  nicht  völlig 
in  Stroraarbeit  umsetzt,  dagegen  negativ  ist  und  die  elektromotorische 
Kraft  der  Ketten  mit  steigender  Temperatur  steigt,  wenn  in  ihnen  das 
Umgekehrte  eintritt,  sie  sich  also  während  des  Stromes  abkühlen. 

Zur  Prüfung  dieses  Verhaltens  hat  Czapski1)  die  elektromotori- 
schen Kräfte  einer  Reihe  von  Elementen  mit  Normalelementen  von 
H.  v.  Helm  holt  z  Zn  |  Zn  Cl3  |  Hg3Cla  |  Hg  mit  etwa  8  proc.  Chlor- 
zinklösung  nach  der Gompensationsmethode  von  E.  du  Bois-Reyniond 
verglichen  und  durch  Vergleichung  der  Calomelelemente  mit  DanielT- 
schen  Elementen  (amalgamirtes  Zink  in  neutraler  Zinksulfatlösnng,  reines 
Kupfer  in  concentrirter  Kupfervitriollösung  in  U- förmigen  Röhren),  deren 
elektromotorische  Kraft  gleich  1,0954  Volt  ist,  wobei  sich  die  der 
Calomelelemente  im  Mittel  gleich  k  =  1,00891  ergiebt,  auf  absolute 
Einheiten  reducirt. 

Wenn  auch  die  numerischen  Werthe  der  Beobachtungen  an 
Chlorsilbereleracnton  von  Warren  delaRue,  Chlorzink -Quecksilber- 
chlorür-  und  Bromzink -Quecksilberbromür,  auch  Chlorcadmium -Queck* 
silberchlorür  -  Elementen  u.  s.  f.  namentlich  in  Folge  des  Mangels  an 
thermo-  chemischen  Bestimmungen  nicht  quantitativ  mit  obiger  Rechnung 
übereinstimmende  Resultate  ergaben,  so  zeigte  sich  doch  stete  eine  Aende- 


')  Czapski,  Wied.  Ann.  21,  p.  209,  1884*. 
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ung  der  elektromotorischen  Kraft  mit  der  Temperatur  in  derselben  Rich- 
ung,  wie  die  obige  Rechnung  verlangt. 

In  einer  weiteren  Mittheilung,  wegen  deren  wir  uns  nur  auf  kurze 
Andeutungen  beschränken  müssen,  hat  v.  Helmholtz1)  den  Einfluss 
ler  in  der  elektrolytischen  Flüssigkeit  rings  um  die  Elektroden  sich 
üsenden  Zersetzungsgase  (Wasserstoff  und  Sauerstoff)  betrachtet,  indem 
ler  durch  den  Strom  zu  überwindende  Widerstand  der  chemischen  Kräfte 
nit  wachsender  Menge  der  Gase  immer  grösser  wird  und  jeden  beliebi- 
gen Werth  von  0  bis  oo  annehmen  kann,  so  dass  die  Wasserzersetzung 
>ei  hohem  Druck  aufhören  kann3). 

Er  berechnet  die  freie  Energie,  welche  die  in  einem  Gramm  Knall- 
?a9  enthaltenen,  noch  nicht  gemischten  Gase  mehr  haben,  als  Wasser, 
sodann  das  Arbeitsäquivalent  der  Lösung  der  Gase  in  demselben,  wobei 
bei  Fortgang  einer  kleinen  Menge  dm  des  Gases  aus  der  Lösung  um  so 
grössere  Arbeit  erforderlich  ist,  je  kleiner  die  gelöste  Menge  m  ist. 
Diese  Arbeit  ist  dann  als  noch  nicht  geleistet  von  der  bei  der  Zersetzung 
des  Wassers  zu  leistenden  Arbeit  abzuziehen.  Sind  die  Flüssigkeits- 
schichten an  den  Elektroden  mit  Gas  gesättigt,  so  entweicht  dasselbe 
gesättigt  mit  Wasserdampf.  Sind  die  ersten  Blasen  entwichen,  so  kann 
man  kleinere  elektromotorische  Kräfte  zur  Zersetzung  verwenden  (ähn- 
lich wie  bei  einem  Siedeverzug  die  Bildung  der  ersten  Blasen  beson- 
ders schwierig  ist).  Je  schwerer  sich  ein  Gas  in  Blasen  ausscheidet 
(Wasserstoff  aus  verschiedenen  Metallen),  desto  mehr  davon  muss  die 
Flüssigkeit  enthalten,  desto  mehr  freie  Energie  ist  dazu  erforderlich, 
was  also  wiederum  auf  dio  elektromotorischen  Kräfte  Einfluss  hat.  Auch 
V>ei  geringerem  Druck  auf  die  Flüssigkeit  findet  die  Gasentwickelung  bei 
geringerer  Beladung  statt.  Bei  Bewegung  der  Flüssigkeiten  werden  die 
Schichten  mit  verschiedenem  Gasgehalte  anders  angeordnet,  wodurch 
Änderungen  der  Stromstärke  bedingt  sind.  Endlich  verschwindet  freie 
Energie,  wenn  die  neutralen  Gase  aus  einer  gesättigten  Lösung  in  eine 
weniger  gesättigte  übergehen,  wobei  Wärme  erzeugt  wird,  welche  sich  zu 
der  elektrolytischcn  Wärme  bei  der  Bewegung  der  Ionen  addirt,  und  als 
•  ine  Art  Widerstand,  als  Uebergangswiderstand  in  der  Zelle  aufgefasst 
werden  könnte. 

Zu  Bd. II,  vor  §.984.  Entgogen  dem  Satze  von  Thomson,  dass  dio 
ira  ganzen  Schliessungskreise  erzeugte  Wärme  der  durch  die  (primären) 
chemischen  Processe  erzeugten  Wärmo  gleich  sei,  wenn  keine  äussere  Ar- 
beit auftritt,  hatte  Ed lu  nd  3)  behauptet,  dass  die  letztere  Wärme  mit  der 
elektromotorischen  Kraft  in  keinem  Zusammenhange  Btiinde,  und  die  ganze 
Wärmeproduction  des  Stromes  Null  wäre,  da  die  im  Stromkreise  erzengte 
Wärme  gleich  der  für  die  elektromotorische  Kraft  verbrauchten  wäre. 

l)  v.  Helmholtz,  Berl.  Akad.  Ber.  1883,  10.  Mai,  p.  047*.  —  2)  Versuche 
von  Werner  Sieniens,  Gesammelte  Abhancll.  44.r>.  Siebe  dagegen  dio  Ver- 
suche von  Ganniot  u.  A.,  Bd.  II,  §.  «13.  —  3)  Ed I und,  Wied.  Ann.  19, 
I».  287,  1883«;  vergl.  dagegen  fiuch  Witow*ki,  ibid.  p.  844*. 
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Er  sucht  dies  auch  dadurch  zu  beweisen,  dass  er  durch  verschieden 
Lösungen  zwischen  Elektroden  von  dem  Metall  der  Lösung,  z.  B.  Kupfer- 
vitriollösungen zwischen  Kupferelektroden  u.s.f.  Ströme  leitet  und  zeigt, 
dass  die  mittelst  Thermoelementen  bei  abwechselnden  Stromesrichtungen 
gemessenen  Erwärmungen  an  beiden  Elektroden  nicht  gleich  sind.  Ist  die 
durch  den  Strom  i  als  solchem  erzeugte  Wärmemenge  an  beiden  Elek- 
troden jri2,  die  durch  die  Bildung  resp.  Zersetzung  von  Kupfersulfat 
erzeugte  resp.  verlorene  Wärme  an  denselben  +  Art,  die  durch  die  Ueber- 
windung  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  den  Elektroden  und  der 
Lösung  verbrauchte  ±  et,  so  ist  die  Teraperaturdifferenz  an  den  Elek- 
troden, falls  beide  ganz  gleich  sind,  proportional  2(ki  —  ei).  Ißt  die- 
selbe positiv,  so  ist  k^>i,  also  die  Wärme  durch  die  chemischen  Processe 
an  den  Elektroden  grösser,  als  das  thermische  Aequivalent  der  elektro- 
motorischen Kraft  e  oder  umgekehrt. 

Indess  dürfte  diese  Schlussfolgerung  doch  noch  weiter  zu  prüfen  sein. 
Wir  haben  schon  Bd.  II,  §.  963  u.  f.  erwähnt,  dass  bei  der  Prüfung  des 
Satzes  von  Thomson  die  primären  und  secundären  Wärmeerscheinungen 
zu  sondern  sind,  von  denen  erstere  der  elektromotorischen  Kraft  ent- 
sprechen, letztere  direct  mit  ihr  nichts  zu  thun  haben,  und  dies  durch 
mannigfache  Beispiele  belegt. 

Zu  Bd.  II,  §.  996.  Citat.  Siehe  auch  Co  Hey,  WTied.  Ann.  16,  p.  3H. 
1882*.  Ueber  dio  Arbeit  in  einem  Schliessungskreise,  wobei  auch  besonders 
die  Erfahrung  betont  wird,  dass  beim  stetigen  Verrichten  einer  äusseren 
Arbeit  in  dem  Stromkreise  jedesmal  eine  dieser  Arbeit  proportionale 
neue  elektromotorische  Kraft  im  Schliessungskreise  auftritt. 

Zu  Bd.  II,  §.  1025.  Ueber  die  Elektrolyse  des  Wasserstoffsuperoxyd 
(welches  indess  für  sich  kein  Elektrolyt  ist)  in  saurer  Lösung  siebe 
Berthelot,  Compt.  rend.  95,  p.  8,  1882*;  Beibl.  6,  p.  807*;  Bartoli. 
Nuovo  Ciraento  [3]  12,  p.  145,  1882*;  Beibl.  7,  p.  121*;  Jahn,  Wien. 
Ber.  8S  [2],  p.388,  1883*;  Beibl.  8,  p.  136*;  s.  auch  Truchot,  Grenze 
der  Elektrolyse,  Compt.  rend.  97,  p.92,  1883*;  Beibl.  7,  p.715*;  Lauri« 
und  Burtou,  Die  Verbindungswärme  der  Metalle  mit  den  Halogenen. 
Proc.  Roy.  Edinb.  Soc.  1881  —  1882,  p.  804,  830*  ;  Beibl.  7,  p.  842*. 

Zu  Bd.  II,  §.  1057.  Die  Fluiditätswerthe  <p  sind  von  Grotriau 
auch  für  IIN03,  HCl,  NH4C1,  1I3P04  uud  ZnS04  bestimmt  worden. 
Siehe  Pogg.  Ann.  160,  p.  262,  1877*.    Wied.  Ann.  8,  p.  547,  1879*. 

Die  Zahlenzusammenstellung  der  Temperaturcoefficienten  für  Essig- 
säure nach  den  Werthen  von  Kohlrausch  und  Wijkander  hat  Gro- 
trian1)  später  als  unrichtig  .erkannt. 

Zu  Bd.  II,  hinter  §.  1060.  Der  von  verschiedenen  Seiten  ausgesprochene 
Satz,  dass  die  etwa  durch  Ausfluss  aus  Capillarröhren  bestimmten  Reibung- 
coefficienteu  von  Lösungen  ihren  galvanischen  Widerständen  proportional 

»)  Grotrian,  Wied.  Ann.  9,  p.  680,  1880*. 
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sein  sollen,  ist  von  Eilhard  Wiedemann  l)  durch  Bestimmung  beider 
Constanten  für  eine  Lösung  von  10  Thln.  krystallisirtem  Zinkvitriol  in 
100  Thln.  Wasser,  von  welchen  50,  100  und  250  ccm  durch  Zusatz  von 
Wasser  oder  Glycerin  auf  500  ccm  gebracht  wurden ,  völlig  widerlegt 
worden.  Das  Verhältniss  der  Constanten  bei  den  wässerigen  und  glycerin- 
haltigen  Lösungen  betrug  für  die  Lösung  von 

Reibungs widerstände  Leitungswideratände 
50ZnSO4                1  :  68,7  1  :  12,1 

100ZnS04  1  :  29,8  1  :  9,52 

250ZnS04  1  :    6,15  1  :  3,68 

Eine  Lösung  von  50g  Zinkvitriol  mit  wenig  Wasser,  welche  ent- 
weder durch  Zusatz  von  Wasser  oder  von  Glycerin  auf  500  ccm  gebracht 
war,  zeigte  das  Verhältniss : 

der  Reibungswiderstände  1  :  86,2 
der  Leitungs widerstände  1  :  109. 

Je  concentrirter  die  Lösung  wird,  desto  mehr  tritt  der  Einfluss  des 
Lösungsmittels  zurück. 

Zu  Bd.  II,  §.  1061.  Bei  Vergleichung  der  Leitungsfahigkeitcn  L 
verschiedener  alkoholischer  Lösungen  vom  Alkoholgehalt  v  mit  der  Diffu- 
fiionsgeschwindigkeit  des  Salzes  ergiebt  sich  nach  R.  L  e  n  z  2)  (vgl.  Nach- 
trag zu  Bd.  II,  §.  665): 


V»K2J2 

l/4K2  J2 

i  Ja 

Vi. 

K2J2 

V»tK,J, 

v       d  L 

d 

L 

d 

L 

d 

L 

d  L 

0     24,1  — 

12,2 

1150 

6,24 

605 

3,27 

313 

1,56  162 

27,9     —  — 

6,09 

578 

3,06 

293 

51,0  — 

4,62 

395 

2,36 

201 

1,30 

102 

74,7     —  — 

3,50 

292 

1,78 

152 

0,94 

81,5 

4Na?  J2 

V2K2Cr04 

VfCdJ, 

1/4  Cd 

,J, 

v  d 

L 

d 

L 

d 

L 

d 

h 

0  10,06 

921 

1713 

10,28 

333 

5,32 

2,04 

27,9  4,60 

466 

7,84 

713 

4,91 

156 

2,35 

87 

51,0  — 

4,50 

98 

2,08 

52 

74,7  3,28 

261 

4,76 

78 

2,03 

40 

Setzt  man  für  l/jK2J2  d  und  L  für  v  =  0  gleich  100,  so  folgt: 


V*K,J3 

V« 

K2  J2 

VißKj  J2 

VsiK,J, 

r 

d  L 

d  L 

d 

L 

d  L 

d  L 

0 

195  — 

100  100 

51 

52 

27  27 

13  14 

27,9 

50  50 

25 

25 

51,0 

38  35 

19 

18 

11  9 

74,7 

29  26 

15 

13 

8  8 

*)  Eilh.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  20,  p.  M7,  1883*.  — 
de  St.  Petewb.  [7]  30,  1882*;  Beibl.  7,  p.  4U3\ 
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17 
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Hiernach  sind  für  die  verschieden  concentrirten  Lösungen  des  Jod- 
kaliums, Jodnatriums  und  chromsauren  Kalis  die  Leitungstätigkeiten  den 
Diffusionsgesch windigkeiten  proportional.  Bei  Jodcadminm  zeigt  sich 
eine  solche  Proportionalität  nicht.  Mit  wachsendem  Alkoholgehalt  nimmt 
die  Diffusion sgesch windigkeit  langsam  ab,  und  die  Abweichung  von  der 
Proportionalität  wächst  mit  zunehmender  Conccntration,  was  nach  Leos 
vielleicht  auf  Bildung  von  complexen  Molecülen  des  Jodcadmiums  zurück* 
geführt  werden  könnte. 

Eine  Lösung  von  Mol.  KjJ2  in  8  Litern  (73  proc.)  Alkohol  mit 
15  ccm  Petroleumnaphtha  hatte  bei  18°  die  Leitnngsfahigkeit  286,  eine 
äquivalente  wässerige  Lösung  1178;  die  Diffusionsgeschwindigkeiten  waren 
3,1  und  12,2.  Sind  die  Werthe  d  und  L  für  die  wässerige  Lösung  gleich 
100,  so  sind  sie  für  die  alkoholische  25,4  und  24,4,  also  wiederum  gleich. 

Demnach  ist  das  Leitungsvermögen  proportional  den  DiflFusions- 
gesch windigkeiten  der  Salztheilchen  derselben  Lösung,  unabhängig  Ton 
der  Natur  des  Salzes,  der  Stärke  der  Lösung,  dem  Lösungsmittel,  und 
auch  nach  früheren  Erfahrungen  von  der  Temperatur. 

Nimmt  man  an,  dass  Jodkalium  K  J  ist,  so  ergiebt  sich  die  Diffusions- 
geschwindigkeit in  wässerigen  Lösungen,  vorausgesetzt,  dass  die  Molecüle 
in  einzelne  Schichten  geordnet  sind,  im  C.-G.-S.- System: 

Für  Lösung  von  V2  Mol.       %  Mol.       %  Mol.  Vis  Mo1-  l/s2Mol. 

Diffusion  2820.1012  1427.101«  730.1012  383.1012  183  .  li>H  MoL 

Abstand  der  Mol.  1,62  .  10-?  2,04  . 10-7  2,59  .  10-?  3,22  .  10-'  4,05  . 10-"  P 
Zahl  d.  Schichten     472              376             288             230  179 

Geschwindigkeit   7,64. 10-*  7,67.10-5  7,60.10-5  7,41.10-*  7,26 . 10-*  . 

Die  Geschwindigkeit  des  Jods  in  verdünnter  Lösung  durch  eine  an 
den  Enden  eines  Centimeters  wirkende  Potentialdifferenz  von  1  Volt  be- 
trägt nach  F.  Kohlrausch  57. 10— 5.  Sie  ist  also  etwa  achtmal  so  gros* 
als  die  Diffusionsgeschwindigkeit.  Demnach  werden  nicht  nur,  wie 
Long  vermuthete,  die  Bewegungen  der  Ionen  durch  den  Strom  ge- 
richtet, sondern  bedeutend  beschleunigt;  und  zwar  muss  dies  für  jedes 
Ion  in  gleichem  Maasse  erfolgen,  da  sonst  die  Leitnngsfahigkeit  nicht 
der  Diffusion  proportional  sein  könnte. 

Zu  Bd.  II,  §.  1103.  Anra.  Uebcr  die  Theorie  von  F.  Einer  siehe 
auch  Sokoloff,  J.  d.  Russ.  phys.  Ges.  13,  p.  147,  1831*;  Beibl.fi. 
p.  251*.    Exner,  Wien.  Ber.  86,  p.  551,  1883*;  Beibl.  6,  p.  543*. 

Zu  Bd.  III,  §.  8.  Bei  den  Versuchen  über  die  scheinbare  Abstossun« 
der  auf  einander  folgenden  Stromestheile  ist  die  Einwirkung  des  Erd- 
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raagnetisinus  zu  vermeiden,  was  man  erzielen  kann,  indem  man  zwei 
Bügel,  wie  den  §.  8  erwähnten,  neben  einander  in  zwei  Rinnenpaaren 
schwimmen  lässt  und  denselben  Strom  durch  beide  in  entgegengesetzter 
Richtung  leitet 

Man  kann  auch  eine  continuirliche  Rotation  erzeugen ,  wenn  man 
den  Bügel  in  zwei  concentrische  Rinnen  einsenkt,  die  an  einer  Stelle 
durch  eine  Scheidewand  getheilt  sind,  über  welche  er  bei  der  Rotation 
hinweggeht  2). 

Zu  Bd.  III,  §.  25  u.  flgde.    In  der  Formel  von  Ampere: 

/=  dsdsi  [fir)  cos  fr  cos  #j  —  F(r)  sin  #  sin  &y  cos  i?] 

bietet  die  Bestimmung  der  Functionen  der  Entfernung  der  Elemente 
SchwierigkeiteD.  Pellat3)  wendet  deshalb  sicherere  Methoden  als  die 
früheren  an. 

In  einem  Dynamometer  mit  sehr  kleiner  beweglicher  Spirale  ist  die 
fegte  Spirale  durch  zwei  conaxiale  Drahtringe  von  verschieden  grossem 
Radius  r\  und  r%  ersetzt,  gegen  deren  Dimensionen  die  der  beweglichen 
Spirale  verschwinden.  Da  die  Ablenkungen  beim  Durchleiten  des  Stromes 
durch  die  letztere  und  den  einen  oder  anderen  festen  Drahtring  umgekehrt 
proportional  rx  und  sind,  muss  F(r)  =  1>/**2  sein,  wo  p  eine  Constante 
ist.  Zur  Bestimmung  von  f(r)  wird  die  Kraft  berechnet,  die  ein  einerseits 
unendlich  langer  Strom  auf  ein  ihm  paralleles  Stromelement  ausübt, 
welches  in  dem  auf  dem  einen  Ende  des  unendlich  langen  Stromes  er- 
richteten Lothe  liegt.  Diese  Kraft  steht  senkrecht  auf  dem  Elemente, 
da  man  den  einerseits  unendlichen  Strom  als  eine  Seite  eines  unendlich 
grossen  Rechtecks  betrachten  kann.  Die  Kraftcomponente  in  der  Rieh» 
hing  des  Elementes  ist  demnach  Null.  Aus  dieser  Betrachtung  folgt 
fir)  =  p/2r*.  Zur  Bestimmung  von  p  leitet  man  durch  die  Rollen  des 
Dynamometers  verschieden  starke  Ströme  i,  it  und  findet  p  =  hi  il,  wo  h 
ein  numerischer  Coefficient  ist.  Um  h  für  Messung  in  elektromagneti- 
schem Maasse  zu  bestimmen,  wird  in  dem  ersterwähnten  Dynamometer 
die  eine  feste  Drahtrolle  durch  einen  senkrecht  zu  ihrer  Ebene  liegen- 
den, ihr  conaxialen  Magnet  ersetzt  und  in  beiden  Fällen  die  Ablenkung 
der  beweglichen  Rolle  bestimmt. 

Zu  Bd.  III,  §.  57.  Das  Elektrodynamometer  kann  am  besten  durch 
Vergleichung  seiner  Angaben  mit  denen  einer  gleichzeitig  in  den 
Schliessungskreis  eingeschalteten  TangentenbuBSole  von  bekanntem  Re- 
duetionsfactor  auf  beliebige  Maasseinheit  der  Strom  Intensität  graduirt 
werden. 

l)  Izarn,  Compt.  rend.  98,  p.  143,  1884*;  Beibl.  8.  p.  397*.  —  2)  Buguet, 
I.  Je  Phys.  [2]  2,  p.  462*  ;  3,  p.  175,  1884*;  Beibl.  8,  p.  397,  716*.  —  3)  Pellat, 
J.  de  Phys.  [2j  3,  p.  117,  1884*;  Beibl.  8,  p.  715*.  Siehe  auch  Bertraud, 
Compt.  rend.  75,  p.  733,  1872*.  Nachweis,  dass  die  beiden  Sätze,  wonach  die 
Wirkung  eines  unendlich  kleinen  geschlossenen  Stromes  auf  ein  Element  auf 
letzterem  senkrecht  steht  und  ein  unendlich  kleiner  Strom  in  seine  Com ponenten 
zerlegt  werden  kann,  direct  aus  einander  folgen. 
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Eine  compiicirtere  Methode  siehe  Chattock,  Phil.  Mag.  [5],  Ii, 
p.  III,  1^4*;  Beibl.  8,  p.  526*. 

Zu  Bd.  III,  §.  62,  Note.  Sabine1)  befestigt,  ähnlich  wie  Lille- 
mand  (Bd.  IT,  §.  164),  die  flache,  mit  einem  Spiegel  versehene,  beg- 
liche Spirale  mit  ihrer  Ebene  in  verticaler  Lage  an  dem  einen  Anne  coa 
bifilar  aufgehängten  Hebels  und  lässt  auf  sie  eine  gleiche,  feste  Spira. 
wirken,  durch  welche  gleichzeitig  der  Strom  geleitet  und  die  verschobt 
wird,  bis  die  bewegliche  auf  einen  bestimmten  Theilstrich  einsteht  Dir 
Stromintensität  ist  der  Entfernung  der  Spiralen  nahe  proportional. 

Zu  Bd.  III,  §.  92.  Schon  Fresnel*)  (etwa  im  Jahre  1821)  hat  i< 
Annahme  von  Molecularströmen ,  gegenüber  der  Annahme  von  Km*- 
strömen,  welche  um  die  Axe  des  Magnetes  herumfliessen ,  discutirt  mi 
sich  für  erstere  entschieden. 

Zu  Bd.  III,  §.  138.  Die  Ablenkung  eines  Stromleiters  durch  ebtu 
Magnet  ist  zuerst  von  Oersted3)  beobachtet  worden. 

Zu  Bd.  III,  §.  195.  Riecke4)  behandelt  mathematisch  das  Probkai. 
welche  Gestalt  ein  vom  Strome  durchflossener,  nicht  ausdehnsanur  asi 
an  den  Enden  befestigter,  biegsamer  Leiter  unter  Kinfluss  raaguetiseb-r 
Kräfte  annimmt.  Sind  A,  B,  C  die  rechtwinkligen  Componenten  der 
magnetischen  Kraft,  x,  y,  z  die  Coordinaten  eines  Punktes  der  elektro- 
magnetischen Kettenlinieu,  ds  ein  Element  derselben,  o  ihr  Krümmungt- 
radius,  T  die  Spannung  daselbst,  so  wird  Q  durch  die  Gleichung: 

Da  T  ebenso  wie  das  letzte  Glied  constant  ist,  so  ist  Q  constant, 
Curve  ist  also  ein  Kreis,  wenn  Anfang  und  Ende  in  einer  auf  den  Kraft- 
linien senkrechten  Linie  liegen,  oder  sonst  eine  Schraubenlinie.   Die  Ver- 
suche bestätigen  die  Rechnung. 

Zu  Bd.  III,  §.  202.  Bei  neueren  Versuchen  findet  HalP)  für  di* 
magnetische  Ablenkung  des  Stromes  in  verschiedenen,  bereits  früher  ti* 
ihm  untersuchten  Metallplatten  die  Rotationscoefficienten : 

Zink        Aluminium     Kupfer       Messing  Blei 
+  10,5         —  37         -  6,5         -  1,4  0 

mit  einem  Fohler  von  etwa  10  bis  20  Proc. 

Mit  wachsender  Temperatur  nahm  im  Nickel  der  transversale  Stixe 
bedoutend  zu;  bei  Gold  änderte  sich  der  Coefficient  von  30,1°  bii  1* 
von  1742  bis  1726.    Der  Unterschied  ist  also  klein,  die  Aenderung  vki 

*)  Sabine,  Lumiere  eleotrique  9,  p.  275,  1883*;  Beibl.  7,  p.  917*  - 
*)  Frennel,  Compt  rend.  »9.  p.  97,  101,  1884*;  Beibl.  8,  p.  865*.  —  s)  v»«r 
■  teil,  Schweife.  J.  29,  p.  364,  1820*.  —  «)  Riecke,  Wied.  Ann.  23.  p. 
1*84*.  —  »)  Hall,  Phil.  Mag.  [5]  15,  p.  341,  1883*;  Beibl.  7,  p.  717*. 
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geringer  als  die  der  Leitungsfübigkeit.  Dei  Eisen  steigt  der  Coefficient 
für  eine  Temperaturerhöhung  von  1°C.  ura  */3  bis  1  Proc. 

Bei  Nickel  nimmt  der  RotationscoefBcient  mit  Bteigender  Stärke  des 
Magnetfeldes  ab;  bei  Eisen  scheint  er  in  einem  Felde  von  der  Intensität 
1000  kleiner  zu  sein,  als  bei  einem  von  der  Intensität  7500. 

Wurde  eine  harte  Stahlfeder,  welche  mit  Salpetersäure  auf  0,06  mm 
Dicke  abgeätzt  war,  auf  einer  Glasplatte  dem  Versuche  unterworfen 
und  die  Platte  nach  dem  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  aus  dem 
Magnetfelde  entfernt,  wieder  in  dasselbe  hineingebracht,  dabei  aber  der 
Magnet  entgegengesetzt  magnetisirt,  so  war  der  transversale  Strom  von 
dem  früheren  um  etwa  2  Proc.  verschieden.  Die  Aenderung  soll  also  per- 
manent sein  und  in  derselben  Richtung  stattfinden,  wie  die  temporäre 
Aenderung  durch  den  Magnet. 

In  einer  mittelst  Canadabalsam  auf  Glas  geklebten  Wismuth platte 
von  3  cm  Breite,  5  cm  Länge  und  0,04  mm  Dicke,  welche  zur  Vermeidung 
stärkerer  Erwärmung  in  Wasser  gesenkt  war,  hat  Leduc1)  eine  viel 
grössere  Wirkung  beobachtet,  als  in  anderen  Metallen.  Die  darin  er- 
zeugte, durch  ein  Capillarelektrometer  gemessene  transversale  Potential- 
differenz ist  bei  einer  Intensität  des  durch  die  Platte  hindurchgeleiteten 
Stromes  zwischen  0,370  und  5,127  Amperes  letzterer  proportional.  Von 
12  bis  57°  C.  nimmt  dieselbe  ura  39/ioooo  ah,  während  zugleich  der 
Widerstand  von  0°  an  bei  derselben  Temperaturdifferenz  um  42/ioooo  ab- 
nimmt. Die  äquipotentiale,  durch  die  secundären  Elektroden  gehende 
Liuie  neigte  sich  steigend  mit  der  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes 
bis  zu  5°.  Dabei  ist  die  Potentialdifferenz  an  den  secundären  Elek- 
troden proportional  der  Intensität  des  Magnetfeldes  (gemessen  durch  eine 
ura  180°  gedrehte  Inductionsspirale)  bis  zur  Erregung  derselben  durch 
«  inen  Strom  von  7  Amperes.  Bis  zu  12  Amperes  nimmt  im  Verhältniss 
hierzu  die  Wirkung  um  etwa  7  Proc.  ab. 

Bei  einem  Silberblatt  nimmt  pro  Grad  Temperatur  die  Potential- 
differenz um  0,004  bis  0,005  ab.  Ist  M  der  Magnetismus,  t  die  Tem- 
peratur, k  die  Ablenkung  bei  0°  an  einer  Stelle,  wo  die  Intensität  des 
Magnetfeldes  Eins  ist,  so  ist  die  Drehung  D  der  äquipotentialen  und 
Kraftlinien  durch  die  Formel  D  =  kM(l  —  «f)  gegeben,  wo  für  Wis- 
muth «  sehr  klein,  für  Silber  a  =  0,008  bis  0,009  ist. 

In  der  sehr  geschmeidigen  Legirung  aus  gleichen  Theilen  Wismuth 
und  Blei  ist  die  Wirkung  sehr  klein,  in  Blei  Null.  Sie  scheint  also  mit 
der  krystalliniechen  Structur  wesentlich  zusammenzuhängen. 

In  einer  etwas  anderen  Weise  zeigt  Righi*)  die  Ablenkung. 

Nimmt  man  eine  beliebig  gestaltete  Platte,  lässt  durch  eine  von 
drei  Elektroden  den  Strom  ein-,  durch  die  beiden  anderen  austreten  und 
leitet  ihn  von  da  aus  in  entgegengesetzter  Richtung  dnreh  die  beiden 

Leduc,  Compt.  rend.  98,  p.  67.1,  1884*;  Beibl.  8,  p.  059*.  -  2)  Righi, 
Acc.  dei  Lincei,  Trasunti  [3],  7.  Juni  18*3*;  Beibl.  7,  p.  770'. 
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Windungsreihen  eines  Differentialgalvanoraeters,  so  dass  dasselbe  keinen 
Aasschlag  giebt,  so  erscheint  ein  solcher,  wenn  sich  die  Platte  zwischen 
den  Magnetpolen  befindet  und  der  Magnet  erregt  wird.  Die  Ablenkung 
zeigt  in  Gold  und  den  anderen  Metallen,  welche  sich  nach  Hall  gleich 
verhalten,  eine  Drehung  der  äquipotentialen  Linien  entgegengesetzt  dem 
den  Magnet  erregenden  Strome;  bei  den  übrigen  Metallen  eine  Drehung 
in  gleichem  Sinne  mit  den  letzteren. 

Eine  79. 10— 3  mm  dicke  Wismuthplatte  zeigt  fünf-  bis  sechsmal  so 
grosse  Ablenkungen  als  eine  87  . 10~ 6  mm  dicke  Goldplatte.  Der  Rotations- 
coefficient  ist  etwa  5000  mal  so  gross  als  in  letzterer.  Auch  an  einem  sehr 
dünnen,  17/iooo  mni  dicken,  18  mm  langen  und  4  mm  breiten  Kreuz  Ton 
Wisrauth  hat  Righi  das  II  all' sehe  Phänomen  beobachtet. 

Selbst  durch  einen  kleinen  Magneten  kann  man  in  Wismuth  da« 
Phänomen  hervorrufen,  ja  auch  schon  allein  durch  den  Erdmagnetismus. 

Eine  Vergleichung  der  relativen  Aenderungen  cc  des  speeifischen 
Widerstandes  durch  eine  temporäre  Dehnung  mit  dem  Rotationscoeffi- 
cienten  Q  nach  Hall  ergiebt  nach  H.  Tomlinson  l): 

Eisen  Zink  Zinn  Blei         Platin  Silber 

Q    +  78,0        4-15  —  0,2  0  —  2,4         —  8,6 

a    -f-   2,618     +   2,113      +  1,630     +  1,613      +  2,239      -f- 1,647 

Kupfer         Aluminium  Nickel 
p  — 10  —50,0  —  120,0 

«  -f   1,005       —  0,428       —  8,860 

Das  -j-  Zeichen  bei  den  Werthen  «  bezeichnet  eine  Zunahme,  das 
—  Zeichen  eine  Abnahme  des  Widerstandes.  Die  Metalle  stehen  also  für 
beide  Phänomene  annähernd  in  gleicher  Reihe,  mit  Ausnahme  namentlich 
von  Platin,  wobei  namentlich  die  extremen  Stellungen  von  Eisen  and 
Nickel  zu  beachten  sind. 

Auch  ist  bei  Nickel  die  grösste  Verminderung  des  Widerstandes 
durch  longitudinalcn  Zug  bei  100°  weniger  als  die  Hälfte  derselben  bei 
15°;  analog  scheint  die  II  all' sehe  Wirkung  durch  Temperaturerhöhung 
darin  wesentlich  gesteigert  zu  werden. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  202.  Gegen  die  Beweiskraft  der  Versuche  yon 
Hall,  dass  der  Strom  in  einem  Leiter  durch  den  Magnet  abgelenkt  werde, 
sind  mehrfache  Bedenken  geltend  gemacht  worden.  Schon  die  §§.  199 
und  200  erwähnten  Versuche  sprechen  dagegen.  Ferner  biegt  Roiti*) 
zwei  feine  Silberdrähte  von  nur  0,03  mm  Dicke  und  4  cm  Länge,  welche 
an  etwas  dickere  Kupferdrähte  gelöthet  sind,  im  rechten  Winkel  um  und 
hakt  sie  in  Form  eines  Kreuzes  in  einander.  Die  Kupferdrähte  sind  auf 
eiuem  Holzrahmen  befestigt  und  zwei  diametral  gegenüberstehende  der- 


J)  H.  Tomlinson.  Phil.  Mag.  [5]  17,  p.  400,  1884*:  Beibl.  8,  p.  717*.  - 
2)  Roiti,  Atti  della  R.  Accad.  dei  Lincei  1882*;  Beibl.  7,  p.  618*. 
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selben,  A  und  2?,  mit  einem  Galvanometer  verbanden.  Die  beiden  anderen 
Drähte  C  and  D  sind  an  ihrer  Verbindungsstelle  mit  den  Silberdrähten 
durch  sehr  feine,  über  Rollen  geführte  und  mit  Gewichten  belastete 
Seidendrähte  in  diametraler  Richtung  gespannt  erhalten.  Ihr  anderes 
spiralig  gewundenes  Ende  ist  durch  Klemmschrauben  mit  einer  Kette 
verbunden.  Wurde  der  Holzrahmen  in  äquatorialer  Lage  zwischen  die 
Pole  eines  Magnetpoles  gebracht,  so  dass  die  Kreuzungsstelle  der  Drähte 
in  der  axialen  Linie  lag,  so  änderte  Bich  die  Ablenkung  in  dem  Galvano- 
meter bei  schwacher  Spannung  von  C  und  D,  wobei  sich  durch  die 
elektromagnetische  Wirkung  der  Leiter  CD  heben  oder  senken  konnte, 
so  dass  derContact  mehr  oder  weniger  innig  wurde  War  aber  CD  stark 
gespannt,  so  zeigte  sich  keine  Aenderung  der  Ablenkung  durch  die 
Magnetisirung,  selbst  bei  einem  Strome  von  6  Daniells. 

Shelford  Bidwell1)  hat  das  Hall'sche  Phänomen  auf  thermo- 
elektrische  Erregungen  zurückzuführen  gesucht,  indem  der  vom  Strome 
durchflossene  Metallstreifen  durch  den  rein  mechanischen  elektromagneti- 
schen Einfluss  des  Magnetes  gebogen  und  dann  durch  den  hindurchgeleite- 
ten Strom  selbst  an  verschiedenen  Stellen  in  ungleicher  Weise  erhitzt  wird. 
Hierdurch  könnte  direct  noch  nicht  das  Hall'sche  Phänomen  entstehen, 
da  in  Bezug  auf  die  transversale  Mittellinie  alles  in  der  Platte  nach  bei- 
den Seiten  symmetrisch  bleibt.  Aber  die  beiden  Seiten  der  Platte  werden 
durch  den  hindurchgeleiteten  Strom  verschieden  stark  erwärmt,  in  Folge 
ihrer  verschiedenen  Dehnung.  Der  Strom  fliesst  auf  der  nach  aussen 
gedrückten  Seite  der  Platte  von  schwächer  zu  stärker  gedehnten  Stellen 
gegen  die  transversale  Mittellinie  hin  (A)t  von  dieser  fort  von  stärker 
zu  schwächer  gedehnten  Stellen  (2?)  und  umgekehrt  auf  der  inneren 
Seite.  In  Folge  dessen  tritt  das  Peltier'sche  Phänomen  in  verschiede- 
ner Weise  in  den  vier  Abtheilungen  auf,  und  die  Platte  wird  durch 
die  Temperaturänderungen  in  Folge  desselben  in  der  Art  deformirt,  dass 
die  vorher  in  der  Mitte  liegende  neutrale  Transversallinie  eine  schräge 
und  dabei  gekrümmte  Gestalt  annimmt,  sie  also  in  ihrer  früheren  Form 
nicht  mehr  eine  äquipotentiale  Linie  ist.  Je  nachdem  das  Peltier'sche 
Phänomen  beim  Uebergang  des  Stromes  von  den  gedehnten  zu  den  weni- 
ger gedehnten  Stellen  im  einen  oder  anderen  Sinne  eintritt,  sind  diese 
Verschiebungen  entgegengesetzt,  und  entsprechend  die  Potentialdifferenzen 
an  beiden  Enden  der  Mittellinie. 

Zur  Prüfung  dieser  Vorstellungen  hat  Sh.  Bidwell  die  von  Hall 
untersuchten  Metalle  in  Form  von  schmalen  Streifen  oder  Drähten  an 
ihren  Enden  befestigt  und  daselbst  mit  dem  Galvanometer  verbunden.  Er 
hat  sodann  ihre  Kante  mit  einer  erhitzten  Klemme  gefasst,  dieselbe  nach 
dem  einen  Ende  hingezogen  und  den  dabei  erzeugten  Strom  untersucht, 
welcher  sich  bei  Umkehrung  der  Zugrichtung  ebenfalls  umkehrte.  Dabei 
ging  bei  Kupfer,  Messing,  Nickel,  Platin,  Gold,  Silber,  Magnesium,  Zinn 
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der  Strom  vom  gedehuten  zum  ungedehnten,  bei  Eisen,  Zink,  Cobalt  vom 
ungedehnten  zum  gedehnten  Theil  des  Drahtes  oder  Bleches,  und  ent- 
sprechend war  bei  den  ersten  Metallen  die  Hall' sehe  Wirkung  negativ, 
bei  den  folgenden  positiv.  Bei  Blei  waren  beide  Wirkungen  verschwindend. 
Nur  bei  Aluminium  und  einer  Goldsorte  floss  der  Thermostrom  vom 
ungedehnten  zum  gedehnten  Theil,  und  das  Hall' sehe  Phänomen  war 
negativ.  Bei  Wiederholung  der  Versuche  mit  einem  Aluminiumbleche 
war  das  Hall' sehe  Phänomen  positiv,  also  in  Uebereiustimmung  mit 
dem  früheren. 

Macht  man  einen  longitudinalen  Schlitz  in  eine  Eisenplatte ,  so  ist 
das  Hai  Fache  Phänomen  viel  schwächer.  Bleibt  in  der  Mitte  des 
Schlitzes  zwischen  den  zum  Galvanometer  führenden  Elektroden  noch  ein 
Stück  Metall  stehen ,  nahe  au  welchem  die  zum  Galvanometer  führendeu 
Elektroden  aufgesetzt  werden,  so  findet  die  Wirkung  in  entgegengesetz- 
tem Sinne  wie  ohne  den  Schlitz  statt.  Wäre  das  II  all' sehe  Phänomen 
durch  directe  Wirkung  des  Magnetes  auf  den  Strom  bedingt,  so  hätte 
diese  Umkehrung  nicht  eintreten  können.  Durch  die  Annahme  von 
Spannungen  ist  dieselbe  erklärt;  da  sich  dann  bei  Einwirkung  des 
Magnetes  die  eine  Elektrode,  welche  bei  vollem  Streifen  in  einem  Gebiet 
der  Dehnung  befindet,  in  der  gewissermaassen  aus  zwei  getrennten,  für 
sich  beeinflusBten  Hälften  bestehenden  aufgeschlitzten  Platte  in  ein  sol- 
ches der  Compression  gelangt  und  umgekehrt.  Auch  die  Versuche  von 
Righi  mit  drei  Elektroden  folgen  aus  der  Spannungstheorie  und  der 
Erwärmung. 

Dass  in  dünnen  Streifen  die  Wirkung  ceteris  paribus  grösser  ist, 
liegt  darin,  dass  überhaupt  die  PotentialdifFerenzen  an  zwei  Punkten 
eines  dickeren  Streifens  immer  relativ  klein  sind.  Der  Einwand,  dasa  die 
auf  das  Glas  gekitteten  Platten  nur  sehr  wenig  deformirt  werden  können, 
ist  dadurch  zu  widerlegen,  dass  die  beobachtete  Wirkung  auch  klein  ist. 
Schon  bei  schwacher  Berührung  entgegengesetzter  Ecken  der  Platte  mit 
den  Fingern  erhält  man  viel  stärkere  Galvanometerablenkungen,  als  durch 
das  Peltier'sche  Phänomen. 

Gegen  diese  Erklärung  wird  eingewendet,  dass  die  Ha  IT  sehe  Wir- 
kung proportional  der  Intensität  des  Batteriestromes  ist,  während,  wenn 
sie  seeuudär  durch  den  Strom  selbst  hervorgerufen  wäre,  ihre  Beziehung 
zu  der  Intensität  nicht  linear  sein  könnte  Nach  Hall  würde  sie  der  drit- 
ten Potenz  des  Hauptstromes  proportional  sein  *).  Jedenfalls  bedarf  es  zur 
Aufklärung  noch  weiterer  Versuche. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  202.  Koiti3)  hat  das  Hall' sehe  Phänomen  an 
sehr  dünnen,  zwischen  zwei  rechteckigen  Spiegelglasplatten  von  55  mm 
(verticaler)  Höhe  und  60  mm  (horizontaler)  Breite  enthaltenen  Flüssig- 

l)  Loreutz,  Versch.  en  Meded.  d.  Ak.  v.  Wetensch.  te  Amsterdam  19. 
p.  '217,  1883*;  Bt-ibl.  8,  p.  873*.  —  *)  Hall,  Telegr.  Journ.  and  Klectr.  Review. 
1884,  Aprü,  p.  331*;  Beibl.  ibid.  —  3)  Roiti,  Atti  della  R.  Acc.  dei  Lincei  18*2* 
Beibl  7,  p.  619*. 
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teitsschichten  (Lösung  von  Zinkvitriol)  studirt.  Die  Glasplatten  waren 
iurch  einige  gefirnisste  Velinpapierstücke  in  Entfernungen  von  0,04  bis 
),05  mm  von  einander  gehalten  und  zwischen  zwei  verticalen  Ebonit- 
büchsen  befestigt;  unten  und  oben  waren  sie  mit  Kitt  verklebt.  Zur  Ab- 
leitung zum  Galvanometer  dienten  gebogene  Glasröhren,  welche  in  Löcher 
in  den  Glasplatten  eingeschliffen,  mit  derselben  Flüssigkeit  wie  der  Raum 
zwischen  den  letzteren  gefüllt  waren  und  die  Zinkelektroden  enthielten. 
Nach  dem  Durchleiten  des  Stromes  während  einiger  Zeit  zwischen  star- 
ken, in  die  Axen  der  seitlichen  Büchsen  gesteckten  Zinkelektroden  wurde 
die  immer  auftretende  Polarisation  constant 

Wenn  der  auf  den  Apparat  wirkende  Magnet  eine  nach  oben  ge- 
richtete ponderomotorische  Wirkung  auf  den  Stromleiter  ausübte,  so  wurde 
die  Ablenkung  durch  die  vom  Hauptstrome  derivirten  Ströme  in  dem  mit 
den  transversalen  Elektroden  A  und  B  verbundenen  Galvanometer  ge- 
schwächt, wenn  die  Zinkvitriollösung  eine  unter  der  dem  Maximum  der 
Leitungsfähigkeit  entsprechende  Concentration  hatte,  sie  wurde  verstärkt, 
wenn  die  Concentration  grösser  war;  so  dass  also  im  ersten  Falle  die  Lei- 
tungsfähigkeit der  Flüssigkeit  zwischen  den  Elektroden  des  Hauptatroines 
C  und  D  der  Säule  durch  die  Magnetisirung  verbessert,  im  zweiten  ver- 
schlechtert erscheint,  wodurch  im  ersten  Falle  ein  geringerer,  im  letzteren 
ein  grösserer  Stromesantheil  zu  dem  Galvanometer  abgezweigt  wird. 
Wenn  aber  die  ponderomotorische  Wirkung  des  Magnetes  nach  unten 
gerichtet  ist,  so  geschieht  in  beiden  Fällen  das  Gegentheil.  Entweder 
werden  also  die  leitenden  Salzmolecüle  durch  die  Wirkung  des  Magnetes 
verschoben  und  bilden  besser  oder  schlechter  leitende  Reihen  zwischen 
den  Polen,  oder,  was  wahrscheinlicher  ist,  die  Concentration  wird  durch  den 
Magnet  zwischen  den  Polen  verändert,  wodurch  sich  sofort  die  entgegen- 
gesetzte Wirkung  über  und  unter  dem  Maximum  der  Leitungsfahigkeit 
ergiebt.     Roiti  meint,  die  Salzlösung  bleibe  beim  Durchleiten  des 
Stromes  nie  homogen,  sondern  werde  unten  coucentrirter,  und  durch  die 
Wirkung  des  Magnetes  werde  sie  homogener,  indem  die  unteren  Schichten 
uach  oben  träten  und  die  oberen  in  die  Büchsen  zurückflössen.  Auch 
wird  die  Erscheinung  deutlicher  bei  längerem  Durchleiten  des  Stromes, 
wodurch  bei  Ansammlung  von  Salz  an  der  einen  Elektrode  die  Flüssig- 
keit noch  unhomogener  wird.    Wird  absichtlich  in  eine  der  Büchsen 
concentrirtere  Lösung  gegossen,  so  tritt  bei  Anstellung  des  Versuchs  nach 
einigen  Stunden  die  Wirkung  besonders  stark  hervor.    Wird  durch  den 
Apparat  längere  Zeit  Zinkvitriollösung  vom  speeif.  Gewicht  1,340  in 
grosser  Menge  geleitet,  so  zeigt  sich  anfangs  das  Phänomen  nicht. 
Nachdem  aber  auf  dem  Boden  der  Büchsen  Zinkvitriolkrystalle  gelegen 
Latten,  so  trat  es  gleich  beim  Einleiten  des  Stromes  sehr  deutlich  hervor. 

In  vollkommen  gesättigter  Lösung  blieb  es  ganz  aus,  sowie  auch, 
wenn  zwischen  die  Glasplatten  ein  dünnes,  mit  der  Lösung  getränktes 
Blatt  Filtrirpapier  oder  Quecksilber  gebracht  wurde;  nicht  minder  bei 
Spiegelamalgam. 

83* 
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Eisenchloridlösung  verhielt  sich  wie  verdünnte  Zinkvitriollösung. 
Also  auch  hier  könnte  das  Phänomen  durch  Ablenkung  von  Theilen  der 
Lösung,  deren  Concentration  und  Leitungsföhigkeit  durch  den  Strom 
verändert  ist,  durch  den  Magnet  secundär  bedingt  sein. 

Zu  Bd.  III,  §.216.  Note.  Ueber  Spiralen  mit  variabler  Windungszahl 
siehe  auch  Wallentin.    Wien.  Ber.  [2]  75,  p.  1877*. 

Zu  Bd.  III,  §.  217.  Zur  Bestimmung  der  Drehungsmomente  von  Spi- 
ralen bedient  sich  Lord  Rayleigh1)  der  Methode  von  Bosse  ha,  wobei 
er  die  Widerstände  derselben  mittelst  der  Wheatstone'schen  Draht- 
combination  bestimmt. 

Bei  Bestimmung  des  mittleren  Radius  der  Spiralen  ist  zu  beachten, 
dass  derselbe  nicht  der  dem  Mittelpunkt  des  rechteckigen  Querschnittes 
der  Windungen  entsprechende  Radius  ist,  wie  Maxwell  annimmt,  indem 
die  unregelmässige  Dichtigkeit  der  Windungen  in  Betracht  kommt.  Ist 
der  Anfangspunkt  der  Coordinaten  x  und  y  der  Mittelpunkt  der  Dichtig- 
keiten  Q   des  Querschnittes  (ähnlich  wie   der  Schwerpunkt),  so  ist 

ff  Qxdxdy  =  0  und  f  f  gydxdy  —  0,   wo  die  Integrale  über 

den  ganzen  Querschnitt  auszudehnen  sind.  Ist  P  eine  Function  von  / 
und  y,  Pi  ihr  mittlerer  Werth  in  Bezug  auf  x  und  t/,  P0  ihr  Werth  am 
Anfangspunkt,  so  ist  Px  J  J gdxdy  =  J  f  PQdrdy,  woraus  folgt, 

wenn  £  und  ij  die  Breite  (in  der  Richtung  des  Radius)  und  Höhe  (senk- 
recht gegen  denselben)  des  Querschnittes  sind,  unter  Vernachlässigung 
der  Glieder  zweiter  Ordnung: 

1   A   d*P    ,     „  H*P\ 
Ist  A  der  mittlere  Radius,  so  wird  das  Drehungsmoment : 


~Ä~  \       12  A'       8  A') 


Ist  also  das  Verhältniss  der  Drehungsmomente  bestimmt,  so  kann  anch 
der  mittlere  Radius  bestimmt  werden.  Ferner  ist  die  mittlere  Fläche 
der  Windungen: 

9i  =itA*  +  j7t£K 

Der  Verf.  giebt  dieser  Methode  den  Vorzug  vor  der  von  F.  Kohl- 
rausch  (§.  219),  weil  in  letzterer  die  Cuben  von  schwer  zu  bestimmen- 
den Entfernungen  mit  einander  zu  vergleichen  sind. 

Zu  Bd.  III,  §.  221  u.  flgde.  Eine  ausführliche  Berechnung  über  die 
gegenseitige  Einwirkung  zweier  in  einer  Horizontalebene  um  verticai« 
Axen  schwingenden  Magnete  ohne  Einfluss  des  Erdmagnetismus  bei  Ver- 


>)  Lord  Rayleigh,  Proc.  Cambr.  Phil.Soc.  4,  p.  14,  1883';  BeibL  7,p.'^' 
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ässigung  höherer  Potenzen  als  der  dritten,  siehe  Weihrauch,  Nouv. 

-  — "  .  de  la  Soc.  Imp.  des  Naturalistes  de  Moscow  [4]  14,  1883*. 

Bei  breiteren  and  dickeren  Magneten  ist  der  Einfluss  der  Quer- 

-  .  'nsionen  der  Magnete  bei  den  Ablenkungsversuchen  zu  berücksichtigen. 

diese  namentlich  bei  erd magnetischen  Untersuchungen  wichtigen 
lältnisse  sind  von  Chwolson1)  Formeln  entwickelt  worden. 

Zu  Bd.  III ,  §.  295.     Zur  Messung  sehr  schwacher  alternirender 

-  -me  ersetzt  Bellati2)  die  Stahlnadel  des  Galvanometers  durch  einen 
^hen  Eisendraht. 

Zu  Bd.  III,  §.  297.     Braun*)   astasirt  den  Magnetspiegel  des 
agelgalvanometers  durch  einen  die  Rollen  bei  ihrer  nächsten  Nähe  an 
i  Magnet  umfassenden  Eisenring,  welchen  man  wegen  seines  remanen- 
Magnetismus  dreht,  bis  der  Magnet  auf  Null  steht3).  —  Hierdurch 
id   man  zugleich  vorübergehende  locale  Einflüsse,  z.  B.  von  vorbei- 
trenden  Wagen  mit  eisernen  Axen  u.  s.  f.,  beseitigen. 

Zu  Bd.  III,  §.313.  Bei  einem  Galvanometer  von  Th.  und  A.  Gray4) 
id  zwei  Hufeisenmagnete  von  1  mm  dickem  Stahldraht  mit  ihren  Schen- 
In  je  in  einer  Verticalebene  an  einem  horizontalen,  ihre  Biegungen 
rbindenden  Aluminiumrahmen  befestigt,  der  an  einem  verticalen  mit 
aiegel  versehenen  Stabe  angebracht  ist,  welcher  letztere  an  einem  Cocon- 
kden  hängt. 

Die  vier  Schenkel  der  Hufeisenmagnete  sind  horizontal  umgebogen, 
asa  sie  etwa  in  der  Peripherie  eines  um  den  Aufhängefaden  als  Axe 
eschriebenen  Kreises  liegen  und  in  die  Höhlungen  von  vier  Drahtspiralen 
iugesenkt,  deren  horizontale  Axen  in  zwei  über  einander  liegenden  pa- 
alJelen  Horizontalebenen  in  die  Tangenten  an  der  Oberfläche  jener  Cylin- 
ler  fallen.  Durch  eine  Commutatorplatte  können  die  Spiralen  neben  und 
ointer  einander  verbunden  werden. 

Bei  einer  anderen  Form  liegen  die  vier,  an  ihren  Enden  etwas  aus- 
geweiteten Spiralen  mit  ihren  Axen  einander  parallel  und  ein  S-förmiger, 
horizontaler  Bügel  trägt  die  von  entgegengesetzten  Seiten  in  sie  einge- 
senkten Magnete.  Dieses  System  ist  leicht  sehr  nahe  astatisch  herzustel- 
len. Ein  über  dem  Apparat  befestigter  magnetischer  Stahlbügel  dient 
zum  Astasiren,  wie  bei  dem  Galvanometer  von  Thomson. 

Auch  Rosenthal5)  wendet  einen  kleinen,  an  seiner  Biegung  in 
Mitten  einer  cylindrischen  dämpfenden  Kupferhülse  aufgehängten ,  mit 
einem  Spiegel  versehenen  hufeisenförmigen  Magneten  an,  dessen  Scheukel 
unten  in  zwei  in  entgegengesetzter  Richtung  nach  einem  Kreise  ge- 
krümmte Stifte  enden,  welche  in  horizontale,  vom  Strome  durchflossene 


')  Chwolson,  Mem.  de  8t.  Petereh.  [7]  31,  Nr.  10,  Aufzug*;  Beibl.  8, 
).  657*.  —  a)  Bellati,  Atti  del.  R.  Ist.  Venet.  1,  1883*;  Beibl.  7,  p.  617*.  — 
)  Braun,  Centralzeitg.  f.  Opt.  u.  Mech.  4,  p.  133,  1883*;  Beibl.  7,  p.  780*.  — 


*)  Th.  und  A.  Gray,  Proc.  Rov.  Soc.  36,  p.  287,  1884*;  Beibl.  8,  p.  833*.  — 
6)  Rosen  thal,  Wied.  Ann.  23,  p.  6,  677,  1884*. 
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und  in  Schlitze  des  Dämpfers  eingelegte  Drahtrollen  (je  200  Windungen 
von  0,05  cm  dickem  übersponnenen  Silberdraht)  hineinragen. 

Zu  Bd.  III,  §.  340.  Eine  besondere  Einrichtung  eines  stromraessen- 
den  Apparates  hat  Lippmann1)  bei  seinem  Quecksilberelektrodynamo- 
meter  angewendet.  Er  leitet  einen  Strom  durch  eine  Spirale  und  eine  in 
der  Mitte  derselben  befindliche  kleine  parallelepipedische,  mit  Quecksilber 
gefüllte  Kammer,  welche  seitlich  mit  den  beiden  Schenkeln  eines  Mano- 
meters in  Verbindung  steht.  Durch  die  elektrodynamische  Wechsel- 
wirkung zeigt  das  Manometer  eine  Ablenkung,  welche  dem  Quadrat  der 
Stromintensität  proportional  ist.  Der  Apparat  kann  auch  zur  Messung 
der  mittleren  Intensität  alternirender  Ströme  dienen.  Er  lässt  sich  leicht 
auf  absolutes  Maass  graduiren. 

Carpentier2)  hat  einen  ähnlichen  Apparat  bereits  im  Jahre  1881 
construirt;  in  welchem  in  die  beiden  gegenüberstehenden  Seitenflächen 
eines  flachen  Glasgefässes  zwei  Capillarröhren  als  Manometer  eingesetzt 
waren.  Dieselben  endeten  oben  in  Kugeln ,  welche  bis  zur  halben  Höhe 
mit  Quecksilber  gefüllt  waren.  Die  eine  trug  ein  Capillarrohr  und  ent- 
hielt über  dem  Quecksilber  gefärbten  Alkohol,  dessen  Verschiebungen  beim 
Einführen  der  Kugel  in  ein  Magnetfeld  und  beim  Durchleiten  eines  Stro- 
mes bestimmt  wird. 

Zu  Bd.  III,  §.  342,  Citat  1.  Verbesserungen  dieses  Apparates  b. 
Obach,  Phil.  Mag.  [5]  16,  p.  77,  1883*;  Beibl.  7,  p.  780*. 

Zu  Bd.  III,  §.  349.  Unter  den  vielen  für  technische  Zwecke  con- 
struirten  Messapparaten  erwähnen  wir  nur  die  Galvanometer  von  Sir 
W.  Thomson*),  bei  denen  eine  mit  einem  Zeiger  versehene  Magnet- 
nadel aus  vier  horizontalen,  1  cm  langen,  die  Kanten  eines  Prismas  bil- 
denden und  gleichgerichteten,  in  einen  Aluminiumrahmen  eingesetzten 
Magneten  zusammengesetzt  ist,  event.  durch  einen  halbkreisförmigen, 
von  oben  die  Nadel  umfassenden  Magnet  stärker  gerichtet  wird,  und  au/ 
einem  Schlitten  in  der  Verlängerung  der  Axe  einer  mit  ihren  Windun- 
gen in  der  Ebene  des  Meridians  liegenden  flachen  Spirale  verschoben 
wird.  Für  Messung  von  Potentialdifferenzen  wird  die  Spirale  aus  sehr 
langem  Draht,  bei  der  von  Stromintensitäten  aus  einem  1,2  cm  breiten. 
1,5cm  dicken,  sechsmal  umgewundenen  Kupferblechstreifen,  event  ans 
einem  einfachen  Kupferring  gebildet.  So  kann  man  Ströme  von  0,01  bis 
1000  Amperes  messen. 

Zu  Bd.  III,  §.  349.  Bei  dem  Galvanometer  von  Böttcher4)  hängt 
ein  1,5cm  dicker,  20cm  langer  Eisencylinder  an  einer  Federwage  in 
einer  vom  Strome  durehflossenen,  20  cm  langen  Spirale.  Nach  einer  Ta- 
belle wird  die  den  Verschiebungen  des  Eisenkernes  entsprechende  Strom- 

')  Lippina  nn,  Compt.  rentl.  98,  p.  1534,  1884*.  —  a)  Carpentier. 
Compt.  renn".  98,  p.  —  ö)  8ir  W.  Thomson,  ».  Gray,  Nat.  26.  p.  W*. 

18*2*;  Beibl.  7,  p.  :n2*;  ähnlich  auch  Ducretet,  Compt.  rend.  97,  p. 
1883*.  —  «)  Ii.  Böttcher,  Ceutralbl.  f.  Elektrotechn.  5,  p.  620* ;  Beibl.  8,M*' 


Digitized  by  Google 


Nachträge.  1319 

intensität  bestimmt.  Bei  den  ahnlichen  Apparaten  Ton  Blyth1)  und 
F.  Kohlraußch2)  wird  durch  Verstellen  der  Feder  der  Kern  immer 
wieder  in  die  gleiche  Lage  zur  Spirale  gebracht.  Auch  kann  der  Kern 
mit  einer  Scala  versehen,  und  an  derselben  die  Tiefe  des  Einsinkens  in 
die  Spirale,  bez.  die  Strominten 8 ität  abgelesen  werden. 

Costa  Saya  und  N icotra  3)  lassen  einen  horizontal  an  einem  Ende 
befestigten  geraden  Magnet  durch  einen  unter  das  andere  Ende  gestellten 
Elektromagnet  anziehen,  und  können  aus  der  Biegung  das  Moment  des 
letzteren  und  die  Intensität  des  erregenden  Stromes,  bestimmen. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  349.  Wie  wir  mehrfach  erwähnt  haben,  kann 
die  Stärke  eines  Magnetfeldes  an  verschiedenen  Stellen  aus  dem  Aus- 
schlage eines  Galvanometers  bestimmt  werden,  welches  mit  einer  kleinen 
Inductionsspirale  verbunden  ist,  die  an  jone  Stellen  gebracht  und  plötz- 
lich entfernt  wird  oder  deren  Windungsebene  daselbst  senkrecht  auf  den 
Mag-netkraftlinien  steht  und  die  plötzlich  um  180°  gedreht  wird. 

Andere  Methoden  für  technische  Zwecke  rühren  von  Sir  W.  Thom- 
son4) her.  Bei  der  einen  wird  durch  eine  an  der  betreffenden  Stelle  be- 
findliche rechteckige  Spirale  ein  Strom  geleitet  und  der  Widerstand 
seiner  Schliessung  so  regulirt,  dass  die  Schwingungen  gerade  aperiodisch 
werden.  Bei  der  anderen  wird  ein  vom  Strome  durchflossener  verticaler, 
unteu  belasteter  Draht  in  das  Magnetfeld  gehängt  und  seine  Ablenkung 
compensirt,  indem  er  unten  durch  horizontale  Fäden  mit  Pendeln  ver- 
banden wird,  deren  Aufhängepunkte  geeignet  verschoben  werden,  wobei 
ihre  Ablenkung  gemessen  wird. 

Zu  Bd.  III,  §.  366.  Dion  und  Vicentini5)  ersetzen  die  gewöhn- 
lichen Drahtspiralen  durch  ein  dünnes,  unter  Zwischenlegung  eines 
dünnen  lackirten  Seidenbandes  um  die  Schenkel  der  Magnete  gelegtes 
Kupferband  von  gleicher  Höhe  mit  den  Schenkeln. 

Zu  Bd.  III,  $.  369.  Ricco')  hat  einen  Magnet  aus  einem  Eisen- 
kern gebildet,  welcher  mit  einer  langen  dünnen  Eisenplatte  unter  Zwischen- 
legung eines  Papierstreifens  umwickelt  ist.  Das  äussere  Ende  der  Platte 
ist  mit  dem  einen,  das  innere  an  den  Kern  angelöthete  mit  dem  anderen 
Zuleiter  des  Stromes  verbunden. 

Zu  Bd.  III,  §.  387,  Note.  Citate  zur  mathematisches»  Berechnung 
der  Magnetisirung. 

Riocke,  Wied.  Ann.  13,  p.  465,  1881*.  Bei  den  Entwickelungen 
von  L.  Weber  werden  die  Summen  der  Reihen  1  —  k  -4>  Aa  — A*... 


*)  Blyth,  Lum.  äectr.  9,  p.  152,  1883*;  Beibl.  7,  p.  719*.  —  a)  F.  Kohl- 
rausch,  ElektroU-cbn.  Zeitschr.  1884,  p.  13*;  Beibl.  8,  p.  234*.  —  3)  Costa 
Saya,  La  Scienza  contemporanea  1  [4],  Messina  1883*.  Nicotra,  Nuovo 
fimento  [3]  14,  p.  52,  1883;  Beibl.  8,  p.  49\  —  4J  8.  Oray,  Phil.  Mag.  [5j  1(5, 
p.  144,  1883*;  Beibl.  8,  p.  80*.  —  b)  Dion,  Lum.  ttectr.  5,  p.  178,  1X81*.  Vicen- 
tini, Ann.  del.  R.  Ist.  Teenico  di  Torino  9,  p.  I,  1882*;  Beibl.  7,  p.  720*.  — 
c)  Riceo,  Bullet,  della  Soc.  di  8c  nat.  ed  econom.  di  Palermo  8.  Ort.  83*; 
Beibl.  8,  p.  318*. 
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=  1/(1  -M)  und  1  —  2  A  H-  3  A». =  1/(1  +  A)*  gebildet,  wo  A=4jtx 
und  x  die  Magnetisirungsfunction  (§.  401)  ist.  Da  A  für  Eisen,  Nickel, 
Kobalt  viel  grösser  als  Eins  ist,  ist  dies  unstatthaft 1).  Die  richtige  Ent- 
wickelung  für  alle  Fälle  ist  1.  c.  von  Riecke  gegeben. 

Giuliani,  Magnetisches  Moment  eines  abgekürzten  Kegels  and 
eines  dreiaxigen  Ellipsoids.    N.  Cimento  [3]  11,  p.  139,  1882*. 

Ditte,  Vertheilung  auf  Kugel  und  Hohlkegel.  Osterprogramm  des 
Realgymnasiums  zu  Elberfeld  1883. 

Beltra  m  i,  Magnetisches  Potential.  N.  Cimento  [3]  11,  p.  97, 1882*. 

Beltrami,  Magnetische  Schichten  (Solenoide).  Acta  mathemat  [3] 
2,  p.  141,  1884*;  Beibl.  8,  p.  394*. 

Beltrami,  Ersatz  der  Magnete  durch  Ströme.  Rend.  Ist.  Lomb. 
[2]  16,  p.  431,  1883*;  Beibl.  7,  p.  717*. 

Zu  Bd.  III,  §.  434.  Statt  bei  dieser  Methode  den  compensirenden 
Magnetstab  dem  Magnetometer  zu  nähern,  dreht  ihn  II  ughes7)  in  seiner 
magnetischen  Wage  um  seinen  Mittelpunkt.  Die  Drehung  wird  an  einer 
Theilung  abgelesen. 

Zu  Bd.  III,  §.  471.  Für  sehr  kleine  Werthe  des  in  der  Volumen- 
einheit inducirten  Magnetismus  m  ergeben  sich  aus  Beobachtungen  an 
den  vier  gestrecktesten  Ellipsoiden  von  Riecke  die  Formeln 

xlv  =  16  -f  1,3  .m  xVI  =  15  -f  0,49.  m 
xv  =  21  -f  0,55.  m      xvlI  =  18  -f  0,63.  m 

Aus  den  Beobachtungen  von  Baur  an  einem  Ringe  (Bd.  III,  §.703) 
berechnet  sich  bei  etwas  grösseren  Werthen  von  m 

x  =  15,0  -|-  0,49.  m       x  =  15,5  -f  0,21.  m 

Diese  Uebereinstimmung  kann  bei  dem  grossen  Einfluss  der  Eisen- 
sorte auf  den  Werth  von  x  als  genügend  bezeichnet  werden  und  erscheint 
als  ein  wesentlicher  Beweis  für  die  Anwendbarkeit  der  mathematischen 
Theorie  von  Riecke  3). 

Die  in  den  Ellipsoiden  I,  II,  III  erhaltenen  Resultate  können  hier- 
bei nicht  berücksichtigt  werden  wegen  der  Unsicherheit  der  Windungs- 
fläche der  Spirale. 

Zu  Bd.  III,  §.  490.  Nach  Laraont4)  verhält  sich  die  Abschwäcbung 
zur  Verstärkung  von  permanenten  Magneten  durch  kleine,  im  einen  oder 
anderen  Sinne  wirkende,  magnetisirende  Kräfte  wie  4  :  3. 

F.  Kohl  rausch  5)  hat  entweder  einen  in  einer  Spirale  liegeuden 
Magnet  mit  derselben  aus  der  Ostwestlage  in  die  Nordeüdlage  im  einen 
oder  anderen  Sinne  übergeführt  und  die  Inductionsströme  in  der  Spirale 
gemessen,  oder  auf  den  in  der  Inductionsspirale  liegenden  Magnet  einen 

»)  Gef.  OriKinalmittheilune.  —  *)  Hughes,  Proc.  Roy.  8oc.  36,  p.  1«' 
1«84*;  Beibl.  8,  p.  659'.  —  *)  Cef.  Originalmittheilung.  —  4)  Lamoot,  En* 
magnetismini,  p.  149,  1849.  —  6)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  22,  p.  *H 
1884*. 
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durch  eine  besondere  Windungslage  im  einen  oder  anderen  Sinne  ge- 
leiteten Strom  wirken  lassen,  wobei  die  Induction  durch  diesen  Strom 
durch  eine  zweite  Doppelspirale  compensirt  wurde.  Danach  sind  die 
temporären  Veränderungen  des  Momentes  bei  Vermehrung  und  Vermin- 
derung desselben  durch  gleiche  Kräfte  einander  gleich. 

Zu  Bd.  III,  §.  513.    Für  eine  Annahme  von  Hughes,  dass  wenn 
beim  Durchleiten  intermittirender  Ströme  durch  einen  Magnetstab  In- 
ductionsströine  in  einer  denselben  umgebenden  Spirale  entstehen ,  die 
Ströme  im  Magnet  in  Spiralen  verlaufen,  liegt  bei  der  dieselben  er- 
klärenden bekannten  Drehung  der  magnetischen  Molecüle  kein  Grund 
vor.    Nach  Ewing1)  könnte  man  die  Annahme  prüfen,  wenn  man  z.  13. 
innerhalb  und  ausserhalb  eines  Eisenrohres  Inductionsspiralen  anbrächte 
und  sie  mit  einem  Galvanometer  oder  Telephon  in  entgegengesetzter 
Richtung  verbände.  Werden  in  ihnen  bei  Magnetisirung  des  Eisenrohres 
Ströme  inducirt,  welche  sich  gerade  aufheben,  so  muss  dies  auch  beim 
Durchleiten  intermittirender  Ströme  durch  das  Rohr  geschehen,  wenn 
sich  dabei  nur  das  magnetische  Moment  ändert,  nicht  aber,  wenn  die 
Ströme  helicoidal  verlaufen. 

Zu  Bd.  III,  §.  573.  Nach  F.  Kohlrausch3)  und  Hallock  be- 
trägt der  durch  die  verschiedenen,  Bd.  III,  §.  444  ff.,  erwähnten  Me- 
thoden bestimmte  Polabstand  von  verschiedenen  Magneten,  glasharten 
Rundstäben  von  5  cm  Länge  und  0,4  cm  Dicke  bei  verschiedenen  Sättigun- 
gen, zweien  Parallelepipeden  von  den  Dimensionen  44,  2,3  und  10  cm, 
einem  harten,  30  Stunden  ausgekochten  Hohlcylinder  von  16  cm  Länge 
und  1,6  cm  äusserem  Halbmesser,  harten  Stahlcylindern  von  16  cm  Länge 
und  1,48  cm  Dicke,  bezw.  30  oder  20  cm  Länge  und  1,03  cm  Dicke  zwi- 
schen 0,81  und  0,85  der  Länge  deB  Magnetes.  Er  ist  also  nahe  der  gleiche 
für  alle  Magnete.  Die  Pole  liegen  etwa  Vi  2  der  Länge  von  den  Enden 
entfernt. 

Für  eine  Kreisscheibe  von  2,2  cm  Durchmesser  und  0,17  cm  Dicke 
war  der  Polabstand  0,80,  für, einen  Ringmagnet  von  2,3  cm  äusserem, 
1,9  cm  innerem  Durchmesser  und  0,22  cm  Dicke  0,88  des  Durchmessers. 

Zu  Bd.  in,  hinter  §.  573.  Die  von  Riecke3)  sogenannten  äqui- 
valenten Pole  (Bd.  III,  §.  449)  haben  eine  auch  praktische  Bedeutung 
gewonnen  dadurch,  dass  die  Theorie  gewisser  neuerer  Magnetometer 
(z.  B.  der  compensirten  Magnetometer  von  Weber,  der  Variationsmagneto- 
nieter von  Kohlrausch,  der  magnetischen  Wagen  von  v.  Helmholtz 
und  T  ö  p  1  e  r)  von  der  Einführung  derselben  Gebrauch  macht.  Es  mögen 
daher  die  folgenden,  dieselben  betreffenden  Sätze  angeführt  werden. 

Aequivalente  Pole  eines  Magnetes  sind  diejenigen  beiden  Punkte, 
welche  mit  entgegengesetzten  magnetischen  Massen  beladen,  den  Mag- 
net in  seinen  Fernwirkungen  zu  ersetzen  im  Stande  sind  für  alle  die- 

»)  Ewinp,  Phil.  Map.  [5]  13,  p.  4'j;i,  1882*;  Beibl.  6,  p.  809*.  —  2)  F.  Kobl- 
raa»ch,  Wied.  Ann.  22,  p.  411,  1884*.  —  s)  Gef.  Originahuittheilung. 
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jenigen  Entfernungen,  deren  vierte  Potenz  gegenüber  der  vierten  Potenz 
der  Magnetlänge  als  unendlich  gross  betrachtet  werden  kann. 

Das  den  äquivalenten  Polen  zugehörige  magnetische  Moment  ist 
gleich  dem  magnetischen  Momente  des  ganzen  Stabes. 

Allen  Punkten,  welche  auf  einem  und  demselben,  von  dem  Mittel- 
punkte des  Magnetes  aus  gezogenen  Radiusvector  liegen,  entspricht  das- 
selbe Paar  äquivalenter  Pole;  dagegen  ändert  sich  die  Lage  derselben 
im  Allgemeinen  mit  der  RichtnDg  des  Radiusvectors. 

Es  sei  M  das  magnetische  Moment  eines  Stabes,  die  Richtung  seiner 
Axe  sei  die  x-kxe  eines  rechtwinkligen  Coordinatensystems ;  A,  B,  C  seiea 
die  Coordinaten  eines  im  Inneren  des  Magnetes  liegenden  Punktes,  E  di? 
in  demselben  vereinigte  magnetische  Masse ;  dann  ist  die  Distanz  2  L 
der  äquivalenten  Pole  für  die  erste  Hauptlage  gegeben  durch 

ZEA*  —  *ft£EA&—  ^ZEAC* 

lj*   — ■ —   , 

M 

für  die  zweite  Hauptlage  durch 

ZEA*  —  \ZEAB*  +  2EAC1 

I j*   • 

M 

Beide  Ausdrücke  sind  identisch,  wenn  £EAB*  =  £EAC*,  unl 
in  diesem  Falle  ist  die  Lage  der  äquivalenten  Pole  von  der  Richtung 
des  Radiusvectors  unabhängig.    Bei  sehr  gestreckten  Stäben  wird 

ZEA* 

ly*   • 

M 

Ganz  analoge  Sätze  gelten  für  die  Wirkung,  welche  der  Ring  c:-er 
Tangentenbussolc  auf  die  in  den  Mittelpunkt  desselben  eingehängte  Nadel 
ausübt.  Die  Lage  der  äquivalenten  Pole  ist  in  diesem  Falle  abhängig 
von  dem  Ablenkungswinkel  a,  und  zwar  ist: 

_  LEA*  _  4  — 15«w»«  £EAB*  1  ^A£' 

~~     M  1—  5  «in*«      M       +  1— ösm'a  M 

Dabei  ist  die  af-Axe  wieder  als  zusammenfallend  mit  der  magneti- 
schen Axe  der  Nadel,  die  ^-Axe  als  die  verticale  Drehungsaxe  ange- 
nommen.   Wenn  ZEAB*  =  EEA  C*t  so  wird 

rq  £EA*-3£EAB* 

=  5  

Die  Lage  der  äquivalenten  Pole  kann  gefunden  worden  durch  Beob- 
achtung der  Fernwirkungen  dos  Magnetes;  dieselbe  kann  andererseits 
berechnet  werden,  wenn  die  äquivalente  Massenvertheilung  an  der  Ober- 
fläche des  Magnetes  gegeben  ist. 

Die  folgeude  Tabelle  enthält  die  Resultate  einiger  Beobachtung«  n 
l  bezeichnet  das  Verhältniss  des  Polabstandes  zu  der  Länge  des  Magne- 
tes, s  das  Verhältniss  dos  Abstandes  der  magnetischen  Schwerpunkte 
(Massenmittelpunkt  der  äquivnleuten  Oberflächenbelegung)  zu  der  Magnet- 
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länge.  Die  äquivalente  Oberflächenbelegung  ist  in  bekannter  Weise 
Inrch  Verschiebung  einer  Inductionsspirale  längs  der  Axe  des  Magnetes 
ermittelt. 


Polabstände,  berechnet  aus  der  äquivalenten  Oberflächen - 

belegung. 


X 

S 

Beobachter 

0,82 

0,72 

Magnet  von  25  cm  Länge  und 

van  Rees 

quadratischem  Querschnitt 

0,80 

0,71 

Zwei  Stäbe  von  30  cm  Länge  uud 

ßchape  r 

1  cm  Durchmesser 

Die  Werthe  stimmen  also  mit  den  sonst  gefundenen  übereiu. 

Für  ein  gleichförmig  in  der  Richtung  der  Axe  magnetisirtes  ver- 
längertes Rotationsellipsoid  z9/a*  +  y*/b*  -f  *v/0'  =  1  ergiebt  sich, 
wenn  b  —  Va  a,  X  =  s=  0,67.  Wenn  a  sehr  gross  gegen  b  ist,  so  wird 
A  =  0,77,  s  =  0,67.  Bei  Magneten  von  besonderer  Form  oder  abnormer 
Magnetisirung  kann  der  Polabstand  imaginär  werden.  Ein  solcher  Fall 
ist  von  Riecke  beobachtet. 

■ 

Zu  Bd.  III,  §.  626.  Vergl.  über  die  Untersuchungen  von  IL  Meyer 
eine  Polemik  zwischen  V.Waltenhofen,  Wied.  Ann.  20,  p.835,  1883*, 
und  H.  Meyer,  ibid.  22,  p.  286,  1884*. 

"2ü  Bd.  III,  §.  636.    Siehe  auch  Wied.  Ann.  20,  p.  621,  1883*. 

Zu  Bd.  III,  §.  655.  Annähernd  ist  das  Maximum  der  Anziehung 
verschieden  langer  Eisenkerne  durch  Spiralen  nach  Böttcher1)  er- 
reicht, bei  gleicher  Länge  beider,  wenn  der  Kern  mit  1/i  seiner  Länge, 
ist  der  Kern  doppelt  so  lang,  wie  die  Spirale,  wenn  er  mit  */*  seiner 
Länge,  ist  er  dreimal  so  lang,  wenn  er  mit  1    seiner  Länge  hineinragt. 

Bei  doppelt  conischen  Eisenkernen  ist  die  die  Veränderungen  der 
relativen  Anziehung  angebende  Curve  die  gleiche,  wie  fair  einen  cylin- 
drischen  Kern;  ebensowohl  bei  gleicher  Länge  von  Kern  und  Spirale, 
wie  bei  dreifacher  Länge  des  ersteren. 

Zu  Bd.  III,  §.  749.  Frankenbach  *)  stellt  die  magnetischen 
Corven  her,  indem  er  Eisenfeile  (ferrum  redudum)  auf  Wasser  in  einem 
Glasteller  streut.  Dieselben  ordnen  sich  sowohl  durch  den  Erdmagnetis- 
mus, wie  durch  genäherte  Magnete. 

ZuBd.III,  hinter  §.  771.  Perard  3)  hat  denEiufluss  der  Torsion  auf 
vertical  befestigte,  durch  den  Erdmagnetismus  magnetisirte  Stäbe  mittelst 

»)  Bött  cher,  Centralbl.  f.  Elektrotechn.  1884,  p.  324*;  Beibl.  8,  p.  \  — 
a)  Frankenbacb.  Wied.  Ann.  18,  p.  703,  1883.*  —  3)  Perard,  Bullet,  de 
l  Acad.  de  Belgique  [2j  42,  Nr.  12,  1876*. 
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der  Inductionsströme  beobachtet,  welche  in  einer  sie  umgebenden  Spirale 
inducirt  werden.  Dadurch  erlangen  sie  einen  mit  dem  Torsionswinkel 
bis  zu  einem  Maximum  steigenden  Magnetismus,  welcher  bei  weiterer 
Torsion  nicht  mehr  wächst.  Bei  der  Detorsion  verlieren  ßie  einen  Theil 
ihres  temporären  Magnetismus,  erhalten  aber  bei  erneuter  Torsion  einen 
stärkeren  Magnetismus,  als  vorher  u.  s.  f.  Endlich  vermindert  eine  Tor* 
sion  über  die  elastische  Gleichgewichtslage  nach  der  entgegengesetzten 
Seite  die  Magnetisirung  und  dieselbe  wird  durch  die  Detorsion  aus  dieser 
Lage  wieder  hergestellt  -). 

Zu  Bd.  III,  §.792.  Nach  Enott2)  ist  die  Torsion  eines  longitudinal 
magnetischen  Stabes  beim  Durchleiten  des  Stromes  bei  geringerer  Span* 
nung  der  Drähte  meist  grösser  und  beim  Nickel  entgegengesetzt, 
als  beim  Eisen.  Ein  Maximum  der  Drehung  wurde  bei  einer  mittlereu 
Stromintensität  nicht  erreicht.  Während  ich  diese  Erscheinung  bei  Eisen- 
drahten  auf  eine  Drehung  der  Molecüle  zurückzuführen  gesucht  habe, 
haben  Maxwell  und  Chrystal8)  dieselbe  dnrch  die  von  Joule  beob- 
achtete Verlängerung  beim  Magnetisiren  zu  begründen  versucht.  Durch 
die  vereinte  Wirkung  der  longitudinalen  und  transversal  magnetisirenden 
Kraft  entsteht  eine  Magnetisirung  in  schräger  Richtung,  also  eine  Aus- 
dehnung in  letzterer,  wodurch  eine  Torsion  eintreten  kann. 

Für  diese  Erklärung  würde  sprechen,  dass  beim  Nickel  die  entgegen- 
gesetzte Torsion  wie  beim  Eisen  auftritt,  und  Nickelstäbe  entsprechend 
nach  den  Versuchen  von  Barrett  (Bd.  III,  §.809)  bei  der  longitudinalen 
Magnetisirung  sich  verkürzen. 

Indess  müssten  doch  erst  noch  genauere  Versuche  darüber  angestellt 
werden,  wie  weit  die  Längenänderung  der  Körper  ausser  durch  rein 
mechanische  Ursachen,  elektromagnetische  Zugkräfte,  auch  durch  die 
Magnetisirung  im  gleichartigen  Magnetfelde  hervorgerufen  wird.  Auch 
das  anomale  Verhalten  des  Cobalts  bei  der  Magnetisirung  oder  bei  der 
Dehnung  wäre  in  Betracht  zu  ziehen4). 

Zu  Bd.  III,  §.  798.  Siehe  auch  Versuche  von  Shida,  Proc.  Boy. 
Soc.  35,  p.  404,  1884*;  Beibl.  8,  p.  528*. 

Zu  Bd.  III,  §.823.   Trowbridge  und  Penrose*)  haben  denEin- 


')  Siehe  auch  die  Versuche  von  Ewing  (Proc.  Roy.  Soc.  36,  p.  117,  18£4*. 
Beibl.  8,  p.  664*)  über  Inductionsströme  in  einem  Drahte ,  der  in  einer  Magne- 
tisirungsspirale  tordirt  und  dann  erst  magnetisirt  wird.  Diese  Resultate  müssen 
ganz  denen  von  Wertheim,  §.769,  entsprechen,  wo  nur  die  Aenderungeu  «l*r 
Magnetisirung  de»  Drahtes  durch  Inductionsströme  in  einer  ihn  umiMt-nd*':: 
Spirale  geinessen  werden.  —  a)  Knott,  Proc.  Roy.  Soc.  Edinb.  1882  bis  18* 
p.  225*;  Beibl.  8,  p.  399*.  —  3)  Chrystal,  Magnetism.  Encyclop.  metro^ 
p.  270*.  —  *)  Eine  als  neu  angegebene  Theorie  des  Maguetismu»  von  Hu g be- 
enthält durchaus  nicht»  Neue»,  sondern  giebt  nur  die  schon  von  W.  Webe' 
und  mir  publicirten  Anschauungen  wieder,  vergleiche  Bd.  III,  §.  528  u.  flgd' 
Hughes,  Proc.  Roy.  Soc.  35,  p.  178,  1883*;  Journ.  Soc.  Telegr.  Eng.  12,  p.3"* 
188a*.  —  fi)  Trowbridge  und  Penrose,  Proc.  Amer.  Acad.  1883,  p.  21°" ■ 
Beibl.  8,  p.  143*. 
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flass  des  Magnetismus  auf  die  thermische  Leitungsfähigkeit  mit  negativem 
Resultat  untersucht. 

Eine  95  cm  lange,  1,3  cm  breite,  0,2  cm  dicke  Stange  von  weichem, 
Norwegischen  Eisen  wurde  horizontal  durch  einen  6cm  breiten,  25cm 
hohen,  oben  und  unten  offenen  Holzkasten  gesteckt.  17  cm  von  jedem 
Ende  der  Stange  war  ein  dicker,  zum  Galvanometer  führender  Neusilber- 
draht angelöthet.  Beide  Hälften  derselbeu  waren  mit  an  den  Enden  mit 
Watte  verstopften  Glasröhren  umgeben.  Die  eine  Hälfte  lag  in  äqua- 
torialer Lage  flach  zwischen  den  2,5  cm  von  einander  entfernten  Polen 
eines  grossen  Elektromagnetes  und  war  dort  noch  mit  dickem  Asbesttuch 
bedeckt.  Die  Stange  wurde  im  Kasten  durch  einen  Bunsen'schen  Bren- 
ner rothglühend  gemacht.  Nach  längerem  Erhitzen  ändert  sich  bei  Er- 
regen  des  Magnetes  der  etwaige  Ausschlag  des  Galvanometers,  was  eine 
Zunahme  der  Wärmeleitung  in  der  äquatorial  magnetischen  Hälfte  an- 
zuzeigen schien.  Wurde  die  eine  Hälfte  der  Stange  axial  durch  den 
durchbohrten  Kern  eines  Elektromagnetes  geführt,  so  nahm  ebenfalls  die 
Wärmeleitungsfähigkeit  derselben  zu. 

Bei  späteren  Versuchen  wurde  indess  die  Stange  1 7  cm  vom  Ende 
umgebogeu,  so  dass  beide  Theile  dicht  über  einander  lagen,  und  gleich- 
weit von  der  Biegung  die  Neusilberdrähte,  etwa  in  einem  Abstände  von 
0,4  cm  von  einander,  angelöthet.  Die  Stange  wurde  19cra  von  den  Löth- 
stellen  erhitzt.  Hierdurch  wurde  der  störende  Einfluss  der  Erwärmung 
durch  die  Magnetisirungsspirale  eliminirt.  Bei  äquatorialer  Lage  wurden 
die  Pole  durch  dünne  Eisenplatten ,  welche  in  der  Richtung  der  den 
Eisenstab  umgebenden  Glasröhren  lagen,  verlängert.  Indess  weder  in 
diesem  Falle,  noch  bei  longitudinaler  Magnetisirnng  änderte  sich  die 
Leitungsfahigkeit.  Dasselbe  ergab  sich  bei  einem  1,3  cm  breiten  Streifen. 
Die  Stärke  des  Magnetfeldes  betrug  bei  transversaler  Magnetisirung 
1760  CG.  S.  (tausendmal  die  Horizontalintensität  des  Erdmagnetismus 
in  Cambridge  bei  Boston). 

Zu  Bd.  III,  §.  820.  Die  relative  Zunahme  des  Widerstandes  z/r/r 
bei  der  Wirkung  der  Einheit  der  magnetisirenden  Kraft  betrug  nach 
Herb.  Tomlinson1)  bei  Drähten  von  verschiedenem  Durchmesser  d: 


>)  Herb.  Tomlinson,  Proc.  Roy.  8oc.  18.  Juni  1881*;  Phil.  Trans.  1883, 
\>.  1;  Beibl.  6,  p.  294;  7,  p.  712*. 
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Namen 

d 

Jr/r 

Eisen,  weich  

0,84 

2335 

Stahl,  weich  

0,85 

1500 

Stahl,  hart  

2,33 

1137 

Stahl,  sehr  hart  .... 

2,33 

70 

Nickel,  weich  

1,05 

8070 

Nickel,  hart  

7,00 

4343 

Cobalt,  hart  

7,50 

628 

Wiamuth,  hart  

3,30 

21 

Weiches  Nickel  zeigte  also  den  grössten  Einfluss,  Kupfer  zeigte 
nicht«,  Zink  nur  bei  sehr  starken  Kräften  eine  Zunahme. 

Da  bei  Nickel  der  longitudinale  Zug  gerade  entgegengesetzt  wirkt 
wie  in  den  übrigen  Metallen,  so  können  wir  die  Wirkung  der  Magneti- 
sirung,  welche  für  die  verschiedenen  Metalle  in  gleichem  Sinne  erfolgt, 
nicht  auf  gleiche  Ursachen  zurückführen. 

Circulare  Magnetisirung  beim  Hindurchleiten  eines  Stromes  scheint, 
wie  sich  bei  Vergleichung  der  Widerstände  von  Platin  und  Eisen  ergiebt, 
sehr  wenig  Einfluss  auf  den  Widerstand  zu  haben. 

Temporäre  Längsdehnung  vermindert  wesentlich  die  Einwirkung 
der  Magnetisirung  auf  den  Widerstand,  indess  kann  die  Dehnung  nicht 
so  weit  getrieben  werden,  um  den  Sinn  der  Aenderung  zu  modificiren. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  833.  Neesen1)  hat  den  Leitungswiderstand 
zweier  verschieden  langer,  mit  Eisenvitriol  gefüllter  Glasröhren  von 
11,9mm  Weite  mittelst  der  Wh eatstone' sehen  Drahtcombination  ver- 
glichen, wobei  die  Widerstände  der  beide  Röhren  enthaltenden  Zweige 
durch  Einschaltung  von  Rheostatenlängen  gleich  gemacht  wurden.  Bei  ver- 
schiedenen Elektroden,  am  besten  dicken  Stricknadeln  oder  eisernen  Holz- 
schrauben, ergab  sich,  als  die  eine  Röhre  zwischen  die  Pole  eines  starken 
Magnetes  mit  breiten  Armaturen  in  äquatorialer  Lage  gebracht  wurde, 
kein  merklicher  Einiluss;  liefen  aber  die  magnetischen  Curven  parallel 
den  Stromlinien ,  so  schien  das  Leitungsvermögen  vergrössert  oder  die 
Polarisation  an  den  Elektroden  etwas  vermindert  zu  werden. 

Paktowsky2)  hat  dagegen  in  langen  Glasröhren  voll  Eisenchlorid- 
lösungen,  welche  innerhalb  einer  Reihe  starker  MagnetisirungsspiraleD 
lagen,  keine  Aenderung  des  Widerstandes  beobachtet,  welche  etwa  grösser 
als  \  1*8000  des  ursprünglichen  Betrages  gewesen  wäre. 


»)  Neesen,  Wied.  Ann.  23,  p.  482,  1884'.  —  *)  Paktowsky,  8itxungv 
bericht  d.  phyn.-math.  Abth.  der  NaturforochergesellBch.  zu  Kasan  1881*;  BeibL 
7,  p.  202. 
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Zu  Bd.  III,  hinter  §.835.  Der  Widerstand  des  Wismuths  steigt  nach 
RighP),  wenn  man  es  in  ein  Magnetfeld  hringt,  sowohl  bei  axialem, 
wie  bei  äquatorialem  Durchgang  des  Stromes;  indess  in  ersterem  Falle 
viel  stärker  (bis  um  V»)« 

Hartes  und  gepresstes  Wismuth  ist  für  die  Wirkung  des  Magnetis- 
mus weniger  empfindlich.  Die  Aenderung  des  Widerstandes  ist  propor- 
tional der  magnetischen  Kraft;  nur  bei  kleinen  Werthen  derselben  steigt 
sie  etwas  schneller.  Mit  der  Temperaturerhöhung  des  Wismuths  bis  auf 
100°  vermindert  sich  die  Aenderung  des  Widerstandes  durch  den  Magne- 
tismus. 

Zu  Bd.  III,  §.  840.  Ein  durch  den  Strom  einer  Sc h uckert' sehen 
Flachringmaschine  erregter  Elektromagnet  tönt,  entsprechend  der  Touren- 
zahl, in  verschiedener  Tonhöhe  2). 

Zu  Bd. III,  §.  872.  Siehe  auch  Strouhal  und  Barus,  Wied.  Ann. 
'20,  p.  662,  1883*. 

* 

Zu  Bd.  III,  §.  903.  Wie  bereits  erwähnt,  können  Eisenstäbe  bei 
abwechselnder  Magnetisirung  und  Entmagnetisirung  erwärmt  werden 
1)  durch  die  iu  ihrer  Masse  entstehenden  Inductionsströme ,  2)  in  Folge 
der  bei  der  Umlagerung  der  Molecüle  auftretenden  magnetischen  Frictions- 
wärme,  wobei  das  §.  485  und  §.  903  erwähnte,  von  Warburg3)  hervor- 
gehobene Verhalten  bei  der  Magnetisirung  und  Entmagnetisirung  zu 
berücksichtigen  ist.  —  Da  die  Magnetisirbarkeit  des  Eisens  bis  zur  Hell- 
rothgluth  abnimmt,  muss  ferner  nach  W.Thomson4)  ein  Eisenstab  bei 
mittlerer  Temperatur  bis  zu  dunkler  Rothgluth  bei  Annäherung  an  einen 
Magneten  warm,  bei  Entfernung  von  demselben  kalt  werden.  Demnach 
wird  bei  einem  Kreisprocess ,  bei  welchem  ein  Magnet  das  Moment  m 
durch  eine  allmählich  wachsende  magnetisirende  Kraft  k  erhält  uud  dann 

wieder  bei  abnehmender  Kraft  verliert,  die  gesammte  Arbeit  j  mdh 

nicht  Kuli  sein.  Das  Nickel  verliert  seine  Magnetisirbarkeit  viel  schneller, 
verhält  sich  also  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ebenso.  Bei  Cobalt  steigt 
dagegen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  die  Magnetisirbarkeit;  es  verhält 
sich  dabei  gerade  umgekehrt  wie  Eisen  5). 

Nach  War  bürg  kann  danach  noch  3)  die  Temperaturänderung  da- 
durch bedingt  sein,  dass  sich  die  Magnetisirungszahl  mit  der  Temperatur 
ändert. 


»)  Bighi,  J.  de  Phya.  [2]  3,  p.  355*:  Beibl.  8,  p.  859* ;  auch  Huriou, 
Compt.  rend.  98,  p.  1257,  1884';  Beibl.  8,  p.  877*.  —  2)  Kittler,  Elektro- 
techn.  Zeitschr.  5,  p.  38,  1883*;  Beibl.  8,  p.  235*.  —  s)  Warburg  u.  Hüuig, 
Wied.  Ann.  20,  p.  814,  1883*.  —  *)  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [5]  5,  p.  24, 
1»78*.  —  6)  Da  die  Dinerenz  der  Magnetkrystallkraft  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen bei  der  Erwärmung  sinkt,  muss  auch  ein  Krystall,  welcher  im  Magnet- 
feld mit  seiner  Axe  der  grünsten  Magnetisirbarkeit  oder  des  kleinsten  Diamagne- 
t ismus  aus  der  axialen  in  die  äquatoriale  Lage  übergeführt  wird,  sich  ab- 
kühlen. 
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In  wie  weit  die  ad  2  und  3  erwähnten  Einflüsse  wirken ,  habeu 
Trowbridge  und  Hill1)  weiter  verfolgt,  indem  sie  Stahlsorten  von  ver- 
schiedener Magnetisirbarkeit  untersuchten.  Die  Stäbe  (Manganstahl,  pbos- 
phorhaltiges  Eisen  u.  s.  f.)  waren  in  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  Calori- 
raeter  eingesetzt  und  wurden  durch  den  durch  ein  Elektrodynamometer 
gemessenen,  herumgeleiteten  Strom  einer  Dynamomaschine  mit  6000  Um- 
drehungen in  der  Minute  eine  Minute  lang  magnetisirt.  Dabei  war  die 
Erwärmung  nahezu  die  gleiche,  also  wesentlich  durch  Inductionsströme 
bedingt.  Im  Inneren  der  Eisenkerne  (in  einem  mit  Quecksilber  gefüllten 
Loch)  war  die  Erwärmung  etwas  kleiner,  als  ausserhalb.  . 

Bei  weiteren  Versuchen  wurde  eine  Eisenscheibe  von  2,7  oder  1,3  cm 
Durchmesser  und  0,1  cm  Dicke  zwischen  die  Pole  zweier  durch  einen 
rotirendeu  Commutator  abwechselnd  entgegengesetzt  magnetisirter,  gleich 
starker  Elektromagnete  gebracht  und  die  Erwärmungen  der  Scheibe  ge- 
messen, während  die  Axen  der  Magnete  nahe  zusammenfielen  oder  um 
90°  gegen  einander  geneigt  waren.  Die  Temperatur  der  Eisenscheibe 
wurde  durch  ein  Thermoelement  ermittelt,  bestehend  aus  einem  Eisen- 
und  einem  Neusilberdraht,  welche  auf  den  beiden  Seiten  in  der  Mitte  der 
Scheibe  angelöthet  waren.  Die  Erwärmungen  waren  die  gleichen, 
mochten  die  Axen  beider  Magnete  um  90°  oder  um  180°  gegen  einander 
geneigt  sein.  Eine  Kupferscheibe  mit  einem  Kupfer -Neusilberthermo- 
element erhitzte  sich  nicht.  Hiernach  sollte  die  Erwärmung  nicht  von 
Molecularwirkungen,  resp.  Umlagerungen  der  magnetischen  Molecüle 
herrühren. 

Zur  Lösung  der  gleichen  Frage  senkte  J.  Borgmann2)  in  zwei 
gleiche,  500  cm  lange  und  4,5  cm  weite  cylindrische  Glasgefässe  eine  der 
Länge  nach  aufgeschnittene  Kupferröhre  und  eine  ebensolche  Eisenröhre. 
Die  Glasgefässe  waren  mit  Manometern  voll  Naphta  verbunden  und  mit 
weiteren  Glascylindern  umgeben,  durch  welche  Wasser  von  der  Zimmer- 
temperatur iloss.  Die  Apparate  standen  in  ganz  gleichen  Magnetisirungs- 
spiralen  von  54  Windungen  von  2  mm  dickem  Draht,  welche  von  eben- 
falls gleichen,  dünndrahtigen  Inductionsspiralen  umgeben  waren.  Durch 
beide  Magnetisirungsspiralen  wurde  der  5- bis  20malinderSecunde  unter- 
brochene Strom  einer  Batterie  von  4  bis  10  Grove'schen  Elementen  ge- 
leitet. Die  an  einem  Elektrodynamometer  gemessenen  Intensitäten  der  in 
der  einen  oder  anderen  Inductionsspirale  inducirten  Ströme  gaben  ein 
Maass  für  die  Magnetisirung  des  Eisens.  Die  Kupferröhren  zeigten  keine 
Erwärmung,  wohl  aber  die  Eisenröhren.  Beim  bereits  wiederholt  magne- 
tisirten  Eisen  wuchs  die  abgegebene  Wärmemenge  proportional  der  Zahl 
der  Unterbrechungen  des  Stromes  pro  Secunde  und  fast  proportional  (etwa? 
langsamer)  der  Zunahme  des  Quadrates  des  temporären  Magnetismus. 


*)  J.  Trowbridge  U.  Walter  N,  Hill,  Proc.  Amer.  Acad.  1883,  p.  \*'. 
205*;  BeibL  8,  p.  144*.  —  9)  J.  Borgmann,  Journ.  d.  Rusa.  phys.  Gen.  14 
p.  67,  1883*;  Beibl.  7,  p.  721*. 
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In  nicht  aufgeschlitzten  Röhren  war  cet  par.  die  abgegebene  Wärmemenge 
1,5  mal  grösser  als  in  aufgeschlitzten. 

Röhren  ans  hartem  Metall  erwärmten  sich  ebenfalls  nach  einem  den 
Gesetzen  der  Wärmeabgabe  des  Eisens  analogen  Gesetze.  Röhren  aus 
Antimon,  welche  eiuer  unterbrochenen  Magnetisirung  unterworfen  waren, 
zeigten  Spuren  einer  Temperaturerhöhung  (vielleicht  in  Folge  eines  Eisen- 
gehaltes ?). 

Die  Beobachtungsresultate  widersprechen  sich  also  noch. 

Die  verschiedenen  Ursachen  der  Erwärmung  haben  auch  War  bürg 
und  Hönig1)  zu  trennen  versucht.  Sie  brachten  die  Eisenmassen  in 
einen  sehr  dünnen  Glascylinder,  welcher  sich  in  dem  langen  cylindrischen 
Gelasse  eines  mit  Aether  gefüllten  Thermometers  befand,  an  welches  ein 
U-förmiges  Rohr  mit  Glashahn  angesetzt  war,  in  das  Quecksilber  gegossen 
wurde.  Das  Thermometer  befand  sich  in  Wasser  in  einem  doppeltwan- 
digen  Zinkblechgefäss,  um  welches  die  Magnetisirungsspirale  gelegt  war, 
welche  sich  wieder  in  einer  Eiskiste  befand. 

Wurde  der  maguetisirende  Strom  durch  einen  Interruptor  in  einer 
bestimmten  Zeit  entweder  1)  einmal  geschlossen  und  geöffnet,  oder 
2)  geschlossen,  geöffnet  und  dann  nochmals  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung geschlossen  und  geöffnet,  so  verhielten  sich  bei  einem  (0,7  cm) 
dicken  Eisenstabe  I  die  Erwärmungen  Wi :  W$  =  5,6  :  10,1 ;  bei  einem 
dünneren  (0,4  cm  dicken)  Stabe  II  wie  13,3:46,  bei  Bündeln  aus  dünneu 
Drähten  und  Eisenblechstreifen  etwa  wie  5,7  :  17,6  oder  2,4  :  7,8.  Die 
Magneti8irungszahl  war  für  die  grösste  maguetisirende  Kraft  (das 
170  fache  der  Horizontalcomponente  des  Erdmagnetismus)  für  Stab  I  7,2, 
Stab  II  12,9,  für  die  Drahtbündel,  auch  ein  Bündel  aus  Blechen  20,1  bis 
21,7. 

Die  Erwärmung  der  Eisenstäbe  durch  die  in  ihnen  erzeugten  Induc- 
tionsströme  muss  der  Zahl  der  Unterbrechungen  proportional  sein;  dies 
zeigt  sich  nahezu  an  dein  dicken  Stabe,  in  dessen  Masse  sie  sich  über- 
wiegend entwickeln.  Hätte  das  Eisen  keine  Coercitivkraft ,  so  müsste  in 
Folge  dessen  Wj  /  Wx  =  2  sein.  Dies  ist  aber  nicht  der  Fall ,  da  bei 
Umkehrung  des  Stromes  sich  auch  die  Molecüle  in  die  entgegengesetzten 
Lagen  drehen  und  so  die  dem  letzteren  Umstände  entsprechende  Fric- 
tionswärme  grösser  wird.  Diese  grösseren  Aenderungen  des  Momentes 
können  auch  an  der  Erwärmung  einer  Platinspirale  nachgewiesen  wer- 
den, welche  in  den  Schliessungskreis  einer  die  Eisenkerne  umgebenden 
Inductionsspirale  eingefügt  ist.  Ein  einfacher  Schliessungs-  und  Oeff- 
nungsstrora  gab  dabei  gleiche  Wärmemengen. 

Die  dritte  Ursache  der  Wärmeerzeugung,  die  ungleiche  Magnetisir- 
barkeit  des  Eisens  bei  verschiedenen  Temperaturen  hat,  wie  sich  berechnen 
lässt,  bei  diesen  Versuchen  keinen  wesentlichen  Einfluss. 

Zu  Bd.  III,  §.  905.    Die  Formel  dT/dx  =  —  T/MC.(dfi/d  T) 

>)  Warburg  und  Hön ig,  Wied.  Ann.  20,  p.  814,  1883*. 
Wi«dem»nn,  ElektriciUU   IV.  34 
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hat  Wassmuth1)  an  den  Versuchen  von  Herwig  (§.  901)  za  prüfen 
versucht;  indess  stimmen  die  Resultate  nicht  genügend;  wohl  auch  wegen 
des  Einflusses  deB  permanenten  Magnetismus  und  der  Inductionsströme 
im  Eisen. 

Weitere  Berechnungen  von  Wassmuth  über  die  Beziehungen  zwi- 
schen Torsion  und  Magnetismus  siehe  Wien.  Ber.  [2]  87,  p.  82,  1883*; 
Beibl.  7,  p.  621*. 

Zu  Bd.  III,  §.  940,  Anm.  Siehe  auch  Boltzmann,  Wien.  Ber.  83 
[2],  p.  576,  1881*  (Berechnung  der  Wirkung  einer  Spirale  mit  mehreren 
Windungslagen  auf  einen  nahe  an  ihrem  einen  Ende  liegenden  und  nahe- 
zu conaxialen  Cylinder). 

Zu  Bd.  HI,  hinter  §.  990.  Quincke2)  hat  den  Magnetismus  und 
Diamagnetismus  der  Körper  noch  auf  andere  Weise  bestimmt.  Er  bringt 
den  einen  engeren,  verticalen  oder  schrägen  Schenkel  einer  U-förmigen 
Glasröhre  zwischen  die  Pole  eines  starken  Elektromagnetes  und  füllt  sie 
so  weit  mit  einer  magnetischen  Flüssigkeit,  dass  die  Kuppe  derselben 
im  engeren  Schenkel  in  der  Mitte  des  Magnetfeldes  liegt.  Bei  Erregung 
deB  Elektromagnetes  wird  die  Flüssigkeit  stärker  in  das  Magnetfeld  ge- 
zogen, als  die  Luft,  und  steigt  deshalb  bis  zu  einer  Höhe  h.  Der  Druck  hs 
derselben,  wo  s  das  specifische  Gewicht  ist,  ist  dem  Quadrat  der  Stärke 
des  Magnetfeldes  und  der  Magnetisirungsconstante  der  Flüssigkeit  pro- 
portional.  Diamagnetische  Flüssigkeiten  verhalten  sich  entgegengesetzt. 

Nach  Abzug  der  Wirkung  auf  das  Wasser  ergab  sich  so  der  Atom- 
magnetismus A  der  Metalle  in  den  Salzlösungen: 


MnCl2 

FeCl3 

FeClj  CoCla 

CrCl, 

CrCl, 

10M 

8,329 

8,048 

6,392  5,756 

5,643 

3,310 

B 

100,4 

100 

83,1  67,2 

41,9 

• 

830 

805 

769  856 

790 

Ce(S04K 

NiCl, 

Di(S04)^  K3FeCy6 

CnS04 

La(S04^ 

10*A 

2,827 

2,671 

2,181  1,295 

0,863 

0,423 

B 

30,0 

30,5 

68,8  16,1 

10,8 

\0"A/B 

912 

876 

317  804 

751 

Die  Zahlen  A  geben  die  magnetische  Druckkraft  in  Grammen  auf 
den  Quadratcentimeter  an,  um  welche  das  wasserfreie  Salz  stärker  drückt, 
als  die  atmosphärische  Luft,  in  einem  Magnetfelde  von  der  Kraft  Eins 
(C.-G.-S.),  wenn  in  einem  Gubikcentimeter  die  durch  die  Aequivalent* 
zahl  angegebene  Zahl  Gramine  Salz  gelöst  sind.  B  sind  die  vom  Ver- 
fasser gefundenen  Zahlen.  Ausser  beim  Didymsulfat,  welches  zur  Zeit 
der  Versuche  des  Verfassers  noch  nicht  rein  zu  erhalten  war,  weichen 
die  Quotienten  \QUA/B  nicht  allzusehr  von  einander  ab. 


>)  Wassmuth,  Wien.  Ber.  [2]  89,  p.  104,  1884*;  Beibl.  8,  p.  665*.  - 
a)  Quiucke,  Vorläufige  Mittheilung.  Nach  dem  Drucke  auch  erschienen  u 
Wied.  Ann.  24,  p.  347,  1885*. 


Digitized  by  Google 


Nachträge.  1331 


Zu  Bd.  III,  §.  991.  Nach  Wleügel  und  Henrichsen  *)  sind  die 
specifischen  Magnetismen  w,  der  des  Wassere  gleich  100  gesetzt,  und  die 
Molecularmagnetisraen  p  einer  Reihe  von  Verbindungen  die  folgenden: 


7)1 

WWW 

LI 

r 

•uetoylulkonol .  . 

.  — 94,40 

—  3021 

Isopropylalkohol  . 

—  107,51 

— 6451 

.Methyljodid  .  .  . 

58,01 

8238 

Fropyljodid  .  .  .  . 

66,65 

1 1331 

Methylsulfid  .  .  . 

.  102,34 

6345 

Propylbromid  .  .  . 

74,48 

9161 

Methylacetat  .  . 

.  80,90 

5987 

Propylchlorid  .  .  . 

100,08 

7857 

Aethylalkohol  .  . 

."  101,09 

4759 

Propylsulfid  .... 

107,84 

12724 

Aethyljodid  .  .  . 

61,96 

9665 

Isobutylalkohol .  . 

109,80 

8125 

Aethylbromid  .  . 

.  68,90 

7511 

Isobutylacetat.  .  . 

96,07 

11167 

Aetbylsulfid  .  .  . 

105,48 

9493 

100 

1800 

PropyJalkohol  .  .  . 

107,51 

6451 

Danach  bringt  jeder  Zuwachs  an  C  IL  einen  Zuwachs  an  Molecular- 
cnagnetismus  nahe  gleich  —  1640  hervor;  auch  kann  man  denselben  als 
zusammengesetzt  ans  dem  der  Alkoholradicale  und  dem  der  übrigen  Theile 
der  Verbindung  ansehet],  während  der  Molecnlarmagnetismus  der  Alkohol- 
radicale sich  aus  denen  des  Wasserstoffs  und  Kohlenstoffs,  —  780,5  und 
—  5,6  oder  807,6  und  0,  zusammensetzt.  I10,J,Br,S  besitzen  in  den 
Verbindungen  den  gleichen  speeiöseben  Magnetismus  —  44,3  ,  der  des 
Chlors  ist  dagegen  —  61. 

Propyl-  und  Isopropylalkohol  geben  denselben  Werth,  ähnlich  andere 
Isomere. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  1035.  Zur  vollständigen  Prüfung  der  For- 
meln von  W.  Thomson  hat  Stenger3)  eine  Kalkspathkugel  von  nahe 
1,4  cm  Durchmesser  zwischen  den  flachen,  17  cm  im  Durchmesser 
messenden,  8,8cm  von  einander  entfernten  Polen  eines  durch  8  grosse 
Bunsen'sche  Elemente  erregten  Ruhm  korff 'sehen  Elektromagnetes 
schwingen  lassen.  Die  Kugel  war  mit  wenig  Wachs  und  Colophonium 
im  einen  dünnen,  radial  gerichteten  Holzstab  gekittet,  welcher  einen 
Spiegel  trug  und  oben  mit  Bajonnetverschluss  in  eine  Fassung  ein- 
gesetzt war,  die  an  einem  dünnen,  durch  einen  galvanischen  Strom 
während  der  Belastung  mit  Gewichten  ausgeglühten,  oben  an  einem 
Torsionskopfe  befestigten  Silberdraht  aufgehängt  war  (vergl.  übrigens 
IM.  I,  §.41,  Anm.).  Die  Lage  der  optischen  Axe  der  Kugel  war  bestimmt. 
I>ie  Stärke  des  den  Magnet  erregenden  Stromes  wurde  durch  eineu 
Kheostaten  constant  erhalten  und  durch  ein  in  eine  Zweigleitung  ein- 
geschaltetes Galvanometer  controlirt.  Die  Intensität  des  Magnetfeldes 
.  rgab  sich  durch  Drehung  einer  kleinen  Inductionsrollc  in  demselben  gleich 
•'»8,098  cm-,/«g'*sec—1.  Die  Schwingungsdauern  Tx  und  Ta  mit  und  ohne 
Strom  wurden  in  verschiedenen  Lagen  der  Kugel  bestimmt,  bei  welchen 


»)  Wl«ügel  u.  Henrichen,  Wied.  Ann.  22,  p.  121,  1884*.  —  a)  Sten- 
?er,  Wied.  Ann.  20,  p.  304,  1883*. 

84' 
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die  Drehungsaxe  mit  der  optischen  Axe  verschiedene  Winkel  #  machte. 
Ist  K  das  Trägheitsmoment  der  Kugel,  ö  ihr  Volamen,  sind  JfeA  und  kt 
die  Magnetisirungsconstanten  für  die  beiden  Hanptaxen  des  Kalkspaths, 
ist  F  die  Grösse  der  magnetisirenden  Kraft,  so  sollte  nach  der  Theorie 
von  W.  Thomson: 

1  1 

h       =  -  ****** =  ~  A 

sein ;  d.h.  A  raüsste  bei  verschiedenen  Azimuthen  &  den  gleichen  Werth 
haben.  Derselbe  ändert  sich  aber  z.  B.  bei  einer  der  untersuchten  Kugeln, 
wenn  #  von  81,6°  bis  0,633°  variirt,  von  594  biB  1110. 10"4,  bei 
einer  zweiten  Kugel  bei  einer  Aenderung  von  0"  von  80,431  bis  6,07° 
von  612  bis  2430.10-«.  Die  Theorie  von  W.Thomson  wird  also  durch 
diese  Versuche  nicht  bestätigt. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  1071.  Kundt1)  hat  die  elektromagnetische 
Drehung  der  Polarisationsebene  beim  Durchgänge  des  polarisirten  Lichtes 
durch  dünne  durchsichtige  Metallschichten  von  Eisen,  Cobalt  und  Nickel 
studirt. 

Das  Eisen  wurde  auf  einem  platinirten  Glase  nach  der  Methode  von 
Var rentrapp,  Cobalt  und  Nickel  aus  den  schwefelsauren  Salzen  mit 
schwefelsaurem  Ammon  niedergeschlagen.  Das  durchgehende  Licht  ist 
bei  Eisen  braun,  bei  Cobalt  grau,  bei  Nickel  graublau. 

Die  Platten  werden  zwischen  die  conischen,  vorn  abgerundeten,  auf 
4  mm  einander  genäherten  Pole  eines  durch  den  16  Amperes  starken 
Strom  einer  G  r  am  me'  sehen  Maschine  erregten  Ruhm  kor  ff  'sehen 
Elektromagnetes  gebracht  und  die  Drehung  bei  Anwendung  von  Sonnen- 
licht an  einer  mit  dem  Metall  bedeckten  und  einer  freien  Stelle  unter- 
sucht. Die  Drehungen  erfolgten  alle  im  Sinne  des  magnetisirenden 
Stromes.  Sie  betrugen  beim  Eisen  bis  zu  3°  48'.  Wurde  das  mit  Eisen 
überzogene  Glasstück  in  Schwefelkohlenstoff  gebracht,  so  war  die 
Differenz  der  Drehungen  an  den  mit  Eisen  bedeckten  und  freien  Stellen 
die  gleiche,  wie  in  Luft,  so  dass  nicht  etwa  die  Drehung  von  einem  be- 
sonderen Einflüsse  auf  das  umgebende  Medium  herrührt. 

Die  Dispersion  im#  Eisen  ist  anomal,  wenn  auch  bisher  nicht  mess- 
bar; Licht,  welches  durch  rothes  Glas  gegangen  ist,  wird  erheblich  stär- 
ker gedreht  als  blaues;  bei  Cobalt  und  Nickel  ist  die  Dispersion  sehr 
schwach. 

Nach  Messung  der  Dicke  des  Ueberzuges  durch  Auswägen  ergal' 
sich ,  dass  die  Drehung  im  Eisen  in  dem  benutzten  Magnetfelde  etwa 
32  000  bis  35  000  mal  so  stark  ist  als  durch  eine  gleich  dicke  GW- 
platte.  Dieselbe  ist  1462  mal  grösser,  als  die  natürliche  Drehung  i" 
einer  Quarzplatte  von  gleicher  Dicke.  Cobalt  dreht  fast  eben  so  stsrk. 
Nickel  viel  schwächer. 


')  Kundt,  Wied.  Ann.  23,  p.  228,  1884*. 
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Zu  Bd.  III,  §.  1083.  Für  eine  Glassorte  von  Dollond  nud  Wasser 
findet  van  Schaik  ')  die  eleftromagnetische  Drehung  der  Polarisations- 
ebcne  für  die  verschiedenen  Fraunhofer' sehen  Linien : 

.     C        D     E      b         F        G        M  N 
Glas.  .  .  .  0,630    0,789    1    1,040    1,199    1,573    2,231  2,457 
Wasser  .  .  0,630    0,795    1  1,192    1,559    2,172  2,389 

Die  Drehungen  ixurE  selbst  betrugen  resp.  6°  43'  und  5°  13'.  —  Die 
Brechungsindices  entsprachen  für  Wasser  der  Formel  fi  =  A  -f-  B/A2t 
für  Glas  der  Formel  n  =  A  -f-  B  1 X2  -f  C/A«,  wo  für 

Wasser  .  .  A  =  1,32410,  log  B  =  1,48658, 

Glas  .  .  .  .  A  —  1,49885,  log  B  =  1,60446,  log  C  —  3,65378  ist. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  1108.  Nach  Brongersroa ')  wird  die  elektro- 
magnetische Drehung  der  Polarisationsebene  in  einer  Flasche  mit  Schwe- 
felkohlenstoff, in  welcher  zwei  8,5mm  grosse,  mit  einer  Hol tz'schen 
Maschine  verbundene  Kugeln  einander  gegenüberstehen,  bei  der  Elektri- 
sirung  der  letzteren  etwas  kleiner.  Da  indess  bei  der  Erwärmung  der 
Kugeln  dieselbe  Verminderung  eintritt,  so  ist  fraglich,  ob  die  Erscheinung 
nicht  secundär  hiervon  herrührt. 

Zu  Bd.  III,  §.1116.  W.  Voigt5)  hat  seine  optische  Theorie  auch 
auf  die  magnetisch  drehenden  Medien  angewendet;  ebenso  Ketteier4). 

Wir  müssen  in  Bezug  auf  diese  Arbeiten  auf  die  Originalabhand- 
lungen  verweisen. 

Zu  Bd.  III,  §.  1120.  Ueber  die  Drehung  der  Polarisationsebene 
bei  senkrechter  Reflexion  von  Eisen,  Cobalt  und  Nickel  hat  Kundt5)  Ver- 
suche angestellt.  Er  ersetzte  den  dem  Beobachter  abgewendeten  Pol  eines 
durch  den  Strom  einer  Gramm  e1  sehen  Maschine  (16  Amperes)  erreg- 
ten Ruh  m  korff  sehen  Elektromagnetes  durch  einen  massiven  Stab  und 
Hess  durch  den  durchbohrten  Schenkel  mittelst  einer  im  Winkel  von  45° 
gegen  die  Magnetaxe  geneigten  Glasplatte  durch  ein  polarisirendes  NicoT- 
sches  Prisma,  dessen  Polarisationsebene  mit  der  Einfallsebene  zusammen- 
fiel, Sonnenlicht  auf  die  äquatorial  gestellten  Platten  fallen  und  rückwärts 
reflectiren.  Es  ging  sodann  durch  die  Glasplatte  und  das  analysirende 
Nicol'sche  Prisma. 

Gelangt  das  Licht,  dessen  Polarisationsebene  gegen  die  Einfallsebene 
um  den  Winkel  a  gedreht  ist,  auf  die  Glasplatte,  so  findet  bei  dem  Durch- 
gange noch  eine  weitere  Drehung  statt.  Nach  den  FresneT sehen  For- 
meln ist  der  Winkel  zwischen  der  Polarisationsebene  nach  dem  Durchgange 
und  der  Einfallsebene  gegeben  durch  die  Gleichung  tgy  =  tg  a  /  cos*  (t  —  r), 
wo  i  und  r  der  Einfalls-  und  Brechungswinkel  sind6). 

')  van  Schaik,  Arch.  N£er)aud  17,  p.  373,  1882*;  Beibl.  7,  p.  019*.  — 
*)  Brongerama,  Arch.  du  Mnsee  Taylor  [2]  3,  p.  153,  1882*;  Beibl.  7, 
p.  708*.  —  «)  W.  Voigt,  Wied.  Ann.  23,  p.  493,  1884*.  —  *)  Ketteier,  Wied. 
Ann.  24,  p.  119,  1885*.  —  6)  Kundt,  Wied.  Ann.  23,  p.  239,  1884*.  —  •)  Die- 
ser Kinfiuss  der  Glasplatte  wird  von  Kerr  und  Gordon  nicht  erw&hnt 
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Beim  Eisen,  Nickel  und  Cobalt  ist  nach  diesen  Versuches  iy 
Drehung  der  Richtung  des  magnetisirendln  Stromes  entgegengesetzt,  w 
nimmt  mit  der  Dicke  der  Platte  zu  und  ist  bei  Nickel ,  wie  beim  durch- 
gehenden Lichte,  etwa  nur  halb  so  stark,  als  beim  Eisen  und  Kobalt.  As 
der  Oberfläche  verplatinirte  Spiegel  drehen  bei  der  Reflexion  nicht. 

Zu  Bd.  III,  §.  1121.  Die  Hypothese  von  Fitzgerald  steht  an 
den  Versuchen  von  Kuudt  nach  letzterem  insofern  im  Widerspruche,  ak 
bei  senkrechter  Incidenz  das  Licht  bei  einer  bestimmten  Drehaug  de» 
analysirenden  Nicols  ausgelöscht  wird,  während  nach  obiger  Theorie  Wj 
keiner  Drehung  Dunkelheit  eintreten  könnte. 

Zu  Bd.  III,  §.  1122.    Zur  Untersuchung  der  Aenderung  der  Polah- 
sationsebene  bei  schiefer  Reflexion  an  den  Seiten-  und  Polflächen  eiix- 
Magnetcs  wurde  von  Kundt1)  ein  grosser  hufeisenförmiger,  aufrecht- 
stehender  Elektromagnet  benutzt,  dessen  parallelepipedische  Hulbanker  aaf 
29  mm  einander  genähert  wurden  und  gegen  die  seitlich  eiu  Stahlspiege. 
gelegt  wurde,  welcher  sie  auf  3  min  berührte.    Der  Magnet  wurde  wieder 
durch  den  Strom  einer  G  ramme' sehen  Maschine  von  16"  Amperes  erregt 
Als  Lichtquelle  diente  Drum  mond'sches  Licht.    Die  Polarisationsebeae 
des  einfallenden  Lichtes  lag  möglichst  genau  in  oder  senkrecht  zur  Eiu- 
fallsebene;  dasselbe  wurde  vor  dem  Magnetisireu  vom  Analysator  völlif 
ausgelöscht,  während  desselben  konnte  bei  der  Drehung  des  letzteren  nur 
ein  Miniraum  der  Helligkeit  erzielt  werden.  Es  wurden  je  vier  Beobachtun- 
gen bei  wechselnder  Stromesrichtung  und  bei  den  beiden  Lagen  der  Polari- 
sationsebene  des  Polarisators  gemacht.  Die  Versuche  bestätigen  die  Resul- 
tate von  Kerr.     Während  bei  parallel  zur  Einfallsebene  (der  langes 
Diagonale  des  polarisirenden  Prismas)  gerichteter  Polarisationseltene  die 
Richtung  der  Drehung  für  alle  Einfallswinkel  die  gleiche,  deu  Molecular- 
ströraen  des  Masrnetes  entgegengesetzte  ist,  ist  Bie  bei  senkrecht  zur  Kit- 
fallsebene gerichteter  Polarisationsebene  jenes  Nicols  beim  Eisen  von  einem 
Einfallswinkel  von  £2*  *n  (etwa  wie  bei  Kerr),  bei  Nickel  von  50  bis  60* 
an  ihnen  gleichgerichtet.   Der  Einfallswinkel  der  maximalen  Drehung  ist 
bei  Eisen,  wie  bei  Kerr,  65*.  Bei  Nickel  ist  die  Drehung  erheblich  kleiner 
als  beim  Eisen. 

\nvh  wenn  ein  Eisenspiegel  nur  neben  den  geschlossenen  Magnet 
Mtf*:!t  *-ar3e,  teilte  sich  eine  Drehung  ;  nicht  aber  bei  platinirten  Glat- 
m  .    .  .n  coer  Spiegln  von  nnmagnetischem  Metall. 

1        jtAa'lifhtstrahlen  auf  eine  Glasplatte  im  Magnetfelde  fallen. 
V     r  v*t»i**e  ron  ^er Hinterfliche  reflectirt  werden,  so  kann  man 
IrltaAg  mit  Hülfe  der  Fresuerschen  Formeln  berechnen, 
"u.>i;i„  ,ic •!!.  ii  1  nfallswinkeln  sowohl  bei  der  K<  tl<  » >u.  «M 

'"^f*  ?  Afilf  ttD<*  *UC^  ^nrcn        Magnetisirung  erfahren. 
N^|^^^u  ;,.  ,  ■  i  i  ;  <  hen  der  Rechnung  und  zeigen  ganz  dieselben 

((    W  ied.  Ann.  23,  p.  243,  1H84*. 


f 


Nachträge 


1335 


K.i  gentbümlichkeiten,  wie  die  Drehung  bei  der  Reflexion  von  Metallplatten, 
i»  ixr  ist  die  Drehung  umgekehrt,  wie  in  letzteren. 

Somit  dürfte  das  Licht  auch  in  die  Metallplatten  bis  zu  einer  ge- 
wiesen Tiefe  eindringen  und  in  denselben  magnetisch  gedreht  werden. 

Liegt  eine  reflectirende  Glasplatte  auf  der  Polflache  des  Magnetes 
und  fällt  die  Polarisationsebene  des  einfallenden  Lichtes  in  die  Einfalls- 
ebene, so  hat  die  Drehung  stets  das  gleiche  positive  Vorzeichen;  liegt 
sie  senkrecht  zur  Einfallsebene,  so  bleibt  die  Drehung  positiv  vom  Ein- 
fallswinkel 0  bis  zum  Polarisationswinkel,  von  wo  an  bis  90°  sie  nega- 
tiv wird. 

Auch  hier  verhält  sich  ein  magnetischer  Spiegel  ganz  analog,  nur 
ist  sein  Drehungsvermögen  als  negativ  anzunehmen. 

Zu  Bd.  III,  hinter  §.  1122.  Auch  bei  der  Reflexion  an  Wismuth 
wird  die  Polarisationsebene  gedreht.  So  bringt  Hurion  l)  eine  auf  eine 
Spiegelscheibe  gegossene  spiegelnde  Wismuthplatte  in  äquatorialer  Lage 
zwischen  die  durchbohrten  conaxialen  Pole  eines  Elektromagnetes,  deren 
einer  flach,  deren  anderer  zugespitzt  ist.  Das  Licht  wird  durch  den 
Polarisator  eines  Laurent' sehen  Saccbarimeters  und  eine  um  45° 
gegen  die  Durchbohrungen  der  Pole  geneigte  Glasplatte  hindurch  auf 
die  Wismuthplatte  geleitet,  von  ihr  reflectirt,  von  der  Glasplatte  seitlich 
reflectirt  und  durch  den  Analysator  untersucht.  Bei  Umkehrung  der 
Richtung  des  magnetisirenden  Stromes  ergiebt  sich,  dass  die  Polarisations- 
cbene  um  etwa  30'  im  Sinne  des  die  Magnetisirung  bewirkenden  Stromes 
gedreht  wird.  Da  die  Glasplatte  für  sich  die  Polarisationsebene  beim 
Hin-  und  Hergänge  des  Lichtes  um  48'  dreht,  bleibt  für  die  Drehung  bei 
der  Reflexion  am  Wismuth  eine  dem  Sinne  der  magnetisirenden  Ströme 
entgegengesetzte  Drehung  von  18'.  An  einem  Stahlspiegel  ist  die  Drehung 
im  letzteren  Sinne  22'. 

Zu  Bd.  IV,  §.  95 ,  Citat.  Vergleiche  auch  die  Berechnung  von 
Montier,  Bullet.  Soc.  Philomat.  |7l  7,  p.  22,  1882*;  Beibl.  7,  p.  548*. 

Zu  Bd.  IV,  §.  97.  Berechnungen  des  Potentials  von  Drahtrollen 
auf  sich  selbst  und  auf  einander  sind  von  Weinstein')  (vgl.  Bd.  IV, 
§.  1314,  Anm.),  namentlich  auch  in  Bezug  auf  die  zur  Bestimmung  des 
Ohms  bisher  benutzten  Rollen,  von  Stefan3)  und  Fröhlich4)  ausgeführt 
worden.  Wir  müssen  in  Bezug  auf  dieselben  im  Allgemeinen  auf  die 
Originalabhandlungen  verweisen.  Wir  führen  nur  das  folgende  einfache 
Hesultat  von  Stefan  an. 

Haben  die  Rollen  gleiche  Windungszahl  n  und  gleichen  Radius  a, 
ist  b  die  Breite,  c  die  Höhe  des  rechteckigen  Querschnittes  der  Win- 


»)  Hurion,  Compt  rend.  98,  p.  1257,  1884*;  Beibl.  8,  p.  877\  —  2)  Wein- 
»teiii,  Wied.  Ann.  21,  p.  329,  1884*.  —  8)  Stefan,  ibid.  22,  p.  107*.  — 
*)  Fröhlich,  ibid.  19,  p.  125,  1883*,  22,  p.  117,  1884*. 
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dangen,  d  der  Abstand  der  beiden  Mittelpunkte  der  Rollen,  so  ist  das 
Potential  derselben  auf  einander 

Q  =  4  natfe, 

wo  bei  Berücksichtigung  der  Quadrate  von  b/a  und  c/a  und  auch  der 
vierten  Potenzen  von  d/rt, 

76-  +  23c--h60rf*  29d* 


192a»  2048a* 


Zu  Bd.  IV,  §.  148.  In  gleicherweise  bat  Falck»)  die  Polarisation 
verschiedener  Metalle,  AI,  Au,  Ni,  Pt,  Ag  in  Losungen  von  K2S04,  KCl, 
KBr,  KJ  untersucht.  Wir  müssen  wegen  der  Zahlenwerthe  auf  die  Ori- 
ginalabhandlung verweisen.  Die  Anfangscapacitäten  ergaben  sich  in 
Mikrofarads  für  1  qmm  für 

AI        Ni        Pt        Au  Ag 
K2S04  0,0106  0,0091    0,0487  0,0714  0,1015 
KCl  |  [0,0894 


KBr}  0,0132  0,0085  {0,1832 
KJ  )  lo,0487 


Jo,4776 


0,1659 

0,7914 


Die  Werthe  sind  also  nach  diesen  Versuchen  nicht  einander  gleich, 
sondern  nur  annähernd  bei  Aluminium  und  Nickel,  was  mit  den  Resul- 
taten von  Blondlot  (Bd.  II,  §.821)  nicht  übereinstimmt,  bei  denen 
sie  indess  für  Platin  und  Schwefelsäure  auch  zwischen  0,75  bis  1,5 
schwanken.  Aus  den  Anfangscapacitäten  c  berechnet  sich  die  Dicke  der 
elektrischen  Doppelschicht  ä*  =  l/4?rc  in  Lösung  von  Bromkalium  und 
Chlorkalium  für 

Nickel  Gold  Aluminium  Silber 

d~»       961  300       18  160  000        1493  000        54  020000  mm 

Zu  Bd.  IV,  §.  151.  Aus  fortgesetzten  durch  Versuche  bestätigten 
Rechnungen  von  Oberbeck3)  folgt  der  Satz:  Wirken  auf  cylindriscbe 
Eisen-  und  Stahlkerne  überall  gleiche  und  gleich  gerichtete  magneti* 
sirende  Kräfte,  welche  periodische  Functionen  der  Zeit  sind,  so  folgen 
die  Veränderungen  der  magnetischen  Momente  denselben  Gesetzen,  wie 
für  constante  Kräfte,  unter  Berücksichtigung  der  bei  schnellem  Strom- 
wechsel sehr  erheblichen  Einwirkung  der  in  den  Eisenkernen  selbst 
inducirten  Ströme. 

Bei  der  Magnetisirung  eines  langen  Eisenstabes  an  einer  Stelle 
durch  eine  mit  der  festen  Rolle  eines  Elektrodynamoraeters  verbundenen 
Rolle,  durch  welche  die  durch  einen  Sinusinductor  erregten  Ströme  bin« 


>)  Falok,  siehe  Oberbeck,  Wied.  Ann.  21,  p.  U5,  1884\  —  *)  Ob«r 
back,  Wied.  Ann.  21,  p.  672,  1884*. 
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durcbgeleitet  wurden ,  umgab  Oberbeck  *)  andere  Stellen  des  Eisen« 
stabes  mit  einer  verschiebbaren,  mit  der  beweglichen  Rolle  des  Dyna- 
mometers verbundenen  Rolle  und  bestimmte  so  die  Verbältnisse  der 
Magnetisirung  an  letzteren  Stellen.  Demnach  pflanzen  sich  periodische 
Veränderungen  des  an  einer  Stelle  eines  langen  Eisenstabes  durch  äussere 
Kräfte  hervorgerufenen  Momentes  in  der  Weise  fort,  dass  die  Amplituden 
der  Momente  mit  wachsender  Entfernung  von  der  Erregungsstelle  ab- 
nehmen, wobei  die  Grösse  der  Abnahme  nur  von  der  inneren  Beschaffen- 
heit des  Eisens  abhängt  und  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  an  sich 
sehr  gross  ist,  aber  durch  die  bei  der  Ausbreitung  entstehenden  In- 
ductionsströme  je  nach  den  Verhältnissen  mehr  oder  weniger  verklei- 
nert wird. 

Bei  anderen  Versuchen  hat  Oberbeck»)  eine  Inductionsspirale 
eines  Schlittenapparates  ohne  Eisenkern  einerseits  durch  einen  kurzen 
Schlus8  mit  der  einen  Belegung  eines  Condensators,  andererseits  durch 
einen  Flüssigkeitswiderstand  lo  mit  der  anderen  Belegung  desselben  ver- 
bunden, die  erste  Belegung  mit  einem  Elektrometer,  die  zweite  mit  der 
Erde  verbunden.  In  der  Inductionsspirale  wurden  zu  gewissen  Zeiten 
durch  Oefifnen  des  Stromes  in  der  darin  liegenden  inducirenden  Spirale 
mittelst  des  §.  283  beschriebenen  Apparates  Ströme  inducirt  und  eine 
bestimmte  sehr  kurze  Zeit  nachher  die  Verbindung  zum  Elektrometer 
unterbrochen.  Die  Osoillationen  des  inducirten  Stromes  laden  den  Con- 
densator  abwechselnd  positiv  und  negativ.  Dabei  werden  die  Elektroden 
der  Flüssigkeit  polarisirt.  Nach  Elimination  der  Capacität  des  Conden- 
sators, wozu  auch  noch  die  Capacität  der  inducirten  Rolle  selbst  kommt, 
findet  Oberbeck  bei  Berücksichtigung  der  Leitung  der  Zwischen- 
schicht des  Condensators  die  Polarisation  unmerklich,  dagegen  sinkt 
der  Widerstand  von  verdünnter  Schwefelsäure  (5  Proc.)  zwischen  Platin- 
elektroden und  von  Lösung  von  Kupfersulfat  zwischen  Knpferelek- 
troden  mit  zunehmender  Geschwindigkeit  des  Stromwechsels  bis  im  Ver- 
hältnisse von  5:1.    Das  Ohm1  sehe  Gesetz  scheint  hiernach  in  diesem 

Falle  nicht  gültig  zu  sein.    Bei  metalli- 
schen Leitern  zeigten  sich  solche  schein- 
bare Abweichungen  vom  Ohm 'sehen  Ge- 
P      setz  nicht. 

Cohn3)  bemerkt  indess,  dass  hierbei  die 
Grundlagen  der  Rechnungen  nicht  ganz  den 
experimentellen  Anforderungen  entspra- 
chen, und  wendet  eiue  etwas  abweichende 
Anordnung  des  Versuches  an.  Die  In- 
ductionsspirale AB  (Fig. 356)  ist  wieder- 
um einerseits  mit  der  einen  Belegung  eines  Condensators  k  (einigen  mit 
Stanniol  beklebten  und  mit  Quecksilber  gefüllten  Reagirgläsern),  anderer- 

i»  Oberbeck,  Wied.  Ann.  22,  p.  73,  1884V  —  a)  Oberbeck,  Wied.  Ann. 
6,  p.  210,  1879*.  —  8)  Cohn,  Wied.  Ann.  21,  p.  646,  1884*. 
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trk.nces.  tl  l k  —  >l.  * e n . <r  w  >r  dies  möglich,  als  die  Inductionsrolle  a  dur-T 
l.u-.*v  v..--:;ä>.  Uiit  Kupfervitriollösung  gefüllte  und  oben  dart> 
rr.kb:     verbundene  Glasröhren  geschlossen  war.    Die  Elektrieiti: 

eine  incompressible  Flüssigkeit 


Cohn,  W»«<i-  Ann.  21,  p.  6«7,  IHH4*. 
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Zu  Bd.  IV,  §.  210.  Eine  Berechnung  des  v.  Oettingen'schen  Ver- 
suchs, wobei  Oscillationen  auftreten  können,  aus  den  bekannten  Bewe- 
gungsgleichungen der  Elektricit&t,  8.  Koläcek,  Ber.  d.  k.  böhm.  Ges. 
1882*;  Beibl.  7,  p.  541. 

Zu  Bd.  IV,  §.  213.  Auch  bei  der  Entladung  der  Cascade nbatterie 
und  der  rheostatischen  Maschine  tritt  kein  dunkler  Raum  und  kein 
Glimmlicht  an  einer  Elektrode  der  G  eissl  er 'sehen  Röhren  auf1),  die 
Entladung  ist  oscillatorisch. 

Zu  Bd.  IV,  §.  282.  Eine  Berechnung  der  Strömungsverhältnisse 
der  Elektricität  in  einem  Drahte  bei  Berücksichtigung  der  Selbstinduc- 
tion,  s.  Heaviside,  Phil.  Mag.  [5]  2,  p.  135,  1876*. 

Zu  Bd.  IV,  §.318,  Citat.  Aehnliche  Versuche  über  das  Verschwinden 
des  Magnetismus  nach  der  von  Felici  bereits  angewandten  Methode, 
mit  dem  nämlichen  Resultat,  vergl.  auch  Stracciati,  N.  Cim.  [3]  13, 
p.  35,  1883*;  Beibl.  7,  p.  550*. 

Zu  Bd.  III,  §.  G03  und  IV,  §.  319.  Vergl.  auch  die  Versuche  von 
Christiansen,  Vidensk.  Selsk.  Skr.  [5]  11,  p.  277;  Beibl.  1,  p.  406*. 

Citat  zu  Bd.  IV,  p.  373,  Note.  Riecke,  Ueber  die  Bewegung  der  Elek- 
tricität in  körperlichen  Leitern,  insbesondere  über  elektrische  Schwingungen 
in  einer  leitenden  Kugel.    Abh.  d.  K.  Gotting.  Ges.  21,  1876*. 

Hertz,  Induction  in  rotirenden  Kugeln  und  Hohlkugeln,  bei  Be- 
wegung eines  Magnetpols  über  einer  dünnen  Platte  und  in  einer  rotirenden 
Scheibe.   Dissertation,  Berlin  1880*;  Beibl.  4,  p.  622*. 

Zu  Bd.  III,  §.  243  und  IV,  §.  394.  In  Betreff  der  Dämpfung  von 
Schwingungen  von  grösseren  Amplituden  siehe  ausser  den  §.  1317  citir- 
ten  Abhandlungen  von  Chwolson  und  Dorn,  auch  Riecke,  Gött. 
Abhandl.  30,  1883*;  Beibl.  8,  p.  138*. 

Zu  Bd.  IV,  §.  550,  p.  446,  Zeile  24  von  oben.  Schaltet  man  eine 
Flamme  zwischen  einem  Bansen' sehen  Brenner  und  einem  in  ihre 
Spitze  eingesenkten  Draht  in  die,  eine  Entladungsröhre  enthaltende 
Schliessung  einer  Influenzmaschine  ein,  so  erscheint  eine  sehr  veränder- 
liche Schichtung  in  der  Röhre  2). 

Zu  Bd.  IV,  §.  871,  Anm.  Schlagen  Funken  zwischen  metallischen 
Hohlscheiben  über,  welche  als  Elektroden  der  Influenzmaschine  dienen,  so 
hört  der  Ton  dabei  bei  allmählicher  Annäherung  der  Scheiben  vorüber- 
gehend auf,  indem  nur  für  bestimmte,  durch  die  Zahl  der  Entladungen 
bedingte  Töne  die  Scheiben  mittönen  3). 

Zu  Bd.  IV ,  §.  886.     Die  Potentialdifferenz  zur  Erzeugung  eines 


l)  Planta,  Compt.  rend.  86,  p.  761,  1878*;  Beibl.  2,  p.  355*.  —  *)  Holtz, 
Pogg.  Ann.  160,  p.  555,  1877*.  —  3)  Holtz,  Wied.  Ann.  16,  p.  366, 
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Funkens  von  der  Länge  l  in  Centimetern  ist  nach  Foster  undPn- 
son1)  V  —  102  l       7,07  und  die  dazu  erforderliche  Kraft  für 

l  =        0,142       0,284       0,497  0,9 
k  =     154,76      133,35      131,66  138,57 

Sie  sinkt  also  erst  mit  der  Fankenlänge  und  steigt  dann  wieder 

Zu  Bd.  IV,  §.  892.  Theilt  man  den  Batteriestrom  gabelte 
zwischen  zwei  gleichen,  einander  gegenüberstehenden  Spitzenpaaren  üb- 
erhitzt den  einen  Arm  der  so  gebildeten  Gabel,  so  geht  nach  Ritcli<: 
die  Entladung  leichter  an  der  erhitzten  Stelle  über. 

Zu  Bd.  IV,  §.  1013.  Versuche  über  die  Entladung  auf  düDnen.  a 
Glas  aufgetragenen  Silberflächen  und  Graphitscheiben  hat  auch  Dtcfii 
angestellt.  Die  Figuren  sind  an  den  Elektroden  strahlig,  die  positive: 
meist  mehr  verästelt  als  die  negativen,  bei  Graphit  mit  Quer-  undliBr 
strichen  durchsetzt.    Dvorak,  Wied.  Ann.  19,  p.  323,  1883*. 


>)  C.  Foster  u.  Pryson,  Ctaem.  News 49,  p.  114,  1884*;  Beibl.8,p  .fll' ■- 
*)  Ritchie,  Phil.  Trans.  1828,  p.  373*. 
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(Die  römischen  Zahlen  bezeichnen  den  Band,  die  arabischen  den  Paragraphen, 

N.  den  Nachtrag  l). 


Erster  Band. 

I.  Allgemeine  Eigenschaften  der  Elektricität. 

Historische  Einleitung. 

Uebersicht  über  die  älteren  Beobachtungen  auf  dem  Gebiete 

der  Elektricitätslehre. 

Erstes  Capitel. 

Erregung  der  Elektricität.  Anziehung  und  Abstossung  der  beiden 
Elektricitäten.    Leiter  und   Nichtleiter.    Influenz.  Elektrischer 

8trom  und  seine  Wirkungen. 

Erregung  der  Elektricität  durch  Berührung  von  Leitern  und  Nicht- 
leitern 1.  Anziehung  und  Abstossung  2.  Positive  und  negative  Elek- 
tricität 3 ;  bei  Reibung  von  Pulvern  4.  Kittheilung  der  Elektricität. 
Elektricitätsmenge,  Dichtigkeit  5.  Leiter  und  Nichtleiter; 
Leitungsfähigkeit  6,  7.  Isolirstativ  8.  Elektroskop;  Korkkugeln  9. 
Goldblattelektroskop  10.  Nachweis  der  Stärke  der  Erregung,  der  Leitung 
und  Ne utral i sir u ng  entgegengesetzter  Elektricitäten  darin  11, 
12.  Influenz  auf  Leiter  13  bis  24  (Theorie  von  Melloni  23  Anm., 
Influenz  auf  Wasserstrahlen  24).  Uebergang  der  Elektricität  in  grösseren 
Entfernungen  25,  26.  Influenz  auf  Nichtleiter.  Dielektrische 
Polarisation  27,28.  Elektrisirmaschine  (vorläufig)  29,  30.  Ueber- 
sicht über  die  Wirkungen  der  Elektricität  31  bis  38. 

Zweites  Capitel. 

Gesetze  der  elektrostatischen  Wechselwirkung. 

I.  Dreh  wage.  —  Drehwage  von  Coulomb  u.  s.  f.  39  bis  42.  Spiegelablesung  43 
bis  45.  Graduirung  der  Drehwage  46  bis  51.  Elektricitätsverluste  52  bis  55. 
Probescheibchen  56  bis  60. 

II.  Gesetze  der  elektrostatischen  Anziehung  und  Abstossung.  — 
Elektricitätfivertheilung  vom  8toff  unabhängig  61.  Wechselwirkung  in  ver- 
schiedener Entfernung  62  bis  65,  bei  verschiedener  Ladung  66.  Grundgesetz  67. 

III.  Vertheilung  der  Elektricität  auf  der  Oberfläche  der  Kör- 
per. —  Grundgleichungen  68  bis  72.  Statische  Elektricität  nur  an  der 
Oberfläche.  Versuche  73.  Veränderung  der  Oberfläche  74.  Berechnung  der 
Vertheilung  75  u.  flgde.  Capacität  75.  Kraftlinien  76.  Ladung  der 
Kugel  77,  des  Ellipsoides  78,  anderer  Körper  (Versuche)  80  bis  82.  Einfluss 
der  umgebenden  Körper  83.  Zwei  Kugeln  nach  Poisson  84.  Methode  von 
Murphy  85,  von  Hankel  86,  von  W.  Thomson  87.  Vertheilung  in  einer  in- 


>)  N.  IV,  83  z.  B.  bezeichnet  den  Nachtrag  zu  Bd.  IV,  §.  83. 
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fluenzirten  Kugel  88,  89.  Weitere  Resultate  für  zwei  Kugeln  90  bis  10J, 
Cylinder  und  Kugel  103,  Kreisscheibe  104.    Vergl.  N.  I,  84  bis  123. 

IV.  Wirkung  der  Spitzen  und  Flammen.  —  Wirkung  der  Spitzen  1-m 
bis  107,  der  Flammen  108.    Vergl.  IV,  1227  u.  flgde. 

V.  Accumulator  en.  —  Elektrisirte  Körper  in  Metallhüllen  l"v 
bis  115.  Grundbegriffe.  Elektromotorische  Kraft,  elektrische  Scheidung« 
kraft  115.  Spannung,  Spannungsdiffereuz ,  Ladung  116.  Capacität  117  bi« 
118.  Accumulatoren.  Verstärkungszahl  119.  Zwei  parallele  Platten  12*'. 
Concentrische  Kugelschalen  121,  conaxiale  (122),  excentristbe  Cylinderflat'het 
123.  Vergl.  N.  I,  84  bis  123.  Allgemeine  Angaben  124,  125."  Einfluss  d«*r 
Ränder  126.  Sätze  von  Clausius  127  bis  129.  Analogie  mit  Wärmefln* 
130,  131.  Experimentelle  BestiinmuugeD  der  Cnpacität  von 
Cavendish  132,  W.  Siemens  133,  134,  Gaugain  135  bis  13.8,  Angot  139  Ii* 
142  (W.Siemens  IV,  1351,  Glazebrook ,  Roiti  N.  I,  139).  Bestimmuiu 
der  Verstärkungszahl  143  bis  148,  N.  I,  149.  Annahme  der  Bit 
dung  150,  151.  Arbeit  in  veränderlichen  Accumulatoren  152,  153.  Norma. 
accumulator  154.    Verbindung  mehrerer  Accumulatoren  155,  156. 

VI.  Leydener  Flasche,  Condensator,  Duplicator. 

a)  Leydener  Flasche  157  bis  159.  Batterie  160.  Maas s flusche  \f-\ 
Auslader  162,  163.  Fallapparat  164.    Freie  Elektricität  auf  den  Leiten 
166.    Cascadenbatterie,  rh eo s ta t i so  he  Maschiue  von  Holti 
und  Plante  167. 

b)  Condensator  und  Duplicator.  —  Condensator  170  bis  17 
(von  Volta  168,  R.  Kohlrausch  169).    Duplicator  von  Nicholson  17*. 
W.  Thomson  175,  Righi  176. 

Drittes  Capitel. 

Elektroskope  und  Elektrometer. 

Goldblattelektroskop  177  bis  179.    Apparat  von  Hauy  180.  Sinuselektronwt'-: 
von  Dellmann  u.  lt.  Kohlrausch  181,  182,  Palmieri  1*3,  Riess  184,  Peltier 
Elektrometer  von  Fechner-Bohnenberger  186,  Hankel  187,  188.  Quadrsut 
elektrometer  von  Thomson  189,  190.     Abänderungen  191  bis  196.  Abaoi'i 
tes  Elektrometer  von  Thomson  197,  198.  Standard  Elektrometer  199. 


II.   Elektricitätserreguiig  durch  Berührung  heterogener  Körper. 
Grundgesetze  des  galvanischen  Stromes. 

Erstes  Capitel. 

Elektricitätserregung  durch  Berührung  heterogener  Körper 

I.  FeBte  Körper. 

a)  Leiter.  —  Volta' s  Fundamental  v ersuche  200  bis  210,  (V  I. 
201).  Theorie,  elektrische  Scheidungskraft  und  elektromotorische  Krs:t 
211  bis  214;  vergl.  I,  115.  S  p  a  n  n  u  n  g  er  e  i  h  e  215,  216.  Messung:, 
von  R.  Kohlrausch  217,  Gerland  218,  Hankel  219,  Ayrton  und  Fern 
220.  Einfluss  der  Oberflächenschichten  221  bis  223,  S.  I. 
222.  ElektricitätBmengen  bei  den  Fundamentalversuchen  224. 

b)  Nichtleiter.  —  Aeltere  Versuche  225,  226.    Versuche  mit  dem  Qua 
drantelektrometer  227,  von  Ayrton  und  Terry  228.    Elektricität  briu 
Schmelzen  229,  beim  Drücken  230,  231.     Übereinstimmung  mit  dem 
Contacte  von  Metallen  232  bis  236.    Einfluss  geringer  Oberfiachenänd* 
rungeu  237  bis  241,  N.  I,  239.    Elektrisirnng  an  Teppichen  242,  b«« 
Reibuug  von  Metallen  an  schlechten  Leitern  243  bis  245,  (N.  I,   244 1 
von  Mineralion  246.  Spannungsreihen  247,  N.  I,  247.  Elektricität  beic 
Zerspalten,  Dehnen  248,  beim  Durchbeuteln  von  Pulvern  249,  25o,  N.  1. 
249,  beim  Verpuffen  251. 

II.  Ein  fester  und  ein  flüssiger  Körper.  —  Grund  versuche  vos 
Buff,  Becqnerel,  P6clet  252.  Messungen  von  Hankel  253,  254,  Gerland  2ö  , 
N.  I,  255 ,  Clifton,  Ayrton  und  Perry  256.    Abweichende  Resultate  vot 
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W.  Thomson  257.  Versuche  mit  trockeneu  Körpern  von  Volta  258. 
Erregung  bei  Reibung  von  Dämpfen  259,  (II,  194  bis  195),  bei 
der  Verdunstung  260  bis  262,  nach  Blake  und  Kalischer  N.  I,  260  bis 
262,  bei  Gasentwicklung  nach  Hankel  N.  I,  261.  Leiter  erster  und 
zweiter  C lasse  263.  Spannungsdifferenz  zwischen  zwei  Metallen  und 
einer  Flüssigkeit  264.  Versuche  von  Becquerel,  Brown,  Buff  und  Peclet 
265,  266. 

III.  Galvanischer  Strom  in  einem  Kreise  von  zwei  Metallen  und 
eiuer  Flüssigkeit.  —  Ströme  in  geschlossenen  Kreisen  von  Leitern 
erster  und  zweiter  Classe  267  bis  269.  Wirkungen  des  Stromes  269, 
270.  "Wirkung  der  Scheidungskräfte  in  dem  geschlossenen  Kreise,  Theo- 
rie von  G.  Wiedemaun  271  bis  273.  Elektropositive  und  elektronega- 
tive  Körper  274.  Spannungsreihen.  Elektromotorisches  Gesetz  274 
bis  277  (das  Weitere  Biehe  §.  640  und  flgde.).  Volta'sche  Säule  278 
bis  283.  Ungleiche  Ableitung  der  Pole  284 ,  285.  Vertheilung  der  Span- 
nung N.  I,  284.  Identität  der  Volta'schen  und  Reibungselektricität  286. 
Anwendung  verschiedener  Stoffe  in  der  Volta'schen  Säule  287  bis  289. 
Trockene  Säulen  290  bis  294  (186).  Veränderungen  der  Volta'schen  Säule. 
Pulvermacher's  Kette  295.  Volta's  Corona  di  tazze  296.  Säulen  mit  einem 
Metalle  von  Zamboni  und  Watkins  297  (das  Weitere  s.  §.  699  u.  flgde.) 

IV.  Ströme  zwischen  Flüssigkeiten.  —  Versuche  von  Nobili  und 
Fechner  298,  299.  Messungen  der  einzelnen  Erregungen  von  R.  Kohlrausch 
300.    Spannungsreihen  301  (das  Weitere  siehe  §.  654  u.  flgde.). 

V.  Zwei  Flüssigkeiten  und  ein  Metall.  Ketten  von  Davy  und  Becque- 
rel 302.  Elektricitätserregung  an  den  einzelnen  Contacts teilen  303  (das 
Weitere  siehe  §.  660  u.  flgde.). 

VI.  Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle.  —  Elemente  von  Daniell, 
Grove,  Bimsen,  Latimer  Clark  304  (das  Weitere  siehe  §.  672  u.  flgde.  und 
§.  7 18  u.  flgde.).  Erregungen  an  den  einzelnen  Contactstellen  305.  Spannungs- 
reihen 306.  Bildung  derartiger  Ketten  durch  secundäre  Ursachen,  durch 
Wasserstoffsuperoxyd  307. 

VII.  Mit  Gas  beladene  Metalle  und  Flüssigkeiten.  —  Gaselemente, 
Gassäulen  von  Grove  308,  nach  Lord  Rayleigh  N.  I,  308.  Verhalten  von 
Sauerstoff  und  Ozon  309,  von  verschiedenen  Gasen  310.  Versuche  von 
Schönbein  311.  Sitz  der  elektromotorischen  Kraft  312  bis  313 
(siehe  auch  §.  691  u.  flgde.  und  ds»c  v,apitel  Polarisation  II,  §.  707  u.  flgde.). 

Zweites  Capitel. 
Apparate. 

Klemmschrauben  315.  Schlüssel.  Unterbrechungsrad  316.  Wagner'- 
scher  Hammer  317.  Stimmgabelunterbrecber  318.  Gyrotrop  vou  Pohl 
319,  Ruhm  kor  ff,  Reusch,  Gruel  320,  Dujardin,  Bertin  321.  Stöpselumschalter 
322.  Rotirender  Commutator  323.  Inversor  (Disjunctor)  324.  Strom- 
regulatoren 326,  von  F.  Kohlrauscb  327,  Guthrie,  William  Siemens, 
Hospitalier  328,  Külp ,  Böttcher  N.  I,  327,  328,  G.  Wiedemanu  uud  Steb- 
bins  N.  I,  328. 


III.  Verhalten  verschiedener  Körper  gegen  die  Elektricität. 

A.  Leiter. 

Erstes  Capitel. 

Das  Ohm'sche  Gesetz  und  Folgerungen  daraus. 

I.  Einleitung.  —  Intensität  des  Stromes.  Galvanischer  Strom  und  Elek- 
trisirmaschine  329  bis  333. 
II.  Ohm'sches  Gesetz.  —  Empirische  Begründung.  Einheiten  der 
Constanten.  Die  Intensität  des  Stromes  im  unverzweigten  Kreise  überall 
die  gleiche.  Versuche  von  R.  Kohlrausch  334.  Ohm'sches  Gesetz  335  bis 
337.     Stromdichtigkeit  338.     Mechauische   uud  elektromagnetische 
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Einheiten  der  Constanten  339  bis  342,  IV,  1283  u.  flgde.  Experi- 
mentelle Bestätigung  des  Gesetzes  des  Widerstandes  durch  Davy, 
Becquerel ,  Ohm  343 ,  des  Ohin'scheu  Gesetzes  durch  Ohm  344 ,  Fechner 
345 ,  Pouiilet  346 ,  Beetz  für  sehr  verschiedene  Querschnitte ,  Beinold  und 
Bücker  für  sehr  dünne  Schichten  347 ,  N.  1 ,  348  ,  F.  Kohlrausch  für  sehr 
schwache  Ströme  348,  durch  Maxwell,  Everett,  Schuster  und  Chrystal 
349,  350.  Verbindung  der  Elemente  hinter  und  neben  einander  351  bis  352. 
Quantität  und  Intensität  des  Stromes  353. 

III.  Vertheilung  der  freien  Elektricität  im  8chliessungskreise. 
Theoretische  Ableitung  des  Ohm* sehen  Gesetzes.  —  Ver- 
suche von  Erman  354.  Theorie  von  Ohm  355,  Bestätigung  durch 
B.  Kohlrausch  357,  358,  Quincke  N.  I,  358,  für  schlechte  Leiter  durch  Gau- 
gain  359.  Theorie  von  Kirchhoff  360  bis  362,  N.  I,  360. 

IV.  8tromverzweigung  in  linearen  Leitern.  —  Gesetz  von  Kirch- 
hoff 363.    Zusätze  von  Bosscha  364.    Beispiele  365  bis  367. 

V.  Stromverzweigung  in  körperlichen  Lei  lern.  —  [Ströme  zwischen 
concentrischen  Cylindern  und  conaxialen  Kreisplatten  368.  Allgemeine 
Theorie  369  bis  371.  Sätze  von  Helmholtz  und  Smaasen  372,  vergl-  N.  I,  384. 
Leitung  zwischen  zwei  kugelförmigen  Elektroden  im  unendlichen  Baume  373. 
Analogien  mit  dem  Verhalten  der  Fernewirkungen  374.  8trom Verzweigung  in 
der  Ebene.  Sätze  von  Kirchhof?  375  bis  379.  Versuche  von  Kirchhof!  3t*0, 
381  und  Quincke  382.  Brechung  der  Strömnngslinien  IV,  §.1539.  Fixirung 
der  Strömungscurven  363.  Verzweigung  in  Flüssigkeitsplatten  384.  Ver- 
schiedene Berechnungen  N.  I,  384.  Nobili'sche  Binge  385  bis  388, 
auch  N  I,  388.  Ströme  in  Nebenschliessungen  zu  einer  Säule  389. 
Bückstrum  390,  N.  I,  390.  Versuche  von  Tribe  391,  N.  I,  391. 
VI.  Ladungszeit  und  Entladungszeit.  —  Formeln  für  die  Entla- 
dung eines  Condensators  392  bis  394.  Ladungszeit  und  Entla- 
dungszeit von  Drähten  und  Kabeln  nach  Ohm  395  bis  398, 
auch  Kirchhoff  IV,  1475  u.  flgde.;  bei  Verbindung  mit  Condensatoren 
nach  Varley  399,  bei  sehr  kurzer  Ladung  nach  W.  Thomson  400.  Ver- 
suche für  schlechte  Leiter  nach  Gaugaiu  401  bis  405.  Fort- 
pflanzungszeit der  Ladung  uach  Farad ay  406 ,  Wheatstone  407, 
Guillemin  408,  Varlev  409,  Jenkin  410,  Fizeau  und  Gounelle  411,  Walker 
412,  Gould  413,  Mitchel  414,  Wheatstone  415,  W.  Siemens  416,  Felici  417. 

Zweitee  Capitel. 

Bestimmung  des  Le itungs Widerstandes. 

I.  Bheostaten  von  Wheatstone  und  Jacobi  419,  N.  I,  419.  Bheocbord  von 
Poggendorff,  Neumann  und  E.  du  ltois-Reymond  420.  Quecksilberrheosfcu 
von  Müller  und  Jacobi  421.  Widerstandssäulen ,  Stöpselrheostaten  423  (IV, 
1348).  Justirung  der  Spiralen  N.  I,  423.  Vorsichtsmaassregeln  424.  Gm- 
duirung  425. 

II.    Bestimmung  des  Widerstandes   unzersetzbarer  Leiter.  — 
Directe  Einschaltung  426.    Abänderung  von  Bosscha  427.  Ersetzung 
des  Leiters  durch  den  Rheostateu  428.  Bestimmung  durch  dasDiffe- 
rentialgalvanometer  429.     Widerstandsmesser  von  W.  Siemens  und 
FI.  Jenkin  430,  von  Voller  N.  I,  430.    Wheatstone's  Brücke  431, 
N.  I,  431.    Anordnung  nach  Svanberg  und  Mousson  432.   Einrichtung  von 
G.  Wiedemann  433.  Elimination  der  Drahtlänge  434,  N.  434.  Einrichtung  von 
Siemens  435  ,  436.    Methode  von  Carey  Foster  IV,  1307  Anm.  Gradui 
rung  des  Messdrahtes  437,  nach  Braun  N.  I,  437.  Widerstände  der  einze! 
nen  Zweige  438,  439.     Berechnungen  von  Grav  N.  I.  438.  Anwendung 
altemirender  Ströme,  des  Dynamometers  und  Telephons  440.  Empfind 
lichkeit  der  Methode  441.     Methode  von  W.  Thomson  für  Kör 
per  von  geringerem  Widerstande  442.    Abänderung  von  Kirchhoff 
443,    N.  I,   445.    Methoden  von  F.  Kohlrausch  N.  I,    445,  Matthiessen 
und  Hockin  444,  Carey  Foster  und  Lodge  445.  Dämpfungsmethod* 
446.  Anwendung  der  Inductionswage  447.    E  lek tr osta t isch* 
Methode  448.   Bestimmung  des  Widerstandes  schlechter  Leiter  und  von 
Kabeln  449,  450. 
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ID.  Bestimmung  des  Widerstandes  der  zersetzbaren  Leiter.  — 
Apparat«  452.  Substitution»  methode  453.  Auwendung  des  Diffe- 
rentialgalvanometers 454.  Methode  von  Paalzow  455,  von 
F.  Kohl  rausch  mit  alternirenden  Strömen  456  bis  459,  Vorsichtsinaass- 
regeln  auch  N.  I,  458;  von  Guthrie  durch  die  Ablenkung  des  aufgehäng- 
ten Leiters  zwischen  rotirenden  Magnetpolen  460.  Elektrostatische 
Methode  von  Fuchs  und  Lippmann  461.  Methode  durch  Entladung 
eines  Condensators  462. 

IV.  Bestimmung  des  Widerstandes  der  galvanischen  Elemente.— 

a)  Ohne  Polarisation.  Methode  von  Ohm  463,  Wheatstone  464,  Mou- 
tou  465,  Discher  466,  Mance  467,  Werner  Siemens  468,  Fuchs  469,  auch 
N.  I,  473. 

b)  Mit  Polarisation  470.  Methode  von  V.Waltenhofen  471,  von  Beetz 
472,  473,  Werner  Siemens  474.  Vergl.  N.  I,  474  (Methode  von  Kempe 
und  Munro).    Widerstand  des  porösen  Diaphragmas  der  Elemente  475. 

V.  Empirisches  Nor malmaass  des  Widerstände«.  —  Empirische  Ein- 
heiten vonJacobi  und  Langsdorft'477.  Siemens'  Quecksilbereinheit 
478.  Herstellung  derselben  479.  Quecksilberetalons  4ho.  Etalons  von  Neu- 
silberdraht von  Siemens  481,  1347,  Lord  Rayleigh  IV,  1349.  Widerstands- 
Scalen  482,  IV,  1348. 
VI.  Angaben  über  die  Leituugsfähigkeit. 

1.  Allgemeines.  —  Methode  zur  Untersuchung  ob  und  wie  ein  Körper 
leitet  483  bis  485.  Nichtleiter  486,  487  ,  N.  I,  486.  Leiter  erster  und 
zweiter  C lasse  488,  489. 

2.  Metalle  undLegirungen.  —  Die  Legirungeu  leiten  wie  Metalle 
490.  Aeltere  Angaben  491  bis  494.  Aeuderung  mit  der  Tempe- 
ratur 495.  Leituugsfähigkeit  reiner  Metalle  bei  verschiedener 
Temperatur  496.  Indium  N.  I,  499.  Resultate.  Beziehung  zur  absoluten 
Temperatur  497.  Leitungsfähigkeit  der  Legirungen  498,  499.  Ein- 
fluss  geringer  Beimengungen  500,  N.  I,  500.  Temperaturcoefflcienten 
501,  502.  Widerstände  der  Amalgame  N.  I,  502.  Berechnungen  von 
Matthiessen  503.  Formel  von  Auerbach  504.  Eiufluss  des  Druckes  505, 
der  Dehnung  506,  507,  N.  I,  507,  der  Torsion  50«,  des  Ziehen  s 
der  Drähte  509,  des  Härtens,  Anlassens  und  Ausglühens  510,  N.  I, 
510,  Leitung  des  Cadmiums  und  Wismuths  511,  N.  1,  511.  Widerstand 
bei  hohen  Temperaturen  512  bis  516.  Leitung  nach  verschiede- 
nen Richtungen  517.  Einstellung  zwischen  elektrischen  Polen  518.  Uni- 
polare Leitung  519.  EinfluBS  des  Stromes  auf  den  Widerstand  520 
Leitungsfähigkeit  des  Quecksilbers  521.  Eiufluss  geringer  Beimen- 
gungen 522.  Versuche  von  Lenz  N.  I,  521  bis  522.  Leituugsfähigkeit 
geschmolzener  Metalle  523,  524.  Beziehung  zwischen  Elek- 
tricitäts-  und  Wärmeleitung  525  bis  528,  auch  N.  I,  525. 

:t.  Pulver  und  wenig  cohärente  Leiter.  —  Widerstand  poröser 
Kohle  nach  Rijke  529 ,  530.  Einrluss  der  Temperatur  auf  den  Wider- 
stand von  Pulvern  531.    Mikrophon  532,  auch  N.  I,  532. 

4.  Kohle,  Pyrolusit,  Manganit.  —  Widerstand  verschiedener  Kohlen- 
sorten 533,  auch  529;  N.  I,  533.  Eiufluss  der  Temperatur  534.  Wider- 
stand von  Gemengeu  von  Schwefel  und  Graphit  N.  I,  .ri34. 

5.  Phosphor,  8elen,  Tellur.  —  Widerstand  der  Modifikationen  des 
Phosphors  535,  des  Schwefels  N.  I,  535.  Widerstand  des  Selens. 
Versuche  von  W.  Siemens  536  bis  539.  Einrluss  der  Contacte  540.  Eiu- 
fluss der  elektromotorischen  Kraft,  des  Stromes  541  ,  eines  hindurch- 
geleiteten  Stromes  542,  543.  Einrluss  der  Bestrahlung  nach  Mai  544  bis  547. 
Selenphotophou  548,  549.  Eiufluss  der  Dauer  der  Bestrahlung  N.  I,  549. 
Umkehrung  des  Verhaltens  des  Selens  550.  Analogie  mit  der  elasti- 
schen Nachwirkung  N.  I,  550.  Widerstand  des  Tellurs  nach  Mat- 
thiessen und  Fr.  Exner  551. 

6.  S  ch  wefelmetalle,  Psilomelau.  —  ZweiGruppen  von  Schwefel- 
metallen nach  Karsten  552  und  Hittorf  553.  Einseitig  gerichtete 
Leitung  554,  desgleichen  bei  Psilomelau  nach  Braun  555,  N.  1,  555. 

7.  Feste  nnd  geschmolzene  Salze.  —  Leitung  von  Fluor-,  Chlor-, 
Brom-,  Jodblei  556,  von  Kupfenpiecksilbcrjodid  N.  I,  556,  Glas  557  bis 
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559,  N.  I,  '»58,  von  festen  Salzen  nach  Fous^ereau  K.  1,  559,  v  l  - 
schmolzenen  Salzen  560,  von  Chlor-,  Brom-,  Jodfilber  N.  I,  '■*>  '. 
8.  Wasserfreie  W  asserst  offsäuren ,  Anhydride  der 
organische  Verbindungen.  —  Chlorwasserstoff  und  Fln^rw 
stört'  Kind  Nichtleiter  561.  Versuche  von  Bleekrode  561.  Me^v.ir.i;^. 
Fette  Oele  "»64.    Einfluss  höherer  Temperaturen  5«.i.    Wider«:  m  l  ■ 
Cetylalkohol  N.  I,  565. 
'y.  Gemische  und  Lösungen,  Wasser  und  Alkohol.  —  Orr-.:- 
leiten  oft  besser  als  die  Compouenten  5«ti,  5«7.    Wasser.   Kint.is*  :- 
ringer  Beimengungen  568.    Widerstand  von  kohlensaurem  Wasser  N  1 
568.    Leitungsfäuigkeit  von  Lösungen.    Maximum  d^r  L- 
tungsfähigkeh  570,    571.     Einfluss    der   Temperatur  572.  Nun.»-', 
sehe  Angaben  573  u.  rlgde.     Bestimmungen  von  Ponillet  574.  I 
575,  Hankel  57«,  E.  Becquerel  577,  Horsford  578,  G.  Wiedeinsnn 
W.  Schmidt  580,  Becker  581,  Lenz  und  Saweljew  5*2,  Be->tz  <7.v>> 
58",  Paalzow  584,  Guthrie  und  Boys  585,  F.  Kohlrausch,  Gr -man  : 
Kippoldt  (auch  moleculares  Leitungsvermögen)  586  bis«öo,  anHi  X  1 
588  und  N.  I,  595,  Long  601,  Grotrian  (Quecksilber-  und  C.vlminirL^ 
N.  I,  601,  für  sehr  verdünnte  Lösungen  von  R.  Lenz  602,  *>•■:-;. 
N.  I,  602.  Bonty  N.  I,  602;  von  Tollinger  604,  Bergirren  und  Sven- 
605,  606,  Freund  607,    Henrichsen  608 ,    für    gern  Uchte  Lö?i:.- 
gen  609. 

Drittes  Capitel. 

Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft. 

I.  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft.  —  DanieMVhe*  KI-" 
«10  bis  «12,  IV,  1366  Anra.  N.  I,  612,  N.  I,  670.  Chlorsilber^m^ n«  - 
Latimer  Clark-Element  614  IV,  1367.    Element  von  v.  Heimholt*  IV.  1  • 

II.  Best  imm  un  gs  nie  thod  en.  —  Elektrostatische  Methole  n."->,  • 
Methoden  für  con  staute  Elemente  617.     Methoden  von  F^l'.-' 
«18,  Ohm  «19.    Graphische  Methode  «20.    Derivationsmethode  von  R:> 
«21,  Wheatatone  622,  PoggendorfT  623.    Iuconstante  Ketten. 

von  J.  Regnauld  «25.    Compensationsmethode  von  Poirgendorff  mit  A 
änderungen  von  v.  Waltenhofen,  Fuchs,  Bosscha  62«  bis  «3o,  (cir.  NM,  ' 
Methode  von  E.  du  Bois  -  Reymond  631  bis  635,  Schlüssel  dazu  K 
der  Compcnsator  634.    Methode  von  Paalzow  635.  Oppositionsmeihi>d«' 
Raoult  «36.    Brückenmethode  von  F.  E.  Neumanu  637,  Methole  nm  t 
densator  638.  Bestimmung  von  J'J/R  ohne  äusseren  Widerstand  659. 
III.  Angaben  über  die  elektromotorischen  Kräfte. 

1.  Zwei  Metalle  in  derselben  Flüssigkeit  (vgl.  $.274  n.  flgd.  •■.  - 
Spannungsreihen  640  bis  «42,  auch  N.  I,  «40.   Verhalten  ge*chm>«>  ■ 
Körper  und  von  Glas  642.    Amalgatnationsströme  643,  auch  N.  I. 
Convectionsströme  in  Benzol  u.  s.  f.  «44.    Numerische  Angaben.  l'-e*' 
mungen  von  Fechner  646,  PoggeudorfT  647,  Wheatstone  64s,  G.<:\: 
«41»,  Naccari  und  Bellati  650,  Kittler,  N.  I.  650,  Brandy  651,  H<<khi  - 
Taylor  652,  Bartoli  und  Papasogli  (Kohle)  N.  1,  652.  Hoorweg  /s^M-  • 
Leiter)  «53,  auch  699  n.  rlgde.    Messungen  von  Riecke  an  trok-. 
Säulen  N.  I,  653. 

2.  Elektromotorische  Kraft    zwischen    Flüssigkeiten  (v-r. 
5j.  29*).  —  Versuche  von  Fechner  654.  Trockene  Säulen  von  Kämtz  • 
Spannungsgesetz  nach  Wild  «56,  h.  Schmidt  «57,  Bichat  und  Bl  v. 
N.  I,  657.    Bestimmungen  von  E.  du  Bois  -  Reymond  658 ,  Worin  >' 
ler  «59. 

3.  Elektromotorische   Kraft    zwischen    Flu  ssi  gkeiteu 
einem  Metalle  (vergl.      302).  —  Pile  ä  oxygAne  «60.   Versuche  <■ 
Ilenriei  662,  PoggendorfT  663,  bei  verschieden  verdünnten  Lö*ungt-n 
bis  665,  bei  geschmolzenen  Haben  666.  Hauptsitz  der  elektromoton* 

V  Kraft  667.  Quantitative  Bestimmungen  von  A.  Eccher  6«s,  H.  F.  \W 

669,  .1.  Moser  670,  Wright  nud  Thompson  N.  1,  670,  Kittler  ibid.,  . 
v.  Hepperger  671. 
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4.  Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle  (vergl.  §.  304)  —  Ver- 
suche von  Jacobi  672,  für  verschieden  concentrirte  Lösungen  673.  Quan- 
titative Bestimmungen  von  Poggendorff  674,  Joule  675,  Svanberg  (Dauiell'- 
sche  Kette)  676,  Wright  desgl.  N.  I,  676,  ebenso  Kittler  N.  I,  677, 
Petrusehefsky  677,  Fuchs  678,  Buflf  679,  von  Eccher680,  von  Beetz  681, 
J.  Begnauld  682,  Raoult  683,  Clifton  684,  Branly  685,  Fr.  Streintz  686 
(auch  N.  I,  686),  Baumgarten  687,'  auch  §.718  u.  flgde.  und  N.  I,  687 
(Indiumketten)  und  N.  I,  688  (Kette  von  Latimer  Clark). 

5.  Einflnss  der  Erwärmung  auf  die  elektromotorische  Kraft 
688  bis  690,  auch  N.  I,  688. 

6.  Oasketten  (vergl.  §.  308).  —  Quantitative  Bestimmungen  von  v.  Beetz 
691  bis  693,  von  Peirce  694,  695.  Vergleichung  der  Resultate  696,  697 
(siehe  auch  §.  308  und  das  Capitel  Polarisation  II,  707  u.  flgde.). 

Viertes  Capitel. 

Galvanische  Elemente. 

I.  Elemente  mit  einer  Flüssigkeit.  —  Trogapparat  von  Cruick- 
shank  699,  von  Wilkinson  700,  Wollaston,  Oersted,  Schmidt  u.  A.  701. 
Calorimotoren  702.  Amalgamirtes  Zink  703,  auch  N.  I,  703.  Verminderung 
<1  er  Polarisat  ion  in  den  Elementen  nach  Poggendorff,  Smee,  Münnich,  Ro- 
bert*, Böttger  704,  Fechner,  Davy,  Fyfe,  Desbordeaux ,  Corregiani,  Kemp, 
"W.  ßchmidt,  Osann,  Blanc.  Ketten  mit  Chromsäure  und  Pikrinsäure  705, 
von  Bennet,  Barret,  KoosenN.I,  705.  Ketten  mit  Ooaks  kohle  nach  Bim- 
sen Ketten  von  Böttger,  Walker  706;  dieselben  mit  Chromsäurelösung 
nach  Bimsen  707  bis  710.    Andere  Chromsäuremischungen  711,  N.  I,  711. 
Ketten  mit  Bleisuperoxyd  712.  Leclanche'-Kettu  713  bis  716,  desgleichen 
nach  Beetz  714,  nach  de  Lalande  N.  I,  716,  Ketten  mit  Lüftung  717. 
II.  Elemente  mit  zwei  Flüssigkeiten.  —  Kette  von  Wach,  Beoqnerel, 
Daniell  718.  Daniell'sche  Kette  719,  720.  Abänderungen  vonBnff721, 
Siemens  722,  Varley ,  Minotto,  Remak  723,  Callaud  724.     Elemente  von 
Meidinger,  Candido,  Pincus  725,  Rollet  726,  Moser  727,  Bottomley,  Varley  72N, 
auch  I,  610  bis  612 ;  IV,  1366,  Anm. ;  v.  Beetz  N.  I,  612,  N.  I,  670,  677.  Ersatz  des 
Kupfers  und  der  Lösungen  im  Daniell'schen  Elemente  durch  andere  Stoffe  nach 
Orove,  Spencer,  8t räche,  Eisenlohr,  Napoleon,  Ney  729.  Grove'sche 
Kette  mit  Abänderungen  von  Ornel,  Poggendorff,  Morse  730,  731.  Kette 
von   Callan  732.     Ketten  mit  Oaskohle.    Bunsen'sche  Kette  733. 
Abänderungen  von  Siemens  und  Halske,  Stöhrer  734,  Deleuil,  Cauderay  735, 
Delaurier,  d'Arsonval  736,  v.  Beetz  737,  Obach  N.  I,  735.  Elektromotorische 
Kraft  738,  s.  auch  N.  I,  738.  Eisenelemente  von  Hawkins -8chönbein 
74o.  Leistungsfähigkeit  741.  Ersat  z  der  Salpetersäure  durch  Chrom- 
säure 742,  743,  Wasserstoffsuperoxyd  N.  I,  742,  Salpetersäure  mit  Chrom- 
säure 744 ,  Ammoninmnitrat  und  Salpetersäure  u.  s.  f.,  Eisenoxydsalze  745, 
übermangansaures  Kali  und  Natron  746,  Chlorkalk  747.    Ersatz  des  Zinks 
durch  Natriumamalgam,  Eisen,  Ferromangan ,  Aluminium  748.    Kette  mit 
Antimon  von  Kukla,  Silber  von  Bouillon,  Quecksilber  und  Jodkalium  von 
Doat,  Ketten  von  Chapman  Anderson,  Regnier,  d'Arsonval  749.    Ket  ten 
mit  d e pol arisir enden  Pulvern  von  M.  Davy,  Grenet,  Beanflls,  de 
Menna  Appariccio,    Latimer  Clark    mit  schwefelsaurem  Quecksill>er- 
oxydul  750  (vergl.  I,  614,  IV,  1367;  N.  I,  688)  mit  Calomel  nach  H^rand 
und  v.  Helmholtz,  mit  Quecksilberchlorid   nach  Mc  Leod ,   mit  schwefel- 
saurem Blei,   Chlorblei,    Mennige,  Bleioxyd,   Kette  von  8crivanoff  751. 
Chlorsilberketten  (Warren  de  la  Rue  und  Pincus)  752,  s.  auch  N.  I, 
752  und  ebendaselbst  eine  Kette  von  Scrivanoff.    Kette  mit  geschmolzenen 
Balzen  7.r»3.    Sivnd-  und  Asbestketten  755,  auch  Ketten  von  v.  Beetz  N.  I, 
612.     Elektromotorische   Kräfte   der  Ketten  756.  Zeitliche 
Aenderungen  der  Ketten,  Versuche  von  Petrusehefsky  und  Fromme 
757  bis  762  (N.  I,  760). 
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Zweiter  B 


and. 


III.  Verhalten  verschiedener  Körper  gegen  die  Elektricität  (Forts.). 


I.  Ladung  ohne  Mittbeiluug  freier  Elektricität  von  aussen.  — 
Influenz  bei  Zwischenbringeu  von  Dielektricis  l  bis  8.  Wirkung 
auf  das  Innere  derselben  9.  Theorie  der  Mo lecular Polarisation  \\>. 
Ladung  der  Molecule  und  Leitung  zwischen  ihnen  11.  Hj  potheseu  IJ. 
13.  Polarisation  der  Molecule  14.  Annahme  von  Faraday  1'».  Be- 
rechnung von  Clausius  nach  Poisson  16  bis  25.  Dielektricitätscou- 
stante  D  26,  27.  Vergleichung  mit  der  Elektrisirungszahl  k  und  dem 
elektrischen  Elaaticitätscoeffioieuten  28,  29.  Bestimmung  der  Dielektricitäts- 
constanten  fester  Körper  nach  Boltzmann  31  bis  34.  Quantitative  Angaben 
von  Cavcndish  36,  Faraday  37,  Belli  38,  Harris  3»,  Matteucci  40,  Werner 
Siemens  41,  Rossetti  42,  Boltzmanu  43,  44,  Felici  45,  Gibson  und  Barclay 
4*5 ,  Gordon  47 ,  Hopkinson  48 ;  für  Krystalle  von  Boltzmann  49.  Einflus* 
der  Temperatur  50.  Dielektricitätscon  staute  von  Flüssigkeiten 
nach  Silow  51,  52,  nach  Quincke  N.  II,  52,  Hopkinson  53,  von  Gauen 
nach  Boltzmann  54,  Ayrton  und  Perry  55,  Brechung  der  Kraftlinien  IV, 
1540.  Bestimmung  von  k  56.  Zeit  zur  Ladung  57  bis  59.  Erwär- 
mung bei  der  Ladung  der  Dielektrica  60,  N.  II,  60.  Leitung  der 
Dielektrica  nach  Gaugain  61  bis  64,  Wüllner  66  bis  69.  Dielektrische 
Polarisation  in  Elektrolyten  N.  II,  66.  Laduug  und  Leitung  in  Krystallen. 
Versuche  von  Root  70  bis  73.  Einstellung  zwischen  elektri- 
schen Polen  74.  Oberflächenleituug  der  Krystalle  nach 
G.  Wiedeinann  76,  de  Senarmont  77. 
II.  Ladung  mit  Zufuhr  freier  Elektricität  von  aussen.  —  La 
dnng  von  dielektrischen  Platten  durch  hinaufgebrachte  Elektri- 
cität 78,  durch  Reibung  79.  Ladung  der  Vorder-  und  Hinterfläche 
ho  bis  87.  Auflegen  einseitig  schwach  elektrisirter  dielektrischer  Platten 
auf  Metallplatten.  Vertheilung  im  Teller  und  Deckel  88  bis  91.  —  Auflegen 
sehr  stark  auf  der  Vorderfläche  elektrisirter  Platten  92,  93.  Reiben  während 
des  Aufliegen«  94.  Elektrophor  95  bis  97,  aucli  N.  II.  97.  Ladung  der  Dielek- 
trica durch  Influenz  98  bis  100.  Theorie  des  Elektrophors  von  Ries*  UM.  La- 
dung auf  einander  geschichteter  Platten  102  bi9  104.  Disponible  La- 
dung und  Rückstand  der  Frank  lin'schen  Tafel  104.  Untersuchungen 
von  R.  Kohlrausch  105  bis  107,  Gaugain  108,  Hopkinson  109,  Giese  110. 
Rückstand  am  Elektrophor  111,  an  freien  Couductoren  112.  Berechnung 
von  Clausius  113  bis  114.  Ein d ringe n  der  Elektricität  in  die 
Dielektrica.  Verschiedene  Ursachen  115  bis  122.  Berechnung  von  Maxwell 
und  Rowland  123.  Kritik  124,  125.    In  Krystallen  kein  Rückstaue! 

126.  Annahme  eines  Widerstandes  gegen  die  Scheidung  der  Elektricitäten 

127.  Rückstand  und  unvollkommene  Elast  ici tat  128.  Er 
schütterung  geladener  Dielektrica  129,  130. 

Zweites  Capitel. 

Töne  beim  Elektvisiren.    Aenderung  des  Volumens,  der  Gestalt, 
der  Cohäsion  und  des  optischen  Verhaltens. 

Tönen  von  Condensatoren  131,  132.  Volumen-  und  Gestaltsveränderungen 
von  Thermometercondensatoren  133,  134.  Versuche  von  Quincke  135  bis  145. 


B.  Schlechte  Leiter. 


Erstes  Capitel. 

Dielektrische  Ladung  der  Körper. 
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1j ä n genänd eräug  durch  Elektrisiruug.  Versuche  von  Righi  146,  Rönt- 
gen 147,  Quincke  148  bis  152.  Aenderung  der  Elasticität  153,  154.  Ur- 
sachen 155  bis  157.  Aeuderung  des  Volumens  von  Flüssigkeiten 
nach  Quincke  158,  159,  auch  N.  II,  159  bin  161.  Ursachen  160.  Aende- 
rung des  Brechungsexponenten  fehlt  bei  gleichförmiger  Elektrisi- 
rung  161,  tritt  bei  ungleichförmiger  hervor.  Versuche  von  Quincke,  Kcrr, 
Königen,  Brongersma  162  bis  167,  Quincke  N.  II,  183.  Kein  Eiufluss  auf 
die  Capillarität  168. 

Drittes  Capitel. 

Cou  tinuirliche    Erregung   von  Elektricität    und  von  elektrischen 
Stvömen  vermittelst  des  Coutactes  unveränderlicher  heterogeuer 
Körper  und  dazugehörige  Erscheinungen. 

I.  Berührung  undTrennuug  fester  Kör  per.  Elektrisirmaschi- 
oen.  —  Maschinen  von  Le  Roy,  Winter,  Riess,  van  Marum  169  bis  171. 
Cyliudermaschine  172.  Eiuzelne  Theile  der  Maschine  173  bis  179.  Heuley's 
Elektrometer  180.  Vorgaug  bei  der  Elektricitätserreguug  183  bis  187.  Er- 
zeugung von  Strömen  zwischen  dem  isolirten  Reibzeug  und  der  Scheibe  188 
bis  192.  Versuch  von  Felici  193. 
II.  Berührung  und  Trennung  von  festen  Körpern  und  Flüssig- 
keiten. D  ampfele,ktrisirmaschine.  Strömungsströme.  — 
Dampfelektrisirmaschine  194  bis  I9fi.  Diaph ragraeuströme  von 
Quincke  196  bis  198.  Strömungsströme  in  Capillarröhren  199,  in  frei 
ausfliessenden  Wasserstrahlen  200.  Gesetzmässigkeiten  der  Strömungsströme. 
Ver»uche  von  Edlund,  Clark,  Dorn,  Haga  203  bis  217,  Erregung  beim  Vor- 
beiströmen au  Platten  218  und  Fallen  von  Perlen  in  Wasser  219. 

Viertes  Capitel. 

Bewegung  eiuander  berührender  Flüssigkeiten  und  fester  Körper 

durch  den  elektrischen  8trom. 

Kiekt  tische  Endosmose.  Aeltere  Versuche  von  Reusa  und  Porret.  Fort- 
führung von  Theilchen  des  Diaphragmas  nach  Becquerel  220.  Gesetze 
der  elektrischen  Endosinose  nach  G.  Wiedemann  221  bis  231.  Versuche 
von  Freund  230.  Veränderung  des  Diaphragmas  dabei  232.  Versuche  vou 
Quincke  mit  Reibungselektricität  in  Capillarröhren  234  bis  237.  Fort- 
führung fester  Theilchen  in  Flüssigkeiten  durch  den  Strom. 
Versuche  von  Reusa,  Faraday,  Heidenhain,  Quincke,  Jürgenseu,  Weyl,  fieit- 
liuger  und  Kraus,  Holtz  238  bis  244.  Messungen  vou  Quincke  242.  Ursacheu 
245,  246.    Berechnungen  von  v.  Heimholt*  247  bis  254. 

Fünftes  Capitel. 

Cou t inuirliche  Erregung  von  Elektricität  und  elektrischen  Strö- 
men vermittelst  der  Influenz  und  zugehörige  Erscheinungen. 

Erste  Influenzmaschine  von  Belli  255.  Construction  von  Töp- 
ler  256.  Maschine  erster  Art  von  Holtz  259  bis  265.  Querconduc- 
tor  266  bis  268.  Einrichtung  vou  Riess  269.  Mehrfache  Erregung  270. 
Verbindung  mit  einer  Frankliu'schen  Tafel  oder  Leydener  Flaschen  271  bis 
273.  Maschine  zweiter  Art  von  Holtz  274  bis  281.  Maschine 
von  Kund  t  282.  Doppelmaschine  von  Poggendorff  283  bis  285 ,  auch 
N.  II,  284.  Maschinen  von  Top  ler  28fi ,  mit  mehreren  Scheiben  287. 
Abänderungen  288.  Ver  gleich  ung  der  Elektrisirmasclünen  ,  Influenz- 
maschinen und  galvanischen  Ketten  28»  (vergl.  I.  332).  Arbeit  bei  der 
Influenzmaschine.  Beziehung  zur  Drehuugsgeschwindigkeit,  Sirominteusität 
und  dem  Widerstände  der  Leitung.  Methode  von  Mach  N.  II,  291.  Ver- 
suche vonRossetti  290  bis  296,  von  Mascart297.  Eiufluss  der  Glasdicke  298. 
Leistungen  der  verschiedenen  Maschinen,  auch  in  verschiedenen  Gasen; 
nach  Hempel  N.  II,  298,  F.  Kohlrausch  299,  Krüger  N.  II.  299,  Bou- 
cbotte  30o,  Riecke  301,  Mascart  302  bis  304,  Töpler,  N.  II,  304.  Rota- 
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tionserscheinungeu  au  Influenzmaschinen.  Aelterer  Versuch  von 
Prankliu  305,  Versuche  von  PoggendorfT  306,  307. 


IV.  Beziehungen  zwischen  Elektricität  und  Wärme. 

Erstes  Capitel. 

Urzeugung  von  Elektricität  durch  Temperaturänderungen. 

I.  Thermoströme  zwischen  zwei  Metallen. 

1.  Allgemeine  Resultate.  —  Thermoströme  zwischen  zwei  Metallen. 
Grundverauch  von  Seebeek  308.  Thermoelektrische  Reihen  3u9. 
Analogie  mit  der  Snaunungsreihe  310.  Thermoketten  311  (Triboelek- 
trische  Ströme,  Aum.).  Proportiouahtät  der  elektromotorischen  Krall  mit 
der  Temperaturdifferenz  an  den  Contactatellen  bei  geringen  Temperatur - 
schwaukungen  312.  Numerische  Werthe  der  thermoelektrischen 
Kräfte  nach  Becquerel  313,  Matthiessen  314,  O.  Wiedemaun  315; 

E.  Becquerel  316.  Vergleichung  mit  der  Kraft  der  Hydroketten  317. 
Verhalten  der  Legirungen  nach  Seebeck  318,  Rollmann  319,  Mat- 
rhieäsen ,  E.  Becquerel  320.  Verhalten  der  Amalgame  nach  C  L. 
Weber  N.  II,  3*20.  Verhalten  von  Schwefel-  und  Arseu- 
metallen  und  Pyrolusit  321  bis  323.  Bestimmung  des  Wider- 
standes der  Thermoelemente  324.  Apparate:  Thermoelemente 
nach  Pouillet  323.  Thermosäulen  326.  Säule  von  Müller  327,  Noe  3>. 
Mure  und  Ciamond  329.  Wirkungen.  Elektroskopische  Spannung  330. 
Chemische,  thermische,  maguetische  und  Inductionswirkuugeu  331. 
Temperaturbestim  muugeu  mittelst  der  Thermoelemente  332  und 
Thermosäulen  333.    Graduirung  derselben  334. 

2.  Einfluss  der  Härte  und  Spannung  der  Metalle  auf  ihre 
thermoelek t  rische  Stellung.  —  Thermoströme  zwischen  Metallen 
von  ungleicher  Structur,  nach  Seebeck  335,  zwischen  hart  gezogenen  und 
angelassenen  Drähten  nach  Magnus  und  E.  Becquerel  336,  zwischen  ab- 
gelöschten uud  weichen  Stahldrähten  nach  Barus  337,  zwischen  gedehn- 
ten und  ungedehnten  Drähten  nach  W.  Thunison  338,  Le  Roux  3.'J9, 
Overbeck  N.  II,  340,  v.  Tunzelmann  340,  Ewing  341,  zwischen 
seitlich  gepressteu  und  nicht  gepressten,  tordirten  und  nicht  tordirten 
Drähteu  342,  343,  in  schnell  erkalteten  Metallmassen  344,  zwischen 
Metallniassen  von  ungleicher  Spaltungsrichtung  345,  zwischeu  verschieden 
dicken  Drähten  346  (in  geschürzten  Platindrähten  373). 

3.  Einfluss  höherer  Temperaturen.  Umkehruugen  der  Stromes- 
richtung.  —  Abweichungen  der  thermoelektromotorischeu 
Kraft  vou  der  Proportionalität  mit  der  Temperaturdif  fereuz 
bei  höhereu  Temperaturen  nach  Draper  347,  Regnault348,  G.  Wiedemann 
349,  E.  Becquerel  350,  Gaugain  351.  Um  kehrung  der  Stromes- 
richtung nach  Seebeck,  Cumming,  Becquerel  352,  Hankel  353.  For- 
mel   von    Avenarius  354.    Beobachtungen    von    Avenarius  355, 

F.  Kohlrausch  356,  Tidblom,  Kaccari  und  Bellati  357.  Curveu  vou 
W.  Thomson  für  de, dt.  Neutraler  Paukt  358.  Versuche  vou 
Tli.mison,  Tait,  Kuott  und  Mac  Gregor  359,  360.  Complicirteres  Ver- 
buken einzelner  Metalle  .'561.  Ursachen  der  Unregelmässigkeiten  36'.'. 
Thermoelektromotori8che  Kräfte  beim  Schmelzen  und 
Erstarren  363. 

4.  Elektricitätserregung  bei  der  Berührung  ungleich  war- 
mer, nicht  elektroly  sirbar  er  Körper.  —  Aeltere  Versuche  vou 
Hergmann  ,  Becearia  und  von  Herbert ,  von  Gaugain  und  Kuott  364, 
auch  N.  II,  364,  von  Hoorweg  365.  Berührung  ungleich  wanner 
Drähte  nach  Ritter  uud  E.  Becquerel  366 ,  Einmet  367  ,  Magnus  368. 
Verhalten  des  Quecksilbers  368.  Einfluss  der  Oberflächen- 
schichten  369.  Versuche  von  Franz  370,  Gaugain  und  Fleeming  Jen- 
kin  371.  Wirkung  der  Oberflächenschichten  1>eim  Contact  ungleich 
warmer    Drähte  372.    Ströme  in  geknoteten    und  gewundeneu 
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Drähten  373,   in   ungleich   geschichteten  Metallplatten 
374,  in  ungleich  geschichteten  blätterigen  Metallen  375. 
U     Elektrir.itätserregung  in  Kry  stallen  d  u  rch  Tempera  tu  rände- 
ruug  und  Druck. 

1.  Therme-elektrische  Ladung  schlecht  leitender  Krystalle.  — 
Pyroelektricität.  Aeltere  Beobachtungen  von  Daumius,  Lemery, 
Aepinus,  Cauton,  Hauy,  Brewster  377.  Methode  von  Kundt  X.  II,  400. 
Bestimmungen  von  Riess,  Rose  und  namentlich  Haukel  378  bis  386. 
Aktin oelektricität  nach  Hankel  387.  Methode  von  Friede!  388. 
Messungen  von  Gaugaiu  389.  Hypothesen  über  die  Ursachen  der 
Krystallelektricität.  Einfluss  der  Art  des  Erwärmens  nach 
G.  Wiedemaun  390,  nach  Priedel  und  Curie,  nach  Röntgen  X.  II,  390. 
Eiuwäude  von  Haukel  ibid.  Hypothese  von  Gaugain  391,  W.  Thumsou 
392.  Versuche  von  S.  Thompson  über  unilaterale  Leitung  393. 

2.  Galvanische  Ströme  in  besser  leitenden  Kry  stallen.  — 
Ströme  im  Turmalin  nach  E.  du  Bois - Reymond  394,  in  Wismuth  muh 
Frauz  395,  in  Fahlerz  und  Schwefelkies  nach  Friede!  396,  397,  in  Eisen- 
kies nach  G.  Rose  und  Friedel  398.    Beobachtungen  von  Marbacli  399. 

3.  Elektricitätserregung  in  Krystalleu  durch  Druck.  —  Piezo- 
elektricität  nach  J.  und  P.  Curie  400  bis  402.  Versuche  von 
Röntgen  N.  H,  400,  Kundt  ibid.,  Gestaltsänderung  durch 
Elektrisiruug  nach  Curie  4o:>,  auch  X.  II,  403.  Aeuderungen  des 
optischen  Verhaltens  beim  Elektrisireu  von  Krystalleu.  Versuche  von 
Röntgen  N.  II,  400. 

III.  Ther  moströme  zw  i  sehen  Metal  len  und  uichtmetallischen 
Flüssigkeiten.  —  Ströme  beim  Eintauchen  ungleich  warmer  Metalle 
von  gleichem  Stoffe  iu  Lösungen.  Versuche  von  Nobili ,  Walker  404, 
Faraday  405,  Gore  406,  407,  X.  II,  407,  Hoorweg  (bei  Rüböl)  408,  Pacinotti 
409  (vergl.  I,  689  u.  flgde.).  Messungen  von  Bouty  410,  411.  Ströme  beim 
Eintaucheu  v  e  r  s  c  h  i  e  d  e  u  e  r  Metalle  in  ungleich  warme  Flüssigkeiten. 
Versuche  von  Faraday  412.  Ströme  in  geschmolzenen  Salzen  uacli 
Andrews  413,  Haukel  414,  Brard,  N.  II,  414,  Gladatoue  und  Tribe  415. 

W.  Thermost  röme  zwischen  nicht  metallischen  Flüssigkeiten.  — 
Versuche  von  Nobili  41«.    Messungen  von  Wild  417. 

Zweites  Capitel. 

Thermische  und  mechanische  Wirkungen  des  elektrischen 

Stromes. 

I.  Thermische  und  mechanische  Wirkungen  der  Entladung 
der  Batterie.  —  Luftthermometer  von  Harris  419.  Abhängig- 
keit der  Erwärmung  eiues  Drahtes  von  dem  Stoffe  uud  de  in  Qua- 
drate der  Elektr  ici  täts menge  nach  Snow  Harris  420  bis  422.  Be- 
statiguug  hiervon  und  Abhängigkeit  von  der  Oberfläche  der  Batte- 
rie, der  Dicke  d  e  s  Glases,  des  L  e  i  t  u  n  g  s  w  i  d  e  r  s  t  a  n  d  e  s  des 
Drahtes  uud  der  Gesammtschliessung  nach  Riess.  Luftthermometer  423  bis 
425.  Erwärm  ungsgesetze  426  bis  430,  (auch  für  Flüssigkeiten  nach 
Villari  X.  11,  42H),  bei  verzweigtem  8  ch  1  i  e  ss  u  n  gs  bo  ge  n  431,  432. 
Gesammtarbeitsleistung  43:i.  Ableitung  der  W  ä  r  m  e  g  e  s e  t  z  e  434,  435. 
Wärmemenge  in  absolutem  Maasse  436.  Wärme  bei  Entladung  im 
unter  broc  heuen  8c  hliessungs  bogen  437  bis  440,  bei  Cascaden- 
batterieu  441,  442.  Complicirtere  Verhältnisse  443,  444.  Wärme  bei 
gleichzeitigen  mechanischen  Arbeitsleistungen  445.  Glühen 
von  Drähten  446,  447.  Zersprengen  448,  449,  auch  N.  II,  448. 
Ii.  Thermische  uud  mechanische  Wirkungen  des  galvanischen 
Strome  s. 

1.  Erwärmung   und   mechanische  Veränderung  der  homo- 
genen Theile  des  Schliessungskreises. 

a)  Metallische  Leiter.  —  Erwärmung  eiues  Drahtes  an  verschiede- 
neu Stellen  450.  Joule' s  Gesetz  451,  452.  Demonstration  von 
Obach  X.  II,  451.  Bestätigung  durch  E.  Becquerel  453,  Lenz  454, 
Botto  455 ,  nach  Poggendorff  456.    Temperatur  eines  galvanisch  er- 
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wärmten  Drahtes  N.  II,  458,  auch  N.  II,  477.    Einflnes  der  Tem{*- 
raturerhöhung  458.   Intensitätsmessung  durch  Erwärmung  eines  Prah 
tes  459,  460.  Glühen  von  Drähten  461.  Versuche  von  Müller  4^^ 
Zöllner  463,  auch  Forbes  N.  II,  463.  Anordnung  der  Säule  hierl*  i  4'-» 
Glühlampen  465.  Einfluss  der  Umgebung  466  bis  469.  Töne  du  reu 
abwechselnde  galvanische  Erwärmung  470,  471,  K.  II.  4Ti 
Aenderung  der  Cohäsion  durch  den  Strom  472  ,  der  E  1  a s t  i • 
cität  nach  Wertheini  473,  dagegen  Streiutz  474.     Aenderung  <l<*f 
Volumen 8,  der  Länge  und  Dicke  nach  Edlund  47.r>.  ßtreini 
476,  dagegen  Basso  477,  F.  Exner  478,  479,  Blondiot  48o.  Schein- 
bare Verkürzung  durch  den  Strom  481. 
b)  Nichtmetallische  Leiter.  —  Gesetz  von  Joule  482  hin  4>4 
Verbuche  von  E.  Beequerel  485.    Beziehung  zu  den  Vorgang"  ia 
der  Kette  486. 

2.  Erwärmung  und  Erkältung  der  Berührungsstellen  hete- 
rogener Theile  des  Schliessungsk  reise«.  —  Peltier'»  Plu- 
nomen  487.    Eisbildung  dabei  4»8.    Reihenfolge  der  Metalle  4>y.  Ge 
setze  nach   v.  Quintus  Icilius  490,  Frankenheim  492;  bei  verm-h  •->- 
nen    Temperaturen    nach    Campbell  N.  II,  500.     Verhalten  bei  r.n- 
gleichartigen  Löthstellen  494,  N.  II,  494.    Formel  495.     Bezieh  an: 
des  Peltier'scben  Phänomens  zu  den  Thermo  s  tröm  en.  Versuche  v->u 
Le  Roux  497  und  500,  Edlund  498,  Sundell  499.    Scheinbare  Fort- 
führung der  Wärme  durch  den  Strom  nach  W.  Tb<>m«on  •"•  l 
Versuche  von  Le  Roux  502,  von  Trowbridge  und  Penrcwe  N.  II, 
Erklärung  503  bis  505.    Temperaturänderungen  an  Co  mach- 
st eilen  von  Metallen  und  Flüssigkeiten  506.    Me^sung^n  \ « >u 
Houty  507,  bei  festen  Salzen  nach  Hoorweg  508;  an  der  Grenz" 
von  Elektrolyten,  Versuche  von  du  E.  Bois-Reymond  und  H«>-r 
weg  5o9. 

3.  Arbeitsleistungen  beiden  thermischen  Wirkungen  de.» 
Stromes  und  den  Tb ermostr ömen.  —  Berechnung  von  Clau- 
sius  510  bis  513.  Beziehung  zum  Wärmeäquivalent  nach  v.  Quinta"* 
Icilius  514,  Joule  515,  Fr.  Weber  516,  H.  Wel>er517.  Peltier*  Phänomen ; 
Berechnungen  von  Clausius  518  bis  520;  desgleichen  von  W.  Th<mi>--i 
521  bis  5'.'3  und  Tait  524.  Versuche  von  Budde  525  und  Bouty  52« 
Naecari  uud  Bellati  527,  Verhalten  der  Krystalle  52*. 

4.  Beziehungen  der  t h er mo elektrischen  Ströme  und  d*r 
Temperaturäuderungen  der  Contactstellen  heterogener 
Leiter  durch  d  e  u  Strom  zu  dem  anderweitigen  p  h  y  <•  i  k  * 
lisch en  Verhalten  der  Körper.  —  Vermeintliche  Ursachen  <i-r 
Thermost röuie.  Ungleiche  Wärmevertheilung  und  Strahlung  529.  Be- 
ziehung zur  Spannungsreihe  53o.  Satz  von  Clausius  531.  Hypothek 
von  F.  Kohlrausch  533.    Einwände  von  Budde  N.  II,  533. 

V.  Elektrochemie. 

Erstes  Capltel. 

Elektrolyse. 

I.  Allgemeine  Resultate.  —  N  o m e  u  c  1  a  t  u  r  534.  Elektrolyt«  und  Sieht- 
elektrolyte  535,  53«.  Elektrolyse  d  u  r  c  h  R  e  i  b  u  n  g  s  e  1  e  k  t  r  i  c  i  t  *  t  7 
big  544.  Primäre  und  sec  u  n  d  ä  re  W  i  r  k  un  gen  545.  Apparate 
für  geschmolzeue  Stoffe  54«,  für  Lösungen  547,  von  Daniell  und  Miller  54*. 
G.  Wiedemann  549,  Hittorf  550.  Wasserzersetzungsapparate  551  bis  5  »4. 
E  1  e  k  t  ro  ly  t  i  sc  hes  Gesetz  für  geschmolzene  Stoffe  555.  556.  Eiurlu*» 
der  Elektroden  557.  Gt-setz  für  Lösungen  558,  559.  Aequivalente  5«'-. 
N.  I,  5«0.  Prüfung  des  Gesetzes  durch  Soret  561,  BurT  563.  Vermeint- 
liche metallische  Leitung  der  Elektrolyte  564  bis  566.  V  ol  ta- 
rn eter  von  Bunsen,  de  la  Rive  567,  Mohr  568.  Silbervoltameter  5*9. 
Knpfervitriolvoltameter  ibid.,  auch  N.  II,  569.  Aggregationszustand 
der  Ionen  570.    Elektrostriction  571  bis  574.    Secundäre  Pr<-- 
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cesse.  Beispiele  576.  Einfluss  der  Stromesd  ichtigkeit  576,  der  Con- 
eentratiou  577,  der  Zusammensetzung  der  Losungen  578.  Allotropisirung  der 
Ionen  579.    Wirkung  von  Localströmeu  N.  II.  579. 
II.  Elektrolyse  ge  hc  h  in  o  1  z  en  e  r  K  1  e  k  trolv  te. —  Elektrolyse  von  Chlor- 
zinn, Chlorsilber,  Salpeter,  Kali,  Natron,  schwefelsaurem  Natron,  chlor- 
saurem Kali  580,  (von  Jodsilberl,  556.  Elektrolyse  von  Glas  I,  557,  Chlor-, 
Brom-,  Jodblei  nach  Warburg  N.  II,   580).    Versuche  zur  Abscheidung 
von  Kohle  N.  II,  582,  593.  Darstellung  der  Alkali-  und  Erdnietalle,  von  Bor, 
Silicium,  Verhalten  der  Amalgame  581  (I,  490).    Elektrolyse  von 
zweifach  borsaurem  Natron  ,  Kupferchlorid  .  Aluminiumchlorid ,  Molybdän- 
saure,  Vanadinsäure,  Chromsäure,  zweifach  chromsaurem  Kali  582. 
III.  Elektrolyse  der  wässerigen  Lösungen  der  Elektrolyte.  — 
Die  Salze  zersetzen  sich  wie  ohne  Gegenwart  des  Lösungs- 
mittels 583  bis  585.    Einfachste  Zersetzungen  von  Salzlösun- 
gen: Chlorzink,  Chlorblei,  Chlor-,  Jod- ,  Cyanwasserstoff ,  schwefelsaures 
und  salpetersaures  Knpferoxyd,  -Zinkoxyd,  -Cadmiumoxyd  586.  Secun- 
däre  Einflüsse.     1.  Die  Ionen  an  der  positiven  Elektrode 
wirken  auf  dieselbe.    Elektrolyse  von  Kupfersalzen  mit  Kupferelek- 
troden  587.    2.  Das  Salz  in  der  Lösung  wirkt  auf  die  positiven 
Ionen:  Elektrolyse  von  Kupferchlorid,  essigsaurem  Kupferoxyd,  arseu- 
saurem  Kali,  molybdänsaurera  Ammon  588.    3.  Der  an  der  positiven 
Kiekt  rode  frei  werdende  Sauerstoff  wirkt  auf  das  Salz:  Bil- 
dung von  Superoxyden  589,  590.    Elektrolyse  von  Silbersalzen,  Schwarzes 
Silber  591,  592.  4.Das  positive  Ion  wirkt  auf  das  Wasser:  Elek- 
trolyse der  Alkalisalze  593.    Darstellung  der  Alkalimetalle  und  ihrer  Amal- 
game 594.    Ammoniumamalgam  und  Nitrogurete  595.    Darstellung  der 
Erdmetalle,  Mangan,  Chrom  ">96.    5.  Wirkung  der  Ionen  auf  das 
Wasser  und  das  gelöste  Salz:  Elektrolyse  von  salpetersauren  Alkali  - 
und  Erdsalzen,  von  cliromsaurem  Kali  597.    6.  Secundäre  Proceise 
an  beiden  Polen:  Elektrolyse  von  chlorsaurem,  schwemchtsaurem,  unter- 
schweflichtsaurem,  trith ionsaurem  Kali;  von  arsenichtsauren  Salzen,  Cyan- 
kalium,  Bildung  von  Siliciumwasserstoff  598.    Bildung  von  Suboxydeu  599, 
ßoo.    7.  Zersetzung  verschiedener  Verbindungsstufen  der- 
selben Stoffe:  Versuche  von  Matteucci  und  E.  Becquerel  601.  Zersetzung 
von  Wasserstoffsuperoxyd  602.     Versuche  von  Daniell  und  Miller  603. 
Versuche  von  Hittorf  u.  A. :  Elektrolyse  der  Eisensalze  (Stickstoffeisen) ; 
von  Aluminiumchlorid ,  Quecksilbcrsalzen  nach  Butf  (Amulgamation  der 
Elektroden  N.  II,  604),  von  phosphorsauren  Salzen,  saurem  chromsauren 
Kali ,  Uranoxychlorid,  Cyankaliuin,  Cvandoppelsalzen,  Joddoppelsalzen  604  ; 
von  Zinkchlorid,  Fünflachschwefelkalium  605,  Antimonchlorid  (explosives 
Antimon  von  Gore)  «06.  8.  Elektrolyse  von  Säu  reu  und  Alkalien: 
Jodsäure  607;  Schwefelsäure  (auch  N.  II,  608).  schweflichte  Säure,  selenichte 
8änre  (Selen Wasserstoff),  Phosphorsäure  608,  Salpetersäure  609,  Chromsäure 
610;  Kali,  Natron,  gelöste  Thonerde  u.  s.  f.  611,  612.    9.  Elektrolyse 
von  reinem,    saurem    und  alkalischem  Wasser:    Einfluss  des 
Druckes  613,  auch  N.  IT,  976,  981.  Einfluss  der  Absorption  der  Gase  durch 
das  Wasser  614,  durch  Platin  615,  616.    Keine  Aenderung  des  optischen 
Verhaltens  dabei  617.    Aenderung  der  Reibung  618,  N.  II,  618.  Verhalten 
von  Palladiumelektroden  619,  von  Goldelektroden  (Biegungen)  N.  II,  619, 
von  Nickel  620.  Brüchigwerden  durch  Wasserstoffabsorption  621.  Bildung 
von  Ozon  622,  von  Wasserstoffsuperoxyd  und  Ueberschwefelsäure  623  bis 
625.    Theorie  der  Bildung  626.    Activer  Wasserstoff'  627.    Verhalten  eines 
dem  zersetzenden  entgegengesetzten  Stromes.  Wasserzersetzu ng  durch 
Ritemirende  Ströme628.  Freiwillige  Wiedervereinigung  der  Gase  629  bis 
631.  Einfluss  der  Luft  bei  der  Wasserzersetzung  632,  von  brenzlichen  Oelen, 
Ammoniak,  Schwefelkohlenstoff,  Chlor  u.  b.  f.,  Salpetersäure,  Uebermangan- 
saure,  kohlensauren  Salzen,  chromsaurein  Bleioxyd,  Schwefelmetallen  u.  s.  f. 
6M3.    Oxydation  von  Silber,  Kupfer.  Blei,  Palladium,  Osmium,  Thallium, 
Ruthenium,  auch  Goldelektroden  634  bis  Ml.     Disaggregation  von 
Gold-  und  Platinelektrod*»n  638,  von  Kohlen  639.    Bewegungen  des 
Quecksilbers  als  Elektrode.     Theorie    von    Paalzow  640.  Ver- 
suche von  Gerboin,  Runge,  Hersrhel,  Ermnn,  Draper  u.  A.  ft4t  bis  645. 
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Bewegungen  geschmolzener  Metalle  in  geschmolzenen  Salzen  als  Elektroden 
646  bis  649.  10.  Elektrolysen  organischer  Verbindungen  6*< 
bis  658. 

IV.  Wanderung  der  Ionen.  —  Grunderscheinung  65y.  Versuche  von 
Daniell  660,  Uittorf  #66 1 ,  G.  Wiedemann  662,  Kirniis  663,  Weiske  664, 
Kuschel  665,  für  alkoholische  Lösungen  von  R.  Lenz,  N.  II,  665.  Unab- 
hängigkeit von  der  Elektrolyse  666. 

V.  Elektrolyse   von  Lösungen   mehrerer  Stoffe.  —  Gleichzeitige 

Abscheidung  der  Ionen  beider  667.  Reihefolge  der  Abscheidungeu.  Grenz- 
werth der  Stromesdichtigkeit.  Abscheidung  von  Wasserstoff  bei  der  Elek- 
trolyse von  Kupfersalzen  ^Messingniederschlag)  66».  Ursache  669.  Thei- 
luug  des  Stromes  zwischen  den  Elektrolyten  nach  Uittorf  G?i> 
und  Buff  671  (vergl.  I,  609). 

VI.  Elektrolyse  mehrerer  hinter  einander  geschichteter  Lo- 
sungen. —  Versuche  von  Iiisinger  und  Berzelius,  Davy,  Guieltu,  Faraday. 
Becquerel,  Daniell  und  Miller,  Conuell  67*2.  Erklärung  673,  674.  Schein- 
bar« latente  Fortführung  der  Ionen  675.  Ausbreitung  der  Ionen  an 
den  E 1  e  k  t  r  o  de  u  bei  der  Zersetzung  der  Salzlösungen.  Secuudäre  Ein- 
wirkung auf  die  Resultate  der  Elektrolyse  676,  677. 

VII.  Elektrolyse  in  der  Kette.  —  Lösung  des  Zinks  in  der  Kette 
67f,  679.  Vorgang  in  Ketten  mit  zwei  Flüssigkeiten  680.  Lösung  von  ge- 
mischten Metallpulvern.  Schutz  gegen  Oxydation.  Verändenm«: 
von  Pflanzen  papieren  auf  Metallplatten.  Rosten  des  Eisens  681,  682.  Ver- 
halten voll  reinem,  amalgamirtem  und  rohem  Zink  i>*vi. 
Metall  fäll  ungen  684  bis  691,  auch  N.  II,  0t>i«.  Kinllusa  kleiner  Meu- 
ten eines  heterogenen  Metalles  auf  die  Lösung  von  Metallen  in  Sauren 
6'J2.  Bildung  k  r  y  s  t  a  1 1  i  s  i  r  t  e  r  Verbindungen  in  der  Kette ;  elek 
trocapillare  Phänomene  nach  Bird,  Becquerel,  Gladstone  und  Tribe  6*J3  bi* 
696.    Elektrolytische  Vorgänge  in  der  Gaskette  697. 

Zweites  Capitel. 

Eiufluss  der  Elektrolyse  auf  den  Leitungswiderstand  und  die 
elektromotorische  Kraft  im  Schliessungskreise. 

A.  Widerstand  des  Ueber ganges.  —  Abscheidung  besser  oder  schlech- 

ter leitender  Substanzen  an  den  Elektroden  699  (Uebergaugs widerstand) 
Unipolare  Leitung  der  Seife,  des  Eiweisses  7oo,  der  Schwefelsaun' 
zwischen  Zinkelektroden  u.  s.  f.  7ul  (vergl.  auch  unipolare  Leitung  der 
Flamme  IV,  1261  u.  flgde.).  Seen  n  dar  er  Widerstand  poröser  Körper 
nach  E.  du  Bois-Reymond  702;  a)  äusserer  703,  704;  b)  inuerer  7u...  Ver- 
such von  Bartoli  70*. 

B.  Polarisation. 

I.  Allgemeine  Angaben  7o7,  7o*. 
II.  Polarisation  durch  Gase. 

a)  Nachweis  und  Best  im  in  u  ngsme  thode  u.  —  Historische*. 
Ladungssäule  7u9  bis  711.  (Polarisation  trockener  Säuleu  N.  II. 
709).  Methuden  zur  Nach  Weisung  712,  713.  Wippe  714,  von 
Siemens  715,  von  Poggendorff  und  Müller  716  bis  718.  Wirkun- 
gen der  PolarisatioUHströuie.  Polarisation  durch  dieselben  7iy. 
Thomson'*  Ladungsbatterie  720.  Analogie  mit  dem  Ueber- 
gaugswiderstande  721,  722.  Anuahme  desselben  dureb 
Poggendorff  und  Fechner  723  bis  725.  Trennung  desselben  von  der 
Polarisation  726.  Versuche  von  Lenz  727  ,  728.  Schwächimg  <lf< 
Stromes  mehrpaariger  Säulen  durch  die  Polarisation  729.  Zer 
setzung» widerstand  730.  Bestimmung  der  elektromoto- 
rischen Kraft  der  Polarisation  nach  Wheatstoue  731,  Poggen- 
dorff 732,  733,  Beetz  734  (I,  473  Anm.).  Elektrostatische  Methode 
735',  nach  Fuchs  736 ,  Brauly  737.  Bestimmung  zugleich  mit  dt-iu 
Uebergaugswiderstaude  738  bis  740. 

b)  Abhängigkeit  Von  der  Stromesdichtigkeit  und  Natur 
der  Gase.  —  Polarisation  bei  der  Wasserzersetzunir 
durch  sehr  wenig  dichte  Ströme  nach  Bartoli  741  bis  74.\ 
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Abhängigkeit  von  der  Stromesdichtigkeit  746  biB  748.  Uuabhängig- 
keit  vou  der  ursprünglichen  Poteutialdiffereuz  der  Elektroden  N.  II, 
741.  Ansteigen  bis  zu  einem  Maximum  nach  Poggendorff 
und  Crova  749  bis  753.  Unterhalb  desselben  Gleichheit  der  polari- 
sir  enden  Kraft  und  Polarisation  754.  Unabhängigkeit  der 
Polaris atiouen  der  einzelnen  Elektroden  von  einander 
nach  v.Beetz  755,  756.  Bestimmungen  des  Maximum«  der  Polari- 
sation reiuer  Plathiplatten  durch  Wheatstone  757,  Buff758,  für 
beide  Oase  einzeln  durch  Poggendorff  75ü  ,  Svanberg  760  ,  v.  Beetz 
761,  Gaugain  762,  764,  Raoult  763.  Zusammenstellung  der  Besiütate 
765.  Hohe  Werth«  nach  Butt'  766.  Polarisation  platinirter 
Platin  platten  767.  Einlluss  auf  die  Wasserzersetzuug  768,  769. 
Verstärkung  derselben  durch  Einwirkung  oxydirender  und  absorbi- 
render  Agentien  770.  Wirkung  der  Umkehruug  de»  Stromes  771.  Eiu- 
fluss der  Polarisation  auf  den  Widerstand  772  (auf  das  optische  Verhal- 
ten und  die  Reibung  siehe  II,  617,  618).  Polarisation  verschie- 
dener Metalle  773.  Messungen  von  Heurici  774,  Poggendorff, 
Svanberg,  Butf  775,  Raoult  776,  Tait  777  ,  Pirani  N.  II,  777  ,  Wild 
778,  Fromme  77«,  Beetz  (Palladium)  780,  Fromme  (desgleichen) 
781,  Polarisation  von  harter  Retortenkohle  782,  von  Aluminium  783, 
Quecksilber  784.  Abhängigkeit  von  der  elektromotorischen  Kraft  787. 
Berechnung  der  Capillarspaunungeu  von  v.  Helmholtz  788,  vou  Lipp- 
mann 789,  79o.  Eiufluss  von  Alkali  791.  Veränderungen  der  Oberfläche 
nach  König  792.  Capillarelektrometer  von  Lippmanu  793, 
W.  Siemens  u.  A.  794,  N.  II,  794.  Vorsieh  tsmaassregeln  795,  796.  E  i  n  - 
fluss  der  Flüssigkeit  auf  die  Polarisation  nach  Poggen- 
dorff 797  ,  Raoult  798  ,  Parnell  799 ,  bei  verschieden  conceutrirten 
Lösungen  nach  Lenz 800  (Gaugain  764).  —  Polarisation  erhitz- 
ter und  geschmolzener  Elektrolyt«;  von  Glas  801.  — 
Polarisation  durch  Chlor,  Brom,  Jod  802,  803,  auch  813. 
Verschiedeue  Einflüsse  auf  dieselbe  804,  805. 

c)Zeit  zum  Entstehen  und  Vergehen  der  Polarisation 
durch  Gase.  —  Polarisation  durch  Batterieeutladun- 
geu  8o6.  Durch  kurz  dauernde  galvanische  Ströme. 
Versuche  von  Edlund  807.  Verschwinden  der  Polarisation 
nach  dein  Oeffnen  nach  Beetz  808,  Saweljew  809,  Parnell  810, 
Bernstein  811.  G  es  a  m  m  t  s  u  in  m  e  der  Polarisation  bei  der 
Ladung  und  Entladung  812.  Verlauf  der  Polarisation  durch 
elektrolytisches  Chlor  nach  Macaluso  813,  desgleichen  durch  elektro- 
ly tischen  Wasserstoff  814 ,  815.  Ursachen  des  verschiedeneu  Ver- 
laufs der  Polarisation  816,  Wirkung  der  Occlusion  817.  Wieder- 
holte Polarisationen  818.  Versuche  von  Streiutz  819,  vou  Helm- 
holtz 820.  Capacität  der  Elektroden  für  eine  gegebene  Polari- 
sation nach  Blondlot  821.  Unabhängigkeit  vom  Elektrolyt  822.  Iui- 
ti  aleapaei täten  in  absolutem  Maasse  823,  nach  F.  Kohlrausch 
mittelst  der  Maguetelektrisirmaschine ,  Aeuderung  der  Schwingung»- 
phase  der  altemireuden  Ströme  und  der  Stromstärke  824.  Nachweis 
vou  Wiukehnann  N.  II,  824.  Versuche  über  die  Capacität  von  Var- 
ley  825.  Eiufluss  der  Löslichkeit  auf  den  Verlauf  der  Polarisation. 
8tröme  durch  elektrolytische  Couvectiou  nach  v.  Helmholtz  826  bis 
828.  Rechnung  von  Witowski  829.  Polarisation  durch  alter- 
nirende  Ströme  830.  Messung  mittelst  der  Brücke  831,  832. 
Entladung  durch  eiu  Galvanometer  834.  Entscheidung  der  Frage, 
ob  eine  polarisirte  Zersetzungszelle  sich  wie  eiu  oder  wie  zwei 
Condensatoren  verhalte.  Capacität  derselben  834,  835.  Versuche 
von  Herwig  uud  Erklärungen  derselben  durch  G.  Wiedemann  836 
bis  842.  Versuche  von  Colley  843  bis  £47,  auch  Guillaume  N.II,  846. 

d)  Eiufluss  des  Druckes,  des  Er  sc  h  ütterns  und  Erwär- 
mens auf  die  Polarisation  durch  Gase.  —  Ein  fluss  des  Druckes 
848,  der  Erschütterungen  849.  Versuche  von  v. Helmholtz  85o, 
von  v.  Beetz  851.  Einflusn  der  Temperaturerhöhung.  Ver- 
suche von  v.  Beetz  852,  Crova  853.  Einlluss  auf  die  Wasserzersetzung 
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854.  Einfluss  der  Erwärmung  auf  die  Polarisation  der  einÄje 
Elektroden.  Versuche  von  v.  Beetz  855,  de  la  Bive  *?56.  W.  Schmie 
857.  Ströme  zwischen  zwei  gleich  polarisirteu ,  ungleich  wams 
Elektroden  858. 

III.  Polarisation  au  der  Grenzfläche  von  Flüssigkeit*^ 
Innere  Polarisation.  —  Versuche  von  E.  du  Bois- Re3mond  t59.  s*. 
Aenderung  der  Capillaritätsconstante  an  der  Grenzfläche  nach  KrvtKi- 
koll  N.  II,  860. 

IV.  Polarisation  durch  Bildung  von  festen  Schichten  »a 
der  Oher fläche  der  Elektroden.  Anomale  Polar;»*- 
tion.  —  Polarisation  durch  Superoxyde  nach  Sinsteden  <4l 
Planta,  Accumulatoren  862  his  865.  Vorgang  bei  der  Ladung  N.  II 
865 ,  elektromotorische  Kraft  N.  II,  864.  Accumulatoren  von  Faur* 
und  Anderen  867,  N.  II,  867.  Versuche  über  die  Ladung  868.  Nett- 
effect  N.  II,  868.  Polarisation  durch  Aluminiumsuboxyd  869,  von  MettU- 
elektroden  in  verschiedenen  Salzlösungen  870.  Kormale  und  »Be- 
male Polarisation  des  Eisens  nach  v.  Beetz  872,  von  Zink  13 
874.    Stromesschwaukuugen  hierdurch  875. 

V.  r  ii polar isir bare  Elekt  roden.  —  Versuche  von  E.  du  Boia-Bej 

mond  876,  Mac  Gregor  N.  II,  876,  Patry  877,  Oberl>eck  »7«. 
VI.  Polarisation    in  den  Ketten.  —  Nachweis  879.  Unabhängig- 
keit der  ursprünglichen  elektromotorischen  Kraft  von  derselben  8*- >,  8M 
Einfluss  der  Stromesdichtigkeit  882,  Wogen  der  Kraft  883  ;  Einfluss  d« 
negativen  Metalls  nach  v.  Beetz  884.    Polarisation  während  der  Schlies- 
sung des  Elementes  885.  Einfluss  depolarisirender  Substanzen,  de?  Sauer 
BtOfli  886  bis  890.    Polarisation  in  Gasketten  891.  Zwischenplatten 
Polarisation  von  Drähten  mit  feuchten  Hüllen  893. 

Drittes  Capitel. 

Veränderungen  der  elektromotorischen  Kraft  der  Metalle  durel. 
Einwirkung  der  umgebenden  Flüssigkeit. 

I.  Passivität.  —  Passivität  des  Eisens  durch  Eintauchen  in  Salpeter- 
säure und  oxydireude  Agentien  894,  durch  Erhitzen  in  Sauerstoff  8»5,  ab 
positive  Elektrode  896,  897.  Verhalten  eines  passiven  Drahte«  in  Kupfer- 
lösungeu  898.  Passivirung  in  salpetersaurem  Silberoxyd  899,  in  sulpevr- 
saurem  Kupferoxyd  900.  Verhalten  verschiedener  Eisensorten  801.  Auf- 
hebung der  Passivität  902,  903.  Pulsireu  dabei  904  bis  907.  Passivität 
\  .wi  Platin  eisen,  Nickel,  Co  halt  908,  9i>9,  von  Zinn,  Wismut  L. 
Kupfer  910,  von  Aluminium  911. 

II.  Ströme  beim  ungleichzeitigen  Eintauchen  zweier  Elek- 
trode u  von  gleichem  Metall.  —  Beobachtungen  912  bis  914,  N.  IL 
824.  Untersuchung  der  Aenderung  des  elektromotorischen  Verhaltens  nach 
Fechner  915,  Krouchkoll  N.II,  924.  Erscheinungen  am  Quecksilber  916,  III 
Annahme  von  Lippmann  918,  von  v.  Helniholtz  919.  Apparat  von  Lippmaon 
ujo.  Ursache  der  Aenderung  des  elelektromotorischen  Verhaltens  921  bi»?. 
Veränderuug  heim  Herausziehen  und  wiederholten  Eintauchen  924.  Ein- 
fluss des  Erhitzens  des  herausgezogenen  Drahtes  925  bis  927.  Capülaritäu- 
ströme  928. 

III.  Fmkehrungeu  der  S  t  r  o  in  es  r  i  c  h  t  u  n  g.  —  Bei  der  Passivirung  92*. 
in  anderen  Fällen  830  his  934.  Wiederholle  Umkehrungen  935.  Ur>achea 
derselben  936,  937. 

IV.  Ströme  heim  Schütteln  und  Drücken  der  einen  von  itfi 
gleichartigen  Elektroden.  —  Ströme  beim  Schütteln  838  bi»  94«» 
(Ströme  in  Flüssen  840).  Ströme  beim  Drücken  941,  942.  Ursachen  v<  L 
Aenderung  der  elektromotorischen  Kraft  durch  Druck.  Versuche  von  WJd 
und  Quincke  944. 

V.  Btröme  hei  der  Bestrahlung  der  einen  von  zwei  gleichartigen 
Elektroden.  —  Aenderung  der  elektromotorischen  Kraft  durch  Bestrah- 
lung präparirter  Platten  945,  946  (Apparat  von  Borgmann  N.  U ,  94*L 
bei  reiner  Metallplatten  947.    Versuche  von  Hankel  948  ht» 

»50.    Versuche  von  Grove  951.    Verhalten  des  Selens  952. 
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Viertes  Capitel. 

Arbeitsleistungen  und  Wärmewirkungen  bei  den  elektrolytischen 

Processen. 

Die  Wärme  im  Schliessungskreise  der  auf  gelüsten  Zinkmeuge  pro- 
portional 953,  954,  gleich  der  chemisch  erzeugten  Wärme  955,  und  dem 
thermischen  Aequivalent  der  chemischen  Processe  957.     Primäre  und 
«ecundäre  Processe  958  bis  964.    Ketten  ohne  secundäre  Pro- 
cesse.   Versuche  von  J.  Thomsen,  Raoult ,  Domalip  965  bis  974.  Ketten 
mit  verschieden  concentrirten  Lösungen  nach  v.  Helmholtz  975  bis  978, 
auch  N.  II,  981.    Versuche   von  J.  Moser  979.    Calomelkette  980,  981, 
auch  Versuche  von  Czapski  N.  II,  981.    Gasketten  98.1.    Versuche  vou 
Braun   über  Abweichungen  von   dem  thermochemisehen  Gesetze  984  bis 
98*.    Einwände  gegen  dieses  Gesetz  von  Edlund  N.  II,  984.    Kritik  989. 
Verschiedenes  Auftreten  der  Energie  der  chemischen  Processe 
der  Kette  im  Schliessungskreise  99u,  991.     Einschaltung  einer 
Zersetzungszelle  992.    Fortführung  des  Salzes  993,  994.    Einrluss  der 
Stellung  der  Elektroden  über  oder  neben  einander.    Versuche  vou  Colley 
995,  996,  auch  N.  II,  99«.    Methoden  zur  Messung  der  primären 
und  secundären  elektrochemischen  Processe  der  Kette  997 
bis  1000.  Resultate  1001  bis  lu06,  desgleichen  in  Zereetzungszellen  1007  bis 
1014.    Betrachtung  der  einzelnen  chemichen  Processe  1015,  1010.  Primäre 
und  locale  Wärme  bei  der  Wasserzersetzung  nach  Bosscha  1017  bis  1020. 
Elektromotorische  Kraft  zur  Wasserzersetzung  1021,  1022. 
Verhalten  anderer  Elektrolyte.    Versuche  von  Fr.  Exner  1024 ,  Berthelot 
1025,  1026,  siehe  auch  N.  II,  1025. 

Fünftes  Capitel. 

Theorie  der  Elektrolyse. 

Allgemeine  8ätze  1027.  Charakteristik  der  Elektrolyte  1028  bis  1030. 
Feststellung  der  Ionen  1031.  Aequivalente  Mengen  1032.  Elektro- 
positivo  und  elektronegative  Körper  1033.  Elektrochemische  Reihe 
1035.  Elektrochemische  Theorien  über  organische  Verbindungen  1036.  Vor- 
gang bei  der  Elektrolyse  1037.  Theorie  von  Grotthuss  1038.  Frü- 
here Ansichten  1039.  Hypothesen  über  die  Ladung  der  Ionen  von  Am- 
pere 1040,  Berzelius  1041,  Fechncr  1042,  R.  Kohlrausch  1043,  de  la  Rive 
lo44,  Schönbein  1045,  Magnus  1046,  Clausius  1047.  Wanderung  der 
Ionen  1048.  Einfluss  der  Reibung  nach  G.  Wiedemann ,  Fort- 
führung der  Ionen,  des  Elektrolyten  im  Lösungsmittel,  der  gesammten 
Lösung  in  dem  Gefässe  1049.  Theorie  des  Lei tungs Widerstandes 
lO.'.o  bis  1052.  Vermeintliche  Zersetzungskraft  1053.  Vergleichung  des 
Widerstandes  mit  der  Zähigkeit  durch  G.  Wiedemann  1054,  Grotrian  1055, 
Lenz  1056.  Beziehung  zum  TemperaturcoefJicienten  nach  Grotrian  1057, 
(xiehe  auch  N.  II,  1057),  1058,  für  alkoholische  Lösungen  1059.  Kritik 
lof.0;  Versuche  von  E.  Wiedemann  N.  II,  lOfio.  Beziehung  zum  Diffu- 
sionsvennögen,  nach  Long  1061.  Versuche  von  R.  Lenz  mit  alkoholi- 
schen Lösungen  N.  II,  10Ö1.  Betrachtungen  von  F.  Kohlrausch.  Be- 
ziehung zwischen  dem  molecularen  Leitungsver mögen  und  der 
Wanderuug  der  Ionen  1062  bis  1071.  Kritik  1072  bis  K>78;  Absolute 
Geschwindigkeiten  der  Ionen  nach  F.  Kohlrausch  1079  bis  1081.  Verhal- 
ten geschmolzener  Salze  1082. 

Sechstes  Capitel. 

Theorie  der  Elektricitätserregung  beim  Contact  heterogener 

Körper. 

Coutacttheorie  von  Volta  1083,  die  Elektricitätserregung  zurückgeführt 
auf  ungleiche  Anziehung  der  Elektricitäten  1084.  Jäger's  Vertheilungs- 
theorie    1085.     Chemische  Theorie.    Begründung    von  Davy  1086. 
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Oxydationstheorie  von  Bostock.    Allgemeinere  Autfassung  von  Parrot  1*' 
Chemische  Theorien  von  de  la  Bive  1088,  Farad ay  108* ,  Gmeiin 
Frage  nach  der  Noth wendigkeit  der  Anwesenheit  eines  Elektrolyt«!  ü: 
Becquerel  und  Matteucci  1091.     Einwände    gegen    diese  Theorie 
Theorie    von    Schünbein  1095  bis  1097.    Kritik  der  Volta'sch*. 
Fundamental  versuche  1098  big  1107,  auch  N.  II,   1103,  der  Elektrr • 
tätserregung  bei  direeter  Verbindung  1108  bis  1112,    desgleichen  in  6-- 
Kette  1113  bis  1116.     Ursache    der   Strombildung.     Theorie   *  - 
O.  Wiedmann  1117  bis  1120,  (auch  I,   271  u.  flgde.).    Berechnung  ^ 
v.  Helmholtz  1121. 


Anziehung  und  AbstosBiing  galvanischer  Ströme. 

I.  Allgemeine  experimentelle  Besultatc.  —  Ampere'*  Vermehr  ; 
Methoden  von  Sturgeon  und  Bertin  2, 3.  Anziehung  von  Bandspiralen  nar 
Buff  4.    Oscillirende  Spirale  5.    Verhalten  gekreuzter  Leiter  6,  7.  V-r 
meintliche  Abstossung  der  auf  einander  folgenden  Elemente  - 
N.  III,  8.  Einwände  10.  Erklärung  11.  Botationen  11  bis  15,  hei  Flu-*  .- 
keiten  16.    Ausnahme  17.    Botation  beim  Wechsel  der  8trome*riohtna::  > 
(vergl.  auch  III,  154  und  elektrodynamisches  Verhalten  der  Induc! an- 
ströme IV,  161  u.  flgde.). 
II.  Grundgesetze  der  Elektrodynamik.  —  0  rund  versuche  von  Am- 
pere 19  bis  21,  nach  Montier  22.    Versuch  von  Pellat  N.  III,  2.*'.  An- 
leitung der  Grundformel  23  hiB  28.    Anziehung  paralleler,  Abstosauw 
auf  eiuander  folgender  Elemente;    Lagen  derselben  ohne  Anziehung 
Folgerungen  für  die  Rotation  30.    Wirknng  eines  geschlossenen  Lei!^ 
auf  ein   Element.     Determinanten  des  Stromes  31  ,  32.     Formel  v 
Grassmann,  Ilankel,  lleynard  und  Clausius  33  (IV,  1502  u.  fle^ 
"Wirkung  der  Elemente  zweier  geschlossener  Ströme  nach  F.  Y. 
Keitmann  34.  Wirkung  geschlossener  Kreisströme  (elliptischer  Ströme j  in- 
einander 35  bis  37.  Zerlegung  der  geschlossenen  Ströme  in  ElementamrönK 
bis  40.  Abänderung  der  Formeln  nach  F.  E.  Nenmanu  41,  42.  Soleu"i-- 
43.    Wirkung  eines  kleinen  geschlossenen  Stromes  auf  ein  einseitig  nw 
liehe«  Solenoid  44.    Wirkung  zweier  Solenoide  auf  einander  45. 

III.  Elektrodynamische  Messapparate.  —  Elektrodynamometer 
W.  Weber  4«  bis  48.    Bifilarsuspension  49  bis  53.  Unifilardynamorr>>r 
von  Edelmann  54.    Kugeldynamometer  von  Fröhlich  55.    Einfl'u**  elekir  ^ 
statischer  La<lungen  56.  Messmethoden  57  bis  59.    Graduirung  N.  III. 
Messung  der  Dauer  von  Strömen  60.  Dynamometer  von  Sabine  K.  III.  ■- 
Torsionselektrodynamometer  von 'Siemens  und  Halske  61.  Elektr 
dynamische  Wage  von  Cazin  62,  von  v.  Helmholtz  r>3. 

IV.  Bestätigung  der  elektrodynamischen  Gesetze  für  gesrhlo*«fi  - 
Ströme.  —  Formeln  64.  Bestätigung  durch  W.  Weber  65  bis  t»7,  Cazin*- 
für  Theile  desselben  Leiters  durch  Boltzniaun  70,  Niemöller  71,  v.  Ettim: 
hausen  72  bis  74. 


Dritter  Band. 


VI.  Wirkungen  der  elektrischen  Ströme  in  die  Ferne. 


A.  Elektrodynamik. 


Erstes  Capitel. 
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Zweites  Capitel. 

Verhalten  der  galvanischen  Ströme  gegen  die  Erde. 

II  instellung  eine»  nm  eine  Vertiealaxe  drehbaren  geschlossenen  Stromes  über 
einem  unendlichen  geradlinigen  75.  Einstellung  durch  die  Erde  77,  78. 
Schwimmende  Ströme  79.  Versuche  von  de  la  Kive  80.  Einstellung  eines 
um  die  Horizontalaxe  drehbaren  geschlossenen  8tromes  81.  (Verhalten  des 
Lichtbogens  IV,  1213). 

B.  Elektromagnetismus. 

Erstes  Capitel. 

Allgemeine  Theorie  des  Magnetismus.    Verhalten  der  Magnete 

gegen  galvanische  Ströme. 

I.  Allgemeine  IT ebersicht  über  die  Theorie  derMagnetisirung  durch 
galvanische  Ströme.  —  Temporäre  Elektromagnetisirung  und 
permanente  Magnetisirung  durch  den  Strom  83.  Anziehung  und 
Abstossuug  der  Magnete  84.  Magnetisirung  durch  Reibungselektricität  85. 
Temporäre  Magnetisirung  durch  Magnete  86.  Tragkraft  87,  88. 
Pole  89.  Molecularmagnete  90,  91.  Theorie  der  Magnetisirung.  In-, 
tlucirte  oder  gerichtete  Molecularströme  92,  93,  N.  III,  92.  Magnetische 
Fluida.  Coercitivkraft  94,  95.   Kritik  der  Theorien.   Sättigungspunkt  96. 

II.  Magnetisirungsmethodeu.  —  Magnetisirung  von  Eisen,  Stahl,  Nickel, 
Cobalt,  Magneteisenstein,  Schwefeleisen  97.  Hufeisenmagnete  98.  Folge- 
punkte 99.  Methoden  der  Magnetisirung  durch  Ströme  nach  Elias  und 
Böttger  100,  durch  Streichen  101;  Doppelstrich  nach  Michell  und  Markus 
102,  Le  Maire,  Canton,  Aepinus  103.  Magnetisiren  von  Hufeisenmag- 
neten 104.  Magnetisiren  durch  Ablöschen  zwischen  Magnetpolen  105,  106. 
Geschmolzenes  Gusseiaen  107.  Einfluss  der  Erschütterungen  108.  Verglei- 
chung  der  Methoden  109.    Magnetismus  der  Lage  110. 

III.  Verhalten  zweier  Magnete  gegen  einander.  —  Gesetz  des  umgekehr- 
ten Quadrates  der  Entfernung.  Versuche  von  Tobias  Mayer,  Lambert,  dalla 
Bella  111,  Coulomb  112,  113,  Bidone  114,  Scoresby  115,  Gauss  116.  An- 
ziehung gleichartiger  Pole  117.   Allgemeines  Gesetz  118. 

IV.  Wechselwirkung  zwischen  Strömen  und  Magneten.  —  Grund- 
gesetze. Ablenkung  einer  Magnetnadel  durch  den  Strom. 
Versuch  von  Oersted.  Ablenkung  in  verschiedenen  Lagen.  Bildliche  Dar- 
stellung nach  Ampere  119,  120.  Ursache  der  Ablenkung  121.  Vermeint- 
liche magnetische  Circularpolarität  der  Leiter  122.  Oesetz  der  Wir- 
kung eines  geradlinigen  Stromes  auf  einen  Magnetstab  nach 
Biot  und  Savart  123,  124.  Neutrale  Linie,  neutrale  Punkte  125.  Wirkung 
eines  Stromelementes  auf  einen  Pol  126  bis  128.  Anziehung  der  Magnet- 
it adeln  durch  Leiter  129,  130,  von  Eisenstücken  131.  Einstellung 
einer  Magnetnadel  durch  einen  Strom  und  den  Erdmagne- 
tismus 132  u.  f.;  wenn  sie  excentrisch  aufgehängt  ist  133,  134.  Wirkung 
mehrerer  paralleler  Ströme  135.  Drehungsmoraent  durch  ein  beliebig  lie- 
gendes 8tromelement  auf  eine  Magnetnadel  136.  Ablenkung  durch  den 
Batteriestrom  137.  Einstellung  beweglicher  Leiter  durch  feste 
Magnete  138,  N.  III,  138.  Anziehung  schwimmender  Ströme  durch 
Magnete  139. 

V.  Vergleich  ung  des  Verhaltens  der  Magnete  und  Solenoide.  — 
Anziehung  eines  horizontal  schwingenden  Solenoids  durch  einen  Magnet- 
pol 140;  Berechnung  141  bis  143.  Wirkung  eines  kleinen  Magnets  auf  einen 
Pol  144,  145.  Vergleichung  der  Wirkung  der  Molecularströme  mit  der 
Wirkung  von  Molecularmagneten  146. 

VI.  Rotationen  bei  der  Wechselwirkung  von  Strömen  und  Mag- 
neten. 

a.  Allgemeine  Theorie  der  Rotationen.  —  Wirkung  eines  Mag- 
nets auf  ein  8tromelement  147  bis  149.    Neutrale  Linien  ohne  Rotation 
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150.  Ein  geschlossener  Strom  kann  durch  einen  Mahnet  nicht  in  R-o 
üon  versetzt  werden  151.  Rotation  der  Magnete  durch  Sm-me  151,  Iii 
Analogie  mit  den  Solen«  »iden  154. 

b.  Rotation  eines  Str<>mesleiters  um  einen  Mahnet-  —  V«vi 
von  Faraday  155.  Abänderung  de«  Versuchs  von  B&rk>w  156.  von  Zo 
ner :  rotirende  Ketten  157.  rotirende  Queckailbtrstrahlen  15?.  Maxim ns 
der  Wirkung  159.  Abänderung  von  Sturgeon  160.  Geschlossene  Stre- 
bewirken keine  Rotation  161.  Rotation  der  Flüssigkeiten  1*. 
bis  164.  Unikehmng  derselben  in  verschiedenen  Höhen  de*  Magn«-t?  > ' 
Apparat  vn  Bertin  166;  in  Voltametern  167.     Rotation  v»n  Flirts 
keiten  in  holden  Magneten  16»  bis  17".    Rotation  eiues  gersd 
linigen  Leiters  um  seine  A  x  e  171. 

c.  Rotation  einesStroniesleitersdurchdenErdtnagnetismtjv  — 
Experimenteller  Nachweis  von  Faraday  173.  Theorie  174,  175  ivw 
gleiche  das  Verhalten  des  Lichtbogens  IV,  1215). 

d.  Rotation  eines  Magnetes  um  einen  Stromesleiter  176.  — 
Rotation  eines  schwimmenden  Magnets  um  einen  Leiter 
177.    Analogie  mit  einem  Kreisstrora  178.    Rotation  eines  Magnet*  sr 
einen  festen  Strom   179.    Abänderung  von  v.  Feilitzsch  180.  im. 
tation  eines  Magnets  um  sich  selbst  182.    Theorie  183.  R»«u 
tion  eines  Klektromagnets  um  einen  Strom  184.  Oscillation  undh\ 

t  a  t  io  n  z  w  i  sch  e  n  M  a  g  n  e  t  po  I  e  n  bei  wechselnder  Stro««» 
r  i  c  h  t  u  u  g ;  oscillirender  Draht  1  ab.  Barlow  sehes  Rad  1 86.  RitrhV* 
Rotationsapparat  mit  wechselnder  Stromesrichtung  1^7.  Rotationen 
durch  den  Erdmagnetismus  l?*c<.  Doppelsinnige  Ablei- 
kung  der  Magnetnadel  189.  Berechnung  19-».  Wirkung  unglm«! 
starker  Ströme  191.  Rotation  durch  rotirende  Magnete  192.  Zwei  E- 
tationsapparate  in  demselben  Kreise  193. 

VII.  Elektromagnetisches  Verhalten  biegsamer  Leiter.  —  Ver- 
suche von  Le  Roux  195.     Berechnung   der   Gestalt   biegsamer  L*it*r 
im  Magnetfelde  von  Riecke  N.  III,  195.    Verhalten  von  Flüssigkeit« 
strahl'      zwischen  Magnetpolen  196.    Rotation  von  Quecksilbemrahl'- 
197  (vergl.  15h).    Einrluss  auf  die  Elektrolyse  198. 

VIII.  Eiufluss  des  Magnetismus  auf  Ströme  von  v erän derlicher 
Bahn.  —  Negative  Resultate  von  Mach  199  und  von  Feilitzsch 
Ablenkung  eines  Stromes  in  einer  Platte,  Versuche  von  Hall  201.  2*. 
N.  III,  202,  auch  Versuche  von  Righi  und  Einwände  von  Shelford  Bid**i 
Verhalten  von  Flüssigkeiten  nach  Roiti  ibid. 

IX.  Berechnung  der  Wirkung  geschlossener  Ströme  auf  einen 
Magnetpol.  —  Berechnung  aus  der  Oeffnung  des  Kegel«  xwj»ch* 
Magnetpol  als  Spitze  und  Strom  als  Basis  203.  Wirkung  eines  Kn-ii 
Stromes  auf  einen  axial  liegenden  Pol  2»>4,  auf  eine  el>euso  liegende  ki--ii* 
Magnetnadel  205,  auf  einen  nicht  axial  liegenden  Pol  206,  auf  eine  ein- 
liegende kleine  Magnetnadel  2<>7.    Wirkung  mehrerer  Kreisströme  806,  2»»» 
F.lementnre  Ableitung  210.    Wirkung  einer  Spirale  auf  einen  ±x.\ 
liegenden  Pol  211  bis  214,  auf  einen  nicht  axial  liegenden  2Il,Anm.  Wir 
kung  einer  Kugelspirale  215,  eiuer  ellipsoidischeu  Spirale  216,  von  Sj.ir.ilr- 
mit  variabler  Windungszahl  N.  III,  216.    Empirische  Bestimmuni: 
des  D  r  e  h  u  n gs  m o  m  en  t  e  8   nach   Bosscha  217,  Lord   Rayleigh  N.  III 
217,  Maxwell  218,  F.  Kohlransch,  zugleich  Bestimmung  der  Windungen  .ich- 
von  Spiralen  219,  Himstedt  220. 

Zweites  Capitel. 

Magnetische  und  elektromagnetische  Messmethodeu. 

L  Absolutes  Maass  des  Magnetismus.  —  Einheit  des  Magneti» 
mu»  221.  Wirkung  eines  Magnetes  auf  einen  Pol,  Magnsti 
sches  Moment  222,  223.  Bestimmung  des  Momentes  224.  Berechuui . 
des  Werthes  M H  (Moment  mal  Erdmagnetismus)  225,  226,  des  Wenk-* 
M/H,  Drehungsmoment  eines  Magnets  auf  einen  Toi  einer  Magnetnsd* 
227,  228.  Wechselwirkung  zweier  Magnete,  Einflüsse  der  Qnerdimeiw- 
nen  N.  III,  221.    Bestimmung  von  II  und  M  229,  desgleichen  in  r*r 
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schiedenen  Einheiten  230.  Experimentelle  Bestimmung  von  MH. 
Magnetometer  231.  Spiegelablesung  232  (I,  43).  Transportables  Magneto- 
meter von  Weber  mit  Multiplicator  233.  Bestimmung  de»  Trägheits- 
momentes des  Magnet»  234.  Beruhigungsstab  235.  Bestimmung  der  Tor- 
sion des  Fadens  236.  Dämpfung,  logarithmisches  Deerement  237.  Be- 
rechnung der  Schwingungsdauer  der  mit  und  ohne  Dämpfung  schwingen- 
den Nadel  238  bis  241.  Correction  für  weitere  Schwingungen  242,  auch 
N.  Dil,  243,  N.  IV,  394.  Berechnung  der  Ruhelage  der  Nadel  243.  Aperio- 
dische Schwingungen  nach  E.  du  Bois  -  Reyuioud  244  bis  246.  Bestim- 
mung von  M/H.  Ablenkungsmethode  von  W.  Weber  247,  248.  Methode 
von  W.  Weber  und  F.  Kohlrausch  249. 

II.  Elektromagnetische  und  elektrodynamischeMessapparate.  — 

Elektromagnetische  Wage  250.    Tangen teubussole  251,  252  (von  Ner- 
vander 252,  Anm.).    Abweichung  vom  Tangentengesetz  253.  Tangenten- 
bussole von  Helmholtz  und  Gaugain  254.  EÜipsoidischer  Multiplicator  255. 
Sinusbussole  256.  Sinustangenteubussole  257.   Theorie  der  8inunbussole 
258,  259.    Galvanometer  260.    Einrichtung:  Multiplicator  261.  Diffe- 
rentialgalvanometer  262.    Empfindlichkeit  263.    Astatisches  System  264. 
Freiwillige  Ablenkung  265,  266.    Compensation  267,  268.    Einfluss  elektro- 
statischer Ladungen  269.    Aufhängung  270.    Projection  der  Ablenkungen 
271,  272.    Verticalgalvanometer  273.  Galvanometer  von  Magnus  274.  Uni- 
versalgalvanometer  von  Siemens  275 ,  für  alternirende  Ströme  mit  Eisen- 
nadel N.  II,  295.    Widerstand  des  Multiplicators  276,  277.  Einseitige  Hem- 
mung der  Nadel  278.    Messung  von  Intensitäten  mittelst  des  Galvano- 
meters 279  bis  282.    Graduirung  des  Galvanometers  nach  Becquerel  283, 
Melloni  284,  Nobili  285,  Melloni  286,  Wheatstoue  287,  Poggendorff  288, 
Boascha  289,  E.  du  Bois-Reymond  290.    Ballistische  Methode  291.  Wider- 
standsbestimmungen  mittelst  des  Differentialgalvanometers  292.  Messung 
schnell    verlaufender   Ströme  293.    Spiegelgalvanometer  294,  295 
(vergl.  274),  von  W.  Weber  296,  G.  Wiedemann  297  bis  299.  Astasiruug 
300,    nach  E.  du  Bois-Reymond  301,  G.  Wiedemann  302.  Empfindlich- 
keit 303.    Aperiodische  Dämpfung  304.    Astasirung  durch  Eisencylinder 
305,  durch  einen  Eisenring  nach  Braun  N.  III,  297.    Prüfung  des  Spiegel- 
galvanometers 307,  308.    Luftdämpfung  309  (I,  43  Anm.).  Spiegelgalvano- 
meter von  Meissner  und  Meyerstein  310,  von  W.  Siemens  mit  Glocken- 
magnet 311,  312,  von  W.  Thomson  313,  von  Gray,  Rosenthal  N.  III,  313. 
Bestimmung  des  Drehungsmomentes  des  Multiplicators,  reducirter  Radius 
314,  315.   Berechnung  der  Form  desselben  von  W.  Weber  316.  H.  Weber 
317  bis  319.    Einfluss  der  isolirenden  Schicht  320.  Einrichtung  der  Wider- 
stände für  bestimmte  Messungen  321,  322.    Empfindlichkeitscoefficient  für 
momentane  und  constante  Ströme  nach  F.  Kohlrausch  323 ,  324.  Mes- 
sung der  Intensität  von  Strömen  von  längerer  Dauer.  —  Con- 
stante Ablenkung  325.  Erster  Ausschlag  326,  bei  Dämpfungen  327.  Multi- 
plicationsmethode  328.     Messung  der  Intensität  der  Ströme  von 
sehr  kurzer  Dauer. —  Ausschlag  ohne  Dämpfung  329,  mit  Dämpfung 
330,  331.    Multiplicationsmethode  332.    Zurückwerfuugsmethode  333.  Ein- 
fluss der  Verspätung  der  Stösse  334.    Wirkung  vieler  momentaner  Ströme 
335.    Messung  der  Zeitdauer  von  Strömen  336,   des  Zeitraums 
zwischen  zwei  Vorgängen  337.    Bifilargal vanometer  338,  339.  Gal- 
vanometer von  Deprez  und  d'Arsonval  340.  Quecksilberdynamometer 
von  Lippmann  N.  III,  340.    Apparate  für  praktische  Zwecke  und 
starke  Ströme  341.     Tangentenbussole  von  Obach  342  (343,  N.  III, 
342),    mit  einfachem  Kupferband  344;  von  Terquem  und  Damieu  345, 
Edelmann  346.    Torsionsgalvanometer  von  Siemens  347.  Galvanometer 
von  Marcel  Deprez  348 ,  Ayrton  und  Perry  (Amperometer ,  Voltameter) 
349,  W.  Thomson,  Böttcher  N.  III,  349.    Messung  der  Stärke  eines 
Magnetfeldes  N.  III,  349. 

III.  Zurückführung  der  Messungen  der  Stromintensität  auf  ab- 
solutes Maass.  —  Definition  desselben  350  (IV,  1283  u.  flgde.).  Bestim- 
mung mittelst  der  transversal  aufgehängten  Bifilarrolle  350,  mittelst  der 
Tangentenbussole,    Reductionsfactor  351 ,  352.     Reductionsfactor  anderer 
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Apparate  353  bis  355.  Gleichzeitige  Bestimmung  von  Stromintensität  aa-i 
Erdmagnetismus  356.    Methode  von  v.  Feilitzsch  357. 

Drittes  Capitel. 

Gesetze  der  Magnete  und  Elekt roroagnete. 

Verschiedene  Formen  der  Magnete  nnd  Elektromagnet e.  — 
In  Mich  geschlossene  und  nicht  geschlossene  Magnete.  Geradlinige  and  Hcf 
eisenmagnete  358  bis  360.  Magnet  von  Jamin  361.  Elektromagnet? 
bis  364.  Elektromagnet  von  Buhmkosff  365,  von  Joule,  Roberts  und  Bad 
fori!  366,  Dion  uud  Vicentini  N.  III,  366.  Magnete  mit  mehreren  ScJ*s 
kein  367,  368.  Glocken-  und  Dreizackmagnete  369.  Magnet  von  Sic** 
N.  III,  369.  Circulare  und  paracirciüare  Magnete  370,  371. 
Methoden  zur  Untersuchung  der  Gesetze  der  Magnete  ub«i 
Elektromagnete. 

1.  Allgemeine  Angaben  372.   Freier  Magnetismus  und  Moment 
374.    Pole  376  bis  378. 

2.  Mathematische  Berechnung  der  Vertheilung  des  Magn« 
tismus.  —  Theorie  von  Poisson  379.  Magnetisirungszahl  k  {auu 
389),  Magnetisirungsfunction  x  von  F.  E.  Neumann  380.  Magnetische  Ver- 
theilung, Susceptibilität ,  Permeabilität  381.    Lamellare  und  »olenoidak 
Vertheilung  382  bis  386.  Methode  von  Murphy  387.    Weitere  Berechne 
geu  N.  III,  387.    Magnetismus  der  Hohlkugel,  der  Kugel  zueb 
Poisson  388  bis  390.    Versuche  von  Barlow  391.    Magnetismus  <K> 
Ellipsoides  392,  Versuche  von  Plücker  und  Dronke  393  bis  3?5;  eirw 
Rotationsellipsoidea  396  bis  399.     Werth   der  Magnetisirungsfunct»  a 
hierbei  400  bis  402.  Magnetisirungsfunctiou  p  der  Kugel  4o3.  Korp<r 
von  anderer  Gestalt.   Dünne  Stäbe.    Formel  von  Green  ♦■>* 
von  Biot  405.   Ableitungen  von  Lamont  406  bis  416,  von  Jamin  41T. 
Allgemeiner  Satz   von  W.  Thomson  418.     Bestätigung  darrlj 
Dub,  auch  nach  Coulomb  419.    Complici rtere  Verhältnisse  42v 
Arbeit  beim  Magnetisiren  421,  422. 

3.  Experimentelle  Bestimmung  des  magnetischen  V erhalt t a » 
verschieden  gestalteter  Körper.  —  Magnetisirung  durl 
den  Erdmagnetismus  423,  in  einem  constanten  Magnetfelde  424,  durra 
eine  Spirale  425,  durch  richtig  angeordnete  Drahtkreise  426.  Min^l 
vieler  Untersuchungen  427.  Bestimmung  des  magnetischen 
Momentes  der  ganzen  Magnete  durch  Schwingungen  und  Ablenke 
gen  428.  Temporäres,  verschwindendes  und  permanent*« 
Moment  429.  Genauere  Methoden  430,  431.  Einfluss  der  Schnelligkeit 
der  Stromschliessung  432.  Moment  hufeisenförmiger  Magnete  in  glejcbrr 
Weise  bestimmt  433.  Bestimmung  durch  Compensation  434,  N.  IU,  *  >*■ 
Moment  kleiner  Magnetnadeln  435.  Bestimmung  durch  die  elektroms^nr- 
t  ische  Wage  43fi,  durch  Inductionsströme  437.  Bestimmung  «J  ■> 1 
Moments  der  einzelnen  Theile  durch  Inductionsströme  4'-«. 
Messung  des  freien  Magnetismus  durch  Inductionsströme  439,  durch  Ai- 
reissen von  Eisencontacten  440,  441,  durch  Ablenkung  von  Ma^ne: 
nadeln  442,  durch  Zerreissen,  Trugkraft  443.  Bestimmung  der  La»" 
der  Pole  444  bis  448.  Aequivaleute  Pole  nach  Biecke  44?. 
N.  III,  57-t. 

4.  Abhängigkeit  der  temporären  und  permanenten  Mago< 
tisiruug   nicht  in  sich  geschlossener  Magnete  von  de- 
magnetisirenden  Kraft. 

a)  Experimentelle  Besultate.  —  Abhängigkeit  des  temporärec. 
Momentes  von  der  Intensität  der  Ströme  450,  von  der  Dicke 
Drahtes  451 ,  von  der  Windungsweite  452 ,  der  Zahl  der  Windung« 
453,  dem  Stoff  der  Magnetismusspiralen;  Wirkung  von  Ei*endr*h: 
Spiralen  454.  Nicht  übersponnene  Drahtspiraleu  455.  Maximum  <i»* 
Magnetisirung  nach  Joule  456,  J.  Müller  457,  458,  Ki>osen  4l*f 
von  Waltenhofen  460.  Versuche  von  G.  Wiedeinann.  Wendepunk' 
46  t  bis  466.  Bestätigungen  durch  Lenz,  Dub,  von  Walteuhofen  4*' 
v.  Quintus-Icilius  für  Ellipsoide  468.   Entsprechender  Gang  der  M« 
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netisirungsfunction  nach  Stoletow  469,  Oberbeck  470,  Riecke  471,  N.  III, 
471,  Fromme  472  bis  474.  Darstellung  von  Stefan  475  (476).  Maximum 
des  temporären  Moments  für  die  Gewichtseinheit  477.  Wechsel- 
wirkung der  hinter  und  neben  einander  liegenden  Mole- 
cüle  478.  Lage  des  Wendepunktes  nach  dem  Satze  von  Thomson. 
Versuche  von  Dub  479.  Verhalten  verschiedener  Eisensorten  480. 
Permanentes  Moment  481.  Wendepunkt  482.  Gang  des  Ansteigens 
nach  G.  Wiedemann.  Verhältnis«  des  temporären  zum  permanenten 
Moment  nach  Bouty  483.  Wiederholte  Magnetisirung  in 
demselben  Sinne  484.  Magnetisirung  durch  auf-  und 
absteigende  Kräfte  nach  Warburg  485.  Ungenauigkeit  der 
Versuche  über  das  wiederholte  Magnetisiren  in  gleichem  8inne  486. 
Permanentes  Moment  bei  wiederholtem  Streichen  487,  bei  wieder- 
holtem Anlegen  an  einen  Magnet  488,  beim  Einschieben  in  eine  Mag- 
netisirungsspirale  nach  Bouty  489.  Verhalten  des  temporären  und 
permanenten  Momentes  hierbei  nach  Fromme  490,  491.  Verhält- 
niss  der  verschiedenen  Antheile  des  Magnetismus  492, 
493.  Wirkungen  verschieden  starker  Kräfte  nach  Fromme  494,  495. 
Wirkung  entgegengerichteter  Kräfte  nach  G.  Wiedemann 
496,  497.  Versuche  von  F.  Kohlrausch  N.  III,  496,  ältere  Beob- 
achtungen von  Kitchie ,  Jacobi ,  Abria  und  Marianini  497 ,  mit  Rei- 
bungselektricität  498.  Versuche  von  G.  Wiedemann  bei  wiederholten 
alternirenden  Magnetisirungen  499,  500.  Sätze  von  Auerbach  501, 
von  v.  Waltenhofen  502  und  Bouty  503.  Völliges  Entmagnetisiren 
durch  altern irende  Ströme  504.  Magnetisiren  durch  abwechselndes 
Streichen  nach  Quetelet  505,  Hermann  und  Scholz  506.  Anziehung 
gleichnamiger  Pole  507.  Temporäres  Moment  gesättigter  permanen- 
ter Magnete  508.  Verhalten  von'Magneten  gegen  axial 
hindurchgeleitete  Ströme.  Versuche  von  G.  Wiedemann  509 
bis  511,  mittelst  des  Schlages  von  Leydener  Flaschen  nach  Marianini 
511.  Nachweis  durch  Inductionsströme ;  Versuche  von  Buff  und  Vil- 
lari  512.  Annahme  von  Hughes  (8piralstrüme  im  Magnet)  N.  III, 
513.  Versuche  mit  Eisenröhren  von  Werner  Siemens  513  und  Her- 
wig (Inductionsströme)  514. 

b)  Theoretische  Begründung  der  Beziehungen  zwischen 
dem  Magnetismus  und  der  magnetisirenden  Kraft.  — 
Theorie  der  Erscheinungen  und  Erklärung  des  Maximums  der  Mag- 
netisirung 515.  Annahme  eines  Vertheilungswiderstandes  von  Plücker 
516.  Erklärung  durch  Annahme  drehbarer  Molecular- 
magnete  nach  W.  Weber  517bis519.  Annahme  von  Maguetpaaren 
nach  8tefan  520.  Wechselwirkung  der  Molecularmagnete  521.  Ana- 
logie der  Erscheinungen  der  Magnetisirung  und  der 
mechanischen  Gestaltsveränderungen  (Torsion)  nach  G. 
Wiedemann  522.  Erklärung  der  einzelnen  Erscheinungen  523  bis 
532.  Bestätigung  durch  das  Verhalten  galvanisch  niedergeschlagener 
Magnete  nach  Beetz  533.  Theorie  des  Eindringens  der  Mag- 
netisirung von  der  Oberfläche  in  das  Innere  nach  Marianini  und 
Jamin  534,  535. 

5.   Einfluss  der  Dimensionen  von  Stäben  auf  ihr  temporäres 
magnetisches  Moment. 

a)  Einfluss  der  Dicke.  —  Moment  massiver  Stäbe  nach  Lenz  und 
Jacobi  536.  Das  Moment  proportional  der  Wurzel  des  Durchmes- 
sers nach  J.  Müller  und  Dub  537  bis  540.  Abweichungen  nach  v.  Wal- 
tenhofen 537,  nach  G. Wiedemann  541,  vonFeilitzsch  542.  Moment 
prismatischer  Eisenstäbe  543,  dünnwandiger  Röhren  544, 
hohler  Eisenröhren  545,  546,  von  Drahtbündeln  547,  548, 
parallelogrammatischen  Nadeln  549.  Magnetisirung  hohler  Eisencylin- 
der  durch  eingeschobene  Spiralen  550,  desgleichen  mit  Eisenkern  551. 

b)  Einfluss  der  Länge.  —  Vertheilung  der  Momente  der  Länge 
nach.  Versuche  von  Lenz  und  Jacobi  552,  553.  Wurzelformeln  von 
Dub  554.    Formel   der  Parabel  und   Kettenlinie  555.  Verhalten 
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nacb  G.  Wiedemann  556.  Formeln  von  Dub  (Quadratwurzel)  558  bif 
561.    Lage  der  Pole  562. 

6.  Einfluss  der  Dimensionen  von  Stäben  auf  ibr  permanentem 
magnetisches  Moment,  —  Gesetz  der  Kettenlinie  für  die  Mo- 
mente und  freien  Magnetismen  563.  Bestätigung  für  die  Momente  von 
van  Ree*  564,  Rotblnuf  565.  Aeltere  Versuche  von  Precbtl  566.  Ver- 
suche von  Coulomb  für  verebieden  lauge  Drähte  verglichen  mit  der  For- 
mel von  Green  568.  Vertbeilung  de«  freien  Magnetismus  nach  Coulomb  '<6y, 
Becquerel  .'»70,  Bertin  571.  Lage  der  Pole  nach  Coulomb  572,  Scbnee- 
beli  und  P.  Kohlrausch  573,  N.  III,  573,  Bouty  574.  Lage  der  äquiva- 
leuten  Pole  nach  Riecke  N.  III,  573.  Verhältnis»  des  per 
manenten  und  temporären  Momentes  bei  sehr  harten  Nadeln 
575,  576.  Ungleiche  Vertheilung  beider  Momente  577.  Regeln  für  da« 
permanente  Moment  von  Jamin  578  bis  582.  Vertheilung  der  Moment» 
in  abwechselnd  entgegengesetzt  magnetisirten  8täben  isi 
Permanente  Momente  massiver  und  hohler  ßtahlcylinder  584,  585.  Ein 
tlu8s  der  verschiedenen  Härte  der  einzelnen  Schichten  586  bis  588.  Ver- 
halten eines  hohlen  Magnets  mit  Kern  in  einer  Spirale  589.  Perma- 
nentes Moment  von  Bündeln  von  Lamellen  nach  Coulomb  .>!H' 
und  Lamont  591  ,  592.  Verhalten  abgeätzter  Magnete  nacb  Mauritius, 
Holz,  Jamin  593  bis  595.  Vertbeilung  des  permanenten  Momen 
tes  auf  kreisförmigen  und  ringförmigen  Platten  nach  Duter 
596  bis  598.   Sätze  für  verschieden  gestaltete  Magnete  von  Häcker  5w. 

7.  Magnet isirung  bei  ungleichmäßiger  Vertheilung  der  m»g- 
netisirenden  Kraft.  —  Magnetische  Leitungsfähigkeit  6H. 
Versuche  von  Rowland  602.  Einfluss  des  Wendepunktes  und  Maximum* 
603.  Leitungsfähigkeit  verschiedener  Eisensorten  nach  Poggendorff  6o4. 
Versuche  von  Dub  605,  Lenz  und  Jacobi,  Matteucci,  Jamin  und  Gau 
gain  606  bis  608.  Vertheilung  der  Momente  in  Eisenstäben  beim  An- 
legen an  Stahlstäbe.  Rückwirkung  auf  letztere.  Versuche  von  van 
Rees  609,  Weihrich  610,  Erman  611.  Verhalten  beim  Annähern  812 
bis  614.  Vertbeilung  bei  Aneinanderlegen  zweier  8tablmagnete  615, 
beim  Auflegen  und  Annähern  von  EiBeustäben  an  die  Pole  oder  Seiten 
eines  Magnetstabes  nachGaugain.  Beziehungen  zu  den  Magnetisi- 
rungsmethoden  616  bis  620. 

8.  Magnetismus  pul  verförmiger  Körper.  —  Bei  grosser  Ver- 
tbeilung ist  das  Moment  cet.  par.  der  Masse  proportional;  bei  grösserer 
Annäherung  der  Theilchen  treten  Abweichungen  ein.  Venruche  von 
Töpler,  Auerbach,  v.  Waltenhofen,  Börnstein,  Baur  621  bis  624. 

y.  Abhängigkeit  der  t  emporären  und  permanenten  Moment« 
vom  Stoffe  der  Magnete.  —  Temporäre  Momente  verschiedener 
Eisensorten  nach  Barlow;  permanente  Momente  nach  J.  Müller  6..V 
v.  Waltenhofen  626,  siehe   auch  N.  III,  626.    Ansteigen  der  tempo- 
rären   Momente   verschieden   barter   Stäbe    nach  Baur  627  (III  4t1«'1. 
Maximum  der  permanenten  Momente  verschieden  harter  Stäbe  nach 
Coulomb  628,    Lamont  630,   Jamin  631,   Fromme  632,    Ruths  6.3:5. 
Treve  und  Durassier  634,  Gray  635.    Einfluss  der  Art  der  Hü 
tung  und  des  Anlassens  nach  Strouhal  und  Bants  636.    Verhalt« n 
von  Gusseisen  637.    Wirkung   mechanischer   Härtung  durch 
Tordiren    (Coulomb),    Schlagen   (Airy)    und   Ziehen   (Cheesman)  6>- 
Tragkraft  verschieden  harter  Magnete  nach  Pictet  639.  Magnetiswa* 
des  galvanisch  niedergeschlagenen  Eisens  nach  Beetz  64v, 
Claus  641.    Momente  von  Nickel,  Cobalt,   Eisen  nach  Gay 
Lussac,  Lanpadius,  Biot,    E.  Becquerel,  Arndtsen  642,  Hankel  64.\ 
H.  Becquerel  644 ,  Gaiffe  645 ,  Wild  646 ,  Rowland  647.    Eisen  von  Su 
Catariua  648,  Magneteisen  649,  650. 
10.  Anziehung  vou  Eisen-  und  Stahlstäben  durch  die  M*c 
netisirungsspiralen.  —  Anziehung  eines  permanenten  Stahlroß 
netes  651  ;  desgl.  eines  Eisenstabes.  Unterschied  zwischen  dem  Verhalt« 
einer  Spirale  und  eines  hohlen  Magnetes  652.    Gesetze  der  Anziehung 
Versuche  von  Hankel  654  bis  656,  von  Böttcher  N.  III,  655.  Versucb- 
von  Dub  657,  St.  Loup  659.  Schweben  von  Eisenkernen  in  Spiral 
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660.  Anziehung  hohler  und  massiver  Eisency linder  nach 
v. Waltenhofen  66 1 ,  Cazin  662.  Anziehung  der  Glucken m  a  g  n  e  t  e 
663.  Verhalten  dünner  Eisenplatteu  uach  v.  Feilitzseh  664, 
und  G.  Wiedemann  665. 
11.  Anziehung  und  Tragkraft  der  uieht  in  sich  geschlosse- 
nen Elektromagnet e.  —  Anziehung  und  Tragkraft  666,  667. 

a.  Einfluss  der  magnetisirenden  Kraft  und  der  Entfer- 
nung auf  die  Tragkraft  uud  Anziehung.  —  Einfluss  der 
maguetisirenden  Kraft;  Versuche  von  Lenz  und  Jacobi  668,  von  Dub 
669.  Einfluss  der  Entfernung.  Versuche  von  Dub  670,  671  ,  von 
Tyndall.  Formel  von  Pihl  671'.  Einfluss  der  Zahl  der  Windungen 
der  Spirale  673.  Tragkraft  bei  unregelmässig  vertheilten  Windun- 
gen 674. 

b.  Einfluss  der  Dimensionen  der  Anker  und  Magnete  auf 
ihre  Tragkraft  und  Anziehung.  —  Theoretisches  675.  Trag- 
kraft eines  kugelförmigen  Maguetsystems  nach  Stefan  676.  Sätze  von 
Dub  für  die  Länge  677.  Tragkraft  hohler  uud  massiver  Magnete  078. 
Weitere  Sätze  von  Dub  für  die  Berührungsfläche  679.  Anziehung 
von  Eiseukugeln  durch  einen  Magnetstab  68o.  Aendernng  der  mag- 
netischen Vertheilung  bei  Aenderung  der  Berührungsfläche  681.  Wir- 
kung von  Eisenmassen  am  freien  Ende  der  Elektromagnet«  682. 
Tragkraft  der  Schenkel  von  Hufeisenmagneten  bei  gleicher  und  ent- 
gegengesetzter Magnetisirung  der  Schenkel  683.  Tragkraft  an  ver- 
schiedenen Stellen  des  Querschnittes  684 ;  desgl.  der  Seitenflächen, 
Versuche  von  Dub  685,  von  Lamont  686  und  von  Kolke  687. 

UI.  Verhalten  der  Magnete,  deren  Axe  eine  in  sich  geschlossene 
Curve  bildet. 

1.  Allgemeine  Beziehungen.  —  Völlig  geschlossene  Magnete  wirken 
nicht  nach  aussen.  Transversalmagnete  688.  Berechnung  des  Magnetis- 
mus riugförmiger  Rotationskörper  nach  Kirchhof!  689,  Boltzmann  uud 
V.Ettingshausen  690.  Magnetismus  cylindrischer ,  vom  Strome 
d  urch  flosseuer  Drähte  691.  Unterschied  des  Magnetismus  der 
einzelnen  und  der  durch  einen  Anker  verbundenen  Schenkel  eines 
Elektromagnet»  692,  693,  695,  bei  Dreizackmagneten  694.  Schwächere 
Wirkung  bei  Stahl  696.  Temporärer,  remaneuter  und  perma- 
nenter Magnetismus  697.    Messungsmethoden  698,  699. 

2.  Einfluss  der  Grösse  der  magnetisirenden  Kraft.  —  Ver- 
suche von  Lenz  und  Jacobi  700,  7*>1 ,  von  Stotelow  702,  Baur  703,  La- 
mont 704.  Einfluss  wiederholter  Maguetisirungen  705,  entgegengerichteter 
Kräfte  706.  Verminderung  des  permanenten  Momentes  bei  wiederholtem 
Abreissen  707.  Harte  uud  weiche  Anker  7"8.  Transversale  Magnetisi- 
rung von  Eisenröhreu  durch  abwechselnd  axial  gerichtete  Ströme  709. 
Magnetisirung  eines  Eisenringes  710;  durch  an  einer  oder  zw«.-i  Stellen 
wirkende  Spiralen,  Versuche  von  Oberbeck  711,  712.  Verhältnis»  des 
temporären,  remauenteu  und  permanenten  Momentes  713.  Momente  von 
Hufeisenmagneten  an  verschiedenen  Stellen  bei  verschiedenen  Armirun- 
gen  714,  715,  Einfluss  der  Zeit  716. 

3.  Tragkraft  und  Anziehung  geschlossener  Elektromag- 
net e.  —  Berechnung  für  zwei  halbkreisförmige  Eisenstücke  nach 
Stefan  717,  718.    Experimentelle  Bestimmung  719. 

a)  Einfluss  der  magnetisirenden  Kraft.  —  Versuche  über  die 
Tragkraft  von  dal  Negro,  Jacobi  72o,  Fechuer  721,  Lenz  und  Jacobi 
722.  Dub,  Poggendorff,  J.  Müller  72:i,  v.  Waltenhofen,  Robinson  724, 
Waszmuth  725,  W.  Siemens  726  (auch  Rowlaud  III,  647).  Anziehung 
nach  Lenz  und  Jacobi  727,  Dub  728.   Freier  Magnetismus  dabei  729. 

b)  Einfluss  der  Lage  der  Magnetisiruugsspiralen.  —  Ver- 
suche von  dal  Negro,  Müller,  Dove,  Dub  730,  731. 

c)  Einfluss  der  Härte  des  Eisens  und  Stahls.  —  Versuche 
von  Poggendorff  732,  Ritchie  732,  Anm. 

d)  Einfluss  der  Entfernung  des  Ankers  vomMagnete  733.  — 
Unterschied  der  Eisen-  und  Stahlmagnete  734. 
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e)  Einfluss  der  Dicke  der  Hufeisenelektromagnete  and 
Au  ker  735. 

f)  Einfluss  der  Länge  der  8chenkel  der  Hufeisen  nach 
Müller,  Nicklea,  Dub,  dal  Negro,  Ritchie,  Joule  736,  737. 

g)  Kinfluss  des  Abstandes  der  Schenkel  oder  Pole  der 
Hufeisen  738. 

h)  Einfluss  der  Berührungsfläche  739. 

i)  Fernere  empirische  Sätze  über  die  Tragkraft  740bis  743. 

IV.  Tragkraft  der  Glockenmagnete  744. 

V.  Verhalten  der  Radmagnete  745. 

VI.  Magnetische  Rei|bung  nachjW.  Weber  748,  747.    EinflUBS  der  Ge- 
schwindigkeit der  Drehung  nach  Nicklis  748. 
Vn.  Magnetische  Figuren.  —  Darstellung  und  Fixirung  749,  N.  III,  749. 
Berechnung  750.    Prüfung  der  Rechnungsresultate  751.    Einstellung  meh- 
rerer schwimmender  Magnetstäbe  752. 

Viertes  Capitel. 

Wechselbeziehungen  zwischen  dem  Magnetismus  und  dem 
mechanischen  Verhalten  der  Körper. 

I.  Einfluss  von  Erschütterungen  auf  den  Magnetismus.  —  Wir- 
kungen auf  das  temporäre  Moment,  auch  bei  LongitudinaUchwingungen 
754,  auf  das  permanente  Moment  755,  bei  wiederholten  Magnetisirungen 
756,  auf  theilweise  entmaguetisirte  Stäbe  757.  Theorie  758.  Verhalten  von 
transversalmagnetischen  Eisenröhren  759  und  Stäben  760.  Wiederholte* 
Abreissen  der  Anker  761. 

II.  Beziehungen  zwischen  Torsion  und  Magnetismus. 

1.  Einfluss  der  Torsion  auf  den  Magnetismus.  —  Einfluss 
auf  das  temporäre  Moment  762.  Apparat  763.  Resultate  von 
Wertheim  764.  Wirkung  auf  das  permanente  Moment  nach 
G.  Wiedemann  767.  Verhalten  theilweise  entmaguetisirter  Stäbe  76«. 
Verhalten  während  der  Magnetisirung  permanent  tordirter  Stäbe.  Ro- 
tation des  Maximums  769,  770.  Versuche  von  Matteucci  mittelst  Inductions- 
strömen  771.  Versuche  von  Perard  N.  III,  771.  Einfluss  der  Tor- 
sion auf  vom  Strome  durchflossene  Eisendrähte  nach 
G.  Wiedemann  772.  Inductionsströme  dabei  773,  774.  Versuche  von 
Hughes  775.   Einfluss  von  Erschütterungen  776. 

2.  Eiufluss  des  Magnetismus  auf  die  Torsion.  —  Beobachtung«- 
methode  von  G.  Wiedemann  777.  Detorsion  permanent  magnetisirter 
Drähte  777.  Gesetze  778.  Verhalten  theilweise  detordirter  Drahte  779 
bis  781.  Torsion  von  Magneten  durch  axial  hindurchgeleitete  Ströme  TM'. 
Verhalten  von  Nickel  N.  III,  792. 

3.  Theorie  der  Beziehungen  zwisohen  Torsion  und  Magne- 
tismus. —  Analogie  zwischen  den  magnetischen  Erscheinungen  und 
denen  der  Torsion  783.  Betrachtung  der  einzelnen  Wechselwirkungen 
784  bis  792. 

III.  Beziehungen  zwischen  dem  magnetischen  Moment  und  deu 
*   mechan  ischen  Veränderungen  der  Länge.  —  Aenderung  des 

Momentes  durch  Längsdehnung  nach  Matteucci  und  Wertheim  793. 
Versuche  von  Villari  794,  795,  bei  altemirenden  Magnetisirungen  796.  Ver- 
suche von  Thomson  bei  verschiedenen  Belastungen  797.  Kritischer  Werth  der 
imignetisirenden  Kraft  798.  Verhalten  innen  gepresster  Fliutenläufe.  Ent- 
gegengesetztes Verhalten  von  Nickel  und  Cobalt  799.  Verhalten  wieder- 
holt belasteter  und  entlasteter  Drähte  800.  Theorie  801.  Aenderung 
der  Länge  von  Eisenstäben  bei  der  Magnetisirung  nach  Joule 
*02,  Righi  803.  Verhalten  gepresster  Stäbe  804.  Verschiedene  Ursachen  806. 
Klektromagnetischer  Zug.  Versuche  von  Wertheim  806 ,  Beetz  807 ,  A.  M. 
Mayer  808.  Verhalten  von  Cobalt-  und  Nickelstäben  809,  810.  Verhal- 
ten von  Eisenstäben  beim  Hindurchleiten  von  Strömen  nach 
Keatson  811,  Righi  812.    Kritik  813. 

IV.  Beziehungen  der  Magnetisirung  zur  Biegung.  —  Versuche  von 
Wertheim  814. 
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V.  Beziehungen  der  Magnetisirung  zum  Volumen,  der  Festigkeit 
Elasticität  und  Härte  des  Eisens.  —  Aenderung  des  Volumens  nach 
Joule  815.  Verminderung  des  temporären  Momentes  durch  allseitigen 
Druck  816.  Veränderung  der  Festigkeit  817,  der  Elasticität  818.  Ver- 
halten magnetisirter  Stimmgabeln  819.  Während  des  Erstarrens  magneti- 
sirtes  Gusseisen  820. 

VI.  Einfluss  der  Magnetisirung  auf  die  thermische  und  elektrische 
Leitungsfähigkeit  und  das  thermoelektrische  Verhalten  des 
EiBens.  —  Aenderung  der  thermischen  Leituugsfähigkeit  nach 
Maggi  821  und  H.  Tomlinson  822;  negative  Resultate  von  Naccari  und 
Bellati  823,  von  Trowbridge  und  Penrose  N.  III,  823.  Aenderung  des 
elektrischen  Leitungsvermögens.  Negative  Resultate  von  Edlund, 
Mousson,  Wartmann  824,  positive  Resultate,  auch  für  transversale  Magneti- 
sirung von  W.  Thomson.  Zunahme  des  Widerstandes  bei  axialer  Magneti- 
sirung, Abnahme  bei  äquatorialer  825  bis  828.  Bestätigung  des  ersten  Satzes 
durch  Beetz  829,  Versuche  von  Tomlinson  N.  III,  829,  Adams  (Gesetz)  830, 
de  Lucchi  830.  Grund  der  abweichenden  Resultate  832,  833.  Langsames 
Wachsen  des  Widerstandes  bei  längerem  Hindurchleiten  von  Strömen  834. 
Wirkung  auf  magnetisirbare  Lösungen  N.  III ,  833.  Wirkung  auf  nicht- 
magnetische Metalle  835,  aufWismuthN.m,  835.  Einfluss  der  Magneti- 
sirung auf  das  thermoelektrische  Verhalten;  Versuche  von 
W.  Thomson  836,  837,  Strouhal  und  Barus  838.  Verhalten  des  Nickels  839. 

VII.  E rzeugung  von  Tönen  bei  der  Magnetisirung.  —  Töne  in  Huf- 
eisenmagneten bei  der  elektromagnetischen  Anziehung  ihrer  Schenkel  840, 
auch  N.  U,  840.  Longitudinaltöne  in  Stäben  in  der  Axe  einer  Drahtspirale 
nach  Marrian  841,  Wertheim  842;  in  ausgespannten  Eisendrähten  843, 
in  Blech  platten  über  Spiralen  844.  Töne  durch  Moleoular  Wirkungen. 
Klirrtöne  845.  Telephon  von  Reis»  846.  Töne  beim  Hindurchleiten 
discontinuirlicher  Ströme  durch  Eisendrähte  847 ,  848.  Töne  in  verschie- 
denen vom  Strome  durchflossenen  Stäben  zwischen  Magnetpolen  849,  850. 

Fünftes  Capitel. 

Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Wärme. 

I.  Einfluss  der  Temperaturänderungen  auf  den  Magnetismus.  — 
Veränderungen  des  temporären  Momentes  beim  Erwärmen  851. 
Verhalten  bei  wiederholtem  Erwärmen.  Einfluss  der  Härte.  Versuche  von 
6.  Wiedemann  852  bis  854.  Einfluss  hoher  Temperaturen  nach  Faraday 
855 ,  Waszmuth  856 ,  857.  Wirkung  sehr  bedeutender  Tempe« 
raturer höhungen.  Plötzliches  Auftreten  des  temporären  Magnetismus 
beim  Abkühlen  859  bis  861.  Scheinbare  Umkehrung  der  Polarität  dabei 
nach  Seebeck  «62.  Versuche  von  Mauritius 863,  Gore  864,  Baur  865.  Ein- 
fluss der  Temperaturänderungen  auf  das  pernianente  Mo- 
ment. Dauernde  und  vorübergehende  Aenderungen  866  bis  86t4.  Ver- 
Ruche von  Kupffer  869.  Einfluss  der  Art  der  Erwärmung  und  Abkühlung 
871.  Versuche  von  Strouhal  und  Barus  872,  auch  N.  III,  872,  Dufour  873. 
Eiufluss  der  Dicke,  Versuche  von  Riesa  und  Moser  874;  der  Härte  875  bis 
877,  für  Nickel  878.  Einfluss  mechanischer  Erschütterungen  879,  der  Stärke 
der  Magnetisirung  nach  G.  Wiedemann  für  verschieden  hartes  Eisen  880, 
nach  Claus  für  galvanoplastisches  Eisen  881.  Einfluss  der  Magnetisirungs- 
temperatur  nach  Dufour  882,  G.  Wiedemann  883.  Verhalten  theilweise 
entmagnetisirter  Stäbe  884 ,  885.  Aenderung  der  Vertheil ung  des 
Magnetismus  beim  Erwärmen  886  bis  888.  Einfluss  der  Temperatur 
auf  die  Magnetisirungsfunction  ringförmiger  Magnete  889.  Magnetismus 
beim  Erkalten  von  Körpern  in  Folge  der  ungleichen  Temperaturen  ihrer 
einzelnen  Schichten] 890,  891.  Theorie  deB  Einflusses  von  Tempe- 
ratu ränderungen  von  G.  Wiedemann  892  bis  894. 
II.  Erzeugung  von  Wärme  beim  Magnetisiren.  —  Versuche  von 
Joule,  895,  896,  von  van  Breda  und  Grove  897.  Doppelter  Grund  898.  In- 
ductionsströme  und  Molecularumlagerungen  bei  den  Messungen  von  Ed- 
lund 899,  Caziu,  Trowbridge  und  Hill  900,  Bergmann  ibid.,  N.  III,  903. 
Trennung  beider  Ursachen  nach  Herwig  901  ,  Warburg  und  Hönig  N.  III, 
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903.  Wärme  bei  transversaler  Magnetisirung  von  Eisendrähten 
y()2.  Theorie  von  Warburg  903,  N.  III,  903.  Aenderung  der  spezifischen 
Wärme  des  magnetisirten  Eisens  nach  8tefan  904.  Rechnungen  von  Wasz- 
muth  9u.\  N.  III,  905. 


C.   Magnetisches  Verhalten  aller  Körper. 

Erstes  Capitel. 

Diamagnetismus. 

I.  Allgemeine  Gesetze.  —  Aeltere  Erfahrungen  von  Brugmans,  Becquervl 
uud  Lebaillif.  Para  magnetische  und  diamaguetische  Körper 
906.  Beohachtungsmethode  907.  Verhalten  der  schwach  magnetischen  und 
diamagnetiuchen  Körper  vor  Halbaukern  (transversal  magnetische  Körper). 
Verhalten  stark  magnetischer  Körper  908 ,  909.  Einstellung  der  Körper 
über  flachen  Magnetpolen  910  bis  912.  Obertlächenänderung  magnetischer 
und  diamaguetischer  Flüssigkeiten  zwischen  Magnetpolen  913  bis  915. 
Magnetismus  und  Diamagnetismus  verschiedener  Substan- 
zen 916  bis  918.  Verhalten  der  Gase.  Versuche  von  Faraday  919  bis  921. 
Einfluss  des  umgebenden  Mediums  922.  Versuche  von  E.  Beopie- 
rel.  Anwendung  des  archimedischen  Princips  923  bis  925.  Erklärung  de.» 
Diamagnetismus.  Verhalten  der  Körper  vor  zwei  ungleichnamigen  Magnet- 
polen 926.  Diamaguetische  Polarität,  nachgewiesen  durch  die  Wir- 
kung auf  eine  Magnetnadel  nach  Weber  und  Poggendorff  927  ;  durch  das  Ver- 
halten gegen  starke  Magnete  nach  Tyndall  928 ;  mittelst  des  Diamagnetometers. 
C'onstructiou  desselben  929  bis  931;  mit  einer  Spirale  932.  Nac  hweis  der 
magnetischen  und  diamagnetischen  Polarität  mit  dem  Diamagnetometer 
933  bis  935.  Inductiousströme  zum  Nachweise  der  Polarität  nach  Faraday 
und  Weber  936  bis  938.  Hypothese  inducirter  andauernder 
Moleculara  Ironie  939.  Ableitung  der  Einstellung  der  Körper  vor 
Magnetpolen  hieraus  940,  941.  Berechnung  der  Wirkung  der  Spiralen 
N.  III,  910.    Hypothesen  von  Becquerel,  v.  Feilitzsch  942,  de  la  Rive  943. 

II.  Abhängigkeit  von  der  magnetisir enden  Kraft. —  Versuche  von 
K.  Becquerel  944,  Tyndall  945,  946,  Reich  947,  Matteucci  948,  Christie  949. 
Maximum  des  Diamagnetismus  und  Magnetismus  bei  schwach 
magnetischen  Körpern  950,  bei  diamagnetischen  Körperu  nach  Plücker  951. 
nach  Schuhmeister  952,  8ilow  953,  Eaton  954,  v.  Ettingshausen  955.  Ver- 
halten von  Gemengen  von  magnetischen  und  diamagneti- 
schen Substanzen  956.  Einfluss  der  Strom iutensität.  Umkehruugen 
der  Einstellung  957,  desgl.  bei  verschiedener  Entfernung  vom  Magnete  958, 
959.  Permanente  Polarität  bei  diamagnetischen  Körpern  960.  Wechsel- 
wirkung der  diamagnetischen  Molecüle  961,  962.  Diamagnetis- 
inus  fein  vertheilter  Pulver  963. 

III.  Quantitati  ve  Bestimmung  des  Magnetismus  und  Diamag- 
netismus der  Körper.  —  Bestimmungen  für  feste  und  flüssige  Körper 
von  Plücker  964,  965,  E.  Becquerel  966  bis  968,  W.  Weber  969,  Töpler  97».. 
G.  Wiedemann.  Magnetismus  der  Lösungen.  Einfluss  der  Tempera- 
tur. Atom-  und  Molecularmaguetismus.  Beziehungen  zur  chemi- 
schen Zusammensetzung  971  bis  992  nach  G.  Wiedemann.  Mes- 
sungen von  Quincke  N.  III ,  990.  Theorie  dieses  Verhaltens  993  bis 
996.  Messungen  von  Wleügel  und  Henrichsen  N.  III,  991.  Magnet  is 
mus  der  Gase  nach  Plücker  997,  998.  Coercitivkraft  des  Sauerstoffs  999 ; 
Bestimmungen  von  E.  Becquerel  1000  bis  1002,  Faraday  1003,  Matteucci 
1004,  H.  Becquerel  (Ozon)  1005;  für  Lösungen  von  Gasen  1006.  Reduc- 
tion  der  Bestimmungen  auf  absolutes  Maaas  nach  8ilow  10o7. 
Borgmaun  1008,  W.  Weber  1009,  v.  Ettingshausen  1010. 

IV.  Magnetisches  Verhalten  der  Kr y stalle.  —  Verhalten  im 
gleichartigen  Magnetfelde.  M a g u ek r y s t a  11  kr a f t  101 1 ,  1012. 
Einstellung  des  Cyanita  durch  die  Erde  1013.    Kry stalle  des  regu- 
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lären  Systems  1014.  Einaxige  Krystalle.  Einfluss  des  Magne- 
tismus der  Masse  der  Krystalle.  Magnetisch  positive  und  negative  Krystalle 
1015.  Einstellung  des  Holzes,  schnell  gekühlter  Glascylinder  1016,  ge- 
presster  Pulver  1017.  Einstellung  von  Körpern  mit  mehreren  un- 
gleichen Axen  1018.  Einstellung  zweiaxiger  Krystalle  nach  Plücker 
und  Beer  1019  bis  1025,  nach  Grailich  und  v.  Laug  1026.  Einstellung  von 
doppelt  gepresstem  Wismuthpulver  1027.  Theorie  der  Einstellung 
von  Plücker  1028,  von  Knoblauch  und  Tyndall  (Einfluss  der  ungleichen 
Dichtigkeit)  1029.  Kritik  1030.  Theorie  von  W.  Thomson.  Ungleiche  Pola- 
risirbarkeit  der  Malecüle  nach  verschiedenen  Richtungen.  Berechnung  für 
einaxige  Krystalle  1031.  Einstellung,  wenn  der  Krystall  nicht 
im  Schwerpunkt  unterstützt  ist  1032.  Berechnung  für  zweiaxige 
Krystalle  1033,  1034.  Prüfung  der  Formeln  1035,  auch  N.III,  1035. 
Directe  Messung  der  Magnekry Stallkraft  durch  Tyndall  1036, 
durch  Hankel  1037,  Bowland  und  Jacques  1038.  Einstellung  der  Krystalle 
in  Flüssigkeiten  1039,  1040,  bei  ungleich  vertheilten  Kräften  1041  bis  1042. 
Vermeintlicher  Einfluss  des  Magnetismus  auf  die  Krystall- 
bildung  1043. 

V.  Einfluss  der  Wärme  auf  das  magnetische  und  diamagneti- 
sche Verhalten  der  Körper.  —  Abnahme  des  Magnetismus  und  der 
Diamagnetisirung  mit  der  Temperaturerhöhung.  Messuugen  für  Salze  1044 
(973).  Verschiedenheit  für  magnetische  und  diamagnetische  Körper  1045, 
1046.  Verhalten  der  Gase  1047.  Diamagnetismus  der  Flamme 
1048,  1049.  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Magnekrystallkraft  1050. 

Zweites  Capitel. 

Beziehungen  des  galvanischen  Stromes  und  des  Magnetismus  zum 

Licht  und  zur  strahlenden  Wärme. 

I.  Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  und  der  Wärme 
durch  elektromagnetische  Einwirkungen. 

1.  Drehung  der  Polarisationsebene  beim  Durch  gange  des 
Lichtes  durch  Dielektrica.  —  Drehung  der  Polarisationsebene 
durch  den  Strom.  Grundversuch  von  Faraday  1051.  Beobachtuugs- 
methoden  1052  bis  1054.  Drehung  durch  den  Batteriestrom  1055.  Zeit 
zur  Drehung  1056.  Drehung  durch  den  Magnet  1057,  1058.  Ver- 
stärkung durch  Reflexionen  1059.  Unterschied  von  der  gewöhnlichen 
Drehung  1060.  Drehung  durch  einen  Magnetpol  1061.  Drehung  für 
verschiedene  Farben.  Messungsmethoden  1062  bis  1064.  Drehung 
durch  die  Erde  1065.  Abhängigkeit  der  Drehung  von  der 
Stromintensität  und  Farbe  nach  G.  Wiedemann  1066,  1067,  von 
der  magnetischen  Kraft  nach  Verdet  1068,  bei  nicht  axialem  Durch- 
gange des  Lichts  1070.  Drehung  in  verschiedenen  Körpern:  in 
Gläsern  nach  Faraday  und  Matthiessen  1071.  Versuche  von  Beilin, 
E.  Becquerel  1072.  Drehung  in  magnetischen  Metallen  nach  Kundt  N.  III, 
1071.  Drehung  in  Lösungen  nach  Verdet  1073.  Positiv  und  negativ 
drehende  Substanzen  1074  bis  1077.  Drehuug  nach  de  la  Rive  für 
organische  Verbindungen  1078,  1079,  nach  Perkin  1080,  1081;  für 
feste  und  geschmolzene  Körper  nach  Bichat  1082.  Drehung  für  verschie- 
dene Farben  in  verschiedenen  Körpern  nach  G.  Wiedemann  1066,  Verdet 
1083  bis  1085,  H.  Becquerel  1086  bis  1090,  van  Schaik  N.  III,  1083.  Einfluss 
der  Temperaturerhöhung  nach  Lüdtge  1091,  Bichat  1092  bis  1094,  in 
Glas  bei  hohen  Temperaturen  nach  Joubert  1095.  Drehung 
in  Kry stallen  in  der  Richtung  der  Axe  1096,  in  doppeltbrechenden 
Körpern  1097  bis  1099.  Drehung  in  Gasen  nach  H.  Becquerel 
1100,  Kundt  und  Röntgen  1101  bis  1103,  in  flüssigem  und  gasförmigem 
Schwefelkohlenstoff  1104.  Forniel  1105.  Absolutes  Maass  der  Drehung 
nach  Gordon  1106,  Lord  Rayleigh ,  L.  Arons  IV,  1363.  Einfluss  des 
umgebenden  Mediums  1107.  Einfluss  der  Elektrisirung  N.  III,  1108. 
Zeit  zur  Drehung  1108  (vgl.  1056).  Drehung  der  Polarisa- 
tionsebene der  strahlenden  Wärme  nach  Wartmann  1109,  de 
la  Provostaye  und  Desains  1110,  Grunmach  1111.  Optische  Theorie 
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der  Drehung.  Analogie  mit  dem  Verhalten  des  Quarzes  nach  ßigbi 
1112,  H.  Becquerel  1113.  Mathematische  Theorie  von  C  Neumano 
1114,  Airy  1115,  Maxwell  1116.  Prüfung  der  Formeln  1117,  Illt. 
Theorien  von  Voigt  und  von  Ketteier  N.  III,  1116. 

2.  Drehung  der  Polarisationsebene  bei  der  Reflexion  vou 
magnetischen  Flächen.  —  Reflexion  von  der  Polfläche,  Versuche 
von  Kerr  1119,  1120,  Kundt  N.  III,  1120.  Theorie  von  Fitxgerald 
1121  ,  Einwände  von  Kundt  N.  III,  1121.  Reflexion  von  der  Seiten- 
fläche eines  Magnets  1122,  Versuche  von  Kundt  N.  III,  1122.  Reflexion 
von  Wismuth  N.  III,  1122. 
II.  Vermeintliche  Erregung  des  Magnetismus  durch  Licht  — 

Die  Resultate  von  Morichiui,  Mrs.  Sommerville,  Christie,  Baumgartner 

widerlegt  von  Riesa  und  Moser  1123. 

Drittes  Capitel. 

Beziehungen  des  Magnetismus  zur  dielektrischen  Polarisation, 
zur  chemischen  Verwandtschaftskraft,  zur  Krystallisation  und 

Gravitation. 

Negative  Resultate  1124  bis  1127. 


Vierter  Band. 

(Erste  Abtheilung). 

D.  Induction. 

Erstes  Capitel. 

Induction  in  linearen  Leitern. 

I.  Grunderscheinungen  der  Induction. 

1)  Induction  zweier  Leiter  a  uf  einander  und  eines  Magnet» 
auf  einen  Leiter.  —  Grunderscheinungen  der  Induction. 
Entdeckung  von  Faraday.  Aeltere  Andeutungen.  Volta-  und  Mag 
netoinduction  beim  Entstehen  und  Vergehen  der  Ströme  1. 
Grundversuche  mit  geraden  Leitern  2 ,  mit  Spiralen  3.  Disjunctor  4. 
E.  du  Bois - Reyrnond's  öchlitteuapparat  5.  Wirkungen  der  Induc- 
tionsströme  identisch  mit  denen  von  anderen  Strömen  6  bis  11.  In- 
duction beim  Aendern  der  relativen  Lage  der  Leiterin 
Gesetz  von  Lenz  13.  Maguetoinduction  durch  Entstehen  undVer 
schwinden  des  Magnetismus  14  bis  17,  bei  Anuähern  eines  Magnet» 
an  einen  Leiter  18,  bei  kleineu  Schwingungen  eines  Magnet«  19.  Funken 
durch  Magnetoinduction  20.  Weitere  Versuche  21.  Reciprocität*- 
gesetz  von  Lenz  22.  Magnetoinduction  bei  transversaler 
Maguetisirung  23.    Induction  in  Flüssigkeiten  24,  25. 

2)  Experimentelle  Bestimmung  der  quantitativen  Gesetz? 
der  Induction.  Magnetoinduction.  Gesetze  von  Lenz  und  Fa 
raday.  Einfluss  der  Zahl  der  Spiralwindungen  26,  der  Weite  dersel- 
ben 27,  der  Dicke  und  des  Stoffes  des  Drahtes  28,  Maximum  der  Wir- 
kung 29.  Voltainduction.  Oesetze  nach  Felici ,  Proportionalität 
mit  der  Intensität  und  magneti sirenden  Kraft  der  inducirenden  Spirak 
30,  dem  Producte  der  Wiudungszahlen  31.  Gesetz  bei  Bewegung  der 
Leiter  32.  Einfluss  ihrer  Dimensionen  33.  Versuche  von  Gaugain  34, 
von  Lallemand  35,  von  Buff  36,  von  Weber  mittelst  des  Dynamometer« 
37.   Einrichtung  der  Spiralen  zur  Erreichung  des  Maximums  38. 
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II.  Induction  durch  die  Erde.  Grund  versuch  von  Faraday  39.  Induc- 
tionsiucliuatorium  von  W.  Weber  40.  Stärkere  Induction  durch  Anwen- 
dung von  Eisenkernen  41,  Funken  dabei  42. 

III.  Extraströme.  Nomenclatur  43.  Extraströme  beim  Oeflhen  des 
Schlieasuugskreises,  Funken  hierbei  44.  Erschütterungen  dadurch  45. 
Anwendung  des  Wagner'schen  Hammers  46.  Ablenkung  der  Galvanometer- 
nadel 47.  Chemische  Wirkungen  48.  Elektrochemischer  Condensator  49. 
Thermoelektrische  Wirkungen  50.  Fuukeu  51.  Extraströme  in  geraden 
Eisendrähten  52.  Abhängigkeit  der  Intensität  der  Extraströme  von  der 
Intensität  des  primären  Stromes  nach  Edlund  53,  Rijke  54  und  Buff  55. 

IV.  Inducirte  Ströme  höherer  Ordnung.  Reihenfolge  der  Ströme  56. 
Jeder  derselben  besteht  aus  zwei  Theilen  57.  Nachweis  durch  Geissler'sche 
Rohren  58.  Elektrolyse  durch  dieselben  59.  Richtung  der  einzelnen  Ströme 
60,  61. 

V.  Induction  bei  Umkehrung  der  elektrodynamischen  und 
elektromagnetischen  Rotationen.  Unipolare  Induction. 
Umkehrung  der  elektrodynamischen  Rotationen  62.  Einfluss 
der  Gleitstellen  nach  E.  Neumann  63  und  W.  Weber  64.  Umkehrung 
der  elektromagnetischen  Rotationen  65  bis  68.  Unipolare 
Induction  69,70.  Apparat  von  Fessel  71.  Ableitung  in  der  Verlängerung 
der  Axe  des  Magnetes  72.  Umkehrungen  der  Stromesrichtung  je  nach  der 
Stelle  der  Ableitung  73. 
VI.  Mathematische  Theorie  der  in  linearen  Leitern  inducir- 
ten  Ströme.  Theorie  von  E.  Neumann  74  bis  91.  Inductions- 
constante  92.  Theorie  von  Felici  93.  Ableitung  der  Inductions- 
gesetze  aus  dem  Principe  der  Erhaltung  der  Energie  nach 
v.  Helmholtz  94,  Thomson,  Stefan  95,  Moutier  N.  IV,  95.  Inductionscoef f i  - 
cient  zweier  Spiralen.  Berechnung  von  Maxwell  96,  97,  Weinstein  IV,  1314 
Anm.,  Stefan  und  Frölich  N.  IV,  97.  Coefficient  der  SelbBtinduction 
»8,  99.  Experimentelle  Bestimmung  des  Inductionscoeffi- 
cienten  zweier  Spiralen  100  bis  102,  des  Coefficienten  der  Selbstinduc- 
tion  103  bis  105.  Vergleichung  beider  Coefficienten  106  bis  107.  Bei- 
spiele der  Rechnung.  Induction  in  einem  kreisförmigen  Leiter  durch 
einen  axial  bewegten  Magnet  108.  Berechnung  der  Induction  durch  die 
Erde  109,  im  Inductionsinelinatorium  110,  bei  Umkehrung  der  elektro- 
magnetischen Rotationen  111  bis  114.  Induction  eines  in  sich  geschlossenen 
Solenoids  auf  einen  Leiter  115  bis  117. 

Zweites  Capitel. 

Einfluss  der  inducirten  Ströme  auf  den  zeitlichen  Verlauf  der 
elektrischen  Ströme  in  linearen,  in  Bich  geschlossenen  Leitern. 

I.  Einfluss  der  inducirten  Ströme  auf  die  Zeitdauer  des  Ent- 
stehens und  Vergehwinden»  der  galvanischen  Ströme  und 
ihre  Wirkungen. 

1)  Zeitlicher  Verlauf.  Auwachsen  der  Ströme  nach  der 
Schliessung  und  Abnahme  nach  demOeffneu  120.  Berechnung 
von  v.  H  e  1  in  h  o  1 1  z  121  bis  1 23,  bei  Anwesenheit  von  Eisenkernen  1 24,  bei 
Nebenschliessungen  125.  Experimentelle  Prüfung  der  Formeln 
durch  v.  Helmholtz  126,  127,  Felici  128,  Bazzi  uud  Corbianchi  129,  130, 
Cazin  und  Bertiu  (elektrolytische  Wirkungen)  131  bis  134.  Wirkung 
geschlossener  Spiralen  135,  136.  Berechnung  des  Verlaufs  des 
inducirendeu  und  inducirten  Stromes  durch  E.  du  Bois- 
Reymond  137  bis  139,  bei  Oeffnen  oder  Schliesseu  einer  Nebeu- 
leitung  140  bis  142,  bei  Gegenwart  eiues  Eisenkernes  143.  Versuche 
von  Lemström  144,  Bazzi  und  Corbianchi  145,  v.  Ettingshausen  146. 
Elektrische  Schwingungen  nach  Oberbeck  147  bis  151.  Schein- 
bare Abweichungen  vom  Ohm'schen  Gesetz  N.  IV,  151,  Einwände  von 
Cohn  ibid.  Verlauf  der  inducirten  Ströme  höherer  Ord- 
nung 152.  Wechselwirkung  zweier  neben  eiuander  liegeuder  Induc- 
tionsspiralen  153.    Inductionsströme   in    geöffneten  Induc- 
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tionsk reisen,  auch  bei  Gegenwart  von  Eisenkernen  154,  bei  Ver- 
bindung mit  Condeusa  torplatten  155. 
2)  Einfluss  des  zeitlichen  Verlaufs  der  Inductionsströme 
in  geschlossenen  Kreisen  auf  ihre  Wirkungen  156.  1)  Gal- 
vanometrische  Wirkungen  157;  bei  Metallhüllen  158.  2)  Chemische 
Wirkungen  159,  160.  a)  Elektrodynamische  Wirkungen.  Messung  der 
Zeitdauer  und  mittleren  Intensität  durch  dieselben  161,  auch  bei  An- 
wesenheit geschlossener  Spiralen.  Zeitdauer  der  Extraströme 
nach  Rijke  162,163.  Versuche  von  Lallemand  164.  4)  Thermische  Wirkun- 
gen parallel  den  elektrodynamischen  nach  Edluud  165.  Berechnung  der 
Arbeitsleistungen  166  bis  170.  Einfluss  geschlossener  Spiralen  171. 
5)  Physiologische  Wirkungen.  Einfluss  der  Stromesdichtigkeit  1 70. 
Wirkung  des  OefTnungs-  und  Schliessungsschlages  173.  Einfluss  ter- 
tiärer Ströme  174.  Ungleichheit  des  Verlaufs  175.  Aufbebung  derselben 
durch  deu  Interruptor  von  Helmholtz  176.  Einfluss  geschlossener  Hüllen 
177  bis  179. 

II.  lnduction  bei  Entladung  eines  Condensators. 

1)  Extraströme  im  Schliessungskreise  eines  Condensator?. 
Oscillirende  Entladung.  —  Einfache  und  oscillatorische 
Entladung  1 80.  Extraströme  bei  der  Entladung  statischer  Elektrkitäi 
nach  BufT  181,  Riess  182;  mittelst  des  Doppelventils  nach  Feddersen 
183,  mittelst  des  Spiegelgalvanometers  nach  Riess  184  bis  186.  Ladung 
eines  Condensators  durch  den  Extrastrom  187.  Einfluss  auf 
die  Erwärmung  188.  Oscillirende  Entladungen  nach  Helmholtz 
189,  Maas  190.  Nachweis  durch  Ueissler'sche  Spectralröhren  191, 
unter  Einwirkung  eines  Magnetes  192,  bei  Einschaltung  einer  Funken- 
strecke 193.  Berechnung  von  W.Thomson  194,  195.  Messende 
Versuche  von  Feddersen.  Intermittirende,  oscillirende,  continuir- 
liche  Entladung,  Grenzwiderstand.  Uebereinstimmung  mit  den  Rech- 
nungen von  Thomson  190  bis  208.  Directer  Nachweis  alter- 
nirender  Rückstände  der  Batterie  durch  v.  Oettingen  209. 
Versuch  vou  Knochenhauer  und  von  Oettingen  210,  auch  N.  IV,  2H>. 
Störende  Nebenumstände,  Ladung  des  Dielektricums  211  bis  213. 
Oscillationen  und  Wärmeentwickelung  in  verzweigten  Leitun- 
gen 214.  Versuche  von  Riess  215  und  Guillemin  216.  Berechnung 
und  Versuche  von  Feddersen  217,  218.  Versuche  von.  Riess  219  und 
Knochenhauer  (äquivalente  Länge)  220. 

2)  Nebenströme.  Flache  luductionsspiraleu  nach  Riess  221.  Nach- 
weis durch  Mariauini  222,  Richtung  223,  Trennung  der  alternirentlen 
Ströme  durch  Entladungsröhren  und  elektrische  Ventile  224  bis  22£. 
nach  BufT  227.  Inductionsströme  höherer  Ordnung  228,  Richtung  22*», 
Trennung  durch  das  Ventil  230,  Laduug  von  Condensatoren  u.s.f.  2:11. 
Frühere  unrichtige  Bestimmungen  232,  233,  Oscillatorische  Ent- 
ladungen in  Nebenkreisen  234.  Wärmewirkungen  der  Nebeu- 
strönie  nach  Riess  235  bis  238.  Rückwirkung  auf  den  Haupt- 
strom 239,  240.  Einfluss  von  Oscillationen  241.  Einfluss  von 
Metallhüllen  auf  den  Hauptstrom  242,  243.  Wirkung  derselbeu  bei  ver- 
zweigten Leitungen  244.  Wechselwirkung  paralleler  Theile  des  Ilaupt- 
stromes  245,  der  Nebenleitung  246.  Tertiäre  Kreise  247.  Thermische 
Verhältnisse  bei  tertiären  Kreisen  248.  Complicirtere  Verbindungen  24^. 
Wechselwirkung  von  Inductionsströmen  gleicher  Ordnung  250.  An- 
wendung des  Elektrodynainometers  hierbei  251.  Zeitmessung  bei  gleich- 
zeitiger Einschaltung  des  Galvanometers  252.  Kachweis  des  Verlauf.« 
der  Ströme  infolge  der  Inductionswirkungen  durch  ein  Galvanometer  bei 
Einschaltung  eines  Ventils  253.  Physiologische  Wirkungen  der  Nel*u- 
ströme.    Differentialiuductor  von  Dove  254. 

3)  N  e  b  e  n  b  a  1 1  e  r  i  e.  —  Versuche  von  Knochenhauer,  Riess  und  Blasen» 
255  bis  261. 

III.  Freie  Spannung  an  den  Enden  der  Inductionsrolleu  bei  der 
galvanischen  lnduction.  Oscillatorische  Entladungen. 
Freie  8panuung  262  {10).  Nachweis  durch  Masson  und  Breguet  2<tf 
und  Sinsteden  264,  an  der  Magnetelektrisinuaschiue  265.    Verth  eil  une 
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der  Spannung  auf  einer  ein  Inductorium  schliessenden  feuchten  Schnur 
nach  Poggendorff  266.  Gesetz  der  Potentialdifferenz  an  den 
Enden  geöffneter  I  n  d  uc  t  i  on  s  r  ol  le  n  nach  Donati  267.  Versuche 
von  Fuchs  268  bis  272;  desgl.  für  die  Spannung  durch  Extraströme  273. 
Oscillireude  Entladungen  in  geöffneten  Inductionsspiralen  274;  bei 
Verbindung  der  Enden  mit  Condensatoren  nach  Helmholtz  275;  ohne  die- 
selben an  einer  einerseits  abgeleiteten  Spirale  276;  an  einer  isolirten  Spirale, 
Versuche  von  Bernstein  277;  an  geraden  Drähten  und  Elektrolyten  278, 
Versuche  von  Mouton  279,  Cazin  280.  Einfluss  der  Art  der  Windung  der 
Spirale  281.  Berechnung  der  Oscillationen  282,  auch  N.  IV,  282. 
Prüfung  der  Formel  durch  Schiller  283  bis  286.  Versuche  von  Blaserna, 
Verzögerung  des  Beginns  der  Induction  287;  nicht  bestätigt  288.  Ein- 
fluss des  zeitlichen  Verlaufs  der  Inductionsströme  auf  Capacitätsmessungeu 
(Bd.  I,  134)  289. 

IV.  Zeit  zum  Entstehen  und  Verschwinden  des  Magnetismus. 
Anomale  Magnetisirung. 

1.  Zeitlicher  Verlauf  der  Magnetisirung.  —  Zeit  zur  Ein- 
stellung derMolecüle  undZeitdauer  derlnductionsströme 
290.  Beobachtung  bei  dem  langsamen  Anwachsen  der  Magnetisirung  eines 
Elektromagnetes ,  der  elektromagnetischen  Drehung  der  Polarisations- 
ebene u.  s.f.  291.  Zeit  zum  Verschwinden  und  zur  Umkehrung 
des  Magnetismus  292.  Dauer  derlnductionsströme  in  Folge  dessen 
293.  Einfluss  der  dieselbe  verändernden  Ursachen  294.  Nachweis  durch 
die  Wirkung  von  Eisendrantbündeln,  hohlen  und  massiven  Eisen- 
kernen auf  die  Extraströme  nach  Sturgeon,  Bachoffner  und  Magnus  295 
bis  300;  ebenso  durch  die  Inductionsströme  in  secundären  Spiralen  301. 
Kein  Einfluss  auf  die  galvanometrischen  Wirkungen  302.  Aualoge  Ver- 
suche mit  dem  Differentialinductor  von  Dove  für  die  physiologische 
Wirkung  303  bis  305,  für  die  magnetisirende  Wirkung  306 ,  307 ,  für 
die  Funkenbildung  nach  Poggendorff  308.  Einfluss  des  Widerstandes 
der  primären  Schliessung  auf  die  Verzögerung  der  Magnetisirung  309. 
Versuche  von  Beetz  hierüber  310.  Messungen  über  den  zeit- 
lichen Verlauf  der  Induction  bei  Anwendung  verschie- 
dener Eisenkerne  von  v.  Beetz  311  bis  314.  Versuche  von  v.  Ettings- 
hausen 315.  Berechnung  316.  Ablenkung  einer  Magnetnadel  durch  eine 
Spirale  mit  Eisenkern  bei  oft  unterbrochenem  Strome  317.  Versuche 
von  Felici  zur  Bestätigung  der  Rechnung  318,  auch  Stracciati  N.  IV, 
318,  Christiansen  N.  IV,  319.  Zeit  zur  Fortpflanzung  der  Mag- 
netisirung in  langen  8täben.  Versuche  von  v.  Beetz  319,  Donati 
und  Poloni  320,  auch  322,  Harold  Whiting  321.  Aehnliche  Verhältnisse 
bei  transversaler  Magnetisirung  323.  Verhalten  von  Eisendrahtspiralen 
324.  Erwärmung  von  Eisendrähten  durch  alternirende  Ströme  325. 
Aehnliche  Erscheinungen  am  Elektrodynamometer  326. 

2.  Anomale  Magnetisirung.  —  Beobachtung  bei  Batterieent- 
ladungen 327.  Versuche  von  Savary  328.  Abhängigkeit  von  oscilla- 
torischen  Entladungen  329.  Nachweis  durch  v.  Liphardt  330,  durch 
Paalzow  331.  Versuche  von  Hankel  über  die  Magnetisirung  von  Stahl- 
nadeln durch  die  Batterieentladung  332.  Einfluss  leitender  Hüllen  333 
bis  335.  Magnetisirung  durch  8tröme  höherer  Ordnung  336,  bei  Ein- 
schaltung eines  Ventils  337.  Anomale  permanente  Magnetisi- 
rung durch  galvanische  Ströme.  Beobachtungen  von  v.  Walteu- 
hofen 338,  Righi  339,  Fromme  340  bis  343.  Ursachen  der  anomalen 
Magnetisirung  344.    Versuche  von  J.  J.  Thomson  345. 

Anhang.  Telephon.  Beschreibung  346,  347.  Verbindung  mit  dem 
Mikrophon  348.  Anwendung  von  Inductionsströmen  349.  Nachweis  der 
Inductionsströme  im  Telephon  350.  Intensität  der  zur  Tonerzeugung  er- 
forderlichen Ströme  351  ,  352;  bei  verschiedener  Tonhöhe  353.  Am- 
plituden der  Schwingungen  des  Diaphragmas  354.  Ursachen  der  Telephon- 
ströme  355.  Annähernde  Berechnung  von  E.  du  Bois-Reymond  356. 
Nachweis  der  Verzögerung  durch  J.  J.  Thomson  357.  Berechnungen  von 
v.  Helmholtz  und  Fr.  Weber  358.  Physikalische  Anwendung  des  .Telephons 
als  8tromindicator  859,  360. 
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Drittes  Capitel. 

Induction  in  körperlichen  Leitern.    Rotat  ionsmagnetismus. 

Voltainduction  in  rotirenden  Blechstreifen  361,362,  in  Kugeln  36:». 
Rückwirkung  auf  die  inducirenden  Ströme  364.  Magnetoin ductiou 
in  Blechstreifen,  die  zwischen  den  Magnetpolen  bewegt  werden  36:"»,  desgl. 
in  rotirenden  Metallscheiben  366.  Gestalt  der  iso elektrischen 
und  Ström ungscurven  in  einer  über  einem  oder  zwei  Maguetpolen 
rotirenden  Metallscheibe  und  einem  Blechstreifeu  nach  Nobili  und  Mat 
teucci  367.  Berechnungen  von  Jochmann  368  bis  373,  von  Riecke  und  Hertz 
N.  IV,  373.  Beobachtung  von  Nobili  über  die  Verschiebung  der  Strömuugscur- 
ven  374.  Rotation8magnetismus  375.  Einfluss  der  Stellung  der  Nadel 
376.  Radiale,  tangentiale  und  auf  der  Scheibe  senkrechte  Componente  der  Wir- 
kung 377.  Erklärung  der  tangentialen  Componente  378.  Wirkung  der  rotiren- 
den Scheibe  auf  eine  astatische  Nadel  379.  Einfluss  der  Drehungsgesch windig 
keit,  des  Abstandes  der  Magnetnadel  von  der  Scheibe  und  des  Stoffes 
derselben  380,  381.  Erklärung  der  radialen  und  senkrechten  Comi>onente. 
Verzögerung  der  Induction  382.  Aenderung  des  Verhältnisse«  der 
drei  Componenten  bei  verschiedener  Rotationsgeschwindigkeit  und  ver- 
schiedenem Abstand  und  Stoff  der  Scheibe  383.  Versuche  über  die  Ver- 
zögerung von  Felici  384,  von  Verdet  385.  Rotation  von  Metallmassen  über 
rotirenden  Magneten  386.  Verbalen  fein  vertheilter  Metallpulver  :»87. 
Einfluss  der  Leitungsfähigkeit  nach  verschiedenen  Richtungen 
Dämpfung  der  Rotation  einer  Metallmasse  durch  Magnete. 
Wärmeerzeugung  dabei  390.  Dämpfung  der  Oscillationen  von  Metallplatten 
durch  Magnete  391.  Rückwirkung  der  inducirten  Ströme  auf  den  Magnet 
392.  Dämpfung  der  Schwingungen  von  Magnetnadeln  über 
leitenden  Körpern  393.  Logarithmisches  Decremeut  394  (II,  186,  242 u. 
flgde.).  Einfluss  der  Leitungsfähigkeit  der  Körper  395,  des  Abstandes  und  der 
Dicke  derselben  396.  Inductionsströme  in  rotirenden  Metallplatten 
durch  die  Erde  397,  398.  Schwingungen  von  Eisenplatteu 
zwischen  Magnetpolen,  von  Magnetnadeln  über  Eisenplatten  39t». 
Vermuthliche  Verzögerung  des  Ver sch w indens  der  Magne- 
tisirung  400,  Widerlegung  401,  402.  Erklärung  von  Warburg  403,  4ö4. 
Dämpfung  durch  dickere  Eisenplatten,  Erklärung  405,  Einfluss  der  Grosse 
der  Eisenplatten  406.  Verzögerung  der  magnetischen  Polarisirung  in  Eisen- 
massen, welche  unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus  rotiren  407.  Verhalten 
von  Eisenfeilen  über  rotirenden  Magnetpolen  408. 

Viertes  Capitel. 

Inductionsapparate,  Inductorien,  Magnetelektrisirmaschinen 
und  dynamoelektrische  Maschinen. 

I.  Inductorien.  Apparat  von  Pohl  410.  Sinusrheonom  von  Fleischt  411. 
Apparat  von  F.  Kohlrausch  1. 456,  von  Oberbeck  IV,  148.  I  nd  uc  to  ri  en  von 
Stöhrer  und  Ruhmkorff  412.  Besondere  Einrichtungen.  Inductions- 
rolle  413.  Hauptrolle  414.  Unterbrecher  von  Ruhmkorff  und  Sinsteden 
415.  Anwendung  des  Wagner'schen  Hammers  416,  417.  Foncault's 
Quecksilberinterruptor  418.  Abänderung  von  Kirn  und  Menges4l9. 
Einführung  schlecht  leitender  Flüssigkeiten  in  die  Unterbrechungsstelle 
420,  eiues  langen  dünnen  Drahtes  421,  der  Flamme  422,  eines  Conden- 
sators  423,  424.  Theorie  desselben  425.  Versuche  von  Thalen  427.  Ver- 
schiedene Dauer  der  Inductionsströme  428.  Erregung  des  Inductoriuius 
durch  eine  dynamoelektrische  Maschine  426,  durch  eine  Influenzmaschine 
429.  Extrastrom  im  Inductorium  430. 
IL  Magnetelektrische  Inductionsapparate.  —  Inductor  von  W.  Weber 
431.  Maschinen  von  Pixii,  Ritchie,  Saxton,  Petrina,  v.  Ettingshansen  432. 
Maschinen  von  8töhrer  433,  von  Page  und  Sinsteden  434,  von  Werner  Sie- 
mens 435.  Maschine  mit  Spiralen  auf  dem  Magnet  436.  Maschinen  mit 
mehreren  Ankern  437,  mit  mehreren  Magneten  von  Stöhrer  438,  für  conti- 
nuirliche  Ströme  von  8iemens  und  Halske  439,  Pacinotti  440,  Gramme  441. 
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Erregung  von  Maschinen  durch  Maschinen  nach  Sinsteden, 
Wilde,  Siemens  und  Hefher  von  Alteneck  442.  Dynamoelektrische 
Maschinen  von  Siemens 443, 444  und  Gramme  445.  £ i n  f  1  u s s  verschie- 
dener Bedingungen,  der  Drehungsgeschwindigkeit,  des  Widerstandes 
der  Leitung,  der  Stellung  des  Commutators  auf  die  Wirkung  der 
Magnetelektrisirmaschinen  nach  W.  Weber  446.  Ursachen  447. 
Graphische  Darstellung  448.  Berechnung  449.  Prüfung  derselben  durch 
Lenz  450  und  Joubert  451.  Arbeit  bei  den  Maschinen  452.  Berechnung 
von  Clausius  453  bis  458.  Wirkung  der  dynamoelektrischen  Maschinen 
nach  dem  Ohm'schen  Gesetze  459.  Messung  der  Leistungen  460. 
III.  Elektromagnetische  Motoren  461.  Arbeit  462.  Versuche  von 
Favre  und  Matteucci  463,  von  Boret  464.  Versuch  von  Crova  465.  Aeltere 
Berechnung  von  Jacobi  466  bis  467. 


VII.    Elektrisches  Verhalten  der  Gase. 

Erstes  Capitel. 

Entladungen  in  sehr  verdünnten  Gasen. 

I.  Einleitung.    Spannungsdifferenz  für  eine  Entladung  bei  verschiedenen 
Drucken.    Kritischer  Druck  468. 
II.  Gasentladungen. 

1.  Allgemeine  üebersicht.  Aeltere  Versuche  469.  Apparate:  Elek- 
trisches Ei  470.  Geissler'sche  Röhren,  Röhren  vonGassiot  471.  Einfiuss 
der  verschiedenen  Zufuhr  der  Elektricitat  472,  473.  Qualitative  Er- 
scheinungen. Positive  und  negative  Entladung,  Kathodenlicht,  Glimm- 
licht, Kathodenstrahlen  474  bis  476,  auch  an  Flüssigkeitselektroden  477. 

2.  Ausbreitung  der  negativen  Entladung.  Lichthülle  an 
der  Kathode  478,  dunkler  Kathodenraum  479,  Unabhängigkeit 
von  der  Anode  480,  Einfiuss  der  Oberfläche  der  Kathode  481.  Aus- 
breitung des  Glimmlichts  nach  Hittorf  482.  Abschneidung 
durch  Schirme  483,  Einfiuss  des  Raumes  um  die  Kathode  484,  485. 
Phosphorescenz  durch  Glimmlicht  486.  Ausbreitung  der  Katho- 
denstrahlen 487.  Phosphorescenz  durch  Kathodenstrahlen  488 
bis  491.  Aufhören  mit  der  Zeit  492.  Phosphorescenz  der  Gase  493. 
Fehlen  der  Phosphorescenz  nnter  sehr  dünnen  Ueberzügen  494.  Keine 
Phosphorescenz  seitlich  von  den  Kathoden  strahlen  495.  Abschnei- 
dung der  Kathodenstrahlen  nach  Hittorf  496.  Constanz  der 
Stromintensität  dabei  nach  E.  Wiedemann  497.  Schatten  durch 
Kathodenstrahlen  498,  499.  Schatten  auf  phosphorescirenden  Sub- 
stanzen 500  bis  502.  Abstossung  zweier  Kat hodenstrahlen 
nach  Goldstein  503  bis  51 2.  Ablenkung  der  Kathodenstrahlen  durch 
elektrische  Nichtleiter  513.  Schatten  von  Anoden  515.  Ver- 
halten der  Schatten  von  Kathoden  durch  Kathodenstrahlen  516.  Ver- 
halten zweier  gegenüberliegenden  Kathoden  517,  518.  Convergeuz 
der  von  kugelförmigen  und  cy  lind  Tischen  Kathoden  aus- 
gehenden Kathodenstrahlen  nach  Crookes  519,  520.  Nicht 
genau  senkrechter  Austritt  nach  Goldstein  52 1 .  Figuren  auf  phosphor- 
escirenden Körpern  durch  Strahlen  von  verschieden  gestalteten  Katho- 
den nach  Goldstein  522  bis  527.  Wirkung  auf  lichtempfindliches  Papier 
528.  Secundäre  Kathoden  auf  den  Glaswänden  durch  Ableitung 
nach  Goldstein  529,  530  (auch  643  u.  flgde.).  Die  Kat  hodenstrah- 
len zeigen  keine  elektrostatischen  Wirkungen  531,  und  wer- 
den durch  elektrostatische  Kräfte  nicht  beeinflusst  532. 

3.  Ausbreitung  des  dunklen  Raumes  und  der  positiven  Ent- 
ladung. —  Dunkler  Raum  zwischen  der  positiven  und  negativen 
Entladung  533,  nicht  absolut  dunkel  534,  verhält  sich  nicht  wie  das 
Kathodenlicht  535.  Verhalten  der  positiven  Entladung  nach 
Hittorf  536.  Entladung  zwisÄien  einer  Platte  und  Spitze  im  Vacuum 
nach  G.  Wiedemann  537.  DurchdringungdesKathodenlichtes 
durch  die  positive  Entladung  538.   Phosphorescenz  dabei  nach  Gold- 
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stein  539,  an  Stellen  neben  der  Entladung  540.  Schwierigkeit  der  Bil- 
dung des  positiven  Lichte«  nahe  der  Kathode  541,  542.  Die  Ver- 
einigung der  positiven  und  negativen  Entladung  im 
Glimmlicht  543.  Die  positive  Entladung  verhält  «ich  wie  ein  bieg- 
samer Leiter  544,  lenkt  Magnetnadeln  ab  545.  Schichtung  der 
positiven  Entladung  54«.  Die  Schichten  sind  annähernd  Niveau- 
flächen 547.  Schichten  in  Metalldämpfen  548.  Abhängigkeit  der 
Schichtung  von  der  Elektricitätszufuhr  548.  Normale  Entladung 
nach  E.  Wiedemann.  Einfluss  der  Einschaltung  von  Funkenstrecken 
550  bis  551,  einer  Flamrae  N.  IV,  550,  der  Widerstände  552.  der 
Verdünnung  des  Gases  553.  Versuche  von  de  la  Rive  554,  555.  Farl* 
der  Schichten  556.  Q  u  e  r d u r ch g a n g  der  Kathodenstrahlen  durch 
die  positiven  Schichten,  helle  und  dunkJe  Ringe  an  der  Wand  537. 
Abstand  der  Schichten  nach  Goldstein  proportional  der 
Röhrenweite  558,  ändert  sich  bei  verändertem  Druck  bei  ver- 
schiedeneu Gasen  gleich  559.  Constanz  der  Schichten  bei  Verschie- 
bung der  Anode  560 ,  bis  zu  einer  von  der  Grenze  des  Glimmlichte* 
abhängigen  Grenze  561.  Einfluss  der  Aenderung  des  Quer- 
schnittes des  Entladungsrohres,  secundäres  Kathodenlicht  da- 
bei nach  Goldstein  562  bis  564.  Porenkathoden  565.  Schichten  bei 
jeder  einzelnen  Entladung  der  Batterie  566.  Oscillirende  Schichten 
bei  Entladung  des  Inductoriums  567.  Einfluss  der  Verdünnung  de< 
Gases  568.  Gscillirende  Entladungen  dabei  569.  Einfluss  der  Er- 
wärmung einer  Stelle  der  Entladungsröhre.  Das  Natriumlicht  da- 
selbst breitet  sich  nicht  aus  570.  Aenderung  der  Schichten  571  und 
des  dunklen  Raumes  572.  Erhitzung  der  inneren  Stellen  der  Ent- 
ladungsröhren 573.  Nachleuchten  derselben  574  bis  576. 
4.  Abhängigkeit  der  Gasentladungen  vom  Druck,  der  Ge- 
stalt der  Elektroden  und  der  Elektricitätszufuhr.  Gas- 
entladungen des  Inductoriums  und  der  galvanischen 
Säule.  Normale  Entladung,  D isconti n u i tä t  und  kriti- 
scher Druck  dabei  577.  Messungen  der  Elektricitätsmengen  znr  Ein- 
leitung einer  Entladung  von  G.  Wiedemann  und  Rühlmann  578,  für 
verschiedene Ga9e 579.  G rösserer A n trieb  für  die  positiveEnt 
1  a  d  u  n  g  580.  Widerlegung  der  Einwände  58 1.  Versuche  von  Röntgen  .r»t*- . 
Verhalten  der  Spectralröhren.  Versuche  von  G.  Wiedemann: 
Einfluss  der  Wände  583,  584.  Unabhängigkeit  der  Elektricitätsmengen  von 
der  Länge  und  Weite  des  Zwischenrohres,  von  der  Grösse  der  Glaskugeln 
um  die  Elektroden  585,  586.  Erklärung  587.  Aenderung  der  Licht- 
erscheinungen bei  verändertem  Druck  588.  Verhalten  über  und  unter 
dem  kritischen  Druck  589.  Sehr  hohe  Spannungen  für  den  Elek 
tricitätsübergang  bei  sehr  starker  Verdünnung  590  bis  591.  Elektri- 
sches Ventil  zur  Trennung  alternireuder  8tröme  592  bis  593.  Erkla 
rung  von  G.  Wiedemann  594.  Ventilröhren  nach  Poggendortf  5S»5, 
Geissler  und  Holte  596.  Doppelröhren  597.  Einfluss  der  Erwärmung 
598.  Alternirende  Entladungen  599,  600,  bei  einseitiger  Ver- 
bindung der  Entladungsröhren  mit  dem  Inductorium  601,  in  einem 
Ansatzrohr  zur  Entladungsröhre  602,  in  getheilten  Röhren  603,  durch 
die  Ströme  von  zwei  Inductorien  604.  Entladungen  eines  Cou- 
densators  durch  Entladungsröhren.  Verschiedenes  Verhalten 
je  nach  der  Einschaltung  schlechter  oder  guter  Leiter,  nach  der  Elek- 
tricitätszufuhr 605  bis  607;  bei  Funkenstrecken  608.  Entladungen 
des  Inductoriums  609.  Vermeintlicher  Widerstand  de? 
Entladungsapparates  610.  Versuche  von  Morren  611,  de  la  Rive  61.'. 
Widerstand  der  verschiedenen  Theile  der  Entladung  nach  Hittorf- 
Widerstand  des  Glimmlichtes  bei  verschiedener  Ausbreitung  613  bis 
614,  bei  wachsender  Verdünnung  615.  Widerstand  der  positiven  Ent- 
ladung 616  bis  618.  Potentiale] i ff erenz  von  in  die  Röhren  eingeschobenen 
Sonden  619.  Potentialabfall  im  dunklen  Räume  620.  Entladung 
der  galvanischen  Säule.  Zwei  Fälle,  bei  langsamer  und  schneller 
Elektricitätszufuhr,  discontinuirliche  und  continuirlicb«" 
Entladungen  621.   Discontinuirliche  Entladungen  ähnlich  denen  bei 
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langsamer  Ladung  durch  die  Influenzmaschine  622.  Nachweis  der  conti- 
nuirlichen  Entladungen  durch  Hittorf  623,  W.  de  la  Rue  und  H.  Müller 
und  Hertz  624.  Einschaltung  eines  Condensators.  Grenzwerth  des  Wider- 
standes zur  Ueberfuhrung  der  einen  Entladungsart  in  die  andere  625.  Zur 
Einleitung  der  Entladung  ist  eine  höhere  Ladung  erforderlich,  als  nachher 

626.  Gesetze  des  continuir liehen  Durchgangs  nach  Hittorf 

627.  Das  Leitungsvermögen  proportional  der  Stromstärke  628.  Ver- 
theilung  der  Potentiale  auf  dem  Rohre  dementsprechend,  an  verschiede- 
nen Stellen  con staut  629.  Einfluss  der  Gasdichte  630,  der  Ausbreitung 
der  Kathodenstrahlen.  Einfluss  der  Weite  des  Rohres.  Uebergangs- 
widerstand  an  der  Kathode  wie  bei  anderen  Eutladuugen  631  bis  633. 
Verhalten  bei  grossen  Gasdichten  634.  Erleichterte  Querlei- 
tung durch  die  Entladung  nach  Hittorf  635.  Einwand,  Versuch 
von  Warren  de  la  Rue  und  H.  Müller  636. 

5.  Elektro« k op ische  Ladungen  auf  der  Oberfläche  und  im 
Inneren  der  Entladungsröhren.  — Vertheilung  der  Span- 
nung. Versuche  von  G.  Wiedemann  637  bis  639.  Zeit  zur  Ladung  der 
Oberfläche  640.  Einfluss  des  Druckes  auf  dieselbe  641.  Verhaltender  Rüh- 
ren wie Leydener  Flaschen  642.  Secundäre  Kathoden  an  abgelei- 
teten Stellen  643  (529  ,  530).  Phosphorescenz  an  der  gegenüber- 
liegenden Stelle  643,  644.  Versuche  von  8pottiswoode  und  Moulton 
645,  646.  Geringerer  Widerstand  an  secundären  Kathoden  als  an  einer 
Metallkathode  647  bis  649.  Abstossung  secundärer  Kathoden- 
strahlen nach  Goldstein  650,  Moulton  und  Spottiswoode  651.  Ver- 
meintliche Interferenz  von  seeuudären  Kathodenstrahlen  652.  Ein- 
fluss von  Ableitungen  auf  die  Phosphorescenz  durch  dieselben  653.  Schatten 
durch  dieselben  654,  655.  Schatten  der  positiven  Schichten 
durch  dieselben  656  bis  658  (vergl.  557).  Einfluss  der  Ableitung 
äusserer  Stellen  der  Röhre  auf  die  Schichtung  659.  Anziehung 
und  Abstossung  der  Entladung  an  abgeleiteten  Stellen  je  nach  dem 
höheren  oder  niederen  Druck.  Versuche  von  Reitlinger  und  von 
Urbanitzky  und  von  G.  Wiedemann  660  bis  662.  Einfluss  der  Continuität 
und  Discontinuität  der  Entladung  663.  Versuche  von  Moulton  und 
Spottiswoode.  Empfindlichkeit  der  Entladung  664  bis  673.  Versuch 
von  E.  Wiedemann  674. 

6.  Thermische  Wirkungen  der  Gasentladungen.  —  Erwär- 
mung durch  die  positive  Entladung.  Versuche  von  G.  Wiede- 
mann. Unabhängigkeit  vom  Durchmesser  der  Röhren  675  bis  677.  Be- 
stätigung durch  Naccari  und  Bellati  678  bis  679.  Versuche  von  E.  Wiede- 
mann. Verhalten  über  und  unter  dem  kritischen  Druck  680  bis  681. 
Einfluss  von  Funkenstrecken  682.  Wärme  in  dem  die  Elek- 
troden verbindenden  Rohre  bei  normaler  und  anomaler  Entladung 
und  bei  Funkenstrecken  683  bis  684.  Absolute  Bestimmungen 
685.  Leuchten  der  Gase  weit  unter  100°  nach  E.  Wiede- 
mann 686.  Wärmemenge  zum  Zerfällen  des  Wasserstoff- 
mol ecüls  in  die  Atome,  resp.  zur  Ueberfuhrung  des  Bandenspec- 
trums  in  ein  Linienspectrum  nach  E.  Wiedemann  687.  Wärme  im 
dunklen  Räume  nach  de  la  Rive  688,  an  verschiedenen  Stellen  der 
Entladung  nach  E.  Wiedemann  689,  Hittorf  690;  an  den  Elektro- 
den nach  Naccari  und  Bellati  691,  uach  E.  Wiedemann  692.  Er- 
wärmung durch  die  Kathodenstrahlen  693.  Einfluss  auf  die 
Phosphorescenz  694. 

7.  Mechanische  Wirkungen  der  Gasentladung.  —  Fortführung 
der  Theilchen  der  Kathode  695  bis  699.  Sie  entspricht  nicht  den 
Kat hodenstrahlen  700  (vergl.  591).  Bewegung  von  Radiometern  durch 
Kat hodenstrahlen,  vermeintliche  Fortschleuderung  von  Materie  darin  701 
bis  703.  Einwand  704.  Weitere  Versuche  705,  706.  Mechanisch-ther- 
mische Wirkun gen  secundärer  Kathodenstrahlen  707.  Unter- 
schied zwischen  derselben  und  der  Empfindlichkeit  der  Entladung  708. 
Vermeintliche  Druckänderungen  in  der  Entladung  709. 

8.  Helligkeit  und  Spectren  der  Gasentladungen.  —  Hel- 
ligkeit   710.     Farbe   711.     Spectral röhren    712.    Banden-  und 
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Linienspectrum  713,  714.    Spectrum  des  Glimmlichtes  715.  Ver- 
schwinden der  Wasserstoff-  oder  ßtickstofflinien  bei 
Gegenwart  von  Quecksilber-  oder  Natriumdampf  nach 
E.  Wiedemann  716. 
9.    Maguetischea    Verhalten  der  Gasentladungen.   —  Ab- 
lenkung der  Magnetnadeln  durch  dieselben  717.  Unwirk- 
samkeit der  Kathodenstrahlen  718.   Ablenkung  der  Entladung 
durch  den  Magnet  719,  desgl.  des  Glimmlichts  720,  der 
Kathodenstrahlen  721  bis  724  nach  Plücker  und  Hittorf.  Er- 
klärung der  Spiralen  725.  Versuch  von  Doinalip  726.  Verschiebung  der 
Schatten  727.  Magnetisches  Verhalten  der  secundären  Kathodenstrahlen 
728,  729.  M  a  g  n  e  t i  s  c  h  e  s  V e  r  ha  1 1  e  n  d  e  r  p  o  s  i  t  i  v  e  n  E  n  1 1  a d  u  n  g. 
Epibolisch  -  magnetische  Curven  730.     Versuche  von  Plücker  731  bis 
735.    Wirkung  an  verschiedenen  Stellen  des  Rohres  736.  Veränderung 
der  Schichtung  737.    Einfluss  auf  die  Vereinigung  der  positiven  und 
negativen  Entladung  738.    Versuche  von  Plücker  über  gleichzeitige 
Einwirkungen  auf  beide  Entladungen   739.     Verhalten  bei  Fnnken- 
strecken  nach  Goldstern  740.     Unterbrechung  des  Strome» 
durch  den  Magnet  741,  742.    Verminderung  der  Stromintensität 
743.  Veränderung  des  Druckes  nach  de  la  Rive  und  Sarasin  744.  Kein? 
seitliche  Abbiegung  des  Gases  in  der  Entladung  durch  den  Magnet 
nach  Goldstein 745.   Wirkung  des  Magnetes  auf  alternirende 
Entladungen  746,  747.  Rotation  der  Entladungen  des  In- 
dueturiums  (730)  748  bis  749.    Mechanische  Wirkungen  dabei  750. 
Erklärung  751,  752. 
10.    Theoretische  Ansichten  über  den  Durchgang  der  Elek- 
tricitüt  durch   Gase.  —   Theorie   von   G.  Wiedemann  und 
Rühlmann    in  Betreff  des  Unterschiedes  der    positiven  und  nega- 
tiven  Entladung.     Fortführung  der  Materie  753.    Widerlegung  der 
letzteren  Annahme  durch  E.  Wiedemann  754.  Theorie  der  Schich- 
tenbildung nach  Riess  755  bis  757,  de  la  Rive  758,  Quet  und  Seguin 
759,   Reitlinger  760,    G.  Wiedemann   und  Rühlmann  761.  Einwaud 
von  E.  Wiedemann  762.    Theorie  der  Erscheinungen  an  der 
Kathode.   Annahme  der  Fortschleuderung  von  Materie  in 
den  Kathodenstrahlen.  Vierter  Aggregatzustand  nach  Crookes  763; 
ähnlich  Moulton  und  Spottiswoode  764.   Einwände  765.  Annahme  von 
Puluj  ,  Fortschleuderung  der  Metalltheilchen  der  Elektrode.  Einwände  766. 
Theorie  von  Goldstein  767.  Annahme  von  Gren,  dass  Elektricität  uml 
Lichtmaterie  in  naher  Beziehung  stehen  768.  Arbeitsleistungen  an  ver- 
schiedenen Stellen  der  Entladung  769.    Der  Uebergangswiderstand  an 
der  Kathode  ist  nicht  Polarisation  oder  eine  dem  Peltier'schen  Phäno- 
men analoge  Gegenkraft  770.     Das   nur  Aether  enthaltende 
absolute  Vacuum  kann  ein  guter  Leiter  sein  771.  Theorie 
von  E.  Wiedemann,  Annahme  dielektrischer  Polarisation  und  longitudin.v 
ler  Wellen  nebst  Uebergang  der  Elektricitat  in  der  positiven  Entlad ang. 
Transversalwellen  in  den  Kathodenstrahlen  772  bis  776.    Frage  nach 
der  continuirlichen  Leitung  der  Gase.  Anschauung  von  G.  Wiedemann 
777.    Hypothese  von  Mach  und  Doubrava  über  die  stärkere 
AbatossungHkraft  der  positiven  Elektricität  bei  gleichem  Potentialniveau 
77«. 

Vierter  Band. 

Zweite  Abtheilung. 

Zweites  Capitel. 
Verhalten  der  Gase  von  grösserer  Dichtigkeit. 

I.  Zerstreuung  der  Elektricitat.  —  Reine  Gase  von  gewöhnlicher 
Dichtigkeit  leiten  nicht  779.  Zerstreuung  der  Elektricität  780  (I  51).  Ver- 
lust durch  Stützen  781  bis  782.   Versuche  von  Coulomb,  Dellmaun,  Narr. 
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Charault,  Warburg.  Oesetz  783.  Verlast  verschieden  grosser  Kugeln 
784,  in  verschiedenen  und  verdünnten  Oasen  785.  Ansicht  von  Narr  786. 
Verlust  bei  positiver  und  negativer  Ladung  787.  Einfluss  des  Stau  bes. 
Versuche  von  Warburg  788,  789,  Nahrwoldt  790  bis  792.  Verhalten  des 
Wasserdampfes  793.  Einfluss  der  Feuchtigkeit  794.  Verhalten  des 
Quecksilber dampfes  795,  796.  Einfluss  der  Bewegung  des  Oases  797, 
der  Temperaturerhöhung  nach  E.  Becquerel,  Orove  799  und  Blondlot  800, 
anch  IV,  1217  u.  flgde. 

Entladungen  in  Gasen  von  grösserer  Dichtigkeit  unter 
Th eil  nähme  des  Stoffes  der  Elektroden. 

1.  Allgemeine  Uebersicht.  —  Glimm-,  Büschel-  und  Funken- 
entladung 801.  Einfluss  der  elektrischen  Dichtigkeit  und  der  Föten  - 
tialfuuction  802,  803. 

2.  Büschelentladung.  —  Die  Büschel  sind  discontinuirlich  804,  80.r». 
Orössere  Spannung  für  positive  Büschel  806,  807.  Aus- 
breitung der  positiven  und  negativen  Büschel  808.  Einfluss  der  Influenz 
809.  Unterschied  der  beiden  Büschel  810,  811.  Bahn  der  Strahlen  812.  Ab- 
lenkung durch  elektrisirte  Körper  813,  814.  Grössere  positive  Büschel 
815.  Dunkle  Stelle  816.  Helle  Punkte  an  der  Berührungsstelle 
der  Anode  mit  negativen  Büscheln  817.  Schatten  durch  Büschel. 
Versuche  von  Wright,  Holtz  und  Kighi  818  bis  825.  Ausbreitung  der 
Büschel  in  verschiedenen  Oasen  826.  Einfluss  des  Stoffes  der  Elektro- 
den 827.  Elektrischer  Wind  828.  Elektrisches  Flugrad  829, 
830.  KotAtionsversuch  von  August  831.  Goldener  Fisch  832.  Ver- 
halten isolirter,  aufgehängter  Platten  zwischen  zwei  entgegengesetzt 
elektrisirten  Elektroden  833,  834.  Verdunstung  durch  den  elektrischen 
Wind  835.    Versuche  von  v.  Waha  836. 

3.  Glimmentladung.  —  Unbestimmtheit  des  Namens  837.  Auftreten 
des  Glimmlichtes  8;t8,  839.  Schwieriges  Glimmen  negativer  Körper 
840.  Einfluss  des  Gases  841  bis  842.  Einfluss  der  Krümmung  der 
Elektroden  843.  Glimmlicht  auf  seidenüberzogenen  Flächen,  Versuche 
von  Holtz  844. 

4.  Fnnkenentladung  im  einfachen  Schliessungskreise.  — 
Bedingungen  dafür;  Einfluss  der  Dichtigkeit  845  bis  850.  Hülfsfunken 
851.  Lichth  ülle  des  Funkens  852.  Einfluss  der  Art  der  Elektrici- 
tätszufuhr.  Einfluss  der  Leitungsfähigkeit  853,  beim  Inductorium  854. 
Leichter  Uebergang  von  Funken  durch  frühere  Funkenbahnen  nach 
Fernet  855.  Versuche  von  Righi  856.  Elektrische  Pausen  857. 
Einfluss  genäherter  Leiter  auf  den  Funken  858,  von  Trichtern  zwischen 
den  Elektroden  nach  Holtz  859,  860.  Schwache  Funken  861,  862.  Ge- 
krümmte Funken  863,  864.  Zickzackförmige  Funken  865  bis  867. 
Dunkle  Stelle  im  Funken  868.  Schlagweite  869.  Funken- 
mikrometer  870.  Schlagweite  proportional  q/s.  Theoretische  Begrün- 
dung 871.  Töne  durch  Funken  bei  bestimmten  Schlagweiten  N.  IV,  871. 
Beweis  von  Volta  und  Snow  Harris  872 ,  Riess  873 ,  Rossetti  874.  Ab- 
weichungen vom  einfachen  Gesetz  875.  Versuche  von  Rijke,  v.  Oettingen, 
Baker  876,  Gaugain  877,  Righi  878.  Unabhängigkeit  der  Schlagweite 
vom  Schliessuugskreise  879.  Einfluss  der  Gestalt  der  Elektroden  880 
bis  881.  Versuche  vou  Gaugain  882.  Einfluss  der  Dicke  des  Isolators 
der  Batterie  883.  Potentialdifferenz  zur  Erzeugung  eines 
Funkens  in  der  Luft  nach  W.  Thomson  884,  Baille  885,  Macfarlane  886 
und  Chrystal  887,  Foster  und  Pryson  N.  IV,  886.  Einfluss  der  Verdün- 
nung nach  Snow  Harris  888,  Knochenhauer  889,  Gordon  890,  Macfarlane 
891.  Schlagweite  in  verschiedenen  Gasen  nach  Faraday  893,  Macfarlane 
894,  in  feuchter  und  erwärmter  Luft  nach  Baille  895,  Emo  896.  Schlag- 
weite zwischen  ungleich  gestalteten  Elektroden.  Grössere  Ladung  beim 
Uebergang  von  stärker  zu  schwächer  gekrümmten  Elektroden  897  Wb  901. 
Einfluss  des  Stoffes  der  Elektroden  auf  die  Schlagweite  902.  E  a  t  - 
ladene  Elektrioitätsmenge  bedingt  durch  die  GnsenÜM 
dem  Funken  903,  904.  Einfluss  der  ungleichen  Ten,  ir  d 
905.  Parti  alentladu  ngen  906.  Versuche  von  Ries 
Jede  Partialentladung  kann  oscillntmisch 
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denselben  9U>.    Funkenentladung  durch   mehrere  Unter- 
brecht! ngsatellen  911.   Versuche  von  Villari  912. 
5)   Entladungen  an  der  Oberfläche  des  Sch  liessungskreises, 
Entladungen    im    unterbrochenen  Schliessungskreiye 
und  in  1  nd  uctionskr eisen  bei  der  Batterieentladung. 

a)  Entladungen  an  der  Oberfläche  des  Schliessungs- 
kreises der  Batterie.  —  Büschelentladungen  an  den  8eiten 
dünner  Draht«  bei  Batterieentladungen  914.  Einfluss  auf  die  Er- 
wärmung des  Schliessungskreises.  Seitenentladung.  Versuche 
von  Riesa  916  bis  922.  Bei  Einführung  eines  Condensators  923.  924. 
Entladungen  zwischen  zwei  Punkten  des  Schliessungs- 
k reise s  der  Batterie.   Versuche  von  Priestley  und  Biess  925. 

b)  Entladungen  in  dauernd  unterbrochenen  Bchliessungs- 
kreisen.  —  Entladung  einer  Batterie  in  eine  andere.  Versuche 
von  Biess  926,  927.  Entladung  der  Cascadenbatterie  928, 
929,  der  rheostatischen  Maschine  930. 

c)  Fuukenentladu ngen  in  Inductionskreisen  bei  der 
Batterieentladung.  —  Schlagweite  des  Nebenstromes  nach 
Biess  931. 

6.  Funkenentladungen  des  Inductoriums.  —  Funken  des 
Oeffnuugsstromes  932.  Analogie  mit  den  gewöhnlichen  Funken.  Funken 
zwischen  Spitze  und  Platte  933.  Umkehrung  der  Verhältnisse  in  Folge 
von  Oseillationen  934.  Weitere  Versuche  935,  936.  Einfluss  der  An 
der  Windung  der  Iuductionsrolle  937.  Verbindung  der  Enden  mit  dem 
Funkeumikrometer  durch  Leiter  von  grösserer  Oberfläche  938.  Funken- 
durchgang durch  Glasröhren,  Ladung  der  Oberfläche  939.  Funken  b*i 
oscillireuden  Entladungen.  Versuche  von  Donders  und  Nyland  940,  Ogden 
Rood  941,  Holtz  942.  Ladung  der  Leydener  Batterie  durch 
da»  Inductorium  943 ,  944.  Versuche  von  v.  Oettingen  94"> 
bis  948.  Ladung  von  Cascadenbatterien  949.  Aeussere  Erschei- 
nung der  Inductions funken  950.  Ausbildung  der  Lichthülle 
951.  Versuche  von  Neef  952.  Funken  und  Lichthülle  9.'>3, 
Schichtung  in  der  Flamme  954.  Einfluss  der  Leitung  955,  der  Gestalt 
der  Elektroden  956,  ihres  Stoffes  957.  Verhältnis«  der  entladenen 
Elektricitätsmengen  in  Funken  und  Lichthülle  nach  Koosen  958,  Ober 
beck  959.  Erklärung  960.  Versuche  von  Villari  961.  Lichtbogen  bei 
schneller  Elektricitätszufuhr  962.  Einschaltung  einer  Luft-  und  einer 
Flüssigkeitsstrecke  963.  Trennung  der  Lichthülle  vom  Fun 
ken  964,  965,  durch  Blasen  966,  967. 


funken  968.  Nachweis  des  Schliessuugsfunkens  969.  Schlagweite  nach 
W.  de  la  Bue  und  H.  Müller  970  bis  975.  Einfluss  des  Widerstand« 
auf  die  Art  der  Entladung  976  bis  977.    Lichtbogen  978. 

8.  Magnetisches  Verhalten  der  Funkenentladung  979. 

9.  Thermische  und  mechanische  Wirkungen  des  Funkens.  Ar- 
beitsleistung dabei.  —  Wärmewirkung  980.  Erwärmung  eine« 
Thermometers  981  durch  die  Lichthülle  und  den  Funken  982.  Tem 
peratur  des  Funkens  983.  Gesetze.  Wärme  des  Batteriefunkens  nach 
Paalzow  984,  des  Inductionsfnukens  nach  Naccari  985.  Temperatur  au 
den  Elektroden  986,  desgl.  der  Elektroden  selbst,  die  negative  heisser  bei 
überwiegenden  Gasentladungen  987.  Versuche  von  Naccari  988,  in  ver- 
schiedenen Gasen  nach  Beitlinger  989.  Bei  Metallentladungen  ist  die  posi- 
tive Elektrode  heisser  990.  Umkehrungen  des  Verhaltens  991.  Ursachea 
der  Unterschiede  992.  Schmelzen  der  Elektroden.  Entladung  in  Feüsp» 
neuu.s.f.  993.  Mechanische  Wirkungen  der  Funken.  Mitführen 
des  Stoffes,  überwiegend  von  der  positiven  Elektrode  994  bis  995.  Priest 
ley  'sehe  Bing*  und  Schmelzfiguren  996  bis  1002.  Einfluss  des  Mac 
nets  1003.  Zersprengen  der  Luft.  Kinnersley's Thermometer  1004.  Ver- 
suche von  Hertz  1005.  Gesetze  nach  Knochenhauer  1006,  Villari  1007  fr* 
1009.  Einfluss  von  Flüssigkeitssäulen  1010.  Bei  Entladungen  im  unter- 
brochenen Schliessungskreise  1011.  Luftbewegung  beim  Funken.  Nach- 
weis durch  Töpler  1012.    Zerstäuben  von  Pulvern  1013.  Gleiten 


7.   Funken  entlad  ung  d 
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der  Funken.  Versuche  von  Antolik,  Mach  u.  A. ;  verschiedene  Ausbrei- 
tung beider  Elektricitäten  1014  bis  1018.  Keine  Luftbewegung  nach  einer 
bestimmten  Richtung  1019.  Disjunctionsströnie  1020.  Arbeit  im 
Schliessungskreise  der  Batterie  1021.  Arbeit  im  Funken  je  nach  der 
Entladungsart  1022,  der  Fuukenläuge  1023,  auch  in  verdünnter  Luft  1024 
bei  Nebenentladuugen  1025,  bei  der  des  Inductoriums  1026.  Schall 
des  Funkens  1027,  auch  beim  Inductorium ,  Abhängigkeit  von  der 
Schnelligkeit  der  Entladung  102».  Bewegungen  durch  Funken- 
entladungen. Elektrisches  Trevelyan  -  Instrument.  Versuche  von 
Paalzow  1029,  Rollmann,  Forbes  1030,  Gore  1031.  Tönen  von  Inductious- 
spiralen  durch  Funken  1032. 
10.  Leuchtdauer  und  Helligkeitder  Funken.  —  Leuchtdauer  1033, 
nach  Wheatstone  1034,  nach  Cazin  1035  bis  1037.  Helligkeit  nach 
Masson  1038  bis  1040.  Farbe  der  Funken  1041,  1042.  Spectrum 
1043.  Gas-  und  Metallspeetra  1044.  Erleuchtung  der  Körper  von  innen 
aus  1045.  Phosphorescenz  durch  Funken  1046. 
III.  Entladungen  auf  der  Oberfläche  und  im  Inneren  von  festen 
und  flüssigen  Körpern. 

1.  Ausbreitung  der  Elektricität  uud  Entladungen  auf  und 
in  festen  schlechten  Leitern.  Lichteubergische  Figuren 
und  Ringfiguren. 

a)  Entladungen.  —  Licht  au  geriebenen  Nichtleitern  1047. 
Funken  zwischen  den  Belegungen  und  dem  Dielektricum  eines  Conden- 
sators  1048.  Karsten'*  Hauchbilder  1049..  Staubbilder 
1050.  Funken  zwischen  armirteu  Glasplatten  1051,  auf 
dem  Rand  von  Leydener  Flaschen  1052,  desgl.  in  verdünnter  Luft 
1053.  Elektrische  Rose  1054,  in  verdünnter  Luft  1055.  Versuche 
von  Rossetti  1056,  1057.  Zerstäubung  der  Luft  bei  L'ebergang  der  Elek- 
tricität über  die  Ränder  von  Flaschen  1058.  Figuren  beim  Aus- 
strömen der  Elektricität  aus  Spitzen  a  u  f  d ie le k  t  r i sc h e 
Platten  1059.  Grösseres  Potential  zur  Entladung  der  positiven 
Elektricität  hierbei  1060.  Gleiche  Ausbreitung  bei  geeigneter  Gestalt 
der  Elektroden  1061.  Einflus*  des  Dielektricum«  1062.  Zersetzung 
der  Oberfläche  der  Dielektrica  durch  hinübergehende  Funken 
1063.  Durchgang  der  Funken  durch  Glasplatten  1064  bis 
1069,  bei  Begrenzung  der  Ausbreitung  der  Entladung  darauf  durch 
Stearin  1070.  Versuche  von  Plante*  1071.  Durchbohrung  von 
Karteublättern  1072,  nahe  der  einen  oder  anderen  Elektrode  1073. 
Mehrfache  Durchbohrungen  1074.  Versuch  vou  Lullin  1075.  Ver- 
suche von  Mach  und  Doubrava  1076,  v.  Waltenhofen  1077,  1078, 
Einfluss  der  Luftverdüunung  1079,  von  Oscillatiouen  1080.  Erklärung 
dea  Lulliu'schen  Versuches  1081.  Durchbohrung  von  Stanniol- 
blättern 1082.    Versuche  von  Hankel  1083.    Erklärung  1084. 

b)  Lichtenbergische  Figuren  und  Ring figuren. —  Lichtenber- 
gische Figuren  1085,  1086.  Grosse  Figuren  nach  Antolik  1087,  1088. 
Einfluss  der  Schnelligkeit  der  Elektricitätszufuhr  1089,  1090.  Grösse 
der  positiven  und  negativeu  Figuren  1091.  Figuren  auf  anisotropen 
Flächen  1092  (II,  76).  Vertiefte  Figuren  1093.  Figuren  in  verdünn- 
ter Luft  1094,  1095.  Mehrfache  Entladungen  1096.  Entgegengesetzte 
Entladungen  aus  zwei  benachbarten  Spitzen  1097.  Figuren  auf  dem 
Dielektricum  der  Frank  Ii  n'scheu  Tafeln  1099,  1100.  Oscillatorische 
Entladungen,  gemischte  Figuren  1101,  1102.  Figuren  beim  Strömen 
der  Elektricität  von  aussen  nach  innen  nach  v.  Bezold  1103.  Weitere 
Versuche  desselben  bei  besonderer  Elektricitätszufuhr  11U4.  Umbiegen 
der  Figuren  um  Schirme  1105.  Figuren  auf  weichen  Nichtleitern 
1106,  dauernde  Veränderung  derselben  1107.  Einfluns  der  Leitungs- 
fähigkeit der  Spitze  1108.  Figuren  in  Rauchschichten  1  K>9.  Ur- 
sachen der  Verschiedenheit  der  positiven  und  negativeu  Figuren 
nachRiess  1110.  Einwände  1111.  Analogie  mit  der  Ausbreitung  der 
Elektricitäten  für  sich  1112.  Analogien  mit  Flüssigkeitsbewegungen 
nach  v.  Bezold  1113.  Stau  bringe  von  Kuudt.  Versuche  von 
Kundt,  Röntgen,  Karras,  Schueebeli  1114  bis  1116. 


1382 


Ausf  ii hrli c  lies  Inhaltsverzei cl 1 niss. 


2.  Entladungen  auf  und  in  Flüssigkeiten.  —  Liohterscheinun- 
gen  beim  U  ebergange  von  Elektrieität  aus  einer  Spitze  auf  eine  Flussig« 
keit.   Versuche  mit  der  Elektrisirmaschine  1117,  1118,  mit  der  galva- 
nischen Säule  1119,  mit  dem  Inductorium  1120  bis  1125.  Büschelent- 
ladung in  Terpentinöl  u.  s.  f.  1126.   Verschiedenheit  des  Potentials  an 
beiden  Elektroden  1127.    Schatten  1128.  Funken  auf  der  Oberfläche 
von  Flüssigkeiten  1129.  Funken  in  Flüssigkeiten.  Funken  zwischen 
Elektroden  in  zwei  Flüssigkeiten  1130  (1540).    Zersprengen  von  Flüssig- 
keiten durch  deu  Funket).    Elektrischer  Mörser  1131.    Funkeu  iu  ver- 
schiedenen Flüssigkeiten  1132.    Gleiten  der  Funken  in  denselben  1133. 
Potentialdiffereuz  für  die  Funkeuentladung  nach  Macfarlane  und 
Play  fair  1134.    Funken  zwischen  Spitzen  und  Platten.  Glycerinventil 
1135.    Funken  an  den  Elektroden  allein  1136.    Erwärmungeu  des 
Schliessungskreises  bei  Funkenentladnngen  in  Flüssigkeiten.  Versuche 
von  Riess  1137  bis  1141.    Mechanische  Wirkungen  den  Erwärmungen 
analog  1142,  1143.    Fu uk  e n e n tla d  un gen  in  Flüssigkeiten  zwi- 
schen Flüssigkeitselektroden  nach  Righi  1144.    Ursache  1145. 
IV.  Chemische  Wirkungen  der  Funken.  —  Lösung  des  Glases  in  elek- 
trisirten  Wasserhämmern  1146.  Oxydation  und  Bewegung  desulektri- 
sirten  Quecksilbers  1147.  Zersetzung  von  Oxyden  durch  den  Funken 
1148,   von  Wasser,  Alkohol  u.  s.  f.  114«.    Entzündung  von  Alkohol, 
Aether,  Colophouium  1150,  Harzpulver  auf  Wasserflächen,  Schiesspulver 
1151,  Schwefelantimon  und  chlorsaurem  Kali  1152,  von  Knallgas  1153. 
Verbindung   anderer  Gasgemische  durch  den  Funkeu   1154.  Zersetzung 
vou  Gasen  1155.  Wirkung  des  Effluviums.  Ozonbildung.  Ozonröhre  von 
W.  Siemens  1156  bis  1159.    Veränderung  anderer  Substanzen  durch  du« 
Effluvium  1160,  von  stark  verdünnteu  Gasen  1162  (vergl.  IV,  713,  714), 
Polare  Zersetzung  von  Wasserdauipf  nach  Perrot  1163. 

Drittes  Capitel. 

Lichtbogen. 

Beobachtung  von  Davy  1164.  Apparate  1165,  1166.  Lichtbogen  zwischen 
Quecksilberelektroden  1167.  Einleitung  durch  einen  Funken  1168. 
Wiederherstellung  nach  kurzer  Unterbrechung  1169.  Verlängerung  des 
Lichtbogens  bei  Entfernung  der  zuerst  einander  berührenden  Elektrodeu 

1170.  Minimum  der  elektromotorischen  Kraftfür  den  Lichtbogen 

1171.  Keine  Intermittenz  1172.  Zerstäuben  der  Kohlen  1173.  Länge  des 
Lichtbogens  zwischen  mit  flüchtigen  Substanzen  getränkten  Kohlen  1174. 
Lichtkeru  und  Lichthülle  des  Bogens  1175.  Ueberwiegende  Erwärmung 
der  positiven  Elektrode  1 176.  Versuche  von  Matteucci  1 177.  Temperatur  de* 
Lichtlwgens  1178,  nach  De  war  1179,  Rossetti  1180.  Schmelzen  und 
Verflüchtigen  durch  den  Lichtbogen  1181  bis  1183.  Veränderung 
von  Gasen  durch  denselben  1184.  Ungleiche  Abnutzung  der  Elek- 
troden. Krater  an  der  positiven  1185.  Demnach  Einfluss  des  Stoffes  der 
einzelnen  Elektroden  auf  die  Länge  des  Lichtbogens  1 186,  1187.  Aequivalent- 
gesetz  für  die  Abnutzung  der  positiven  Elektrode  von  Grove,  widerlegt  von 
Herwig  1188.  Verbrauch  der  beiden  Elektroden  1189,  1190.  Zischendes 
Lichtbogens  1 191.  Druckdifferenzen  in  demselben  1 192.  Lichterscheiuungen 
au  den  Elektroden  11 93.  Helligkeit  des  Licht  bogens  1194  bis  1196.  Aus- 
strahlung in  verschiedenen  Winkeln  1197.  Spectrum  des  Lichtbogens 
1198.  Derivirte  Ströme  des  Lichtbogens  1200.  Arbeit  in  demselben 
nach  EiUund  1201.  Elektromotorische  Gegenkraft  an  den  Elek- 
troden oder  Widerstand  1202  bis  1205.  Potentialdifferenz  an  den 
Elektroden  nach  Edlund  1206,  Joubert  1207,  O.  Frölich  1208.  Absolute 
Angaben  von  Carre  1209.  Einfluss  der  Potentialdifferenz  bei  abwechselnd 
gerichteten  Strömen  1210,  1211.  Transversale  Leitung  des  Lichtbogens 
nach  de  la  Rive  1212.  Verhalten  des  Lichtbogens  gegen  den  Erd- 
magnetismus 1213,  1214.  Elektromagnetische  Rotation  des  Licht- 
bogens 1215,  1216. 
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Viertes  Capitel. 

Elek  trici  tätserregung  beim  Coniact  von  Gasen  und  glühenden 
Körpern.    Elektrisches  Verhalten  der  Flamme. 

T.  Elektrici  tätserregung  beim  Contact  von  Gasen  und  glühenden 
Körpern.  —  Erhitzte  Luft  leitet  noch  nach  dem  Abkühlen  und  ladet 
nich  1217.  Einfluss  der  Elektricität  des  glühenden  Körpers  nach  Guthrie 
1218.  Ladung  der  Luft  an  glühenden  Körpern  uach  Nahrwoldt  1219, 
Elster  und  G eitel  1220  bis  1222.  Ladung  der  Luft  an  glimmenden  Kohlen 
nach  Volta  1223  und  Riess  1224.  Verhalten  der  Davy'schen  Glühlampe 
1225.    Versuch  von  Buff  1226.  (Vergl.  auch  IV,  779  u.  flgde.). 

II.  Elektrisches  Verhalten  der  Flamme.  —  a)  Leituugsfähigkeit. 
Versuche  von  Becquerel,  Matteucci,  Hittorf  1227.  Messungen  von  Hoppe 
1228.  Leitung  durch  die  über  der  Flamme  aufsteigenden  Gase  1229.  Ver- 
suche von  Giese.  Abweichung  vom  Ghm'schen  Gesetz  1230  bis  1235.  Ver- 
schiedene Erregungen  in  der  Flamme.  Flammenströme  1236.  ^Ther- 
mische Erregungen  1237,  1238.  c)  Contactströme  1239.  Versuche  von 
Buff  1240,  Gaugain  1241,  Becquerel  1242.  Contactströme  in  verticaler 
Richtung.  Messungen  von  Hankel  1243.  Verhalten  von  Wasserstrahlen  1244. 
Messungen  von  Kollert  1245.  Verhalten  der  Wasserstoffflamme  1246. 
Flammenströme  im  Galvanometer  1247.  Ladung  verschiedener  Breuner 
1248.  Spannung  im  Querschnitte  der  Flamme.  Versuche  von  Elster  und  . 
G eitel  und  von  Kollert  1249  bis  1250.  Combination  von  thermischen  und 
Contactströmen  1251.  Ladung  der  Gase  und  darin  abgeschiedener  fester 
Theilchen  nach  Elster  und  Geitel  1252  bis  1254.  Anziehung  von  Flammen 
durch  elektrisirte  Körper  1255  bis  1258.  Einfluss  elektrisirter  Spitzen  1259. 
Ursachen  der  Flammenströme  1260.  d)  Unipolare  Leitung  der  Flamme 
1261.  Russdendriten  1262.  Die  Flamme  leitet  nicht  rein  unipolar  1263. 
Einfluss  der  Ungleichheit  der  Elektroden  1264,  der  Lage  der  Kathode 
1265,  der  Beschaffenheit  der  Flamme  an  derselben  1266.  Versuche  von 
Hankel,  Hittorf,  Andrews.  Einfluss  der  Grösse  der  Kathode  1267.  Hinzu- 
treten der  elektromotorischen  Erregungen  in  der  Flamme.  Verhalten  dreier 
Drähte  in  der  Flamme  1270.  Ursache  der  Unipolarität.  Uebergangswider- 
stand  nach  Hankel  1271.  Keine  Polarisation  1272.  Keine  mechanische 
Bewegung  der  Flammengase  nach  Braun  1273.  Untersuchung  der 
Beziehungen  zwischen  derUnipolarität  und  den  elektromo- 
torischen Erregungen  in  der  Flamme  von  Braun  1274  bis  1278. 
Trennung  verschieden  gerichteter  Ströme  durch  die  Flamme  1279  bis  1280. 
Funken  in  der  Flamme  1281.   Lichtbogen  darin  1282. 


VIII.  Absolutes  Maass  der  elektrischen  Constanten. 

Zurückführung  der  elektrischen  Constanten  auf  absolutes  Maass. 

Mechanische  Einheiten  der  Elektricitätsmenge  1283,  der  Constanten  der 
Ohm'schen  Formel  1284, 1285.  Empirische  Einheiten.  Elektromotorische 
Kraft  der  Daniel  l'schen  Kette.  Quecksilbereinheit  des  Widerstandes  12S6. 
Chemische  Einheit  der  Stromintensität  1287.  Elektromotorische  Kraft 
in  chemischem  Maasse  und  Quecksilbereinheiten.  Bestimmung  für  die 
Danieirsche  Kette  von  Buff  1288,  desgleichen  von  Raoult  1289,  von  v.  Walten- 
hofen 1290.  Elektromagnetische  Einheiten  der  Constanten  1291. 
Dimensionen  1292.  „Ampere,  Volt  und  Ohm"  1293.  .Weber"  1294. 
Zusammenstellung.  Dimensionen  der  verschiedenen  Einheiten  1295,  1296. 
Clausius'  Einheiten  1297.  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft.  Induc- 
tionsconstante  gleich  Eins.  Messungen  der  letzteren  durch  Kirchhoff  1298 
bis  1300.  Messung  der  Intensität  an  der  Tangentenbusaole  1301. 
Feststellung  des  Ohm.  Drei  Methoden  von  Weber  1302.  Erste  Me- 
thode von  Weber.  Drahtkreis  um  eine  Axe  um  180°  gedreht.  Messung 
des  inducirten  8tromes  an  einem  Galvauometer  1303.  Aeltere  Messungen 
von  W.  Weber  1304  und  W.  Weber  und  Zöllner  1305,  von  G.  Wiedemann 
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13v6,  Mavart.  de  Xerville  und  Beu«jit  1  .>'•".  Zweite  Methode  Toa 
W.Weber.  R< .-tat Ion  ein*-r  Spirale  am  ihren  Durchmesser  1 3<  Botation  um 
den  vericalen  Dur-hmea**r.  Versuche  der  British  Association 
Veröle. chuug  der  B.  -  A.  -  U.  Eralon*  mit  der  Queekäilbereinbeii  durch 
Lord  RayleL'h  und  Mrs.  Si  Jgwkk  MIO.  Felder  der  B.-A.-U.  1  1 1 .  Ver- 
suche von  Lord  itayleigh  und  Schütter  1312  and  Lord  Rayleigh  1313.  Rotati-u 
um  einen  horizontalen  Durchmesser,  Versuche  von  II.  Weber  1 3 1 4.  Dritt« 
Methode  vou  W.  Weber.  Dämpfung  der  Schwingungen  einer  Ma£ruetoa/:~l 
in  ein-on  Muiti;,!icat« >r.  AeUere  Versuche  vou  W.  Weber  1313.  Mes.-mig^n  v.  n 
Fr.  \V.-i>-r  1>]%  Dorn  1317,  Wild  131*.  Vierte  combinirte  Methode 
von  F.  K'ililr^usch  1319.  Fünfte  Methode.  Inductiou  in  einem 
Drahtkreise  durch  Geilnau  und  Schlies*e.n  des  Strome«  in  einem  zveirta 
l.i'^o.    Me^ungen  von  Rowland  F.  Weber  1323,  M**Mn  13.4. 

(«Iazebpx.>k  uud  Sarg~ut  1  »23.  Sechste  Methode  von  Roiti  13'Jrt.  Siebente 
Met  h  oile  vou  Lorenz  1327,  Messungen  von  Lord  Rayleigh  und  Mrv 
Sidgwick  132»,  Leuz  U.y.    Achte  Methode  von  Carey  Foster  und 
Lipp  mann  13>'_>.    Neunte  1331  und  zehnte  (elektrodynamische)  Me- 
thode vo n  L  i  p  p  m  a u  n  1  3 32.  K  1  f  t  e  (elek  t  r od  y  n  am isc h  e)  Meth"d~ 
vou  Fröhlich  1-333.  Zwölfte  (e  1  e  k  t  r  os  ta  t  i  s  c  h  e)  31  e  t  h  o  d  e  vonJou- 
bert  13)4.  I "hermische  Best  immung  nach  Joule  1335,  von  Fr.  Weber 
133»;.    Kritik  der  Methoden  1-3;, 7  bis  1342.    Zusammenstellung  d*r 
Resultate  1343.    Gesetzliche  Einheiten  1344.   Etalon  der  B.-A.  C. 
1343.    Etalon«  v.in  NetiMlU  rdraht  1346.    Siemens'  Etalons  1347  (vergL  1, 
47»  u.  flgde.).  Stopselrheostat.  Absolute  Graduiruug  134».    Lord  Rayleigh  » 
E»al«>ns    134«.    Bestimmung    der  übrigen    Einheiten    135o,  der 
Capacitat    als    Grundeinheit   nach  W.  Siemen»  1331.      Vergleich  uug 
der  empirischen  Einheiten  mit  den  elektromagnetischen, 
a )  Widerstand  de»  Jacobi'when  Widerstandsetalon«  1332.    b)  Intensi- 
tät, abg«desen  an  der  Tangentenbussole  1333.    Elektrochemische«  Aev11' 
valent  des  Wasser»  1334,  nach  W.  Weber  1335,  Dunsen  135»;,  Caa^elniann 
1337,  Joule  133»,  Mascart  1339,  F.  und  W.  Koldrausch  1360,  I<ord  Ravlevt; 
und  Mrs.  Sidgwick  13t>l.   Dimension  des  elektrochemischen  Aequivaleuts  !>'>-. 
IntenaiiaUbesüiumung  durch  Drehung  der  Polarisatiousebeue.  VerdetV  O-u 
staute  13»'»3.    c|  Elektromotorische  Kraft.    DanielTsche  Kette  na.  h 
v.  Waltenhofen  13»'»4,   Bosseha  1365,  Kittler  1366.    Element  von  Laümer 
Clark   nach   Lord   Rayleigh   und   Mrs.  Sidgwick   1367 ,    Heimholt*'  Cale 
inelelement    13f!H.     Siemens- Weber'sche    Einheit    der    elektromotorische  i 
Kraft    136».    Elektrodynamische  Einheiten.    Einheit  der  Intensität 
I37i»,  der  elektromotorischen   Kraft  1371,  des   Widerstandes  137-'.  Ver 
gleichuug  der  elektrodynamischen  und  elektromagnetischen  Einheiten  1373 
Iii*  1376.    3Iechanische  Einheiten.    Elektromotorische  Kraft.  Bestini 
mutig  nach  W.  Thomson  für  das  Daniell'sche  Element  1377,   für  andere 
Einheiten  137».    Constante  v  1371».  Dimensionen  von  v  13go.  Verhalt- 
n  i  s  s  der  elektromotorischenKraft  iu  elektromagnetischem 
und  mechanischem  Maasse  13»1.  Bestimmungen  des  Werth«?» 
r  von  W.  Weber  und  R.  Kohlrausch  13R2,  vou  Branly  1383,  Max  weil  1364. 
W.  Thomson  13»5,  M  Kichan  und  King  13»6,  Shida  1387,  Ayrtou  und  Perry 
1 .;»»,  F.  Exner  1  385»,  Klemeucie  1390,  Stoletow  1391,  J.  J.  Thomson  13:1 
Zusammenstellung    der    Resultate   1393.     Mechanische  elcktromotorischt 
Kraft    der  Dauiell'scheu  Kette   mit  Hülfe   vou  v  1394.  Mechanisch 
Einheiten  von  W.Weber.    Werth  C  1393.    Vergleichung  der  elek- 
tromagnetischen,   elektrodynamischen   und    Weher" sehen   Einheiten  13i* 
Dimensionen  «1er  Einheiten  im  elektromagnetischen  Systeme,  ut 
elektrodynamischen  und   elektrostatischen  Systeme  1397.     Dimension  der 
Quantität  Elektricität  und  Capacität  nach  Maxwell  im  elektromagnetischen 
Systeme  139b,  desgleichen  der  Quantität  Magnetismus  im  elektrostatischen 
Systeme  I3i»9.  Bestimmung  dieser  Dimensionen  durch  Clausius  Uuobis  14*-: 
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IX.  Theoretisches  Schlusscapitel. 

Hypothetische  Ansichten  über  das  Wesen  und  die  Wirkungsweise 

der  Elektricität. 

Begriff  der  Elektricitäts menge  1404.  Nullelektricität.  Dualisti- 
sche Hypothese  von  Symnier  1405.  Uuitarische  Hypothese 
von  Franklin  1406  bis  1408.  Einwände  1409  (Erklärung  der  Gravi- 
tation,  Note)  1410.  Auweudung  der  Priucipieu  von  der  Constanz  der 
Elektricität  und  der  Erhaltung  der  Energie  nach  Lippnmnu  1411.  Er- 
regung der  Elektricitäten  1412.  Verhalten  der  Leiter  und  Nichtleiter, 
elektrische  Absorption  und  Leitung  1413.  Gesetz  der  Strombild  un  g  nach 
Kirchhoff  1414.  Constauter  Strom;  Widerstand  1415,  1416.  Die  Elektiicität 
ohne  Trägheit  1417,  1418.  Versuche  von  Lorenz  1419,  1420  und  Hertz  1421  bis 
1423.  Elektricität  im  Inneren  der  Stromesleiter ;  Rechnung  von  Budde  1424. 
Identität  von  galvauischem  Strom  und  mechanisch  fortgeführter  Elektrici- 
tät nach  Eowland  (dagegen  Lecher)  142.r>,  1426.  Annahme  des  elektrischen 
Doppelstromes  von  W.  Weber  1427.  Theorie  des  Stromes  von  Herwig 
1428.  Femewirkungeu  des  Stromes  1429.  Formeln  von  Ampere, 
Grassmann,  F.  E.  Neumann.  Elektrodynamisches  Potential  1430.  Verschie- 
dene zwischen  Stroinelementen  mögliche  Kräfte  und  Kräftepaare  nach  Ste« 
fan,  Korteweg,  Lorentz,  Margules  1431  bis  1434.  Zerlegung  der  Am- 
pere'schen  Formel  durch  Riecke  1435, 1436.  Die  elektrodynamischen  und 
Iuductionsversuche  gelten  nur  für  geschlossene  Ströme  1437  bis  1439.  Zer- 
legung der  dem  elektrodynamischen  Potential  entsprechenden  Kräfte  nach 
Biecke  1440.  Elektrodynamisches  elementares  Potentialgesetz  von 
Helmholtz  1441  bis  1444.  Elemente  und  Stromenden  1445.  Einwände.  Prü- 
fung und  Widerlegung  durch  v.  Helmholtz  und  Schiller.  Verhalten  dielek- 
trischer Medien  1446  bis  1455.  Annahme  von  Fcchner  über  die  Wech  se  1  - 
Wirkung  strömender  Elektricitäten  1457.  Elektrodynami- 
sches Grundgesetz  von  W.  Weber  1458  bis  1462.  Potential  1463. 
Theorie  der  Induction  von  Fechner  1464  und  W.  Weber  1465  bis  1468. 
Vergleichung  mit  dem  Gesetz  von  F.  E.  Neumann  1469  bis  1472.  Gleit- 
stellen  1473,  1474.  Bewegung  der  Elektricität  in  Körpern  bei  Inductions- 
Wirkungen  nach  dem  Gesetze  von  W.Weber,  nach  Kirchhoff  1475,  in  Dräh- 
ten 1476  bis  1478,  desgleichen  nach  W.  Weber,  elektrische  Schwingungen 
1479  bis  1481.  Rechuung  von  Lorberg  1482.  Berechnung  der  oscillatori- 
scheu  Entladungen  der  Batterie  von  Kirchhoff  1483  bis  1486.  Kritik  des 
Weber'schen  Grundgesetzes  durch  v.  Helmholtz  1487  bis  1492.  Einwände 
von  W.Weber  1493  bis  1495.  Elektrisches  Potential  nach  C.  Neu- 
mann 1496.  Einwände  1497.  Annahme  der  Bewegung  nur  einer  Elektricität 
von  C.  Neumann  1498,  1499.  Hypothese  über  die  Thermoströme.  Einwände 
von  Riecke  1500.  Elektromotorisches  Elementargesetz  von  C.  Neumann. 
Einwände  1501.  Elektrisches  Grundgesetz  von  Clausius  1502  bis 
1505.  Einwände  15o6  bis  1510.  Gesetz  vou  Riemann  1511.  Versuch  zur 
Prüfung  der  Gesetze  von  Weber,  Riemann  und  Clausius  nach  Schatz  1512. 
Theorie  des  Magnetismus  1513.  Ersatz  geschlossener  Ströme  durch 
magnetische  Doppelnächen  1514.  Wechselwirkung  von  geschlossenen  Strö- 
men oder  Magneten  und  Stromelemeuten.  Unterschiede  nach  Stefan  1515 
bis  1517.  Unipolare  Induction  1518.  Hypothesen  von  Faraday  und 
W.  Weber  über  das  Ruhen  der  Kraftlinien  oder  Stromelemente  in  rotiren- 
«leu  Magneten  1519  bis  1523.  Versuchte  Ableitung  der  relativeu  Ge- 
schwindigkeiten beider  Elektricitäten  1524.  Theorie  des  Diamagnetis- 
mui  1525,  1 526.  Wirkung  äusserer  Scheidungskräfte  auf  Molecularströme  nach 
W.  Weber  und  Riecke  1527,  1628.  Elektromagnetische  Drehung  der 
Polarisationsebene  1529.  Hall'sches  Phäuomen  1530.  Versuch  der 
Begründung  der  elektrischen  Erscheinungen  durch  Analo- 
gien mit  den  Bewegungen  von  Flüssigkeiten  1531  bis  1538. 
Analogie  mit  der  Ausbreitung  des  Lichtes.  Vermeintliche  Brechung  der 
Elektricität  t539,  der  Kraftlinien  in  Dielektricis  1540.  Magnetkraft- 
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linien  nach  Farad ay,  Ausführung  von  Maxwell  1541  bis  1549.  Ana- 
logie mit  den  Strömungen  iucompresaibler  Flüssigkeiten  1550,  1551.  Elek- 
trische Kraftlinien  1552.  Das  elektrische  Fluidum  identisch 
mit  dem  Lichtäther  1553,  1554.  Theorie  von  Uankel  1555  bis 
1557,  von  Reynard  1558,  Moutier  1559.  Theorie  von  Edlund 
1560  bis  1570.  Einwände  1571  bis  1576.  Theorie  von  Loren*  1577. 
Theorie  von  Maxwell  1578  bis  1612.  (Modelle  von  Lodge  15tk>, 
1581.  Versuche  von  Golley  1588,  1589.  Einfluss  des  umgebenden  Meditun.«, 
Beziehung  zwischen  Dielektricitätsconstante  und  Brechungsindex  1608 
zwischen  Ausbreitung  der  lnductionswirkungen  und  thermischer  Leitung« 
fähigkeit  1611  ,  1612).  Ableitung  der  Gleichungen  von  Maxwell  nach 
Hertz  1613.  Analogien  der  Verhältnisse  im  Magnetfelde  und  in  einer 
incompressiblen  Flüssigkeit  1614  bis  1616.  Wirbeltheorie  der  elektrisch 
magnetischen  Erscheinungen  nach  Maxwell  1617,  Berechnungen  von  Glaze- 
brook  1618.  Hypothesen  von  Maxwell  1619.  Einfluss  der  dielektrisclieu 
und  magnetischen  Polarisirbarkeit  des  Mediums  nach  Stefan  1620  bis  1625. 
Berechnungen  von  v.  Helmholtz  1626  bis  1636. 
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A. 


Aarland:  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  576.  A.  und  Car- 
xtanjen:  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  576. 

Abney:  Helligkeit  des  Lichtbogens 
IV,  850. 

Abraham :  Aenderung  der  elektrischen 
Leitungsfähigkeit  des  Eisens  durch 
Magnetisiren  III,  719. 

Abria:    Theorie  der  Elektrodynamik 

III,  30;  Entmaguetisirung  permaneu- 
ter  Maguete  III,  449;  magnetisches 
Moment  von  Drahtbündeln  III,  494; 
iuducirte  Ströme  höherer  Ordnung 

IV,  53  ff.;  galvanometrische  Wirkuug 
der  Inductionsfltröme  IV,  138;  ther- 
mische Wirkung  der  Iuductiousströme 
IV,  151;  Dämpfung  der  Schwingun- 
gen der  Magnete  durch  Metallumsseu 
TV,  328;  Schichtung  des  positiven 
Lichtes  IV,  444;  mechanische  Wir- 
kungen der  Funkeneutladung  auf 
»chlecbt  leitende  Pulver  IV,  738. 

Achard:  Vertheilung  der  Elektricitüt 

I,  62;  Dielektricitätsconstante  von  Eis 

II,  44. 

Adams  W.  G.:  Ströme  in  Platten  I, 
385;  Leitungsfähigkeit  des  Selens  I, 
545  ff. ;  Leitungsfähigkeit  des  Tellurs 
I,  554;  elektrischer  Widerstand  mag- 
uetisirten  Eisens  III,  725;  Constanten 
de«  Stromes  IV,  971.  A.  und  Day: 
Leitungsfälügkeit  des  Selens  I,  552. 

Ader:  Töne  heim  Magnetisiren  III, 
736;  Telephon  IV,  283. 

Adie:  Einfluss  der  Oberflachenschich- 
teu  auf  die  Thermoströme  LT,  312; 
Polarisation  in  den  Elementen  II, 
806;  Ströme  beim  Schütteln  der 
Elektroden  (in  Flüssen)  II,  853. 


Aepiuus:  Elektrische  Tafel  I,  9;  An- 
ziehung uneh'ktrischer  Körper  I,  24  ff.; 
Elektricitätserrrguug    beim  Oontaet 

I,  208;  elektrisirte  Dielektrica  11,74; 
Elektricitätscrregung    im  Turmalin 

II,  316;  Magnetisiruugsmethode  III, 
103;  Wesen  der  Elektricit-it  IV,  1017. 

Agostiui:  Vertheilung  des  freien 
Magnetismus  III,  402. 

A'ime:  Magnetisirungamethode  III,  108. 

Airy:  Magnetismus  mechanisch  ge- 
härteter Drähte  111,563;  Einstellung 
schwimmender  Magnetnadeln  III,  0f»4 ; 
Theorie  der  magnetischen  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  III, 
954. 

Aid  in i:  Ursache  der  elektrophysiolo- 
gischen  Erscheinungen  I,  251. 

Alessandri  und  Bar  toi  i:  anomale 
Magnetisirung  IV,  273  ir. 

Alexander:  Wasserzersetzung  durch 
Thermoströme  II,  273;  maguetische 
Wirkungen  der  Therm« >ströme  II,  274. 

d'Alibard:  erste  Beobachtung  der 
Lnftelektricität  I,  8. 

Allaman:  Leydener  Flasche  I,  1 38. 

Allard:  Accumulatoren  II,  788;  Hel- 
ligkeit des  Lichtbogens  IV,  851. 

Allen:  Stromverzweigung  in  einem 
Hohlkegel  I,  387. 

d'Almeida:  Verbindung  Bunsen'scher 
Elemente  I,  775;  Elektrolyse  der 
Knpfersalze  11,510;  Ausbreitung  der 
Ionen  II,  606;  amalgamirtes  Zink 
II,  611;  A.  und  Deherain:  Elektro- 
lyse organischer  Verbindungen  II,  580. 

Alvergniat:  Entladungen  in  höchst 
verdünnten  Gasen  IV,  472. 

d'Amico:  Galvanisches  Element  I, 
761. 

Ammann  u.  F.  Kohlrausch:  Qr*^ 
der  elektromotorischen  Krall  m 
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Ampere:  Theorie  der  Elektrolyse  II, 
933;  Elektrodynamik  III,  3-,  Rotation 
beweglicher  Stromleiter  III,  13  ff.; 
Theorie  der  Elektrodynamik  III,  18 ff.; 
Einstellung  der  Leiter  durch  die  Erde 
1 1 1 ,  7 y  tT. ;  Theorie  der  Magnetisirung 
III,  96;  Ablenkung  der  Magnetnadel 
durch  den  Strom  III,  119  ff.;  Wech- 
selwirkung zwischen  Magnet  und 
Strom  III,  128;  Vergleichuug  des 
Verhaltens  der  Magnete  und  Sole- 
noide  III,  139;  Rotation  eiuea  Mag- 
net» um  ein  Stromelement  und  um- 
gekehrt III,  149;  Rotation  einen  Sole- 
noidx  um  ein  Stromeleineut  und  um- 
gekehrt III,  156;  Rotation  eines 
Stromleiters  um  einen  Mahnet  III, 
158  ff.,  169;  Rotation  durch  deu  Erd- 
magnetismus III,  169;  Rotation  eines 
Magnets  um  einen  Stromleiter  III, 
174;  Rotation  eine«  Magnets  um  sich 
selbst  III,  178;  Wirkungen  der  Mag- 
netelektrisirumschine  IV,  361;  Kräfte 
zwischen  eiuem  Stromelement  und 
einem  Magnetpol  IV,  1113. 

Ampere  und  Babinet:  Wechsel- 
wirkung zwischen  Magnet  und  Strom 

III,  127.  A.  und  Colladon:  Induction 
durch  galvanische  Strome  IV,  295; 
A.  und  de  la  Ri  vo  ?  Abstossung  auf 
einander  folgender  Stromtheile  III,  10. 

A  u  d  e  r  h  e  u  (C  h  a  p  in  a  n) :  Galvanisches 

Element  I,  785. 
A  n  d  r  e  w  « ,    D.    F. :    Verbrauch  der 

Elektroden    durch    den  Lichtbogen 

IV,  841. 

A  nd  re  ws,Th. :  Thermoströme zwischen 
Metallen  und  geschmolzeneu  Salzen 
II,  353;  galvanische  Wärmeerzeugung 
II,  398;  Wasserzersetzung  durch 
Reibungselektricität  II,  468;  Passivi- 
tät des  Wisniuths  II,  824;  unipolare 
Leitung  der  Flamme  IV,  889  ff. 

Augot  :  Bestimmung  der  Capacität  I, 
123;  Elektrometer  I,  171  ff. ;  Volta'sche 
Säule  I,  264,  268. 

Angström:  Wärme-  uud  Elektricitäts- 
leitung  1,  5:>6. 

Antheaulme:  Maguetisimug  durch 
die  Erde  III,  112. 

Antinori  und  Liuari:  Wirkungen 
der  ThermoHtröme  11, 274,  A.  u.  N  ob  i  1  i : 
magneto-elektrische  Inductionsströmc 
IV,  15;  Intensität  derselben  IV,  24; 
Induction  durch  die  Erde  IV,  37; 
Extrastrom  IV,  39. 

Antolik:  Zerstäubung  schlecht  leiten- 
der Fulver  durch  die  Funkenent- 
ladung IV,  738;  ungleiche  Ausbrei- 
tung der  positiven  und  der  negativen 
Entladung  IV,  740;  Licliienbergische 
Figuren  IV,  782  tf. 


Appariccio  (De  Menua):  galvani- 
sches Element  I,  786. 

Appell  und  Chevret:  Yertheihm): 
des  Potentials  in  einer  Flüssigkeit* 
masse  IV,  1216. 

Arago:  Magnetisiruug  von  Eisen  unl 
StalU  durch  elektrische  Ströme  III. 
90;  Folgepunkte  in  Magneten  Iii 
102;  Anziehung  von  Ei-enstüokcljrE 
durch  den  Strom  III,  131;  Rotations 
magnetismus  IV,  309  ff. ;  Dämpfen- 
der Schwingungen  der  Magnete  duivi. 
Metallmassen  IV,  326;  A.  und  Boi-- 
giraud:   Inductionsströme  IV,  1 

d'Arcy  uud  Le  Roy:  Verth  eilung  d« 
Elektricität  1,  62;  Elektrometer  L 
156. 

Armstrong:  Dam pfelek trisinnaschinr 

II,  151;  elektrische  Fortführung  1a 
Röhren  II ,  177;  Waaserzersetznu.: 
durch  Reibungselektricität,  II,  46f. 

Arudtseu:  Leitungsfähigkeit  ti-r 
Metalle  I,  504;  Magnetisirung  uui 
magnetisireude  Kraft  III,  466:  Mag- 
netismus des  Nickels  III ,  567 :  mag- 
netisches Verhalten  verschieden-: 
Körper  IDT,  8u0;    Diauiagurtum«  t« r 

III,  812;  Abhängigkeit  des  DU  mag- 
netismus   von    der  inaguetisirenüeii 
Kraft  III,  829. 

von  Arnim:  Wasserzorsetarung  II,  5 -1 ' . 
magnetisches  Verhalten  verschiedener 
Körper    III,    789;    Beziehung  d-s 
Magnetismus   zur   chemischen  Ver 
wandtschaft  III,  967. 

Aron:    Verlauf  der  Iudnctionolröc 

IV,  236;  Accumulatoren  IV,  13"l. 
Arons,    L.:    elektromagnetisch*  Dr- 

hung  der  Polarisationsebene  de*  LkL 
tes  IV,  983. 
d'ArBonval:  galvanisches  Element  1 
761,   777  ff.,   785;   seeuudäre  KeP* 
II,  787;  Empfindlichkeit   der  Tt-: 
phons  IV,  286;  das  Telephon  als  1- 
dicator  schwacher  Ströme  IV. 
elektromotorische    Kraft    der  K<* 
von  de  Lalaude  IV,  1263 ;  A.u.  D  e  pr»- : 
Galvanometer  mit  festem  Magnet  III 
328. 

Arzberger:  Interruptor  IV,  34'». 
Asch:    Oxydation  des  Zinks  an 
Luft  bei  Beruh ruug  mit  Knpfer  Ij 

609. 

Auerbach:  Strom  Verzweigung  I, 
Leitungswiderstand  der  Metalle  ux. 
absolute  Temperatur  I,  509;  F.infi-j" 
der  Temperatur   auf  die  Leitung» 
fähigkeit  der  Legi run gen  I,  £»!{•; 
tungsfähigkeit    der   Kohle   I,  M. 
Entmagnetisirung  permanenter  Mv 
uete  III,  451  ff.;  Magnetisirung  u:. 
magnetisireude  Kraft  III,  478 ;  Ms*- 
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netismus  von  Eisenpulvern  III,  553; 
elektrischer  Leitungswiderstand  mag- 
netisirten  Eisens  III,  726;  A.  und  O.  E. 
Meyer:  dynamoelektrische  Maschine 
IV,  395. 

August,  E.  F.:  Elektrometer  I,  156; 
elektrisches  Flugrad  IV,  626. 

Avenarius:  Grösse  der  thermoelek- 
t rischeu  Kraft  II,  295 ;  Arbeitsleistun- 
gen bei  Thermoströmen  II,  447  ff. 

A  v ogadro:  Dielektricitätsconstante  II, 
26 ;  Wechsel  der  Stromesrichtung  II, 
843.  A.  u.  Michelotti:  elektromoto- 
rische Kraft  bei  zwei  Metallen  in  einer 
Flüssigkeit  I,  653. 

Aymonnet:  Graduirung  des  Galvano- 
meters III,  282. 

Ayrton:  Leitungsfähigkeit  der  Salze 
1, 558;  A.  und  Per  ry:  elektromotorische 
Kraft  zwischen  Metallen  I,  202 ;  Elek- 
tricitätserregung  durch  Contact  1, 208 ; 
Spannungsreihe  I,  220;  Elektricitäts- 
erregung  zwischen  Metallen  und 
Flüssigkeiten  I,  232;  Elektricitätser- 
regung  bei  zwei  Metallen  und  zwei 
Flüssigkeiten  I,  289;  Leitungsfähig- 
keit von  Paraffin  u.  s.  w.  I,  567  ; 
Leitungsfähigkeit  des  Wassers  1,570; 
AmalgamationsstrÖme  I,  657 ;  Dielek- 
tricitätsconstante von  Eis  II,  44 ;  Di- 
elektricitätsconstante der  Gase  II,  50 ; 
Accumulatoren  II,  789;  Theorie  der 
Elektricitätserregung  II,  989;  Ampe- 
rometer  III,  334;  Bestimmung  des 
Verhältnisses  der  Stromintensität  im 
elektromagnetischen  zu  der  im  me- 
chanischen Maasse  IV,  999. 

Ayrton,  Lodge,  Gordon  und 
Perry:  Dielektricitätsconstante  der 
Luft  II,  51. 


B. 


Babbage  und  Berschel:  Rotations- 
magnetismus  IV,  312  ff.;  Ablenkung 
von  Metallmassen  über  rotirenden 
Magneten  IV,  321. 

B abinet:  Einfluss  der  Spannung  auf 
die  thermoelektrische  Stellung  der 
Metalle  II,  280.  B.  und  Ampere: 
Wechselwirkung  zwischen  Magnet 
und  Strom  III,  127. 

von  Babo:  Verbindung  der  Bunsen'- 
schen  Elemente  zur  Säule  I,  774; 
activer  Wasserstoff  II,  554;  Elek- 
trolyse organischer  Verbindungen  II, 
579. 

Bacco:  galvanisches  Element  I,  782. 
Bacelli  und  Nobili:  Rotationsmag- 
netismus  IV,  314. 


Bachhoffner  und  Sturgeon:  Ein- 
fügung eines  Bündels  Eisendrähte  in 
die  Inductionsspirale  IV,  240. 

Baden-Powell:  Magnetisirung  durch 
die  Erde  III,  111. 

Bagration:  Erdketten  I,  731. 

Baille:  das  für  eine  Entladung  erfor- 
derliche Potential  IV,  654;  das  zur 
Funkenbildung  erforderliche  Potential 
IV,  655;  Funkenentladung  in  ver- 
schiedenen Gasen  IV,  661 ;  elektro- 
motorische Kraft  verschiedener  Ele- 
mente in  mechanischen  Einheiten 
IV,  989. 

Baily:  Rotationsmagnetismus  IV,  316; 
Rotation  einer  Metallscheibe  unter 
elektromagnetischem  Einfluss  IV,  323. 

Baker:  Gesetz  der  Schlagweite  IV, 
651. 

Baiard:  Brom,  ein  Nichtleiter  I,  499. 

Balfour-Btewart  und  Schuster: 
Einfluss  des  Magnetismus  auf  den 
elektrischen  Leitungswiderstand  III, 

727. 

Bancalari-Zan  tedeschi:  Diamag- 
netismus der  Flamme  III,  903. 

B  a  r  a  t :  Wärme  bei  Batterieentladungen 
II,  381. 

Barclay  und  Gibson:  Bestimmung 
der  Dielektricitätsconstante  II,  37. 

Barker:  Projectionsgalvanometer  III, 
270. 

Barletti:  Eindringen  der  Elektricität 

in  das  Dielektricum  II,  93. 
Barlocchi:    vermeintliche  Erregung 

von  Magnetismus  durch  Licht  III, 

965. 

Barlow:  Intensität  des  galvanischen 
Stromes  in  den  Theilen  der  Bahn 
dieselbe  I,  320;  Elektrisirmaschine 

II,  143;  Rotation  eines  Stromleiters 
um  eiueu  Magnet  III,  158;  Barlow'- 
schesRad  III,  182;  magnetisches  Mo- 
ment von  Kugeln  III,  362;  Einfluss 
des  Stoffes  auf  das  magnetische  Mo« 
ment  III,  555;  Anziehung  von  Spi- 
ralen gegen  Eisenstäbe  III,  576; 
Rotations  magnetismus  IV,  310;  Mag- 
netnadel vor  rotirender  Eisenkugel 
IV,  336.  B.  und  Bonn  y  Castle:  Einfluss 
hoher  Temperaturen  auf  das  temporäre 
magnetische  Moment  III,  749;  Aen- 
derung  des  permanenten  magnetischen 
Moments  durch  Temperaturänderun- 
gen III,  751. 

Barrai:  Einfluss  der  Entfernung  des 
Ankers  vom  Magnet  auf  die  Trag- 
kraft III,  646;  Tragkraft  der  Huf- 
eisenmagnete abhängig  vom  Gewichts- 
verhältniss  vom  Magnet  und  Anker  • 

III,  652;  magnetische  Reibung  III, 
657. 
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Barreswill:  Einfluss  von  Verunrei- 
nigungen auf  die  Lösung  von  Metal- 
len II,  619.  ' 

Barret:  galvanische  Ströme  I,  280. 

Barrett:  thermoelektrische  Unregel- 
mässigkeiten II,  303;  Einfluss  der 
Magnetisirung  auf  die  Länge  von 
Kobaltstangen  III,  710;  Einfluss  der 
Maguetis innig  auf  das  Volumen  des 
Nickels  III,  714;  Magnetismus  che- 
mischer Verbindungen  III,  860;  gal- 
vanisches Element  IV,  1263. 

Bartoli:  vermeintliche  metallische 
Leitung  der  Elektrolyte  II,  485;  inne- 
rer seeundärer  Widerstand  II ,  638 ; 
Einfluss  der  Stromdichtigkeit  auf  die 
PolariHation  der  Elektrodeu  II,  677  ff. ; 
Maximum  der  Polarisation  der  Elek- 
troden II,  694;  Zersetzung  durch 
schwache  elektromotorische  Kraft  II, 
91«;  lnterruptor  IV,  110;  Leitungs- 
fiihigkeit  von  Cetylalkohol  IV,  1238; 
Elektrolyse  des  Wasserstoffsuperoxyds 
IV,  1  306.  B.und  Alessandri:  anomale 
Magnetisirung  IV,  273  ff. ;  B. u.  Papa- 
sogli:  Elektroden  von  Kohle  II,  564, 
IV,  1297;  elektromotorische  Kraft 
der  Kette:  Kohle  -  Kalilösung- Platin 
(Gold)  IV,  1253;  Bartoli  und  Po- 
loni:  Einfluss  der  Stromdichtigkeit 
auf  die  Polarisation  der  Elektroden 
II,  677. 

Barns:  Einfluss  des  Härtens  auf  die 
elektrische  Leitungsfähigkeit  des 
Stahls  I,  522 ;  Einfluss  der  Härte  auf 
die  thermoelektrische  Stellung  der 
Metalle  II,  279 ;  B.  u.  Stronhal:  Gra- 
duirung  des  Messdrahtes  der  Draht- 


combination    I,  4! 


Magnetismus 


verschieden  harter  Eisensorten  III, 
5«  1 ;  thermoelektrisches  Verhalten 
magnetisirteu  Eisens  III,  729;  Ein- 
fluss der  Temperaturänderungen  auf 
das  permanente  magnetische  Moment 

III,  755,  IV,  1327;  Einfluss  der  Härte 
auf  den  Leitungswiderstand  des  Stahls 

IV,  1227. 

Basao:    Längenänderung  durch  den 

Strom  II,  409;  Elektrolyse  II,  496; 

Apparat  zur  Strommessung  III,  288. 
Bandet:  Chromsäurekette  I,  780. 
Baumert:  Ozon  II,  550. 
Baumgarten:   Einwände  gegen  Ed- 

lund's  Aethertheorie  der  Elektricität 

IV,  1156. 

Baumgartner,  A.:  vermeintliche  Er- 
regung von  Magnetismus  durch  Licht 
III,  964;  Dämpfung  der  Schwingun- 
gen von  Magneten  durch  Metall- 
massen und  andere  Körper  IV,  326; 
B.  und  Ettingshausen:  Rotation  h- 
magnetifimus  IV,  310. 


Baumgartner,  G.:  elektromotorische 
Kraft  zwischen  zwei  Flüssigkeiten 
und  zwei  Metallen  I,  718. 

Baur:  Magnetismus  von  Pulvern  III. 
554 ;  Einfluss  des  Stoffes  auf  das  tem- 
poräre magnetische  Moment  111,557-. 
Einfluss  der  magnetisirenden  Kran 
auf  die  Tragkraft  geschlossener  Mag 
netsysteme  III,  624;  Einfluss  hoher 
Temperaturen  auf  das  temporäre 
magnetische  Moment  III,  750;  Ein- 
fluss von  Temperaturänderungen  aaf 
das  Moment  nicht  geschlossener  Mag- 
nete IU,  766. 

Baxter:  magnetoelektrische  Indac- 
tionsströme  IV,  21. 

Bazin:  magnetische  Figuren  III,  661. 

Bazzi:  Wärmeeffect  des  primären  un<l 
des  Extrastromes  IV,  1 1 1;  B.  und  Cor  - 
bianchi:  Einfluss  der  Extrastrume 
IV,  110  ff.;  Verlauf  der  Inductinns- 
ströme  IV,  128;  oscillatorische  Ent- 
ladungen in  Inductionsspiralen  FV, 
224. 

B  e  a  t  s  o  n :  Einfluss  durchgeleiteter 
Ströme  auf  die  Länge  von  Eisen- 
stäben III,  711;  Töne  beim  Magnets- 
siren  III,  735. 

Beaufils:  galvanisches  Element  I. 
786. 

Beccaria:  Versuche  mit  der  Elektri 
sirmaschine  I,  33;  Elektricitätserre- 
gung  beim  Contact  I,  209;  Reibung 
innen  benetzter  Glasröhren  II,  148. 
Entladung  in  Gasen  IV,  407 ;  Büschel- 
entladung  IV,  615  ff.;  elektrischer 
Wind  IV,  624  ff.;  Beförderung  der 
Verdunstung  durch  den  elektrischen 
W  i  nd  1 V,  62 8 ;  Glimmentlad  un  g  I V ,  63e; 
gekrümmte  Funken  IV,  644;  Unter- 
schied zwischen  der  positiven  und  nega- 
tiven Entladung  IV,  647;  Schlagweite 
IV,  652;  mechanische  Wirkungen  der 
Entladungsfunken  IV,  725  ff. ;  Durch- 
bohrung-von  Glas  und  Holz  durch 
Entladungen  IV,  770  ff.;  Durchboh- 
rung von  Stanniolblättern  durch  den 
Funken  IV,  778;  Funkenentladungen 
in  Flüssigkeiten  IV,  807. 

Becker:  Leitungsfähigkeit  von  Lösun- 
gen I,  581. 

Becketoff:  Verhalten  des  Wasserstoff» 
II,  554. 

Becquerel,  A.  C:  Volta's  Funda- 
mental versuche  I,  185;  Elektricität«- 
erregung  beim  ContACt  I,  209;  Elek- 
t.ricitätserregnng  durch  Znsammen- 
pressen 1,  220;  Elektricitatserregung 
bei  Berührung  eines  Metalles  nn<l 
einer  Flüssigkeit  I,  224^  Elektricität»- 
erregung  bei  zwei  Metallen  und  zwei 
Flüssigkeiten  1,  244  ff.;  B.'sche  Kette 
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It  284;  Strombildung  I,  291;  Inten- 
sität des  galvanischen  Stromes  in  den 
Theilen  der  Bahn  dieselbe  I,  320; 
Ohm'sches  Oesetz.  Versuche  I,  330, 
337;  Rheostat  I,  432;  Leitungsfähig- 
keit  der  Metalle  1,  503;  Leitungs- 
fähigkeit des  Glases  I,  559 ;  Leitungs- 
fähigkeit, des  Wassers  I,  570;  elek- 
tromotorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
und  einer  Flüssigkeit  I,  656;  elek- 
tromotorische Kraft  bei  zwei  Flüssig- 
keiten und  einem  Metall  I,  687;  gal- 
vanisches Element  I,  754;  elektrische 
Fortführung  von  Flüssigkeiten  II,  167 ; 
Ströme  durch  Reibung  zweier  Metall- 
platten II,  250;  thermoelektrische 
Reihe  II,  252  ;  Umkehrung  der  Rich- 
tung der  Thermoströme  II,  293  ;  Ther- 
moatröme  bei  Berührung  ungleich 
warmer  Metalle  II,  306,  313;  Einfluss 
der  Oberflächenschiehten  auf  die 
Thermoströme  11,310;  Thermoströme 
in  gebogenen  Drähten  II,  313 ff.; 
Hypothese  über  die  Thermoelektrici- 
tät  der  Krystalle  iL,  337;  Ursachen 
der  Thermoströme  II,  454;  Elektro- 
lyse durch  Reibungselektricität  II, 
466  ff.;  Elektrolytisches  Gesetz  11,481  ; 
Elektrolyse  einer  Lösung  von  Bleioxyd 
in  Kali  II,  513;  Elektrolyse  von  kie 
seisaurem  Kali  II,  517;  Elektrolyse 
von  colloider  Thonerde,  Kieselsäure 
n.  Eisenoxyd  II,  544;  Zersetzung  von 
Wasser,  welches  Schwefelkohlenstoff 
und  Schwefel  enthält  II,  559 ;  Einfluss 
von  Beimischungen  auf  die  Wasser- 
zersetzung II,  560;  Elektrolyse  ge- 
mischter Lösungen  II,  593;  Elektro- 
lyse hinter  einander  geschalteter 
Lösungen  II,  600;  krystallisirte  Ver- 
bindungen durch  langsame  Elektro- 
lyse II,  619;  Polarisation  durch  Gase 
II,  644;  Anwachsen  der  Polarisation 
durch  Gase  II,  729;  Ströme  bei  un- 
gleichzeitigem Eintauchen  II,  828; 
Wirkung  des  Lüftens  und  Erwärmens 
der  Elektroden  II,  838  ff.;  Capülari- 
tätsströme  II,  841;  Umkehrung  der 
Stromrichtung  II,  848;  Theorie  der 
Elektrolyse  II,  933;  Theorie  der 
Elektricitätserregung  II,  975  ff.;  elek- 
tromagnetische Wage  III,  246;  Diffe- 
rentialgalvanometer III,  260;  Gradui- 
rung  des  Galvanometers  III,  281  ff.; 
Vertheilung  des  freien  Magnetismus 
in  Stäben  III,  520;  magnetisches 
Verhalten  von  Wismuth  und  Anti- 
mon III,  790;  magnetische  Einstellung 
verschiedener  Körper  III,  794;  elek- 
trischer Wind  IV,  626;  Zersetzung 
durch  Funken  IV,  819;  chemische 
Wirkungen  der  Entladungen  IV,  830; 


Leitungsfähigkeit  der  Flamme  IV, 
871;  Contact ströme  IV,  878;  elektri- 
sches Verhalten  der  Flamme  IV,  881  ; 
die  zur  Ausscheidung  von  Kupfer 
aus  Kupferoxyd  erforderliche  Elek- 
tricitätsmenge  IV,  1006;  Elektricität 
gesiebter  Metallfeile  IV,  1212;  Ther- 
moströme zwischen  Metallen  und  ge- 
schmolzenen Salzen  IV,  1286;  B.  u. 
B  i  o  t :  Phosphorescenzerregung  durch 
Funken  IV,  761. 
E.  Becquerel:  Elektrometer  I,  173; 
Aenderung  der  elektromotorischen 
Kraft  zwischen  Metallen  durch  Gase 

I,  204;  Nobili'sche  Ringe  I,  388  ff.; 
Widerstand  unzersetzbarer  Körper  I, 
443,  der  zersetzbaren  Leiter  I,  470; 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle  I,  504; 
Einfluss  von  Structuränderungen  auf 
dieselbe  I,  522;  Leitungsfähigkeit  des 

^  Quecksilbers  I,  528;  Uebergangswider- 
stand  I,  532;  Leitungsfähigkeit  von 
Salzlösungen  I,  574;  elektromotorische 
Kraft  zwischen  zwei  Flüssigkeiten 
und  einem  Metall  I,  693;  Elektrisir- 
maschine  II,  142;  thermoelektrische 
Reihe  II,  256;  Stellung  der  Legirun- 
gen  und  der  Schwefelmetalle  in  der- 
selben II,  259  ff. ;  Thermosäulen  II, 
267,  271  ff.;  Einfluss  der  Harte  auf 
die  thermoelektrische  Stellung  der 
Metalle  II,  279;  Thermoströme  bei 
höheren  Temperaturen  II,  290,  bei 
Berührung  ungleich  warmer  Metalle 

II,  310,  zwischen  Flüssigkeiten  U,  355; 
Verbiegungen  bei  Batterieentladungen 
II,  380;  Wärmeerzeugung  durch  den 
galvanischen  Strom  II,  385,  in  Elek- 
trolyten II,  413;  Temperaturändernng 
der  Contactstellen  H,417,  421;  Elek- 
trolyse einiger  gelöster  Salze  II, 
525  ff.;  Wiedervereinigung  des  Sauer- 
stoffs mit  dem  Wasserstoff  bei  Um- 
kehrung des  Stromes  II,  557;  Zer- 
setzung von  Wasser,  dem  Chlor,  oder 
Brom  oder  Jod  zugesetzt  sind  11,560; 
Elektrolyse  in  der  Gaskette  II,  624; 
Ströme  beim  Schütteln  der  Elektroden 
II,  852;  photochemische  Ströme  II, 
856  ff. ;  temporäres  magnetisches  Mo- 
ment von  Eisen  und  Stahl  HI,  438; 
Magnetismus  v.  Eisencylindern  u.  s.  w. 
in,  540;  Magnetismus  des  Nickels 
und  Kobalts  III,  567,  des  Magnet- 
eisensteins HI,  574;  Einfluss  hoher 
Temperaturen  auf  das  temporäre  mag- 
netische Moment  III,  748;  Einfluss  des 
Mediums  auf  das  magnetische  Verhal- 
ten der  Körper  III,  804;  Abhängigkeit 
des  Diamagnetismns  von  der  magne- 
tisirenden  Kraft  III,  826;  Hypothese 
über  das  Wesen  des  Diamagnetismus 
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III,  829;  permanenter  Magnetisirung 
fähige  Körper  III,  840;  quantitative 
Bestimmungen  des  Magnetismus  und 
Diamagnetismus  III,  846  ff.;  Magnetis- 
mus der  Gase  III,  866;  magnetische 
Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  III,  920;  galvanische  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  in 
verschiedenen  Substanzen  III,  922; 
magnetische.  Drehung  der  Polarisa« 
tionsebene  in  Kristallen  HI,  9:59; 
Nachleuchten  der  Entladungsrohren 

IV,  458;  Leitung  der  Gase  bei  höhe- 
ren Temperaturen  IV,  610;  Entladun- 
gen auf  der  Oberfläche  von  Flüssig- 
keiten IV,  801 ;  Temperatur  deB  Licht- 
bogens IV,  838. 

A.  C.  und  E.  Becquerel:  Elektrolyse 
des  Salpetersäuren  Silberoxyds  II,  515, 
einer  ammoniakalischen  Kickellösung 

II,  520,  des  Platinchlorids  H,  531. 
E.  Becquerel  und  Fr6my:  chemi- 
sche Wirkungen  der  Funken  IV,  821. 

IL  Becquerel:  Magnetismus  des 
Nickels  und  Kobalts  III,  569,  des 
Nickeleifiens  III,  573;  quantitative 
Bestimmung  des  Magnetismus  und 
Diamagnetismus  III ,  847 ;  Magnetis- 
mus des  ozonisirten  Sauerstoffs  HI, 
870;  Drehung  der  PolariBationsebene 
des  Lichtes  durch  den  Erdmagnetis- 
mus III,  915;  Beziehung  der  mag- 
netischen Drehung  der  Polarisations- 
ebene zum  Brechuugsiudex  III,  931; 
magnetische  Drehung  der  Polarisa- 
tionsebene  in  Gasen  111,941,  946;  ab- 
solute Messung  dieser  Drehung  IH, 
947;  Theorie  der  magnetischen  Dre- 
hung der  Polarisationsebene  des  Lichtes 

III,  952;  Knall  der  Funken  IV,  748; 
elektromagnetische  Drehung  der  Po- 
larisationsebene des  Lichtes  in  ab- 
solutem Maasse  IV,  983. 

van  Beek:  Thermoströme II, 247 ;  Um- 
kelirung  der  Stromesrichtung  II,  846 ; 
Magnetisirung  durch  Reibungselek- 
tricität  HI,  92;  Traneversalmagnete 
III,  614. 

Beer:  Vertheiluug  der  Elektricität  I, 
70,  74 ;  Ströme  im  unendlichen  Räume 
I,  379;  Vertheilung  des  Magnetismus 

III,  360;  magnetisches  Moment  eines 
Ellipsoidcs  III,  364;  Magnetismus  ge- 
rader Stäbe  III,  373 ;  unipolare  Induc- 
tion  IV,  62;  Kräfte  zwischen  einem 
Stromelement  und  einem  Magnetpol 

IV,  1113;  B.  und  Plücker:  magneti- 
sches Verhalten  der  Krystalle  III,  879. 

v.  Beetz:   Goldblattelektroskop  I,  17; 
elektrisirte  Wasserstrahlen  I,  27  ff.; 
Elektroskop  I,  155  ff.;  Gaselement  I, 
.  296  ff. ;  Versuche  zum  Ohm'schen  Ge- 


setz I,  336  ff.;  Kobili'scbe  Ringel, 
391;  Universalcompensator  I,  45.% 
487;  Widerstand  der  galvanischen 
Elemente  I,  486;  Jod  ein  Nichtleiter 
1,498;  Leitungsfähigkeit  von  Pulvern 

I,  537,  der  Kohle  L,  539  ff.,  der  Salze 
und  des  Glases  1,558  ff.;  Widerstand 
von  Zinkvitriollösungen  I,  585  ff.; 
Bestimmung  der  elektromotorischen 
Kraft  I,  625,  636,  639,  644;  elektro- 
motorische Kraft  zwischen  zwei  Flüs- 
sigkeiten und  zwei  Metallen  I,  701, 
7u7  ff. ;  elektromotorische  Kräfte  der 
Gasketten  I,  721  ff.;  Leclanche'sche 
Batterie  1 ,  748  ff. ;  Beseitigung  der 
Dämpfe  des  Grove'schen  und  Bunsen  - 
sehen  Elements  I,  776;  Strömung*- 
st rönne  II,  157;  Widerstand  eines 
Thermoelements  H,  265;  elektromo- 
torische Kraft  von  Thermosäulen  II, 
271;  Elektrolyse  einer  Bleioxydkali - 
lösung  II,  513;  Elektroden  von  Mag- 
nesium und  Aluminium  II,  523 ;  Palla- 
diumelektroden  II,  549  ;  Nichtexistenz 
eines  Zersetzungswiderstandes  II,  667 : 
elektromotorische  Kraft  der  Polsri 
sation  II,  670;  elektromotorische 
Kraft  der  Polarisation  der  Elektroden 

II,  686  ff. ;  Maximum  der  Polarisation 
H,  693;  Polarisation  der  Elektroden 
aus  verschiedenen  Metallen  H,  70;»  ff. ; 
Polarisation  durch  verschiedene  Gase 
II,  724  ff.;  Verschwinden  der  PoUri 
sation  durch  Gase  II,  732 ;  Einfluss  des 
Ersen ütterns  und  Erwärmens  auf  die 
Polarisation  H,  773  ff.;  anomale  ToIa- 
risation  U,  790;  Polarisation  in  der 
Smee'schen  Kette  H,  802,  in  den  galva- 
machen  Elementen  II,  806  ff.,  in  Gav 
ketten  II,  808;  Passivität  des  Eisens 
U,  811  ff.,  820  ff.;  Ströme  beim  Sehnt 
teln  der  Elektroden  II,  850 ;  elektroly- 
tisch niedergeschlagene  Magnete  III, 
478;  Magnetismus  elektrolytischer 
Magnete  HI,  565;  Einfluss  der  Mag- 
netisirung auf  die  Länge  der  Eisen- 
stäbe III,  708;  elektrischer  Widerstand 
magnetisirten  Eisens  IH,  724  ff. ;  mag- 
netisches Verhalten  verschiedener  Kör- 
per IH,  798 ;  Einfluss  des  Extrastroinw 
auf  die  Magnetisirung  IV,  251,  254; 
Fortpflanzung  der  Magnetisirung  in 
Eisenstangen  IV,  262;  Anstellung  der 
Volta'Bchen  Fundamentalversuche  IV, 
1208;  Normalelement  IV,  1251. 

Behrens:  Elektroskop  1, 162 ;  trocken« 
Säule  I,  271. 

Beilstein  und  Ja  wein:  Oxydation 
der  Enden  der  Leitungsdrähte  I,  777. 

Bell  (Graham):  das  Telephon  IV, 282: 
B.  und  Sumner  Tainter:  Selen- 
photophon I,  550. 
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d  a  11  a  Bella  siehe  unter  D. 

Bellati:  Peltier'sches  Phänomen  II, 
450;  Messung  schwacher  alterniren- 
der  Ströme  durch  das  Galvanometer 
IV,  1317  siehe  unter  Naccari. 

B e  1 1  a t i und  Romanese:  Widerstand 
de»  Selens  IV,  1233. 

Belli:  elektrische  Influenz  1 ,  26 ; 
Stromverzweiguug  in  einem  Recht- 
eck I,  387;  Influenzversuche  und 
Hypothese  über  die  Influenz  II,  7  ff. ; 
Bestimmung  der  Dielektricitätscon- 
stante  II,  26;  dielektrische  Ladung 
II,  53  ff.;  Ursache  des  Rückstandes 

II,  91;  Eindringen  der  Elektricität 
in  das  Dielektricum  II,  93  ff.;  Dupli- 
catormaschine  II,  196;  Berührung 
ungleich  warmer  Körper  von  dem- 
selben St  off  II,  305;  Büschelentladung 
IV,  616;  gekrümmte  Funken  IV,  644; 
dunkle  Stellen  in  Entladungsfunken 
IV,  647;  Funkenentladung  zwischen 
ungleichen  Elektroden  IV,  664,  zwi- 
schen einer  Reihe  hinter  einander 
gestellter,  vorn  abgerundeter  isolirter 
Drähte  IV,  669;  Farbe  der  Funken 
IV,  759. 

Beltrami:  Probehalbkugel  I,  53;  Po- 
tential zweier  Stromelemente  auf  ein- 
ander IV,  1043;  Theorie  des  Poten- 
tials IV,  1205  ;  Elektrische  Ströme  in 
einer  Kugel  IV,  1216;  Magnetisches 
Potential  und  magnetische  Schichten 
IV,  1320. 

A.  Bennet:  Duplicator  1, 150;  Elektro- 
skop  I,  155;  Elektricität serregung 
durch  geriebene  Pulver  I,  221. 

A.  R.  Bennet:  Element  bestehend  aus 
Zink  platte  in  Eisenblechcy  linder  voll 
Natronlauge  IV,  1263. 

Benoit:  Leitungsfähigkeit  der  Me- 
tolle bei  hohen  Temperaturen  I,  524 ; 
Elektrometer  I,  174;  Bestimmung  der 
Pole  von  Magnetstäben  III,  406. 

Benoit,  R.,  Mascart  und  de  Ner- 
ville  siehe  unter  Masiart. 

Bentley:  Inductionsrolle  IV,  342. 

Bergeat:  Kupferzinkelcment  I,  735. 

Berggren:  Leitungsfähigkeit  von  Lü- 
ftungen I,  615. 

Bergmann:  Einfluss  geringer  Ober- 
flächenänderungen auf  die  Elektrici- 
tätserregung  I,  214;  Passivität  des 
Eisens  II,  816. 

Berliner:  Leitungsfähigkeit  von  Pul- 
vern I,  538. 

B er noul Ii  (Daniel):  Permanente  Trag- 
kraft hufeisenförmiger  Stahlmagnete 

III,  652. 

Bernstein:  Verlauf  der  Polarisation 
durch  Gase  II,  733  ff. ;  Oscillatorische 
Entladungen    in    geöffneten  Tnduc- 

Wiericmaiin,  Kkktricitüt   I V. 


tionskreisen  IV,  220  ff.;  Verzögerung 
der  Induction  IV,  234. 

Berthelot:  Elektrolyse  der  Schwefel- 
säure u.  s.  w.  II,  540;  Ueberschwefel- 
säure  II,  551  ff. ;  Oxydation  der  po- 
sitiven Elektrode  II,  561 ;  Elektrolyse 
organischer  Verbindungen  II,  583; 
Arbeitsleistungen  in  der  Kette  II,  890 ; 
Arbeitsleistungen  des  Stromes  II, 
921  ff.;  Chemische  Wirkungen  der 
Funken  IV,  821  ff.;  Elektrolyse  des 
Wasserstoffsuperoxyds  IV,  1306. 

Bertin:  Gyrotrop  I,  308;  Holtz's  In- 
fluenzmaschine erster  Art  II ,  202 ; 
Voltameter  II,  489;  Wiedervereini- 
gung des  Sauerstoffs  mit  dem  Wasser- 
stoff II ,  558 ;  Wechselwirkung  der 
Leiter  III,  6;  Wirkung  geradliniger 
Ströme  auf  einen  Magnet  III,  125; 
Theorie  der  elektromagnetischen  Ro- 
tationen III,  151 ;  Elektromagnetische 
Rotation  vou  Flüssigkeiten  III,  163  ff. ; 
Vertheilung  des  freien  Magnetismus 
in  Stäben  111,521;  Magnetische  Dre- 
hung der  Polarisationsebene  des  Lich- 
tes III,  912,  919 ;  Galvanische  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  in 
verschiedenen  Substanzen  III,  921; 
Magnetische  Drehung  der  Polarisa- 
tionsebene  des  Lichtes  in  Kn  stallen 
Dil,  939;  Einflussderlnductionsströme 
auf  die  chemischen  Wirkungen  des 
galvanischen  8tromes  IV,  11 1  ff. 

Bertrand:  Ladungszeit  von  Drähten 
I,  403 ;  Elektrolyse  des  Chloralumi- 
niums u.  8.  w.  II ,  535 ;  Theorie  der 
Elektrodynamik  III,  29;  Kräfte,  die 
auf  die  Btromenden  wirken  IV,  1045; 
Einwände  gegen  das  elementare  Po- 
tentialgesetz IV,  1046;  Einwände 
gegen  Helmholtz'  Theorie  der  Be- 
wegungen der  Elektricität  IV,  1192; 
Zu  Ampere'«  Theorie  der  Elektro- 
dynamik IV,  1309. 

Bertsch:  Influenzmaschine  II,  229. 

Berzelius:  Ströme  in  unhomogenen 
Metallen  II,  609;  Elektrochemische 
Reihe  II,  930;  Theorie  der  Elektro- 
lyse II,  934;  Theorie  der  Elektrici- 
tätserregung  II,  971  ff.;  Ablenkung 
der  Magnetnadel  durch  den  Strom 
IU,  120:  B.  und  Hisinger:  Elektro- 
lyse gelöster  Salze  II,  505;  Elektro- 
lyse der  Schwefelsäure  II,  538;  Zer- 
setzung von  Wasser .  dem  brenzliche 
Oele  beigemengt  sind  II,  559 ;  Elek- 
trolyse hinter  einander  geschalteter 
Lösungen  11,598;  B.  u.  Pont  in:  Bil- 
dung verschiedener  Amalgame  II,  520. 

Betti,  E.:  Vertheilung  der  Elektricität 
I,  70;  Theorie  der  Elektrodynamik 
IV,  1110. 
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Bevis:  Versuche  über  Reibungselektri- 

cität  I,  6. 
von   Bezold:    Dielektrische  Ladung 

II,  56;  Ladung  der  Dielektrica  durch 
Elektrisirung  von  aussen  II,  69  ff.; 
Elektrophor  II ,  77 ;  Ursachen  des 
Rückstandes  II,  92;  Staubbilder  IV, 
764 ;  Entladung  auf  der  Oberfläche  der 
Dielektrica  IV,  768 ;  Lichtenbergische 
Figuren  IV,  783  ff. ;  Theorie  derselben 
IV,  795  ff. ;  Vertheiluug  der  Elektri- 
cität  im  Querschnitt  IV,  1027;  All- 
gemeine Theorie  stationärer  Strö- 
mungen IV,  1124;  Nachweis  der 
Brechung  der  dielektrischen  Kraft- 
linien IV,  1128;  Theorie  des  Elektro- 
phors  IV,  1272. 

Bianchi  und  Larocque:  Magneti- 
sches Verhalten  verschiedener  Körper 

III,  799. 

Bichat:  Magnetische  Drehung  der  Po- 
larisationsebene de«  Lichtes  III,  928; 
Beziehung  dieser  Drehung  zum 
Brechungsindex  III,  931;  Einfluss 
der  Temperatur  auf  diese  Drehung 

III ,  937 ;  Magnetische  Drehung  der 
Polarisatiousebene  des  Lichtes  in  Kry- 
Btallen  III,  939 ;  Magnetische  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  in 
Oasen  111,945;  Zeit,  erforderlich  zur 
Erzeugung  dieser  Drehung  III ,  949 ; 
Zeitlicher  Verlauf  der  Magnetisirung 

IV,  238;  Wirkungen  der  Inductions- 
ströme  IV,  359.  B.  und  Blondlot: 
Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  durch  den  Entladungsstrom 
der  Leydener  Batterie  III,  909;  Elek- 
tromotorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
in  einer  Flüssigkeit  IV,  1252;  Poten- 
tialdifferenz zweier  einander  berüh- 
renden Flüssigkeiten  IV,  1253. 

Bickerton:  Elektrische  Ladung  der 
Luft  IV,  865. 

Bidaud:  Schichtung  des  positiven 
Lichtes  IV,  446. 

Bidune:  Wechselwirkung  zweier  Mag- 
nete III,  115. 

Bidwell,  Shelford:  Galvanische 
Ströme  1, 280;  Einfluss  der  Temperatur 
auf  das  Leitungsvermögen  des  Selens  I, 
543 ;  Ablenkung  des  Stromes  in  einer 
magnetischen  Einflüssen  unterworfe- 
nen Metallplatte  IV,  1123;  Wider- 
stand sbestimmung  IV,  1218;  Mikro- 
phon IV,  1231;  Elektrischer  Wider- 
stand von  Mischungen  von  Schellack 
oder  Paraffin  und  Graphit  IV,  1232; 
Widerstand  des  Selens  IV,  1233;  Ab- 
lenkung des  Stromes  durch  den  Mag- 
net IV,  1313. 

Bi ermann  u.  Gruss:  Leitungsfähig- 
keit organischer  Verbindungen  I,  565. 


Billaud:  Magnetisiruugsmeihode  III, 
109. 

B  i  1 1  e  t :    Doppelcondennator    1 ,    151 : 

Stöpselumschalter  I,  308. 
B  ine  au:    Specifieche  Gewichte  ver 

schieden  verdünnter  Schwefelsäuren 

I,  583. 

Biot:  Vertheilung  der  Elektricitäi  I, 
63;  Condensator  I,  130;  Volta'H-he 
Säule  I,  266,  270;  Uebergangswider- 
stand  11,628;  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel durch  den  Strom  III.  121; 
Maguetismus  gerader  Stäbe  III,  372, 
des  Nickels  III,  567;  Magnetisch*1« 
Verhalten  verschiedener  Körper  III. 
790;  Magnetische  Drehung  der  Pola- 
risationsebene des  Lichtes  III,  911, 
Zerstreuung  der  Elektricität  IV,  604 : 
Elektrischer  Wind  IV,  626.  B.  und 
Becquerel:  Phosphorescenzerregunkr 
durch  Funken  IV,  761.  B.  und  Cu- 
vier:  Verminderung  der  Polarisation 

II,  805.  B.  und  Savart:  Ablenkung 
der  Magnetnadel  durch  den  Strom 

III,  119  ff. 

Bird  (Goldiug):  Elektrode  organi- 
scher Verbindungen  II,  580 ;  Einfluss 
vou  Verunreinigungen  auf  die  Losung 
vou  Metallen  II,  619;  Polarisation 
durch  Gase  II,  645. 

Bischoff:  Volta'sche  8äule  I,  269.  Ii. 
und  Witting:  Elektrolyse  von  essip- 
saurem  und  salpetersaurem  BU-io.wri 
II,  512  ;  Metallfällungen  II,  616. 

Bizzarini  und  Campani:  Elektrolyt 
organischer  Verbindungen  IV,  1297. 

Bjerknes:  Analogie  zwischen  magne- 
tischen Erscheinungen  und  Flüssig- 
keitsbewegungen IV,  1125. 

Blake:  Lichtenbergische  Figuren  IV, 
793;    Elektricität   bei  Venlunstnug 

IV,  1212. 

Blanc:  Galvanische  Kette  I,  738. 
Blanchet:  Wirkung  der  SolenoioV 
in,  50. 

Blaser  na:  Spiegelgalvauometer  III. 
288;  Wärmeeffect  der  Ströme  IV. 
111;  Wirkung  einer  Nebenbat  terif 
IV,  206  ff.;  Verzögerung  der  Inductioii 
IV,  230.  B.,  Mach  und  Peteriii: 
Nebenbatterie  IV,  207  ff. 

Blavier:  Vertheilung  der  Elektricität 
1 ,  66 ;  Capacität  zweier  nicht  cou- 
axialen  Cyliuderflächen  I,  102;  Wider- 
stand zwischen  zwei  excentriscben 
Cylinderfläcbjen  mit  parallelen  Axni 
I,  368;  Wärme  durch  Batterirent- 
ladungen  II,  373;  Elektrostatisch»- 
Capacität  IV,  1206. 

Bleekrode:  Leitungsfähigkeit  wasser 
freier  Wasserstoffsäuren  I,  563:  Elek- 
tromotorische Kraft  zwischen  xwri 
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Flüssigkeiten  und  einem  Metall  I, 
689;  Einfluss  der  Erwärmung  auf  die 
elektromotorische  Kraft  1 ,  720 ;  In- 
fluenzmaschine II,  229;  Theorie  der 
Elektrolyse  II,  927. 
Blondlot:  Triboelektrische  Ströme  II, 
251 ;  Nichtexistenz  der  galvanischen 
Verlängerung  II,  410;  Einfluss  der 
Stromesdichtigkeit  auf  die  Polari- 
sation der  Elektroden  II,  685;  Ver- 
lauf der  Polarisation  II,  744;  Ein- 
stellung schwimmender  Magnetnadeln 

III,  664;  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  798;  Lei- 
tung der  Gase  bei  höheren  Tempe- 
raturen IV,  611.  B.  und  Bichat 
s.  Bichat  und  Blondlot. 

Blyth:  Leitungsfähigkeit  von  Pulvern 
I,  539 ;  Ströme  durch  Reibung  zweier 
Metallplatten  II,  250;  Galvanometer 

IV,  1319. 

Bobylew:  Vertheilung  der  Elektrici- 
tät  I,  88. 

Bodynski:  Rheostat  IV,  1218. 

B o eckmann,  C.W.:  Volta'sche  Säule I, 
269 ;  Magnetisirung  durch  Reibungs- 
elektricität  HI,  92  ;  Funkenentladuug 
der  galvanischen  Säule  IV,  708 ;  Ano- 
male Maguetisirung  IV,  271. 

Boekmann,  O.:  Widerstand  zwischen 
einem  ebenen  u.  einem  spitzen  Kohlen- 
contact  eines  Mikrophons  IV,  1231. 

Boggs  und  Mhc  Gregor:  Schlag- 
weite einer  Cascadenbatterie  IV,  678. 

Bohnenberger:  Duplicatorl,  151; 
Elektrometer  I,  161  ff.;  Volta'sche 
Säule  I,  266;  Trockene 8äule  1,  273  ff.; 
Durchbohrung  von  Karten  blättern 
durch  Entladungen  IV,  775. 

Boisgiraud:  Einstellung  d.  Magnet- 
nadel durch  den  Strom  III,  131.  B. 
u.  Arago,  Inductionsströme  IV,  136. 

du  Bois-Reymond,  E.:  Projektion 
der  Ablenkungen  I,  46;  Stromunter- 
brecher I,  301;  Superposition  elektri- 
scher Ströme  I,  373;  Nobili'sche  Ringe 
I,  389;  Rheochord  I,  432;  Bestim- 
mung der  elektromotorischen  Kraft 

I,  638  ff.,  645  ff.;  Elektromotorische 
Kraft  zwischen  Flüssigkeiten  I,  672; 
Kataphorische  Wirkung  des  Stromes 

II,  166;  Elektrische  Endosmose  II, 
176;  Elektrische  Fortführung  suspen- 
dirter  Pulver  II,  181 ;  Thermoströme 
in  Krystallen  II,  338;  Temperatur- 
änderung der  Contaqtstelleu  II,  432; 
Elektrolyse  hinter  einander  geschal- 
teter Lösungen  II,  604;  Secundärer 
Widerstand  poröser  Körper  II,  630; 
Innerer  secundärer  Widerstand  II, 
636;  Polarisation  der  Elektroden  II, 
640;  Polarisation  an  der  Grenzfläche 


von  Flüssigkeiten  II,  778  ff. ;  Innere  Po- 
larisation II,  780  ff.;  Anomale  Polari- 
sation II,  792 ;  Ströme  beim  Schütteln 
der  Elektroden  II,  850,  beim  Drücken 
der  Elektroden  II,  854 ;  Schwingungen 
einer  Magnetnadel  III,  235;  Galvano- 
meter III,  258;  Astatisches  System 

III,  263;  Astasiruug  des  Galvano- 
meters III,  268,  des  Magnets  im  Gal- 
vanometer III,  293;  Spiegelgalvano- 
meter III,  296 ;  Einfluss  der  Dämpfung 
bei  Messung  der  Intensität  momen- 
taner Ströme  III,  319;  Schlitten- 
apparat IV,  8;  Wirkung  der  Induc- 
tiousströme  IV,  10  ff.;  Berechnung 
des  Verlaufs  der  inducirenden  und 
der  Inductionsströme  IV,  117;  Ver- 
lauf der  Inductionsströme  IV,  135; 
Physiologische  Wirkungen  derselben 

IV,  152  ff.;  Inductionsströme  im  Te- 
lephon IV,  285  ff. ;  Telephon  IV,  287. 
B.  und  von  Helmholtz:  Projec- 
tionsgalvanometer  III,  270. 

Boltzmann:  Strömungen  in  Kugel- 
schalen  und  Cylinderflächen  1,  379; 
Dielektricitätsconstante  II,  21  ff.;  Be- 
stimmung derselben  II,  28  H. ;  Dielek- 
tricitätsconstante der  KryRtalle  II, 
43 ,  von  Gasen  II ,  47 ;  Elektrische 
Volumenänderung  II,  121;  Versuche 
zur  Bestätigung  des  Ampere'schen 
Gesetzes  111,72;  Trausversalmagnete 
III,  615;  Wirkung  einer  Spirale  auf 
einen  Cylinder  IV,  1330;  Momente 
verschiedener  diamagnetischer  Kör- 
per III,  822 ;  Theorie  des  HaU'schen 
Phänomens  IV,  1123.  B.,  Rom  ich 
und  Fajdiga:  Bestimmung  der  Di- 
elektricitätsconstante II,  36.  B.,  R.  u. 
Nowak:  Dielektrische  Ladung  II,  54. 

Bounycastle  und  Barlow:  Einfluss 
hoher  Temperaturen  auf  das  tempo- 
räre magnetische  Moment  III,  749; 
Aenderung  des  permanenten  magne- 
tischen Moments  durch  Temperatur- 
änderungen III,  751. 

Borchardt:  Das  Lackiren  von  Holtz'- 
schen  Influenzmaschinen  IV,  1275. 

Borg  mann,  J.:  Leitungsfähigkeit  der 
Kohle  I,  541 ;  Absolute  Bestimmung 
des  Magnetismus  und  Diamagnetis- 
mus III,  871;  Theorie  der  Elektrici- 
tät  von  Maxwell  IV,  1165;  Photo- 
chemische  Ströme  IV,  1303;  Wärme- 
entwickelung  beim  Magnetisiren  IV, 
1328. 

de  la  Borne:  Thermosäuleu  II,  266; 

Magnet isirung  durch  Reibungselek- 

tricität  III,  92. 
Börustein:  Einfluss  des  Lichtes  auf 

den  elektrischen  Leitungswiderstand 

der  Metalle  I,  527;  Photochemische 

86* 
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Ströme  II,  862 ;  Magnetismus  von  Pul- 
vern III,  553:  Wirkung  der  Theüe 
des  Inducv-riums  IV,  356. 

van  den  Bos:  Einstellung  der  Leiter 
durch  die  Erd*  IIE  81. 

Bosanquet:  Magnetomotorische  Kraft 
TV,  1131. 

Bode:  Versuche  über  Reibungselektri- 
cität  L,  3  :  Entzündungen  durch  Fun- 
ken IV.  b-0. 

v.  Bose  und  Matthießgen  siehe 
Matthiesst  n  und  v.  Bose, 

Bosse  ha:  Zusätze  zum  Kirchhoff'- 
Svhen  Gesetze  I,  363;  Widerstand 
unzersetzbarer  Körper  I,  44o;  Be- 
st immune  der  elektromotorischen 
Kraft  I,  631,  636;  Arbeitsleistangen 
de*  Stromes.  LI.  4  .6.  914  ff.:  Primäre 
und  fecund  Are  Wanne  in  der  Smeer- 
seben  Kette  LI,  9<X> :  Theorie  der 
Elektricität  Erregung  II,  ;  Gradui- 
runi:  und  Benutzung  des  Galvano- 
meters III.  2?*  5  ff.:  Prehungsmoment 
und  Fläche  einer  Spirale  III,  313: 
Telephon  .  Oscülationsweite  IV.  2b7  ; 
Abs.v.it*-  eiektr  «motorische  Kraft  der 
Dai.ieii  soben  Kt-tte  IV,  9S3. 

B  o  s  t  o  k  :  The.  rie  der  Elektricitäts- 
errej^ng  II.  sh73. 

Bot  h v:  Apparat  zur  Verbindung  gal- 
vanischer Elemente  I,  311. 

Bothrick:  Puhermacher'sche  Kette 
mit  Maguesiumdraht  L,  27b. 

Böttcher:  Verticaigalvanometer  LTI, 
'272:  Stnmire^alator  IV,  1215;  Accu- 
mulatoreu  IV.  r>o-j;  Galvanometer 
IV,  131s:  Anziehung  von  Spiralen 
trogen  Eis^ustäbe  IV,  1323. 

Rot tger.R  :  Eiektri<ntät>erregung beim 
Contact  I.  2-'-s .  beim  Verpuffen  von 
Sahen  L  2-2  ;  Galvanisches  Element 
mit  Kohlencylinder  I,  73";  Element 
mit  eii. er  Flüss-iirkeit  I.  73*  ff.;  Das 
Grovesche  Element  I,  77ö;  Galva- 
nisches Eiemeut  I.  7M  ;  Amaliram 
II.  142;  Thennostrome  zwischen  Me- 
tallen und  Mesi-hni  Izenen  Salzen  II, 
333;  Elektrolvse  j:eschn:olzener  Salze 

II.  5o2;  Metall*  vhivmie  II,  314: 
Elektrolyse  der  E;s*-t:salze  II ,  33o, 
der  Antimonverbindungen  II.  536; 
Elekt rollen  von  Kiseu .  Kobalt  und 
Zum  11,34s*;  Magnetisiruuirsmethode 

III,  K3;  Magnetismus  elektrolytischer 
Maguete  III,  363;  Magnetisches  Ver- 
halten verschiedener  Korjvr  III,  79b: 
Drehung  der  Polarisationjebene  des 
Lichtes  durch  den  jralvanischen  Strom 
III,  9v7;  Rotatiousinagnetismus  IV, 
310;  Lichteiibergische  Figuren  IV. 
7Si' ;  Chemische  Wirkungen  der  Fun- 


Botto:  Thermosäulen  II,  2' 67;  W&sw 
Zersetzung  durch  Thenno»tr3u;r  II 
273;  Wärmeerzeugung  durch  de.: 
galvanischen  Strom  II,  3b»;  Trag 
kraft  gerader  Magneutäbe  III,  »vi. 

Bottomley:  Galvanische  Kette  I, 
Elektroskopisches  Verhalten  der  litt 
ladungsrohren  IV,  510. 

Bouchotte:  Leitungsfähigkeit  vol 
Losungen  I,  620;  Leistungen  der  In 
fluenzmaschine  II,  236:  Entladung 
auf  der  Oberfläche  von  Flüssigkeit*!: 
LV,  801. 

Bouillon:  Galvanisches  Element  I 
785. 

Bouis:  Elektrolyse  von  chlorsauraD 
Kali  II,  522. 

Boulay:  Abänderung  der  DanieU'schei 
Kette  I,  768. 

Bon m ans:  Das  Leclanehe  sehe  Ele- 
ment I,  750. 

Bourbouze:  Verticalgalvunometer III, 
272.  B.  und  Carl:  Elektroskop  I. 
156. 

Bourgoin:  Elektrolyse  von  KaÜlan.'f 
u.  8.  w.  II,  343;  Elektrolyse  orga- 
nischer Verbindungen  II.  573  ff.  B- 
und  R  e  b  o  u  1 :  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  579.* 

Bourguet:  Volta'sche  Säule  I,  2i-°  ff  . 
Funkenentladungen  derselben  IV,  7  - 

Boutmy  und  Chateau:  Passivität 
des  Eisens  II,  812,  818. 

Bouty:  Arbeitsleistung  bei  der  Ii- 
fluenzmaschine  II,  232  ff;  Thermo- 
ströme  zwischen  Metallen  nnd  Flf;s 
sigkeiten  II,  350;  Temperstarinde- 
rungen  der  Contactstellen  LI.  431; 
Arbeitsleistungen  bei  Thennostn«m«m 

II,  449 ;  Druck  metallischer  Ionen  .\uf 
die  Elektroden  II,  492  ff.;  Analog 
zwischen  polarisirten  Voltametrrn 
und  Condensatoren  II,  765;  ArWits- 
leistungen  des  galvanischen  Ströme- 
Ii,  916;  Messung  der  magnetisch-n 
Momente  III,  398;  Vertheilung  <1«*< 
freien  Magnetismus  III,  402;  Ver 
hältniss  des  temporären  zum  perma- 
nenten magnetischen  Momente  III. 
439;  Magnetisirung  durch  wiHer- 
hohes  Einschieben  in  eine  Mazneti 
sirnngsspirale  IDT,  443;  Entmagneti- 
sirung  permanenter  Magnete  III,  4^' 
Lage  der  Pole  in  temporären  Mag- 
neten III,  510;  Permanente*  magi«- 
tische»  Gesammtmoment  von  ßnibee 

III,  517;  Lage  der  Pole  in  Btabi- 
magneten  III,  522  ff.;  Permanent« 
und  temporäres  Moment  eine«  p»*r 
manenten    Magnetstabe«  III, 
Leitungsfähigkeit    sehr  verdünnt** 
Salzlösungen  IV,  1245,  125». 
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Bouvet:  Galvanische  Wasserzersetzung 

II,  544. 

Bouvier:  Eis  ein  Nichtleiter  der  Elek- 

tricität  I,  499. 
Bowditch:  Inductionserscheinungen 

IV,  6. 

Boyle:  Elektrische  Anziehung  I,  4; 
Zerstörung  des  permanenten  Magne- 
tismus durch  starke  Temperatur- 
erhöhung III,  751. 

Boys:  Leydener  Flasche  von  variabler 
Capacität  I,  139.  B.  und  Guthrie: 
Widerstand  zersetzbarer  Körper  I, 
479 ;  Leitungsfähigkeit  der  Schwefel- 
säure I,  589. 

Bracket,  C.  F.:  Messapparat  für  starke 
Ströme  III,  330. 

Bradley:  Einfluss  der  magnetisirenden 
Kraft  auf  das  magnetische  Moment 

III,  412. 

Brame:  Amalgam  II,  142. 

Brande:  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II ,  579  ff. ;  Theorie  der 
Elektricitätserregung  II,  991;  Ver- 
halten der  Flamme  gegen  elektrisirte 
Körper  IV,  885. 

Branly:  Elektrometer  I,  162,  171; 
Volta'sche  Säule  I,  264 ;  Prüfung  des 
Ohra'schen  Gesetzes  1 ,  357 ;  Wider- 
stand des  porösen  Diaphragmas  1, 489 ; 
Elektromotorische  Kraft  zweier  festen 
Substanzen  in  einer  Flüssigkeit  I, 
663 ;  elektromotorische  Kraft  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen 
I,  715;  elektromotorische  Kraft  der 
Polarisation  II,  672;  Polarisation  in 
der  Kupfer -Zinkkette  II,  801;  Be- 
stimmung des  Verhältnisses  der 
Stromintensität  in  elektromagneti- 
schem zu  der  in  mechanischem  Maasse 

IV,  994. 

Brard:  Briquettekette  IV,  1286. 

Braun:  Leitungsfähigkeit  des  Selens 
I,  547,  der  Schwefelmetalle  uud  des 
Psilomelans  I,  556  ff.,  geschmol- 
zener Salze  I,  561  ;  Arbeitsleistungen 
iu  der  Kette  II,  879  ff.;  Art>eitBlei- 
stungen  des  Stromes  II,  919;  Theorie 
der  Elektricitätserregung  II,  996; 
Flaminenströme  IV ,  876;  Unipolare 
Leitung  der  Flamme  IV,  893  ff.; 
Calibrirung  des  Messdrahtes  IV,  1219; 
Unipolare  Leitung  fester  Körper  IV, 
12  54;  Spiegelgalvanometer  IV,  1317. 

Bravnis:  Wirkung  eines  Kreisstroiii es 
auf  ein  magnetisches  Theilchen  III, 
201. 

Brazier  und  Gossleth:  Elektrolyse 
organischer  Verbinduntren  II,  ."> 7 4 . 

van  Breda:  Glühen  von  Drähten  II, 
411;  Wärmeerzeugung  l>eiin  Magne- 
tisireu  III,  175;  Verbrauch  der  Elek- 


troden durch  den  Lichtbogen  IV,  844. 
v.  B.  und  Logeman:  Elektrische 
Fortführung  von  Flüssigkeiten  D, 
167;  Vermeintliche  metallische  Lei- 
tung der  Elektrolyte  II,  486;  Ab- 
stossung  auf  einander  folgender  Strom- 
theile  III,  11. 

Breguet  (Ant.):  Leitungsfähigkeit  des 
Selens  I,  550;  Verzögerung  der  lu- 
duetion  IV,  319.  B.  und  Masson: 
Physiologische  Wirkungen  des  Induc- 
tionsstrouies  IV,  159;  Freie  Elektri- 
citäten  an  den  Enden  der  geöffneten 
Inductionsspirale  IV,  209. 

Brester:  Elektrolyse  geschmolzener 
Salze  II,  500,  der  Salpetersäure  II, 
540;  Wasserstoff  II,  354;  Elektrolyse 
organischer  Verbindungen  II,  573  ff., 
581. 

Breton:  Magnetelektrisirmaschine  IV, 
369. 

Brewster:  Pyroelektricität  II,  316  ff.; 
Hufeisenelektrwniagnete  III,  848. 

Brillouin:  Inductionscoefflcient  IV, 
86,  90;  Inductionsströme  IV,  126; 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  960  ff. 

Briot:  Theorie  der  Induction  IV,  83. 

British  Association:  Bestimmung 
des  Ohm  IV,  922;  Einheiten  der  Con- 
stanten des  Stromes  IV,  973. 

Brix:  Widerstand  unzersetzbarer  Kör- 
per I,  444. 

Brodie:  Klektrolyse  von  schwefel- 
saurem Wasser  II,  553;  Chemische 
Wirkungen  der  Entladungen  IV,  H26  ff. 

Brongersma:  Inlluenzversuehe  II,  6; 
Elektrische  Doppelbrechung  II,  132; 
Elektromagnetische  Drehung  der  Po- 
larisationsebene des  Lichtes  IV,  1333. 

Brook:  Wage  zur  Klektricitätsmessung 
I,  144. 

Brooks:  Leitungsfähigkeit  von  Oelen 
I,  566. 

Brough:  Maximum  der  Empfindlich« 
keit  des  Galvanometers  III,  311;  In- 
ductionsströme im  Telephon  IV,  285. 
Brown,  J.:  Aenderung  der  elektro- 
motorischen Kraft  zwischen  Metallen 
durch  Gase  I,  205 ;  Klektricitäts- 
erregung  bei  zwei  Metallen  und  einer 
Flüssigkeit  I,  245;  Elektromotorische 
Kraft  bei  zwei  Metallen  in  einer 
Flüssigkeit  I,  652;  Elektrolyse  orga- 
nisch-)- Y<  rbin<luugej|-^^5b  I . 
Brown,  Sarge nt  a&d<Bl^£u  Lei- 

tun^'sfäliiL'keit  des 
Brugmans:  Kindt 
turen  auf  das  temj 
Moment  III,  748  ; 

shi  edener 
Ürufl  AI 


1398 


Namenregister. 


des  Silberoxyds  II,  515;  Zerfallen 
der  Elektroden  II,  563.  B.  uud  Cou- 
figliacchi:  Gefälle  der  Elektricität 
1,346;  Uebergangs  widerstand  II,  628. 

Bruuner:  Elektröly  tischer  Wasser- 
stoff II,  555  ;  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  799.  B.  und 
Mousson:  Einfluss  des  Magnetis- 
mus auf  die  Cohäsion  von  Flüssig- 
keiten III,  968. 

Brush:  Dynanioelektrische  Maschine 
IV,  380. 

Buchauan  und  Holmes:  Elektrici- 
tätserregung  durch  Nichtleiter  1,217. 

B  u  c  h  o  1  z :  Zersetzung  von  luftfreiem 
Wasser  II,  559;  Metallfä Illingen  II, 
615  ff.;  Theorie  der  Elektricitäts- 
eiTegungeu  II,  973. 

Bückmann:  Schichtung  des  positiven 
Lichtes  IV,  444;  Druckverschieden- 
heiten in  Entladungsröhren  IV,  548; 
Theorie  der  Gasentladungen  IV,  58*2. 

Buckneil:  Leitungsfähigkeit  der  Me- 
talle bei  hoher  Temperatur  I,  525. 

Budde:  Arbeitsleistungen  bei  den 
Thermoströmen  II,  445  ff.;  Verhin- 
derung der  Oxydation  des  Queck- 
silbers im  Inductorium  IV,  348;  Ver- 
keilung der  Elektrizität  im  Quer- 
schnitt IV,  1027;  Ueber  das  elektro- 
dynamische Gesetz  von  damit»  IV, 
1108  ff.;  Einwände  gegen  F.  Kohl- 
rauBch's  Theorie  der  Thermoelektrici- 
tät  IV,  1290. 

Buff:  Elektricitäteerregung  bei  Berüh- 
rung eines  Metalles  und  einer  Flüs- 
sigkeit I,  223,  bei  Gaseutwickelung 
I,  242 ,  bei  zwei  Metallen  und  einer 
Flüssigkeit  I,  245;  Gaselement  1,298; 
Leituugsfähigkeit  der  Metalle  I,  504, 
der  Schwefelmetalle  I,  556,  der  Salze 
und  des  Glases  I,  558  ff.,  der  An- 
hydride der  Säuren  I,  564;  Elektro- 
motorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
in  einer  Flüssigkeit  I,  656,  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen 

I,  703  ff,  von  Gasketten  I,  724 ;  Gal- 
vanisches Element  I,  758,  782;  Elek- 
tromotorische Kraft  der  galvanischen 
Elemente  1 ,  794  ff. ;  Elektrisirte  Di- 
elektrica  II,  75;  Ladung  der  Dielek- 
trica  II,  81,  der  Elektrisirmaschine 

II,  146  ff.;  Temperaturänderung  der 
Contactstellen  II,  418;  Wasserzer- 
setzung durch  Keibungselektricität 
II,  468;  Apparate  zur  Elektrolyse  II, 
476;  Elektrolytisches  Gesetz  II,  484; 
Vermeintliche  metallische  Leitung 
der  Elektrolyte  II,  486  ff. ;  Elektro- 
lyse geschmolzener  Salze  II,  503  ff., 
von  chromsaurem  Kali  II ,  522 ,  des 
Eisenchlorids   und  der  Quecksilber- 


salze II,  531,  von  Fnnffach-Sehwefel- 
natrium  II,  534,  der  Jodsäure  II, 
538 ,  der  Chromsäure  II ,  542 ,  ge- 
mischter Lösungen  II,  5i»6;  Aus- 
breitung der  Ionen  II,  «05;  Nicht- 
existenz  eines  Zersetzun>rHwiderstan- 
des  II ,  6ri7 ;  Maximum  der  Polari- 
sation der  Elektroden  II,  69o  ;  Pola- 
risation von  Elektroden  aus  ver- 
schiedenen Metallen  II,  703;  Polari- 
sation bei  der  Elektrolyse  erliitzter 
und  geschmolzener  Elektrolyte  II, 
723;  Erzeugung  der  Polarisation 
durch  Reibungselektricität  II ,  730 ; 
Passivität  von  Kupfer  und  Aluminium 
II,  825;  Theorie  der  Elektrolyse  II, 
935,  der  Elektricitätserregung  II, 
985;  Wechselwirkung  der  Leiter  III, 
6  ff.  ;  Tangentenbussole  III,  249;  Mul- 
tiplicator  III,  262;  Das  Galvanometer 
als  Sinusbussole  III,  280;  Verhalten 
von  Magneten  gegen  hindurcligeleitet« 
Ströme  III,  456,  459;  Eiufluss  der 
Magnetisirung  auf  die  Länge  der 
Eisenstäbe  III,  707 ;  Einfluss  hindurch- 
geleiteter Ströme  auf  die  Länge  der 
Eisen8täbe  III,  712;  Einfluss  der 
Magnetisirung  auf  das  Volumen  des 
Eisens  III,  714;  Töne  beim  Mague- 
tisiren  III ,  732  ;  Gesetze  der  Volta- 
Induction  IV,  29;  Extraströme  IV, 
45,  49,  160;  Verlauf  der  Indnctions- 
strörne  höherer  Ordnuug  IV,  132; 
Richtung  der  Nebenströme  IV,  1S9; 
Bewegungen  der  Elektroden  des  Fun- 
kens IV,  751;  Töne  in  Folge  dieser 
Bewegungen  IV,  753 ;  Elektrische  La- 
dung der  Luft  IV,  870;  Thermische 
Erregungen  in  der  Flamme  und  Con- 
tactströme  IV,  877  ff.;  Versuch  zur 
Ermittlung  der  zur  Wasserzersetzung 
erforderlichen  Elektricität^menge  IV, 
1005. 

Buff  und  Hofmann:  Chemische  Wir- 
kungen der  Funken  IV,  822.  B.  und 
Wühler:  Aluminiumelektrodeu  II, 
523  ff.  B.  undZamminer:  Maximum 
der  temporären  Magnetisirung  III, 
416. 

Buguet:  Elektrodynamische  Rotation 
IV,  1309. 

Bultiugk:  Element  mit  Magnesium  I, 
737. 

Bunge:  Elektrolyse  von  Kali  II,  543, 
organischer  Verbindungen  II ,  573, 
576  ff. 

Bansen:  Galvanisches  Element  I,  287, 
771  ff.,  779;  Chromsäurekette  I,  740; 
Thermoelektrische  Stellung  der  Schwe- 
felmetalle  II ,  262 ;  Knallgasapparat 
II,  478;  Voltameter  11,  488;  Einfluss 
der  Stromdichtigkeit  auf  die  Elek- 
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trolyse  II,  498 ;  Elektrolyse  geschmol- 
zener Salze  II,  500  ff.,  der  Chlor- 
wasserstoffsäure II,  508;  Cäsium- 
anialgain  II,  519;  Darstellung  von 
Barium,  Mangan  u.  s.  w.  II,  520; 
Galvanische  Wasserzersetzung  II, 
545;  Helligkeit  des  Lichtbogens  IV, 
846;  Elektrochemisches  Aequivalent 
des  Wassers  IV,  979;  Rubidium  und 
Kalium  iu  angesäuertem  Wasser  IV, 
1252. 

Hunzen:  Wärmeerzeugung  in  Elektro- 
lyten II,  412. 

Burckhardt,  Fr.:  Pevmaneute  Trag- 
kraft hufeisenförmiger  Stahlmagnete 

III,  652. 

Burckhardt,  G. :  Wärmeerzeugung 
durch  den  galvanischen  Strom  II,  390. 
Bürgin:  Dynamoelektrische  Maschine 

IV,  380. 

Bamham:  Magnetisiren  durch  wie- 
derholtes Anlegen  an  die  Pole  eines 
Btahlmagnetes  III,  443. 

Burnouf  und  Guillemin:  Ladungs- 
zeit vou  Drähten  I,  418. 

Burton  und  Laurie:  Verbiudungs- 
wärme  der  Metalle  mit  den  Halo- 
genen IV,  1306. 

C. 

C  a  i  1 1  e  t  e  t :  Elektrolyse  gelöster  Queck- 

silbersalze  IV,  1295. 
Calla n:  Galvanische  Batterie  I,  771; 

Funkenentladung    des  Inductoriums 

IV,  680  ff. 
C  a  1 1  a  ud  :    Galvanisches    Element  I, 

761  ff. 

Camaeha:  Glockenmagnete  III,  348. 

C  a  m  p  a  n  i  und  B  i  z  z  a  r  i  n  i :  Elektro- 
lyse organischer  Verbindungen  IV, 
1297. 

Campbell,  A. :  Das  Peltier'sche  Phä- 
nomen IV,  1289. 

Cau.ee:  Röhrenmagnete  III,  349. 

Candido:  Galvanische  Kette  I,  763. 

C  an  ton:  Versuche  über  Reibungselek- 
tricität  I,  6,  9;  Elektroskop  I,  17; 
Elektrisirung  des  Quecksilbers  1,217; 
Elektricitätserregung  durch  Schaben 
I,  220;  Einfluss  der  Feuchtigkeit  auf 
das  Leitungsvermögen  des  Glases  I, 
50<>;  Zinnamalgam  II,  141;  Elektri- 
citätserregung im  Turmalin  und  To- 
pas II,  317;  Abnahme  des  permanen- 
ten Magnetismus  bei  Temperatur- 
erhöhung III,  752. 

Cantoni:  Ladung  der  Dielektrica  II, 
68 ;  Untersuchung  elektrisirter  Di- 
elektrica II,  72  ff.;  Einfluss  von  Er- 
schütterungen auf  die  Elektrisiruug 


der  Dielektrica  II,  103;  Theorie  der 
Elektricitätserregung  II,  998;  Ab- 
wechselnde Rückstände  bei  Batterie- 
entladungen IV,  181. 

Cappa:  Elektricitätserregung  bei  Be- 
rührung eines  Metalls  und  einer  Flüs- 
sigkeit I,  226. 

Carl:  Stöpselurasehalter  I,  309;  Appa- 
rat zur  Verbindung  galvanischer  Ele- 
mente I,  311;  Holtz'sche  Maschine 
II,  205;  Elektromagnetische  Wage 
HI,  66;  Einstellung  der  Leiter  durch 
die  Erde  III,  82;  Magnetisirungs- 
methode  III,  107 ;  Einfluss  der  mag- 
netisirenden  Kraft  auf  die  Tragkraft 
geschlossener  Magnete  III ,  639.  C. 
und  Bourbouze:  Elektroskop  I,  156. 

Carlisle  und  Nicholson:  Wasserzer- 
setzuug  durch  den  Strom  II,  464. 

Carnelly:  Magnetismus  chemischer 
Verbindungen  III,  860. 

Carney:  Magneto -elektrische  Induc- 
tionsströme  IV,  18. 

Carpentier:  Apparat  für  Strommes- 
sung IV,  1318. 

Carrl:  Abänderungen  der  DanielT- 
schen  Kette  1,768;  Influenzmaschine 

II,  220;  Helligkeit  des  Lichtbogens 
IV,  848. 

Carstanjen  und  Aarland:  Elektro- 
lyse organischer  Verbindungen  II,  576. 

d  e  1 1  a  C  a  s  a :  Elektrische  Influenz  I,  26 ; 
Elektrische  Pausen  IV,  641. 

Casselmann:  Kohlen  -  Zinkkette  I, 
772;  Länge  des  Lichtbogens  IV,  835; 
Helligkeit  desselben  IV,  847;  Mag- 
netisches Verhalten  desselben  IV,  860 ; 
Bestimmung  der  absoluten  Intensität 
eines  Stromes  IV,  979. 

Castelli:  Galvanisches  Element  1,759. 

de  Castro:  Funkenentladung  des  In- 
ductoriums IV,  682. 

Cauderay:  Galvanisches  Element  I, 
775 ;  Elektrolytische  Zuspitzung  von 
Stahl-  und  Messingnadeln  II,  511. 

Cavallo:  Duplicator  I,  151;  Elektro- 
skop I,  155;  Elektricitätserregung 
durch  geriebene  Pulver  I,  221  ;  Ein- 
fluss hoher  Temperaturen  auf  das 
temporäre  magnetische  Moment  III, 
748;  Magnetisches  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  790;  Magne- 
tische Einstellung  verschiedener  Kör- 
per III,  794;  Beziehung  des  Magnetis- 
mus zur  chemischen  Verwandtschaft 

III,  967;  Elektrischer  Wind  IV, 
265  ff. 

Cavendish:  VertheUung  der  Elektri- 
cität  I,  62,  67 ;  Versuche  zur  Bestim- 
mung der  Capacität  verschiedener 
Körper  I,  110  ff;  Leitungsfähigkeit 
des  Glases  I,  559;  Capacität  eines 
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Gondensators  II,  24;  Chornische  Wir- 
kungen der  Funken  IV,  821. 
Cayley;  Vertheilung  der  Elektricität 

I,  88. 

Oazin:  Elektromagnetische  Wage  III, 
66;  Arbeitsleistung  beim  Magnetisiren 

III,  390;  Bestimmung  der  Pole  von 
Maguetstäben  III,  408;  Anziehung 
von  Spiralen  gegen  Eisenröhren  IH, 
583;  Wärmeentwickelung  beim  Mag- 
netisiren  III,  777;  Einfluss  des  indu- 
cirenden  Stromes  auf  die  chemischen 
Wirkungen  eines  oft  unterbrochenen 
Strome«  IV,  1 12  ff;  Oscillatoriscbe  Ent- 
ladungen in  Inductionsspiralen  IV, 
224;  Funkeneu  tladungen  des  Induc- 
toriums  IV,  688;  Ladung  von  Cas- 
cadenbatterien  durch  das  Inductorium 

IV,  694;  Leuchtdauer  der  Funken 
IV,  756;  C.  und  Lucas:  Leucht- 
dauer der  Funken  IV,  754. 

Chabrier:  Chemische  Wirkungen  der 
Entladungen  IV,  827. 

Challis:  Hydrodynamische  Theorie  des 
Magnetismus  IV,  1134. 

Chappuis  und  Hautefeuille: Chemi- 
sche Wirkungen  der  Entladungen 
IV,  826  ff. 

Charault:  Zerstreuung  der  Elektrici- 
tät IV,  603. 

de  Chardonnet:  Telephon  IV,  285. 

Chateau  und  Boutmy:  Passivität 
des  Eisens  II,  812,  818. 

Chattock:  Graduirung  des  Elektro- 
dynamometers  IV,  1310. 

Chautard:  Magnetisches  Verhalten 
der  Gase  III,  801;  Diamagnetismus 
der  Flamme  III,  ö(>5;  Magnetisches 
Verhalten  der  Gasentladungen  IV, 
562,  567. 

Chavannes:  Töne  beim  Elektrisiren 

II,  106. 

Cheesman:  Magnetismus  mechanisch 

gehärteter  Drähte  III,  563. 
C  h  e  r  v  e  t :    Capillarelektronieter  IV 

1299. 

Chervet  und  Appell:  Vertheilung 
des  Potential»  in  einer  Flüssigkeits- 
masse IV,  1216. 

Children:  Trogapparat  I,  731 ;  Wärme- 
erzeugung  durch  den  galvanischen 
Strom  II,  384;  Temperaturäuderung 
der  Contactstellen  II,  417;  Schmelzen 
und  Verflüchtigen  von  Körpern  durch 
den  Lichtbogen  IV,  839. 

Chompre  und  Kif fault:  Theorie 
der  Elektrolyse  II,  933. 

Choron:  Einfluss  der  Torsion  auf  den 
Magnetismus  III,  672. 

Christian],  A:  Thermosäule  von  Noe 
II,  269;  Temperaturmessung  mittels 
der  Thermosäule  II,  276;  Polarisation 


durch  verschiedene  Gase  II ,  727  AT; 
Dämpfung  der  Schwiugungen  der 
Magnetnadeln  III,  289;  Spiegelgal- 
vanometer III ,  296  ff;  Iuductions- 
coefficient  IV,  84. 
Christiansen:  Rotation  durch  Elek- 
trisirung  II,  241;  Fortpflanzung  der 
Maguetisirung  in  Eiseustaugen  IV, 
1339. 

C  h  r  i  s  t  i  e ,  H :  Diamagnetische  Polarität 

III,  810  ff;  Abhängigkeit  des  Dia- 
magnetismus von  der  magnetisireudeu 
Kraft  III,  829. 

C  h  r  i  st  i  e,  S.U.:  Widerstaudsbestimmuug 
1,446;  Leituugsfähigkeit  der  Metall« 
I,  504;  Magnetisches  Moment  von 
Kugeln— III,  362;  Vermeintliche  Er- 
regung von  Magnetismus  durch  Licht 
ID,  i)64;  Rotationsmagnetismus  IV, 
314;  Ablenkung  vou  Metallmaasen 
über  rotirenden  Magneten  IV ,  322 ; 
Magnetnadel  vor  einer  rotirenden 
Kiaenkugel  IV,  335. 

Chrystal:  Ohm'schea  Gesetz  I,  340; 
Töne  in  galvauisch  erwärmten  Dräh- 
ten II,  400 ;  Doppelsinnige  Ablenkung 
der  Magnetnadel  III,  186;  Anwen- 
dung des  Telephons  zu  Widerstands- 
bestimmungen IV,  290;  Das  zur  Er- 
zeugung eines  Funkens  erforderliehe 
Potential  IV,  657 ;  Torsion  und  Mag- 
netismus IV,  1324. 

Chutaux:  Chromsäurekette  I,  746; 
Erneuerung  der  Flüssigkeit  in  gal- 
vanischen Elementen  I,  753. 

Chwolson:  Strom  Verzweigung  in  ver- 
schiedenen Körperu  I,  387;  Rheostat 
I,  434;  Einfluss  des  Druckes  auf  die 
Leituugsfähigkeit  der  Metalle  I,  519; 
Einfluss  von  Structurveräuderuiigen 
auf  dieselbe  I,  522 ;  Intensität  momen- 
taner Ströme  III,  324;  Magnetisches 
Moment  von  Kugeln  III,  369;  Euttnag- 
netisiruug  permanenter  Magnete  III, 
448;  Theorie  der  Maguetisirung  III, 
470;  Bestimmung  des  Ohm  IV,  939  ff ; 
Calibrirung  der  Widerstaudsetalons 

IV,  976;  Einwände  gegen  Edlund's 
Aethertheorie  der  Elektricität  IV, 
1156;  Einfluss  der  Spannung  auf  die 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle  IV, 
1226 ;  Gegenseitige  Einwirkung  zweier 
schwingenden"  Magnete  IV,  1317; 
Dämpfung  IV,  1339. 

Cigna:  Elektrischer  Wind  IV,  625. 

Ciamond:  Thermosäulen  II,  271.  C. 
und  Mure:  Thermosäulen  11,  271, 
C.  u.  S  u  n  d  r  e :  Thermosäulen  II,  27 1 . 

Clark  J.  W.:  Strömungsströme  11. 
159  ff. 

Clark  (Latimer):  Galvanisches  Element 
I,  287;  Normalelement  I,  624.  C.  and 
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Faraday:  Strom  bildung  und  La- 
dungszeit I,  411. 
Clarke:  Stöpselumschalter  I,  308;  Ab- 
änderungen der  DanielTschen  Kette 
I,  767;  Magnetelektrische  Maschine 
IV,  361. 

Claus:  Magnetismus  elektrolytischer 
Magnete  III,  566;  Einfluss  der  Tem- 
I>eraturänderungeu  auf  das  perma- 
nente magnetische  Moment  III,  761. 

Clausius:  Vertheiluug  des  Elektricität 
I,  66,  70;  Capacität  zweier  parallelen 
Platten  I,  102;  Influenz  beliebig  ge- 
stalteter Körper  I,  105  ff.;  Conden- 
sator  I,  132,  135;  Cascadenbatterie 

I,  136;  Leituugswiderstand  der  Me- 
talle und  absolute  Temperatur  I, 
509;   Hypothese  über  die  Influenz 

II ,  9 ;  Berechnung  der  Vertheilung 
der  Elektricität  II,  12;  Arbeit  bei 
Bildung  des  Rückstandes  II,  89; 
Wärme  bei  Batterieentladungen  II, 
376 ,  379;  Galvanische  Warmeerzeu- 
guug  II,  398 ;  Fortführung  der  Wärme 
durch  den  Strom  II,  431;  Arbeits- 
leistungen des  Stromes  II ,  434  ff. ; 
Arbeitsleistungen  bei  Thermoströmen 
II,  442,  447;  Ursachen  der  Thermo- 
strönie  II,  455,  458;  Arbeitsleistung 
der  elektrischen  Endosmose  II,  896; 
Theorie  der  Elektrolyse  II,  941,  der 
Induction  IV,  83,  der  dynamoelek- 
trischen Maschine  IV,  391  ff.;  Elek- 
tromagnetische Motoren  IV,  397;  In* 
diictionxströme  in  dynamoelektri- 
srhen  Maschinen  IV,  402;  Constan- 
teu  des  Stromes  IV ,  907 ;  Dimen- 
sionen der  Einheiten  der  elektri- 
schen und  magnetischen  Constanten 
IV,  1010  ff.;  Elektrisches  Potential 
zweier  Massen  auf  einander  IV,  1097; 
Consequenzen  des  Poteutialgesetzes 
von  C.  Neumanu  IV,  1103;  Elektro- 
dynamisches Gesetz  IV,  1105  ff.; 
Itiemaun's  Formel  für  das  Potential 
zweier  elektrischen  Theilchen  auf 
einauder  IV,  1110;  Einwände  gegen 
Betti's  Theorie  der  Elektrodynamik 
IV,  IUI. 

Claverie:  Capillarelektrometer  IV, 
1299. 

Clifton:  Elektromotorische  Kraft  zwi- 
schen Metallen  I,  199;  Elektricität  s- 
erregung  zwischen  Metallen  und 
Flüssigkeiten  I,   232;  Elektromoto- 

•  rische  Kraft  zwischen  zwei  Flüssig- 
keiten und  zwei  Metallen  1,714;  elek- 
tromotorische Kraft  galvanischer  Ele- 
mente I,  780. 

Cohn:  Einfluss  der  Spannung  auf  die 
thermoelektrische  Stellung  der  Me- 
talle II,  282;  Einfluss  der  Polarisation 


auf  den  Widerstand  eines  Voltameters 
II,  699;  Verlauf  der  Iuductionsströme 
IV,  1337  ff. 

Colla:  Galvanisches  Element  I,  761. 

Colladon:  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel durch  Batterieentladungen  III, 
136.  C.  und  Ampere:  Induction 
durch  galvanische  Ströme  IV,  295. 
C.  und  Prevost:  Rotatiousmague- 
tismus  IV,  310  ff. 

Colley:  Analogie  zwischen  polarisirten 
Voltametern  und  Condensatoreu  II, 
765,  771;  Einfluss  der  Stromrichtung 
auf  die  Arbeitsleistungen  in  der  Kette 
II,  897;  Glimmentladungen  in  Flüssig- 
keiten IV,  805;  Funkeuentladuugen  iu 
Flüssigkeiten  IV,  816",  Versuche  zur 
Prüfung  der  Theorie  von  Maxwell  IV, 
1165;  Dielektrische  Polarisation  iu 
Elektrolyten  IV,  1272;  Arbeitsleistung 
in  der  Kette  I V,  1 306;  C.  uud  S  c  h  i  1 1  e  r : 
Intensität  des  galvanischen  Stromes 
in  den  verschiedenen  Theileu  der 
Bahn  dieselbe  I,  321. 

Commission  der  Pariser  Aka- 
demie: Bestätigung  der  Volta'schen 
Versuche  I,  183. 

Configliaochi:  Elektricitätserregung 
bei  Verdunstung  I,  240;  Hypothese 
über  die  elektrische  Influenz  II ,  8, 
C.  und  Bruguatelli:  Gefalle  der 
Elektricität  I,  346;  Uebergangswider- 
stand  II,  628. 

Connel:  Alkalien  sind  Nichtleiter  I, 
500;  Elektrolyse  organischer  Verbin- 
dungen II,  580,  hinter  einander  ge- 
schalteter Lösungen  II,  601. 

Cooke:  Intensität  des  galvanischen 
Stromes  in  den  verschiedenen  Theileu 
der  Bahn  dieselbe  I,  321. 

Cooper:  Galvanisches  Element  I,  771. 

Coppola:  Elektrolyse  orgauischer  Ver- 
bindungen II,  581. 

C  o  q  u  i  1 1  o  n :  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  580. 

Corbianchi  und  Bazzi:  Einfluss  der 
Extraströme  IV,  110  ff.;  Verlauf  dei 
Inductionsströme  IV,  128;  Oscilla- 
torische  Entladungen  in  Iuductions- 
spiralen  IV,  224. 

Cornu:  Ladungszeit  der  Leiter  I,  402. 

Coulomb:  Elektrische  Influenz  I,  23; 
Drehwage  I,  37;  Elektricitätsverlust 
der  Leiter  1,49  ff.;  Probescheibchen, 
Probekörper  I,  52,  54;  Klektricitäts- 
vertheilung  auf  den  Kö 
Abstossung  elektrisirter 
56  ff.;  Vertheilung  der  Elek 
62 ,  67  ff.;  Vertheilaas_dic 
cität  auf  zwei  ei 
Kugeln  I,  85  ff. 
88  ff.;  Einfluss 
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änderungen  auf  die  Elektricitätserre- 
gung  I,  215;  Reibung  von  Metallen  I, 
217 ;  Berührung  ungleich  warmer  Kör- 
per von  demselben  Stoffeil,  305;  Theo- 
rie der  Magnetisirung  III,  98;  Magne- 
tisirungstnethode  III,  105;  Wechsel- 
wirkung zweier  Magnete  III,  1 12  ff. ; 
Permanentes  magnetisches  Gesammt- 
moment  verschieden  langer  und 
dicker  Stahlstäbe  III,  515;  Perma- 
nentes magnetischen  Moment  ver- 
schieden gestalteter  Körner  III,  540 ; 
Einfluss  der  Härte  auf  das  perma- 
nente magnetische  Moment  III,  557; 
Magnetismus  mechanisch  gehärteter 
Drähte  III,  563;  Einfluss  von  Tem- 
peraturänderungen auf  das  perma- 
nente magnetische  Moment  III,  754; 
Magnetisches  Verhalten  verschiedener 
Körper  III,  790;  Wechselwirkung 
der  Molecüle  magnetischer  und  dia- 
maguetischer  Körper  III,  841;  Zer« 
Streuung  der  Elektricität  IV,  602. 

C  r  a  h  a  y :  Untersuchung  elektrisirter 
Dielektrica  II,  72;  Batterie- Entla- 
dung IV,  165. 

Cramer:  Einfluss  der  Entfernung  des 
Ankers  vom  Magnet  auf  die  Trag- 
kraft III,  646. 

Croll:  Abstossung  atff  einander  folgen- 
der Stromtheile  III,  11. 

Crookes:  Entladung  in  Gasen  IV,  414; 
Phosphorescenz  bei  Gasentladungen 
IV,  418  ff. ;  Schatten  des  die  Kathoden- 
strahlen abfangenden  Körpers  IV, 
423;  Abstossung  der  Kathodenstrahlen 
IV,  425,  430;  Widerstand  der  Ent- 
ladungen IV,  494;  Wärmewirkungen 
der  Kathodeustrahleu  IV,  540;  Zer- 
stäuben der  Kathode  IV,  543;  Me- 
chanische Wirkungen  der  Kathoden- 
strahlen IV,  544  ff.;  Magnetisches 
Verhalten  der  Kathodenstrahlen  IV, 
555,  559;  Magnetische  Rotation  bei 
Gasentladungen  IV,  572;  Natur  der 
Kathodenstrahlen  IV,  585. 

Cr  os s :  Wärmewirkungen  der  Kathoden- 
strahlen IV,  ">4(>. 

Crosse:  Schliessungsfunken  der  gal- 
vanischen Säule  IV,  709. 

Croullebois:  Theorem  von  Riemann 
IV,  1205.  Das  Gauss'sche  Princip 
der  Elektrostatik  IV,  1206. 

Crova:  Rheostat  I,  432,  434;  Bestim- 
mung der  elektromotorischen  Kraft 
I,  629;  Elektromotorische  Kraft  bei 
zwei  Metallen  in  einer  Flüssigkeit 
I,  662;  Einfluss  der  Erwärmung  auf 
die  elektromotorische  Kraft  I,  719; 
Galvanische  Wasserzersetzuug  II, 
546;  Elektrolytischer  Wasserstoff  II, 
555;   Einfluss  der  Stromdichtigkeit 


auf  die  Polarisation  der  Elektroden 
II,  682;  Polarisation  des  Quecksilbern 
II,  708;  Eiufluss  des  Druckes  und 
der  Erwärmung  auf  die  Polarisation 
II,  771,  774;  Polarisation  in  den 
Ketten  II,  800;  Arbeitsverbrauch  bei 
elektromagnetischen  Motoren  IV,  40O. 

Cruickshauk:  Volta'sche  Säule  I, 
269  ff.;  Trogapparat  I,  730;  Eiek- 
trolytisches  Gesetz  II,  481;  Elektro- 
lyse der  Schwefelsäure  II,  538;  Ent- 
ladungen auf  der  Oberfläche  von 
Flüssigkeiten  IV,  801. 

Cumming:  Thermoelektrische  Reihe 

II,  249;  Umkehrung  der  Richtung 
der  ThermostrÖine  II,  292;  Ablenkung 
der  Magnetuadel  durch  den  Strom 

III,  124;  Elektromagnetisches  Ver- 
halten biegsamer  Leiter  III,  189. 

Cunaeus:  Versuche  über  Reibung«  - 

elektricität  I,  6. 
Cunnington:   Wärme  Wirkungen  der 

Kathodenstrahlen  IV,  540. 
Curie  J.  undP.:  Elektricitätserregung 

in  Krystallen  durch  Druck  II,  341; 

Ausdehnung  und  Zusammenziehung 

des  Quarzes   bei   der  Elektrisirung 

IV,  1285  ff. 

Curie  und  Friedel:  Thermoelektri- 
cität  der  Krystalle  IV,  1279. 

Curtet:  Voltasche  Säule  I,  270;  Licht- 
bogen IV,  831. 

Cuthbertson:  Wage  zur  Messung  von 
Elektricitätsmengen  I,  145;  Capa- 
cität  der  Leydeuer  Flasche  II ,  3 ; 
Elektrischer  Wind  IV,  626. 

Cuvier  und  Biot:  Verminderung  der 
Polarisation  II,  805. 

Czapski:  Vergleich  der  elektromotori- 
scben  Kraft  einer  Reihe  von  Ele- 
menten mit  der  Helmholtz'scher  Nor- 
malelemeute  IV,  1304. 


D. 

Daguiu:  Stöpselumschalter  I,  309. 
Dahlander:  Das  elektrische  Potential 
IV,  1205. 

Dalla  Bella:  Wechselwirkung  zweier 
Magnete  III,  112. 

Dal  Negro:  Einfluss  der  magneti- 
sirenden  Kraft  auf  das  magnetische 
Moment  III,  412;  Einfluss  der  Be- 
rührungsfläche auf  die  Tragkraft  «1er 
Magnete  III,  602;  Einfluss  der  mag- 
netisirenden  Kraft  auf  die  Tragkraft 
hufeisenförmiger  Elektromagnete  III, 
635;  Einfluss  des  Querschnitts  und 
des  Abstandes  der  Pole  auf  dieselbe 
III ,  649  ff. ;  Magneto-elektrische  In- 
ductiousströme  IV,  19;  Extrastrom 
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IV,  39;  Magnetelektrische  Maschine 
IV,  361. 

Dainien  und  Ter  quem:  Messapparat 
für  starke  Ströme  III,  331. 

Dana  und  Schrauf:  Therraoelektri- 
sches  Verhalten  einiger  Verbindungen 
II,  264. 

Daucer:  Abänderungen  der  Danieü"- 
schen  Kette  I,  767. 

Daniel,  L. :  Stromverzweigung  I,  393; 
Bewegungen  von  Quecksilberelektro- 
den  H,  670;  Magneto-elektrische  Iu- 
ductionsströme  IV,  16;  Ventilröhren 
IV,  480;  Magnetisches  Verhalten  al- 
ternirender  Entladungen  IV,  570. 

Daniell:  Galvanisches  Element  I,  286, 
754;  Apparat  für  Elektrolyse  II, 
472;  Elektrolyse  des  schwefelsauren 
Natrons  II,  517,  des  ßalmiaks  II,  520, 
des  sul petersauren  Kalis  und  Natrons 
II,  521;  Wanderung  der  Ionen  II, 
583;  Amalgamirtes  Zink  II,  611; 
Maximum  der  Polarisation  der  Elek- 
troden II,  690;  Polarisation  in  den 
Ketten  II,  800;  Lichtbogen  IV,  833. 

Daniell  und  Miller:  Apparat  für 
Elektrolyse  Dl,  472;  Elektrolyse  ar- 
senigsaurer  Salze  II,  522,  der  Salze 
der  Phosphorsäure  u.  s.  w.  II ,  527, 
organischer  Verbindungen  II ,  576, 
hinter  einander  geschalteter  Lösungen 
II,  600;  Gruppen  der  Elektrolyte 
II,  925. 

Darcet:  Metallfällungen  II,  612. 

Da  ubree:  Magnetisches  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  7ö9. 

Daug:  Einstellung  schwimmender  Mag- 
netnadeln III,  664. 

Davis:  Das  Leclauche'sche  Element 
I,  750. 

Davy,  H.:  Erregung  der  Coutactelek- 
tricität  1 ,  207 ;  Elektricitätserregung 
bei  zwei  Flüssigkeiten  und  einem 
Metall  I,  284;  Ohm'sches  Gesetz  I, 
329 ;   Leitungsfähigkeit  der  Metalle 

I,  503;  Elektromotorische  Kraft  bei 
zwei  Metallen  in  einer  Flüssigkeit  I, 
652  ;  Trogapparat  1 ,  730 ;  Element 
mit  einer  Flüssigkeit  I,  737  ;  Wärme- 
erzeugung durch  den  galvanischen 
Strom  II,  384;  Glühen  von  Drähten 

II,  396  ff.;  Wärmeerzeugung  in  Elek- 
trolyten II,  412;  Wasserzersetzung 
durch  Reibungselektricität  II,  468; 
Darstellung  der  Metalle  der  Alkalien 
und  Erden  II,  518;  Ammoniumamal- 
gam II,  519;  Elektrolyse  der  Phos- 
phor säure  II,  540;  Zersetzung  von 
luftfreiem  Wasser  II,  559 ;  Tellur  als 
negative  Elektrode  II,  562;  Quetk- 
si  Iberelektroden  II,  567;  Elektro- 
lyt   hinter    einander  geschalteter 


Lösungen  II ,  598  ff. ;  Verminderung 
der  Polarisation  II,  805 ;  Polarisation 
in  den  Elementen  II,  807;  Ströme 
bei  ungleichzeitigem  Eintauchen  II, 
827;  Theorie  der  Elektrolyse  II, 
933,  der  Elektricitätserreguug  II,  971, 
991 ;  Abstossung  auf  einander  folgen- 
der Stromtheile  in,  10;  Rotationen 
beweglicher  Stromleiter  III,  16; 
Magnetisirung  durch  Reibuugselek- 
tricität  III,  92 ;  Anziehung  von  Eisen- 
stückchen durch  den  Strom  HI,  131; 
Ablenkung  eines  Stromes  durch  einen 
Magnet  III,  138;  Elektromagnetische 
Rotationen  von  Flüssigkeiten  III, 
160;  Eiufluss  der  magnetisirenden 
Kraft  auf  das  magnetische  Moment 

III,  412;  Entladung  in  verdünnten 
Gasen  IV,  406  ff.;  Lichtbogen  IV, 
831;  Magnetisches  Verhalten  des 
Lichtbogens  IV,  860. 

Davy  (Mari e):  Widerstaudseiuheit  I, 
490;  Galvanisches-  Element  I,  785, 
788;  Theorie  der  Elektricitätserregung 
U,  985;  Thermische  Wirkungeu  der 
InductionsstrÖme  IV,  146;  Theorie 
der  Elektricität  IV,  1135. 

Day  und  Adams:  Leitungsfähigkeit 
des  Selens  I,  552. 

Dechant:  Durch  Leder  ftltrirtes  Queck- 
silber ist  elektrisch  IV,  1211. 

De  Hai  da  t  siehe  Haldat. 

Dec härme:  Analogien  zwischen  elek- 
trischen und  magnetischen  Erschei- 
nungen mit  Flüssigkeitsbewegungen 

IV,  1124. 

Deherain  u.  d'Almeida:  Elektro- 
lyse organischer  Verbindungen  II, 
580;  D.  u.  Maquenne:  Chemische 
Wirkungen  d.  Entladungen  IV,  827  ff. 

Dehrns:  Umschalter  I,  453;  Wider- 
standseinheit I,  490  ff,  497;  D.  und 
Siemens:  Widerstandsbestimtnuug 
I,  451. 

D  e  h  n  :  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  579. 

Deimann:  Erleuchtung  der  Funken- 
bahn IV,  669. 

Deimann,  Paetz  u.  van  Troost- 
w  y  c  k  :  Wasserzersetzung  durch  Fun- 
ken IV,  819;  D.  u.  Troostwyck: 
Funkenentladungen  in  Flüssigkeiten 
IV,  810. 

Del  au  rier:  Chromsäurekette  I,  745  ff.; 

Kohleuelement  I,  775  ;  Galvanisches 

Element  I,  782. 
D  e  1  e  u  i  1 :  Galvanisches  Element  I,  774. 
Delezenne:  Trockene  Säule  I,  273; 

Töne  beim  Magnetisiron  III,  7:*o. 
D  e  1 1  m  a  u  n :  Elektrieitätsverlust  durch 

die  Stützen  I,  50 ;  Elektrometer  I, 

156  ff;  Volta's  Fundamentalversuche 
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1,183;  Volta'sche  Säule  I,  263;  Elek- 
tromotorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
in  einer  Flüssigkeit  I,  658;  Galvani- 
sches Element  mit  einer  Flüssigkeit 
I,  736;  Zerstreuung  der  Elektricität 
IV,  602  ff. 

D  e  1  s  a  u  1  x :  Wirkung  der  Solenoide  III, 
51;  Einwirkung  eines  Winkelstromes 
mit  unendlich  langen  Schenkeln  auf 
eiu  Solenoid  IV,  1109. 

Demance:  Kupferzinkelemeut  I,  735. 

Demouferrand:      Elektrod  ynamik 

III,  3. 

Douys,  E. :  Abänderung  der  DauielT- 
schen  Kette  I,  768. 

Deprez,  Marcel:  Galvanometer  III, 
332 ;  Zeitlicher  Verlauf  der  Magneti- 
sirung  IV,  258 ;  Interruptor  IV,  343 ; 
D.  und  d'Arsonval:  Galvanometer 
mit  festem  Magnet  III,  328. 

Dering:  Galvanische«  Element I,  781. 

Desaguliers:  Conductoren  I,  5. 

D e s a i n s  und  de  la  Provostaye: 
Zwei  entgegengesetzte  Ströme  gleich- 
zeitig in  einer  Leitung  I,  3ü6 ;  mag- 
netische Drehung  der  Polarisations- 
ebene der  strahlenden  Wärme  III,  949. 

Desbordeaux:  Galvanische  Kette  I, 
738. 

Desormes:  Galvanische  Wasserzer- 
setzung II,  559. 

Despretz:  Vermeintliche  metallische 
Leitung  der  Elektrolyt»  11,485;  Metall- 
fällungen II,  614;  chemische  Wirkun- 
gen des  Extrastromes  IV,  45;  Er- 
wärmung der  Elektroden  durch  den 
Funken  IV,  720;  Temperatur  des 
Lichtbogens  IV,  839  ff.;  Verbrauch 
der  Elektroden  durch  denselben  IV, 
842;  Spectrum  desselben  IV,  849. 

Desruelles:  Trocknes Element I,  789. 

Dessaignes:  Elektricitätserregung 
durch  Nichtleiter  I,  218;  Leitung  der 
Luft  IV,  601 ;  Phosphorescenzerregung 
durch  Funken  IV,  761. 

Deville:  Elektrolvse  geschmolzener 
Salze  II,  504. 

De  war:  Capillarelektrometer  II,  719; 
photochemische  Ströme  11,  857; 
Wärmewirkungen  der  elektrischen 
Funken  IV,  717;  Temperatur  des 
Lichtbogens  IV,  838  ff.;  Druckdiffe- 
renzen in  demselben  IV,  845. 

D  i  e  n  g  c  r :  Magnetische  Figuren  III, 
661. 

D  i  e  t  e r  i  c  i :  Elektrischer  Widerstand 
einer  Platte  von  der  Form  eines  H 

IV,  1216. 

Dietlen:  Amalgam  II,  142. 
Dion:  Elektromagnet  IV,  1319. 
Di richlet,  Lejeune:  Vertheilung 
der  Elektricität  I,  70. 


D  i  s  c  h  e  r :  Widerstand  der  galvanischen 
Element»  I,  482. 

Ditscheiner:  Widerstand  eines  Bin- 
ges  I,  387;  Nobili'sche  Ringe  I,  391, 
IV,  1217.  s 

Ditte:  Vertheilung  des  Magnetismus 
auf  Kugel  und  Hohlkegel  IV,  1320. 

Doat:  Galvanisches  Element  I,  785. 

Dodds,  Glazebrook  u.  8argent: 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  949. 

Doebereiner:  Elektricitätserregung 
beim  Verpuffen  von  Salzeu  I,  221; 
D.  u.  Schweigger:  Beziehung  des 
Magnetismus  zur  chemischen  Ver- 
wandtschaft III,  967. 

Dolbear:  Telephon  II,  106. 

Domalip:  Stromverzweigung  in  der 
Ebene  I,  386;  Leitungsfähigkeit  or- 
ganischer Verbindungen  I,  565;  Ar- 
beitsleistungen in  der  Kette  II,  871; 
temporäres  Moment  verschieden  dicker 
Eisenutäbe  III,  488;  Entladung  iu  ver- 
dünnten Gasen  IV,  443;  Schatten 
seenndärer  Kathodenstrahlen  IV,  515; 
mechanischeWirkungen  der  Kathoden- 
strahlen IV,  547;  magnetisches  Ver- 
halten der  Kathodenstrahlen  IV,  559. 

Donati.L.:  Elektrometer  I,  1 7 1 ;  freie 
Elektricitäten  an  den  Enden  von  In- 
ductionsrollen  IV,  213;  D.  u.  Poloni: 
Magnetisirnng  durch  ungleich  ver- 
theilte Kräfte  III,  542;  Fortpflanzung 
der  Magnetisirung  IV,  263  ff. 

Donders:  Wiederholte  Funkenent- 
ladung des  Inductoriums  rV,  686. 

Doppler:  Längenänderung  durch  den 
Strom  IL,  411. 

Dorn:  Strömungsströme  II,  157  ff. ; 
elektrische  Endosmose  II,  191;  Inten- 
sität momentaner  Ströme  III,  324 ; 
Bestimmungdes  Ohm  durch  Dämpfung 
IV,  936  ff. ;  Widerstandsetalons  IV,  976 ; 
Wärmeerzeugung  durch  den  galva- 
nischen Strom  IV,  1287. 

Doubrava:  Verschiedenes  Verhalten 
beider  Elektricitäten  IV,  597  ff.;  un- 
gleiche Ausbreitung  der  positiven  u. 
der  negativen  Entladung  IV,  62"; 
Entladungen  auf  der  Oberfläche  von 
DielektricisIV,768;  Büschel  auf  Iso- 
latoren IV,  769;  Lichtenbergische 
Figuren  IV,  787;  Funkenentladungen 
in  Flüssigkeiten  IV,  806;  D.  und 
Mach  siehe  Mach  u.  Doubrava. 

D  o  u  1  i  o  t :  Vertheilung  der  Elektricität 
I,  67;  Lichtenbergische  Figuren  IV, 
788;  Elektricität  beim  Verbrennen 
vou  Kohle  IV,  869. 

D  o  v  e :  Thermosäulen  II,  267 ;  Wirkung 
derThermoströmell,  274;  Entladung 
zwischen  zwei  Batterien  II,  375; 
Wärme  bei  Entladung  einer  Cascaden- 
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batterie  n,  376 ;  Wechselwirkung 
zwischen  Magnet  und  Strom  III,  129 ; 
Anziehung  von  Spiralen  gegen  Eisen- 
stäbe  III,  576;  geschlossene  Magnet- 
Systeme  III,  613;  remanenter  Magne- 
tismus III,  619;  Einfluss  der  Lage 
der  Magnetisirungsspirale  auf  die 
Tragkraft  der  Hufeisenmagnete  III, 
644;  magnetisches  Verhalten  derKry- 
stalle  HI,  877;  Disjunctor  IV,  6; 
magneto-elektrischer  Inductionsstrom 
IV,  16;  physiologische  Wirkung  der 
Batterieentladung  und  der  Neben- 
ströme IV,  203;  Einfluss  der  Magne- 
tiairung  auf  den  Verlauf  der  Induc- 
tionsströme  IV,  247  ff.;  anomale 
Magnetisirung  IV,  271;  Magnetelek- 
trisirmaschine  IV,  366;  Spectnimdes 
Glimmlichts  IV,  551;  Schlagweite 
einer  Cascadenbatterie  IV,  678  ff. 

D  r  a  p  e  r :  Thermoströme  bei  höheren 
Temperaturen  II,  288;  Quecksilber- 
elektroden II,  567;  Schliessungsfun- 
ken der  galvanischen  Säule  IV,  709; 
D.  u.  Mos«:  Leitungsfähigkeit  des 
Selens  I,  548. 

D  r  e  c  h  s  e  1 :  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  581  ff.,  IV,  1297; 
Zerfallen  der  Elektroden  IV,  1297. 

Dronier  und  Voisin:  Chromsäure- 
kette I,  746. 

Dronke:  Magnetisches  Moment  von 
Ellipsoiden  III,  366. 

Dab:  Elektromagnete  III,  345;  Mag- 
netismus unregelmässig  geformter 
Körper  III,  384  ff.;  Bestimmung  der 
Pole  von  Magnetstäben  III,  407;  Ein- 
fluss der  raagnetisirenden  Kraft  auf  das 
magnetische  Moment  III,  413;  Maxi- 
mum der  temporären  Magnetisirung 
I  II,  4 1 6 ;  Wendepunkt  der  temporären 
Magnetisirung  III,  426  ff.;  Maximum 
des  temporären  Moments  III,  434 ff.; 
Einfluss  der  Dicke  der  Magnetstäbe 
auf  ihr  temporäres  Moment  III,  484  ff.; 
magnetisches  Moment  von  Drahtbün- 
deln HI,  494;  Vertheilung  der  tem- 
porären Momente  in  elektromagneti- 
sirten  Eisenstäben  III,  502  ff.;  Mag- 
netisirung durch  ungleich  vertheilte 
Kräfte  III,  543;  Anziehung  von  Spi- 
ralen gegen  Eisenstäbe,  Glocken- 
magnete und  dünne  Eisenplatten  III, 
577  ff.,  584  ff.;  Ankeranziehung  nicht 
geschlossener  Systeme  III,  590  ff.; 
Tragkraft  und  Anziehung  gerader 
Stäbe  III,  599  ff.;  Einfluss  der  Be- 
rührungsfläche auf  die  Tragkraft  der 
Magnete  III,  602  ff.;  Tragkraft  an 
verschiedenen  Stellen  der  Seitenfläche 
des  Elektromagnet*  III,  609;  Einfluss 
der  magnetisirenden  Kraft  auf  die 


Tragkraft  geschlossener  Magnete  III, 
638,  642;  Einfluss  der  Lage  der  Mag  - 
netisirungsspirale  auf  die  Tragkraft 
der  Hufeisenmagnete  III,  644;  Einfluss 
der  Entfernung  des  Ankers  vom  Mag- 
net auf  die  Tragkraft  III,  647 ;  Einfluss 
der  Dicke  und  der  Länge  der  Schenkel 
auf  die  Tragkraft  der  Hufeisenmag- 
nete III,  648  ff. 
D  u  b  o  s  c  q :  Projectionsgalvanometer 

III,  270. 

Duchemin:  Galvanisches  Element  I, 
739,  782. 

Duchenne:  Magnetelektrisirmaschine 

IV,  369. 

Ducretet:  Condensatoren  I,  499; 
Chromsäurekette  I,  742;  Aluminium- 
elektrode  II,  524;  Messapparat  für 
starke  Ströme  III,  330;  Interruptor 
IV,  343;  Galvanometer  IV,  1318. 

Du  Fay:  Glas-  u.  Harz-Elektricität 
I,  5. 

Dufet:  Leitung  im  Schwefelkies  I, 
557;  Leitungsfähigkeit  fester  Körper 
IV,  1234. 

D  u  f  o  u  r ,  L. :  mechanische  Wirkungen 
galvanischer  Ströme  II,  401 ;  Polari- 
sation der  Kohle  II,  707,  in  die  Erde 
eingesenkter  Platinelektroden  II,  723 ; 
Einfluss  der  Temperaturänderungen 
auf  das  permanente  magnetische  Mo- 
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980 ;  elektromagnetische  Rotation  von 
Flüssigkeiten  III,  162;  Multiplicator 

III,  262;  Gebrauch  des  Galvanometers 
zur  Bestimmung  der  Intensität  schwa- 
cher Ströme  III,  278;  Einfluss  der  mag- 
netisirenden  Kraft  auf  die  Tragkraft 
hufeisenförmiger  Elektromagnet«  III, 
636;  magneto-elektrische  Inductions- 
ströme  IV,  19;  Inductionsströme  IV, 
136;  Theorie  der  Elektricitätsbewe- 
s?ang  im  8trom  IV,  1031;  Hypothese 


über  das  Wesen  der  Elektricität  IV, 
1052,  Theorie  der  Induction  IV,  1060. 
Feddersen:  Wirkung  der  Extrain- 
duetion  IV,  161;  Versuche  über  Ent- 
ladungsformen IV,  169;  Oscillirende 
Entladungen  in  verzweigten  Schlies- 
sungen IV,  183,  186;  Schichtung  des 
elektrischen  Lichtes  IV,  453;  elektri- 
sches Ventil  IV,  474;  Büschelent- 
Wi«d#m»nn,  ElektriciUt  IV. 


ladung  IV,  620;  Durchbohrung  von 
Glas  und  Papier  durch  Entladungen 
IV,  771,  775. 
v.  Feilitzsch:   Einstellung  der  Mag- 
netnadel durch  den  Strom  III,  133  ff. ; 
Rotation    eines  Magnets    um  einen 
Stromleiter  III,  176;  elektromagneti- 
sche Rotation,  hervorgerufen  durch 
deu  Erdmagnetismus  III,  185;  Ein- 
fluss  des  Magnetismu.s   auf  Ströme 
von  veränderlicher  Bahn  III,  191; 
Wirkung  eines  Kreisstroms  auf  ein 
magnetisches  Theilchen  III,  207 ;  elek- 
tromagnetische    Wage    III,  246; 
Messung    der    absoluten  Intensität 
eines  Stromes  III,  338;  Einfluss  der 
magnetisirenden  Kraft  auf  das  mag- 
netische Moment  III,  412;  Maximum 
der  temporären  Magnetisirung  III, 
417;  temporäres  Moment  verschieden 
dicker  Fhsenstäbe  u.  Eisenringe  III, 
490  ff.;  Anziehung  von  Spiralen  gegen 
Magnete  III,  575,  gegen  düune  Eisen- 
platten  III,  585;  Wesen  des  Diamagne- 
tiamus  III,  «23  ff". 
Felici:    Elektrische  Influenz  I,  26; 
Geschwindigkeit     des  elektrischen 
Stromes  I,  426;  Bestimmung  der  Di- 
elektricitätscoustante  II,  36;  Ladung 
der  Dielektrica  II,  61;  Elektrieitäts- 
erregung  durch   Reibung  II,  151; 
Einfluss  der  Stromdichtigkeit  auf  die 
Polarisation  der  Elektroden  II,  683; 
elektrodynamische  Versuche  III,  20; 
Rotation  eines  Stromleiters  um  einen 
Magnet    III,     158;    Rotation  von 
FMüssigkeitsstrahlen  III,  190;  Gesetze 
derVolta-InductionlV, 25 ff.;  unipolare 
Induction  IV,  66,  96;  Theorie  der  In- 
duction IV,  80;  Induction  durch  ein 
Solenoid  IV,  97  ff.;  Interruptor  IV, 
108;  zeitlicher  Verlauf  der  Magneti- 
sirung IV,  260;  Bahnen  der  Induc- 
tionsströme IV,  306;  Verzögerung  d. 
Induction  IV,  317. 
Ferguson:  Töne  beim  Magnetisiren 
III,  733  ff.;  Töne  in  galvanisch  er- 
erwärmten Drähten  IV,  1288. 
Ferguson,  W.Thomson  u.  Smith: 
Die   zur  Erzeugung  eines  Funkens 
erforderliche   Potentialdifferenz  IV, 
654. 

Fernet:  Schichtung  des  elektrischen 
Lichtes  IV,  453;  Wandern  d.  Nrhieh- 
ten  des  elektrischen  Lichtes  IV,  454; 
alternirende  Ströme  in  Entladungs- 
röhren IV,  481 ;  Funkenentladung  IV, 
638;  Funken  und  Lichthiille  IV,  697; 
Entladungen  auf  der  Oberfläche  von 
Flüssigkeiten  IV,  8«0. 
Ferraris:  Theorie  der  Stromve 
gung  I,  387;  Telephon  IV,  286 
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Ferr i  ni :  Leituugsfähigkeit  von  Kohle 

I,  537 ;  Ladung  der  Elektrisirmaschine 

II,  147;  Influenzmaschine  erster  Art 
II,  210ft\;  Gasentladuug  bei  variabelem 
Druck  IV,  471;  F.  u.  Pogliaghi: 
Gasentladung  bei  variabelem  Druck 
IV,  471 ;  elektrischer  Schatten  IV,  623. 

Fessel:  Elektromagnetischer  Induc- 
tionsapparat  IV,  63. 

Fewkes:  Funkenentladung  im  ein- 
fachen Schliessungskreise  IV.  «35. 

Fi  acher:  Elektrolyse  von  Nickel-  und 
Kobaltsalzen  II,  513;  Metallfällungen 
II,  615;  Passivität  des  Eisens  II,  820; 
Aenderuug  d.  elektrischen  Leitungs- 
fähigkeit des  Eisens  durch  Magneti- 
siren  III,  719. 

Fitzgerald:  Elektrometer  I,  175; 
Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  bei  der  Reflexion  von  mag- 
netischen Flächen  III,  960;  Einfluss 
des  umgebenden  Mediums  auf  die 
elektrischen  Erscheinungen  IV,  1192. 

v.  Fitz-Gerald-Minarelli:  Thermo- 
elektrische  Kraft  von  Metallen  beim 
Schmelzen  und  Erstarren  II,  304. 

F i  zeau :  Interruptor  IV,  350 ;  Wirkung 
des  Condensators  im  Inductorium  IV, 
352;  Glimmentladungen  in  Flüssig- 
keiten IV,  802;  F.  und  Foucault: 
Verbrauch  der  Elektroden  durch  den 
Lichtbogen  IV,  842;  Helligkeit  des 
Lichtbogens  IV,  847 ;  Glimmentladun- 
gen in  Flüssigkeiten  IV,  802 ;  F.  u. 
U  o  u  n  e  1 1  e :  Geschwindigkeit  d.  Elek- 
tricitätim  galvanischen  Strome  1, 420. 

v.  Fleischl,  E.:  Widerstand  der  gal- 
vanischen Elemente  I,  489;  Capillar- 
elektrometer  II,  719;  Sinusrheonom 
IV,  338. 

Fiemiug,  J.  A. :  Drahtcombinatiou I, 
455;  Einfluss  der  Stromdichtigkeit  auf 
die  Polarisation  der  Elektroden  II, 
677;  magneto-elektrische  Induetious- 
ströme  IV,  21. 

Flight:  Thermoelektrische«  Verhalten 
einiger  Mineralien  II,  264. 

Fontana:  Volumenänderung  beim 
Elektrisiren  II,  107. 

de  Fonvielle  u.  Lontin:  Rotationen 
in  Folge  der  doppelseitigen  Ablenkung 
von  Magnetnadeln  III,  188. 

Forbes,  J.  D.:  Leitungsfähigkeit  für 
Wärme  und  Elektricität  I,  533,  536; 
Abstossung  auf  einander  folgender 
Stromtheile  III,  11;  magneto-elektri- 
sche  Inductionsströme  IV,  15;  An- 
wendung des  Telephons  zu  Wider- 
standsbestimmungen IV,  290;  Be- 
wegungen der  Elektroden  des  Fun- 
kens IV,  750  ff.;  galvanische  Wärme- 
erzeugung IV,  1288. 


Forssmann:  Leituugsfähigkeit  de* 
Selens  I,  550. 

Forster:  Unrichtige  Angaben  des  Gold- 
blattelektroskops  I,  154. 

Fortin:    Abänderungen  der  Daniel!" 
sehen  Kette  I,  7  «8. 

Foster  (Carey):  Ohm'sehes  Gesetz  I, 
344;  Widerstandsbestimmuugen  IV, 
920;  Bestimmung  des  Ohm  IV,  96": 
F.  und  Oliver  J.  Lüdge:  Elektri- 
citätsströmung  in  Platteu  I,  383; 
Widerstand  fester  Körper  1 ,  466 : 
F.  und  Prysou:  Potential,  erforder- 
lich zur  Erzeugung  von  Funken  be- 
stimmter Länge  IV,  1340. 

Foncault:  Vermeintliche  metallische 
Leitung  der  Elektrolyte  II,  487: 
Dämpfung  der  Bewegungen  von 
Metallmassen  durch  Magnete  IV,  324: 
Interruptor  IV ,  345 ;  Verbindung 
mehrerer  Inductorien  IV,  359;  elek- 
trische Lampe  IV,  832;  F.  u.  Fizeau 
siehe  Fizeau  und  Foucault. 

Fourier  und  Oersted:  Thermosänlen 
II,  266,  273. 

Foussereau:  Elektrische r W id erstand 
des  Schwefels  IV,  1232;  Widerstand 
des  Glases  und  Porcellans  IV,  123:»: 
Leitungsfähigkeit  fester  Salze  IV,  1236. 

Fox:  Elektrische  Endosmose  II,  176. 

Frankenbach;  Darstellung  der  mag- 
netischen Curven  IV,  1323. 

Frankeuheim:  Temperaturänderun? 
der  Contactstellen  II,  418;  Magneti 
siren  durch  wiederholtes  Anlegen  an 
die  Pole  eines  Stahlmagnets  III,  443 
Einfluss  von  Erschütterungen  auf  deu 
Magnetismus  III,  667. 

Frankland:  Accumulatoren  IV,  1301. 

Franklin:  Theorie  der  Elektricität  I, 
7 ;  Elektroskop  1, 1 7 ;  Vertheilung  der 
Elektricität  auf  den  Körpern  1, 62  H. ; 
Franklin'scbe  Tafel  I,  138;  Cascaden 
batteriel,  146 ;  Dielektricitätsconstantf 
von  Eis  II,  44;  Ursachen  des  Rück- 
standes II,  92;  Rotation  durch  Elek- 
trisirung  II,  240 ;  Wärme  bei  Batterie- 
entladungen II,  381;  Magnetisirung 
durch  Reibungselektricität  III,  92; 
Büscbelentladung  IV,  «l«ff;  Goldener 
Fisch  IV,  626;  Unitariscbe  Hypothese 
über  das  Wesen  der  Elektricität  IV, 
1016. 

Franz:  Einfluss  der  Cobäsionsverbäh 
nisse  auf  die  thermoelektrische  Siel 
lung  der  Metalle  II,  285;  Einfln^ 
der  Oberflächenschichten  auf  <L> 
Thermoströme  II,  3 10 ff.;  Thermo 
ströme  in  leitenden  Krystallen  II,  33$ ; 
F.  nnd  G.  Wiedemann:  Leitung» 
fähigkeit  für  Wärme  und  Elektricität 
I,  533. 
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Free  man:  Fehleu  der  Elektricitäts- 
erregung  beim  Verdunstet)  IV,  1212. 

Fremy  u.  K.  Becquerel:  Chemische 
Wirkungen  der  Funken  IV,  821. 

Fresnel:  Molecularströme  in  Magneten 
IV,  1310. 

Freund,  C:  Leitungsfähigkeit  von  Lö- 
sungen E,  617:  elektrische  Fortfüh- 
rung von  Flüssigkeiten  II,  170,  173. 

Frick:  Magnetisirungsinethode  111,110. 
F.  u.  Müller:  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  I,  504. 

Friedel:  Thermoelektricität  der  Kry- 
stalle  II,  835;  Thermoströme  in 
leitenden  Krystallen  II,  339 ff.;  F.  und 
Curie:  Thermoelektricitat  der  Kry- 
stalle  IV.  1279. 

Fritsch :  Einfluss  geringer  Oberflächen- 
änderungen auf  die  Elektricitäts- 
erregung  I,  215;  Reibung  von  Me- 
tallen I,  217. 

Fröhlich,  J:  Elektrodynamometer  III, 
60;  Bestimmung  des  Ohm  IV,  963; 
Einwände  gegen  da8  elektrodyna- 
mische Gesetz  von  Clausius  IV,  1 108ff. ; 
Riemann's  Formel  für  das  Potential 
zweier  Elektricitätstheilchen  auf  ein- 
ander IV,  1110;  Vergleichuug  der 
Elektricitätsleitung  mit  der  Wärme- 
leitung IV,  1 181;  Potential  von  Draht- 
rollen auf  sich  selbst  uud  auf  ein- 
ander IV,  1335. 

Frölich,  O:  Ladungszeit  von  Drähten 
1,419;  dynamoelektrisc  he  Maschine  IV , 
39 1 ;  Potentialdifferenz  der  Elektroden 
des  Lichtbogens  IV,  857. 

Fromme:  Elektromotorische  Kraft 
zwischen  zwei  Flüssigkeiten  und  zwei 
Metallen  1, 716;  Daniell'sches  Element 
I,  757;  Grove'sches  Element  1 ,  771, 
793;  Elektromotorische  Kraft  der 
Bunsen'schen  und  der  Grove'schen 
Kette  I,  780;  Einrluss  der  Härte  auf 
die  thermoelektrische  Stellung  der 
Metalle  II,  280;  Maximum  der  Pola- 
risation der  Elektroden  II,  695;  Po- 
larisation in  der  Smee'schen  Kette  II, 
804;  Messung  der  magnetischen  Mo- 
mente III.  396 ;  Aenderung  der  Magne- 
tisirungsfunction  mit  der  magneti- 
sirenden  Kraft  III,  430 ff.;  Temporäre 
Magnetisirung  permanenter  Magnete 
III,  441 ;  Magnetisirung  durch  wieder- 
holtes Einschieben  in  eine  Magueti- 
sirungsspirale  III,  444;  Entmagneti- 
sirung permanenter  Magnete  III,  451; 
Magnetisirung  und  magnetisirende 
Kraft  III,  478;  Einfluss  der  Härte 
auf  das  permanente  magnetische  Mo- 
ment III,  559 ;  Einfluss  von  Erschütte- 
rungen auf  den  Magnetismus  III,  668 ; 
Magnetisirung  von  Eisen-  und  Stahl- 


stäben durch  Inductionsströme  IV, 
275;  Ursachen  der  anomalen  Mag- 
netisirung IV,  27»;  Elektromotorische 
Kraft  der  mit  Salpetersäure  uud 
Chromsäure  zusammengesetzten  Ket- 
ten IV,  1265. 

Frost:  Wirkung  der  Solenoide  III,  51. 

Fuchs,  Fr.:  Elektrisirte  Wasserstrahlen 
I,  2 7 ff.;  "Widerstand  fester  Körper  I, 
468;  Widerstand  der  galvanischen 
Elemente  I,  484;  Bestimmung  der 
elektromotorischen  Kraft  1,  635;  Elek- 
tromotorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
in  einer  Flüssigkeit  I,  655,  bei  zwei 
Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen  I, 
703 ;  elektromotorische  Kraft  der  Pola- 
risation II,  671;  Elektrodynamische 
Wirkung  der  Inductiousströme  IV, 
140;  Spannung  an  den  Enden  von 
Inductionsrollen  IV,  213;  Freie  Span- 
nung, verursacht  durch  Extraströme 
IV,  216;  Unipolare  Leitung  der 
Flamme  IV,  896 ;  Innerer  Widerstand 
unpolarisirharer  Elemente  IV,  1222. 

Fusinieri:  Krümmung  der  Platten  der 
Volta'schen  Säule  II,  411;  Mecha- 
nische Wirkungen  der  Funkenent- 
ladung IV,  726. 

Fyfe:  Galvanische  Kette  I,  737. 

G. 

Gahn:  Elektrolyse  des  molybdänsaureu 
Amnions  II,  512;  Elektrolyse  gemisch- 
ter Lösungen  II,  593. 

Gaiffe:  Galvanisches  Element  I,  747ff., 
787 ff.;  Elektrolyse  einer  ammoniaka- 
lischen  Nickellösung  II,  520;  Tan- 
gentenbussole III,  252 ;  Magnetismus 
des  Nickels  und  Kobalts  III ,  571 ;  G.  u. 
N  o  1 1  e  t :  Magnetelektrisirmaschine  I V, 
370. 

Galvani:  Physiologische  Wirkungen 
des  galvanischen  Stromes  I,  251. 

Gandini:  Einfluss  der  Erwärmung 
des  Zinkkohlenelements  auf  100°  IV, 
1264. 

Gariel:  Graphische  Darstellung  der 
Wirksamkeit  der  galvanischen  Säule 
I,  795. 

Garthe:  Wechselwirkung  gekreuzter 
Leiter  III,  9. 

Gassiot:  Volta'sche  Säule  I,  279;  Gal- 
vanische Wasserzersetzung  bei  hohem 
Druck  II,  544;  Theorie  der  Elektri- 
citätserregung  H,  988  :  Entladungen 
in  Gasen  IV.  4M;  Flumvse.enx fag^"  ' 
ladungsröhren"  I V  ,  441  •  ^ct* 
des  positiven  Lirhte*-**^ 
ladungen  in  höchr^~ 
IV,  472;  Alternir 
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ladan^röhreD  IV,  4-;l;  Entladungen 
d«-r  albanischen  Säule  IV,  496: 
Widerstand  An  »econdären  Elektroden 
IV,  ',\2:  Zer«taubeu  der  Kathoden 
IV,  Mi;  Magnetisches  Verhallen 
;ih*rnirender  Entladungen  IV.  571: 
S<  l>lie*mngsfunken  der  galvanischen 
>itile  IV,  709;  Erwärmung  der  Elek- 
troden durch  den  Funken  IV ,  720, 
723;  Erwärmung  der  Elektroden 
durch  den  Lichtbogen  IV,  »37. 
Gaugain:  Elektrische  Influenz  I.  26; 
Elektricitätsverlust  durch  die  Stützen I. 
50 ;  Condensirende  Kraft  1. 97 ;  Messung 
der  Capacität  Ladungs-  und  Ent- 
lad ungselektroskop  1,11**:  Condensator 
I,  131 ;  Elektroskop  mit  (ondensator  I, 
149;  Spannungsreihe  I,  219;  Elektrici- 
tätserregung  bei  Verdunstung  I,  24o  ff; 
Versuche  zur  Prüfung  de«  Ohm'schen 
Gesetzes  I,  357;  Entladungszeit  eines 
Condensators  I,  397;  Strombildung 
und  Ladungszeit  I,  406  ff.,  409;  Elek- 
tromotorische Kraft  zweier  Metalle 
in  einer  Flüssigkeit  I,  662,  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen 

I,  712;  Galvanisches  Element  I,  786; 
Dielektrische  Ladung  II,  5;  I^eitung 
der  Dielektrica  II,  55 ff.;  Rückstand 
im  Dilektricum  II.  86;  Thercnoströme 

II,  251;  Thermoströme  tiei  höheren 
Temperaturen  II,  290,  bei  Berührung 
ungleich  warmer  Metalle  11,  307; 
Hindus«  der  Oberflachenschichten  auf 
die  Therinoströme  II,  311;  Pholo- 
elektricität  II,  329 ;  Thermoelektricität 
der  Krvstalle  II,  335  ff. ;  Ursachen  der 
Thennoströme  II,  454;  Elektrolyse  in 
der  GaBkette  II,  624;  Maximum  der 
Polarisation  der  Elektroden  II,  693; 
Einfluss  der  Occlusion  auf  die  Polari- 
sation II,  741;  8tröme  bei  ungleich- 
zeitigem Eintauchen  II,  829;  Wir- 
kung der  Erwärmung  der  Elektroden 

II,  8:i9ff.;  Theorie  der  Elektricitätx- 
erregung  II,  978,  985;  Magnet  isirungs- 
uiethode  III,  102;  Tangeutenbussole 

III,  250 ;  TemiK)räres  magnetisches 
Moment  von  Eisen  und  Stahl  III, 
438 ;  Entmagnetixirung  permanenter 
Magnete  III,  453;  Magnetisches  Mo- 
ment verschiedener  Schichten  III, 
530 ff.;  Ungleiche  Vertheilung  des 
Magnetismus  III,  545;  Vertheilung 
des  Magnetismus  in  an  eiuander  ge- 
legten Magneten  III,  550,  beim  Mag- 
netisiren  durch  Streichen  III,  551  ff; 
Einfluss  der  Härte  auf  das  temporäre 
und  permanente  magnetische  Moment 
III,  559;  Wechselwirkung  der  Theil- 
chen  eines  geschlossenen  Magnet- 
systemslli,  617;  Einfluss  der  magne- 


ttsirenden  KraYt  auf  die  Tr>i:kra*l 
2  esch  loasener  M  agnetdy  steme  11 1 .  »>i  5  ff , 
Vertheiluntr  des  MagnelUma*  in  ver- 
schiedenen Magnet>y steinen  III.  631  ff: 
Aendemng  des  temporaren  raairn»- 
tischen    Moments    bei    Temperst  ur- 
ändeningen  III,  741  ff..  Einfluß  der 
Temperaturänderuniren  auf  die  Ver- 
theilung des  Magnetismus  III,  745; 
Verhalten    von   Magneten  wahrend 
der  Temperatu ränderungen  III,  767  ff; 
Ge»etze  der  Volta-Indaction  IV.  2*; 
Ma^netelektrisirmaschine    IV.  374: 
Elektrisches  Ventil  IV,  474:  Aiter- 
niren de  Ströme  in  den  Entladungs- 
rohren IV,  486;  Widerstand 
dären  Elektroden  IV,  513;  Busche! 
entladung  IV,  616;  Goldener  Fisch 
IV,  627;  Funkenentladung  im  ein- 
fachen Schliessungskreiae  IV.  &35ff 
Gesetz  der  Schlagweite  IV,  651  ff.: 
Funkenentladung  zwischen  ungleiches 
Elektroden  IV,  664;  Grösse  des  Rück- 
standes nach  einer  Funkenentladung 
IV,  668;  Ladung  der  Leydener  Flasche 
durch    das    Inductorium  IV,  690; 
Funkenentladungen  durch  das  Indoo- 
torium  IV,  703;  Durchbohrung  von 
Kartenblättem    durch  Entladungen 
IV,  775;  Contactströme  IV,  87*. 
Gauss:  Spiegelablesung  I,  42 ;  Leistung 
der     Elektrisirmaschine    II,  23!*. 
Wechselwirkung  zweier  Magnete  ID. 
116;  Wirkung    eines   Magnets  auf 
einen  Pol  III,   145;   Wirkung  eine* 
geschlossenen    Stroms     auf  einen 
Magnetpol  III,  196:  Absolutes  Maa*< 
des  Magnetismus  III,  220;  Sohwin 
gungen  einer  Magnetnadel  III.  235; 
Dämpfung   der  Schwingungen  von 
Magneten    durch  Metallmassen  IV 
331;    Wechselwirkung  elektrischer 
Theilchen  IV,  1053;  G.  u.  Weher 
Biftlarsuspension  III,  56;  InductorlV. 
360. 

Gautherot:  Polarisation  durch  Ga«e 

II,  642. 

Gawalowski:    Verbindung  Bnnsen 

scher  Elemente  I,  775. 
Gay-Lussac:  Magnetismus  des  StrkrU 

III,  567;  G.-L.  u.  Thenard:  Volt» 
sehe  Säule  I,  271;  Verminderung  »in 
Polarisation  II,  805 ;  G.  -  L  u.  We  1 1  «■  r 
Trans versalmagnete  III,  614 

Gehler:    Elektricitätaerregung  .lurd 

Contact  I,  207. 
Geissler:  Entladungsröhren  IV.  4'> 

Apparat  zur  Erzeugung  der  Rntau  ^ 

der  Gasentladungen  IV,  572. 
G eitel  und  Elster  siehe  Elster  ur*' 

Geitel. 

Geraldy,  Fr.:  Accumulatoren  II. 
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Gerardiu:  Vermeintliche  Zersetzbar- 
keit  von  Legirungen  durch  den  gal- 
vanischen Strom  I,  502;  Galvanisches 
Element  I,  782 ;  Elektrolyse  geschmol- 
zener Salze  £1,  503. 

Gerboin:  Quecksilberelektroden  11, 
565  ff. 

Ger  des:  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  582. 

Gerland:  Elektromotorische  Kraft 
zwischen  Metallen  I,  199;  Spannung 
zwischen  Flüssigkeiten  und  Metallen 
I,  231,  IV,  1212;  Summe  der  elek- 
tromotorischen Kräfte  I,  256. 

Geruez:  Elektrische  Fortführung  von 
Flüssigkeiten  II,  180;  Galvanische 
Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  III,  909. 

Gerosa:  Einfluss  der  8pannung  auf 
den  elektrischen  Widerstand  von 
Drähten  IV,  1227. 

Gersdorf:  Ladung  zweier  gemischten 
Pulver  I,  221. 

Geuther,  Elektrolyse  geschmolzener 
8alze  II,  505,  des  Eisenchlorids  II, 
531,  der  Schwefelsäure  II,  538,  der 
Chromsäure  II,  542. 

Gibbs:  Galvanisches  Element  I,  781. 

Gibson  u.  Barclay:  Bestimmung  der 
Dielektricitätsconstante  II,  37. 

G  i  b  s  o  n  e  :  Kupfer  -  Zink  -  Element  I, 
7H5. 

Giese:  üraduirung  des  Messdrahtes 
der  Drahtcombination  I,  455;  Rück- 
stand im  Dielectricum  II,  87 ;  Theorie 
der  Bildung  des  Rückstandes  II,  101 ; 
Elektrische  Ladung  der  Luft  an 
glühenden  Körpern  IV,  K64 ;  Leitungs- 
fähigkeit  der  über  der  Flamme  auf* 
steigenden  Gase  IV,  872. 

Gilbert,  L.  W.  und  Schimming: 
Abänderungen  der  Volta'schen  8äule 
I  269. 

Gilbert,  Ph.:  Theorie  der  Elektrody- 
namik III,  28 ff. 

Gilbert,  W.:  Erregung  von  Elektrizi- 
tät durch  Reihung  I,  3;  Magnet  i- 
airuugsmethode  III,  103;  Magueti- 
sirung  durch  die  Erde  III,  Iii;  Ein- 
fluss von  Erschütterungen  auf  den 
Magnetismus  III,  667;  Einfluss  hoher 
Temperaturen  auf  das  temporäre 
magnetische  Moment  III,  748;  Zer- 
störung des  permanenten  Magnetis- 
musdurchstarke Temperaturerhöhung 

III.  751. 

Gintl:    Theorie   der  Gasentladungen 

IV,  587  ff. 

Giordano;  Abwechselnde  Rückstände 
bei  Batterieentladungen  IV,  181. 

Girouard:  Bunsen'sches  Element  I, 
774;  Galvanisches  Element  I,  783. 


Giuliani:  Magnetisches  Moment  eines 
abgekürzten  Kegels  und  eines  drei- 
axigen  Ellipsoides  IV,  1320. 

GladstoueundTribe:  Leitungsfähig- 
keit von  alkoholischen  Lösungen  I, 
568 ;  Thermoströme  zwischen  Metallen 
und  geschmolzenen  Salzen  II,  354; 
Elektrolyse  von  chlorsaur^in  Kali  II, 
522;  Elektrolyse  II,  624;  Sekundäre 
Ketten  II,  785 ff;  Elektrolyse  von 
Vitriolöl  IV,  1295;  Metallfällungen 
IV,  1299;  Accumulatoren  IV,  1301: 
Gladstone  und  Way:  Lichtbogen 
IV,  833. 

Glazebrook:  Wirbeltheorie  der  Elek- 
tricität  IV,  1184;  Methode  zur  Be- 
stimmung der  elektrischen  Capacität 
der  Leiter  IV,  1206;  G.,  Dodds  und 
Sargent:  Hestimmung  de»  Ohm  IV, 
949;  G.  u.  Sargent:  Bestimmung 
des  Ohm  IV,  049. 

G nielin,  L:  Elektrolyse  von  trithion- 
saurem  Kali  II,  522 ;  Elektrolyse  hinter 
einander  geschalteter  Lösungen  II, 
599 ff.;  Passivität  des  Eisens  II,  823; 
Theorie  der  Elektrolyse  II,  932,  der 
Elektricitätaerregung  II,  976. 

Goldschmidt  und  F.  Exner:  Lei- 
tungsfähigkeit von  Lösungen  I,  573. 

Gold  st  ein:  Eutladung  in  Gasen  IV, 
412,  415,  417;  Einfluss  des  Raumes 
um  die  Kathode  IV,  418;  Phosphores- 
cenz  beiGaseutladungen  IV,  419  ff.;  Ab- 
fangen der  Kathodenstrahlen  IV,  422fl". ; 
Deflexion  der  Kathodeusuahlen  IV, 
425 ff.;  Bilder  verschieden  geformter 
Kathoden  IV,  430ff.;  Diffuse  Reflexion 
der  Kathodenstrahlen  IV,  435  ;  Dunkler 
Raum  zwischen  der  jK>sitiven  und 
der  negativen  Entladung  IV,  437; 
Durchdringung  der  negativen  Ent- 
ladung IV,  439  ff.  ;  Schichtung  des  posi- 
tiven Lichts  IV,  449ff.;  Einfluss  der 
Erwärmung  auf  die  Entladung  IV, 
456;  Abgeleitete  Stelleu  der  Ent- 
ladungsrohren IV,  511;  Mechanische 
Wirkungen  der  Gasen t lad ungeu  IV, 
544;  Speetrum  der  Entladungen  IV, 
550 ff.;  Magnetisches  Verhalten  der 
Kathodeustrahleu  IV,  560,  der  Gas- 
entladung IV,  561,  567  ff. ;  Theorie  der 
Gasentladung  IV,  587  ff.;  Funkeu- 
entladuug  IV,  637. 

Goodman:  Elektromotorische  Kraft 
zwischen  zwei  Flüssigkeiten  und  zwei 
Metallen  I,  709. 

Goodrich:  Widerstand  der  galvani- 
schen Elemente  I,  482. 

Goossens:  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung  II,  996;  Galvanische  Dre- 
hung der  Polarisationsebeue  des 
Lichts  III,  909. 
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Goppelsröde  r :  Elektrolyse  organischer 
VerbinduDgen  II,  580.* 

Gordon,  Pater:  Versuche  über  Rei- 
bungaelektricität  I,  6;  Elektrisirte 
Wasserstrahlen  I,  27;  G.undWinck- 
ler:  Elektrisirmaschine  II,  140. 

Gordon,  J.  E.  H:  Bestimmung  der 
Dielektricitätsconstante  II,  38,  41;  op- 
tisches Verhalten  elektrisirter  Körper 
II,  126;  Absolute  Messung  der  magne- 
tischen Drehung  der  Polarisations- 
ebene des  Lichts  III,  946;  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichts  bei 
der  Reflexion  von  magnetischen 
Flächen  III,  958;  Funkenentladung 
bei  verschiedenem  Druck  IV ,  658 ; 
Elektromagnetische  Drehungder  Pola- 
risationsebene des  Lichts  IV,  983; 
G.,  Ayrton,  Lodge  und  Perry: 
Dielektricitätsconstante  der  Luft  II, 
51;  G.  und  Newall:  Einfluss  der 
Temperatnränderungen  auf  das  per- 
manente magnetische  Moment  III, 
758. 

Gore:  Leitungsfähigkeit  wasserfreier 
Wasserstoffsäuren  I,  563;  Elektrische 
Fortfuhrung  von  Flüssigkeiten  II, 
1 70 ;  Thennoelektrische  Reihe  II,  248 ; 
Thermoelektrische  Unregelmässigkei- 
ten II.  303;  Thermoströme  zwischen 
Metallen  und  Flüssigkeiten  II,  348fl\; 
Elektrolyse  der  Kupfersalze  II,  510, 
de«  Antimonchlorids  u.  s.  w.  II,  535 ff.; 
Bewegung  von  Quecksilberelektroden 
und  Tönen  derselben  11,570;  Elektro- 
lyse hinter  einander  geschalteter  Lö- 
sungen II,  604;  Capillarelektrometer 

II,  7 19 ;  Rotation  eines  Elektromagnet* 
um  sich  selbst  III,  181 ;  Elektromagne- 
tisches  Verhalten  biegsamer  Leiter 

III,  189;  Verhalten  der  Magnete 
gegen  hindurch  geleitete  Ströme  III, 
4f>1  ;  Anziehung  von  ßpiralen  gegen 
Magnete  III,  576;  Einfluss  der  Magne- 
tisirung auf  die  Torsion  III,  690,  der 
Längsdehnung  auf  die  Magnetisirung 

III,  699,  hoher  Temperaturen  auf  das 
temporäre  magnetische  Moment  III, 
7ö0;  Bewegungen  der  Elektroden  des 
Funkens  IV,  751;  Thermoströme 
zwischen  Metallen  und  Flüssigkeiten 

IV,  1286  ;  Elektrolyse  IV,  1292  ff. 
Gossleth  und  Brazier:  Elektrolyse 

organischer  Verbindungen  II,  574. 

Goth:  Verthoilnng  der  Elektricität  1, 88. 

Gott:  Bestimmung  der  elektrischen 
Capacität  der  Leiter  IV,  1206. 

Göttling:  Volta'sche  Säule  I,  270. 

Gould:  Geschwindigkeit  der  Elektri- 
cität im  galvanischen  Strome  I,  422. 

Gounelle  und  Fizeau:  Ausbreitung 
des  Stromes  I,  420. 


Gourdon:  Eiufluss  von  Veninreioi- 
gungen  auf  die  Lösung  von  Metallen 
II,  619. 

Gouy:  Biegung  von  Gold  platten  bei 
Beladung  mit  Wasserstoff  IV,  129«. 

Govi:  Elektrische  Influenz  I,  26;  Elek 
trophor   II,    81;  VolumeuänderuDR 
beim  Elektrisiren  II,  107;  Wirkungeu 
der  Inductionsströme  IV,  358. 

Gower:  Telephon  IV,  283. 

Graetz:  Capillarelektrometer  II,  72o. 

Grab  a  m:  Gal  vauische  Wasserzersetzung 

II,  546 ;  Magnetisches  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  798;  Magne- 
tismus chemischer  Verbindungen  III. 
857. 

Grailich,  J.  und  V.  v.  Lang:  Magm- 
tisches Verhalten  der  Krystalle  III, 
884. 

Gralath:  Versuche  über  Reibung*- 
elektricität  I,  6;  Entzündungen  durch 
Funken  IV,  820. 

Gramme:  Magnetelektrisirmaschine 
IV,  373. 

Grant:  Inductionscoefflcient  IV,  85. 
Grassi:  Widerstand  des  Galvanometer)* 

III,  277;  Bestimmung  der  8trom- 
intens i tat  mittels  des  Galvanonieters 
III,  286. 

Grassmann:  Theorie  der  Elektro»!  vna 
mik  III,  29,  35;  Consequenzeu  de* 
Potentialgesetzes  von  C.  Neumann  IV, 
1103. 

Gray,  A.:  Einfluss  der  Magnetisirune 
auf  die  Länge  von  Stäben  III,  711; 
Bestimmung  des  Verhältnisses  der 
Stromintensität  in  elektromagneti- 
schem zu  der  in  mechanischem 
MaasselV,  998;  W.  Thomson  s  Gal- 
vanometer IV,  1318;  W.  Thomson* 
Methode,  die  Stromstärke  zu  messen 
W,  1319. 

Gray,  Elisha:  Telephon  IV,  284. 

Gray,    Stephen:    Leiter  und  Nicht 
leiter  der  Elektricität  1,  5;  Elektnci- 
tätserregung  beim    Contact  1.  -,<*; 
Büschelentladungen  IV,  615. 

Gray,  Th.:  Magnetisiren  verschieden 
harter  Eisensorten  III,  560. 

Gray,  Th.  U.A.:  Galvanometer  IV,  1317. 

Green,  G.:  Vertheilung  der  Elektri- 
cität I,  70,  88,  des  Magnetismus  III, 
354;  Magnetismus  gerader  Stäbe  III, 
372;  Permanentes  magnetisches  Ge- 
Bammtmoment  von  Stäben  IU,  516. 

Green hill :  Magnetisches  Moment  von 
EUipsoiden  III,  369. 

Greiss:  Magnetisirung  durch  die  Erde 
III,  111;  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Eisen  Verbindungen  III. 
790;  Permanenter  Magnetisirung 
fähige  Körper  III,  840. 
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Gren:  Beziehung  zwischen  Lichtäther 
und  Elektricität  IV,  590. 

Grenet:  Chromsäurekette  I,  745;  Lüf- 
tung der  galvanischen  Elemente  I, 
754;  Galvanisches  Element  I,  786. 

Gros:  Elektrische  Pausen  IV,  640. 

Gross:  Leitungsfähigkeit  gefrorener 
Lösungen  und  fester  Hydrate  I,  561. 

Grossmann,  R:  Magneto  -  elektrische 
Inductionsstrüme  IV,  18. 

Groth,  Thermoelektrisches  Verhalten 
einiger  Verbindungen  II,  264. 

Grotrian:  Leitungsfähigkeit  von  Lö- 
sungen I,  58» ,  601 ;  Widerstand  und 
Zähigkeit  der  Elektrolyte  II,  947 ff., 
IV,  1306;  Leitungsvermögen  einiger 
Cadmium-  und  Quecksilbersalze  IV, 
1241;  s.  unter  F.  Kohlrausch. 

G  ro  tth  u  s:  Thermoströme  zwischen 
Metallen  und  Flüssigkeiten  II,  353; 
Oxydation  der  positiven  Elektrode 
II,  561 ; Metallfällungen  II,  6l8;Innere 
Polarisation  II,  783;  Theorie  der  Elek- 
trolyse II,  931;  Ablenkung  der  Mag- 
netnadel durch  den  Strom  III,  120; 
PhosphorescenzerregungdurchFunken 
IV,  761. 

G  rove:GalvanischesElementI,  286;  Elek- 
tromotorische Kraft  zwischen  mit  Gas 
beladenen  Metallen  uud  Flüssigkeiten 

I,  291^;  Gaselement  I,  294;  Elektro- 
motorische Kraft  von  Gasketteu  I, 
727;  Abänderungen  der  DanieH'schen 
Kette  I,  767;  Gmve'scbes  Element  I, 
768 ff.;  Glühen  und  Zerspringen  von 
Drähten  II,  397, 41 1 ;  Elektrolyse  durch 

II,  469 ;  Inductionsstrüme  von  Salmiak 
II,  519;  Einfluss  wiederholter  Aen- 
derungen  der  Stromrichtung  auf  die 
Wasserzersetzung  II,  699;  Polarisa- 
tion in  Gasketten  II,  808;  Passivität 
des  Kupfers  II,  825;  Photoehemische 
Ströme  II,  861;  Theorie  der  Elek- 
tricitätserregung  II,  988;  Wärme- 
erzeugung beim  Magnetisiren  III, 
775;  Iuterruplor  IV,  345;  Wirkung 
des  Condensators  im  Inductorium  IV, 
356;  Schichtung  des  positiven  Lichts 
IV,  444 ff.;  Leitung  der  Gase  bei 
höheren  Temperaturen  IV,  611;  La- 
dung der  Leydener  Flasche  durch  das 
Inductorium  IV,  692;  .Priestley'sche 
Ringe  IV,  727;  Glimmentladungen 
in  Flüssigkeiten  IV,  802;  Lichtbogen 
IV,  836;  Verbrauch  der  Elektrodeu 
durch  den  Lichtbogen  IV,  842  ff.; 
Ursachen  der  Flammeuströme  IV, 
887. 

Gruel:  Gyrotrop  I,  ;>07;  Leitungs- 
vermögen des  Ebonits  I,  500;  Das 
Grove'sche  Element  1,  770;  Elek- 
trisirmaschine  II,   14:<;  Elektrischer 


Tourbillon  II,  241 ;  Astatisches  System 

III,  263. 

Gruner:  galvanische  Zersetzung  von 
luftfreiem  Wasser  II,  559. 

Granmach:  magnetische  Drehung 
der  Polarisationsebene  der  strahlenden 
Wärme  III,  949. 

Gr us s  und  Biermann:  Leitungs- 
fähigkeit organischer  Verbindungen 

I,  565;  G.  und  Mach  s.  Mach  uud 
Gruss. 

Gnebhard:  Nobili'sche  Ringe  I,  393, 

IV,  1217. 

v.Guericke,  Otto :  Versuche  über  Rei- 
bungselektricität  I,  4;  Elektrisir- 
maschine  II,  143;  Licht erscheiuungen 
auf  elektrisirten  Nichtleitern  IV,  761. 

Guerin:  galvanisches  Element  1,781. 

G  u  e  r  o  u  1 1 :  Elektrolyse  der  schweflich- 
ten Säure  II,  54u. 

Guglielmo:  Widerstand  der  galvani- 
schen Elemente  I.  482;  elektromoto- 
rische Kraft  der  Polarisation  II,  672; 
Polarisation  in  der  Smee'scheu  Kette 

II,  804;  Disjunctionsströme  IV,  742; 
Leitungsvermögen  von  Lösungen  von 
Kaliumhydroxyd  in  Alkohol  IV,  1241 ; 
G.  und  Naccari  s.  Naccari  und 
Guglielmo. 

G  u  i  g  n  e  t :  galvanisches  Element  I,  782. 

Guillaume:  das  Voltameter  alsCon- 
densator  IV,  1300. 

Guillemiu:  Messung  der  Capacitat 
durch  das  Galvanometer  I,  Ii:*; 
Strombildung  und  Entladungszeit  I, 
413  ff.;  Glockenmagnete  III ,  348; 
Magnetisirung  uud  Biegung  III,  712; 
Dauer  der  imlucirten  8i  röme  IV,  117; 
Abwechselnde  Rückstände  bei  Batte- 
rieentladungen IV,  182;  Wechselwir- 
kung paralleler  Theile  der  Leitung 
eines  Inductionsstromes  IV,  198;  Ein- 
fluss der  Leitungsdrähte  auf  die  Fun- 
kenentladungen des  Inductoriums  IV, 
684;  G.  und  Burnouf:  Laduugszeit 
von  Drähten  I,  418. 

Guitard:  Versuche  mit  der  Elektri- 
airinaschiue  I,  33. 

Guthrie:  Condensator  I,  139;  Span- 
nungsreihe I,  220;  Stromregulator  I, 
312;  Elektrolyse  von  Glaubersalz  11, 
517,  organischer  Verbindungen  II, 
576;  Kixirung  der  Ströinungscurven 
mittels  Eisenfeilen  III,  131;  Elektro- 
magnetischer Messapparat  III,  247; 
Magnetische  Einstellung  verschiedener 
Körper  III,  796;  Elektrische  Ladung 
der  Luft  an  glühenden  Körperu  IV; 
865:  G.  und  Boys:  Widerstand  zer- 
setzbarer Körper  I,  479;  Leitungs- 
fähigkeit der  Schwefelsäure,  I,  589. 
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H. 

Hachette:  Wirkung'der  magnetelek- 
trischen Maschine  IV,  361;  H.  uud 
Th^nard:  Volta'sche  Säule  I,  266. 

Haecker:  Permanenter  Magnetismus 
zur  Sättigung  magnetisirter  StAhl- 
stiibe  III,  538;  Permanent«  Tragkraft 
hufeisenförmiger  Stahlmagnete  III, 
652. 

Hädenkamp:  Wirkung  eine»  Kreis- 
stroma auf  ein  magnetisches  Theil- 
chen  111,200;  Wirkung  einer  Spirale 
auf  ein  magnetische»  Theilchen  III, 
208  ff.  ;  Tangentenbussole  III,  250. 

H  a  g  a :  8trömungsströme  II ,  1 59  ff. ; 
Theorie  der  Elektricitätserregung  II, 
996;  Amalgamationsströme  IV,  1252. 

IIa  nbach:  Einfluss  geringer  Ober- 
flächenänderungen auf  die  Elektri- 
citätserreguBg  I,  215;  Reibung  von 
Metallen  I,  218;  Dynamoelektrische 
Maschine  IV,  395. 

Haidiuger :  Magnetismus  chemischer 
Verbindungen  III,  857. 

Haldane:  Abänderungen  der  Volta'- 
Kchen  Säule  I,  269  ff.;  Verminderung 
der  Polarisation  II,  805. 

de  Haldat:  Einfluss  von  Erschütte- 
rungen auf  die  Magnetisirung  III, 
109;  Temporäres  magnetisches  Mo- 
ment von  Eisenröhren  III,  492; 
Magnetische  Figuren  III,  661; 
Dämpfung  der  Schwingungen  der 
Magnete  durch  Metallmassen  IV,  329. 

Haies:  Farbe  der  Funken  IV,  759. 

Hall,  E.  II. :  Ablenkung  von  Strömen 
iu  Metallplatten  III,  192  ff.;  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  bei 
der  Reflexion  von  magnetischen  Fl  rt- 
cheu III,  960;  Beziehung  des  Magne- 
tismus zur  dielektrischen  Polarisation 
III,  966;  Theorie  des  Hall'schen 
Phänomens  IV,  1123;  Magnetische 
Ablenkung  des  Stromes  IV,  1310, 
1314. 

Ha  Hock:  Arbeitsleistungen  des  Stro- 
mes II,  919,  923. 

Hall  ström:  Eiufluss  vou  Tempera- 
turäuderungen  auf  das  permanente 
magnetische  Moment  III,  752. 

Ha  11  wachs:  Nutzeffect  der  Accumu- 
latoreu  IV,  1302. 

Ualske:  Stromunterbrecher  IV,  9,  siehe 
auch  W.  8 i erneu s. 

Hamann:  Magnetisirungsmethode  III, 
108. 

Hamilton:  Elektr.  8ichel  IV ,  624  ff. 
Huna  in  eil:  Voltumeter  IV,  1292. 
H  a  n  k  e  1 :  Vertheilung  der  Elektricität 
1,  74;  Elektrometer  I,  162;  Elektro- 


motorische Kraft  zwischen  Metallen 

I,  200;  Elektricitätserreguug  durch 
Nichtleiter  I,  217;  Elektromotorische 
Kraft  zwischen  Metallen  und  Flüssig- 
keiten I,  227  ff.;  Widerstand  unzer- 
setzbarer Körper  1,443;  Eiufluss  der 
Feuchtigkeit  auf  das  Leitungsver- 
mögen I,  500;  Leitungsfähigkeit  vou 
Salzlösungen  I,  571;  Widerstand  von 
Kupfer-  uud  Zinkvitriol  1,574;  Ther- 
moelektrische  Reihe  11,  248;  Umkeh- 
rung der  Richtung  der  Thermoströtne 

II,  293;  Thermoelektricität  der  Kry- 
stalle  II,  316  ff.,  341  ff.;  Thermoströme 
zwischen  Metallen  und  geschmolzenen 
Salzen  II ,  353 ;  Wärmeerzeugung 
durch  den  galvanischen  Strom  II, 
390;  Einfluss  der  Occlusion  auf  die 
Polarisation  1 1 ,  741 ;  Umkehrungen 
der  Stromesrichtung  II,  844;  8tröiue 
beim  Schuttein  der  Elektroden  II, 
852;  Photochemische  Ströme  II,  85y; 
Widerstandsbestimmung  durch  »las 
Galvanometer  III,  287;  Magnetismu.« 
des  Nickels  und  Kobalts  III,  ö6ü; 
Anziehung  von  Spiralen  gegen  Eiseu- 
stäbe  III,  576;  Magnetisirung  der 
Krystalle  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen III,  895;  anomale  Magnetisi- 
ruug  IV,  270;  Funkenenthulungen 
deB  Inductoriuins  IV,  681;  Durch- 
bohrung von  Stauuiolblättern  durch 
die  Entladungen  IV,  779;  Coutact 
ströme  IV,  879;  Elektrisches  Ver- 
halten der  Flamme  IV,  881  n". ;  Uni- 
polare Leitung  der  Flamme  IV,  890 IV. : 
Bewegungen  des  die  elektrischen  Er- 
scheinungen vermittelnden  Medium* 
IV,  1136;  Elektricitätsent Wickelung 
bei  Einwirkung  von  ßäuren  auf  Ziuk 
und  auf  kohlensauren  Kalk  IV,  121- ; 
Elektrische  Eigenschaften  verschiede- 
ner Mineralien  IV,  1278;  Thermo 
elektricität  des  BergkrystallsIV,  12H1. 

H  a  u  8 em  a  n  n :  Photochemische  Strome 
II,  862 ;  H.  und  K  i  r  c  h  h  o  f  f .  Wärme 
und  Elektricitätaleitung  1, 535 ;  Kiek 
trischer    Widerstand    von  Körpern 
geringen  Widerstandes  IV,  1219;  H 
und    W.    Siemens:    Einfluß  de> 
Lichtes  auf  deu  Leitungswider*tan<l 
der  Metalle  I,  527. 

Hanstedt:  Einstellung  der  Maguet 
nadel   durch   den  Strom  III.  1W: 
H.  und  Masch  mann:  Beziehuu^ 
des    Magnetismus    zur  cheniischeu 
Verwandtschaft  III,  967. 

Haie:  Calorimotor  und  Deflagrator  I, 
733:  Calciumamalgam  II.  519;  Glimm 
entladuugeu  in  Flüssigkeiten  IV,  8i»l 
Schwingungdtheorie  der  Elektricität 
IV.  1135. 
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Harris,  Snow:  Drehwage  I,  40; 
Capacität  der  Körper  I,  124;  Maass- 
flasche I,  141;  Grösse  der  Anziehung 
zweier  elcktrisirter  Kngeln  I,  145; 
Elektrometer  I,  175;  Bestimmung  der 
Dielektricitätoconstante  II,  26;  Luft- 
thermometer  II,  358  ff. ;  Wärme  bei 
Batterieentladungen  II,  379,  Bifllar- 
Suspension  III,  56;  Magnetisches 
Moment  verschiedener  Schichten  III, 
530;  Rotationsmagnetismus  IV,  313; 
Dämpfung  der  Schwingungen  der 
Magnete  durch  Metallmassen  IV.  328; 
Leitung  der  Luft  IV,  601 ;  Oesetz  der 
Schlagweite  IV,  649;  Funkenent- 
ladung bei  verschiedenem  Druck  und 
verschiedeneu  Temperatmen  IV,  658, 
662;  Elektricitätsverlust  durch  Sei- 
tenentladung IV,  672. 

Hart,  Lavington:  Eine  durch  eine 
Luftblase  unterbrochene,  aus  einem 
Capillarrohr  ausfliessende  Quecksil- 
bersäule erregt  Elektricität  IV,  1210. 

Hasselberg:  Leuchten  der  Gase  bei 
niederen  Temperaturen  IV,  536. 

üatchett:  Magnetisirung  von  Mag- 
netkies und  Schwefeleisen  III,  101 
574. 

II  a  u  b  n  e  r :      Kickt  ricitätsströmungeu 

und  Strom  Verzweigung  IV,  1216. 
v.   Hauch:  Wage  zur  Messung  von 

Elektricitätomengen  I,  145. 
Haug:  Beobachtungsfehler  bei  Wider- 

standsbestimmungen  I,  437. 
Hausen,  Chr.  Aug. :  Entladungsformeu 

IV,  615. 

Hausmann:  Leitungsvermögen  von 
Anatas  1,500;  Thermoelektricität  der 
Kry stalle  II,  321. 

Hautefeuille  und  Chappuis: 
Chemische  Wirkungen  der  Entladun- 
gen IV,  826  fl.;  H.  und  Troost: 
Tension  des  mit  Wasserstoff  belade- 
uen  Palladiums  II,  548. 

Hau y:  Elektroskop  I,  155:  Elektrisi- 
rung  verschiedener  Mineralieu  I,  218; 
Elektricitätserregung  bei  Berührung 
von  Metallen  und  Flüssigkeiten  I,  238  : 
Thermoelektricität  von  Krystalleu  II, 
317;  Astasirung  des  Magnet»  im 
Galvanometer  III,  293. 

Hawkins:  Eisenelement  I,  778. 

Uawksbce:  Versuche  über  Reibungs- 
elektricitätl,5;  Entladung  in  Gasen  IV, 
407;  Lichterscheinuug  auf  elektrisir- 
ten  Nichtleitern  IV,  761. 

Heardcr:  Amalgam  II,  142;  Isolirende 
Xeugstüeke  des  Reibzeuges  II,  144. 

H  e  a  v  i  s  i  d  e :  Widerstand  unzersetz- 
barer Körper  I,  444  ;  Widerstünde  von 
Elektromagneten  IV,  126 ;  Bestim- 
mung des  elektrischen  Widerstandes 


der  Körper  IV,  1219 ;  Ströme  der  Elek- 
tricität iu  einem  Draht,  bei  Berück- 
sichtigung derSelbstinducüon  IV,  1339. 

Hecquet:  Elektromagnete  III,  345. 

v.  Hefner-Alteneck:  Magnetelek- 
trisirmaschine  IV,  377. 

Heidenhain  u.  Jürgen  Ben:  Elek- 
trische Fortführung  suspeudirter  Pul- 
vrr  II,  181. 

Hei  den  reich:  Apparat  zur  Anwen- 
dung der  inducirten  Ströme  IV,  358. 

Heidnu  n  n  :  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung II,  973,  992. 

Heine:  Strömung  in  ebenen  Flächen 

I,  387;  Magnetismus  und  geschlossene 
Ströme  IV,  1113. 

Heinrich,  Placidus:  Wärmewir- 
kung des  elektrischen  Funkens  IV,  7 1 H ; 
Phosphorescenzerregung  durch  Fun- 
ken IV,  761. 

II  ei  n  tz  :  Einfluss geringer  Oberflächeu- 
änderungen  auf  die  Elektricitätser- 
regung 1,  214. 

Heidt:  Passivität  des  Eisens  und  Ku- 
pfers II,  812,  825. 

Hell  mann:  Schichtung  des  elektri- 
schen Lichts  IV,  454. 

Hellwig:  Volta'sche  Säule  I,  270; 
Queckhilberelektroden  II,  565. 

v.  Helm  hol  tz:  Quantität  der  beim 
Contact  von  Metallen  erregten  Elek- 
tricität 1,  205;  Satz«  über  Stromver- 
zweigung I,  373  tf. ;  Ladungszeit  von 
Drähten  I,  424;  t'allaud's  Kette  I, 
762;  Theorie  der  Bildung  des  Rück- 
standes II,   102;  Elektri8innaschiue 

II,  143;  Ströme  im  Reib/.eug  der 
Elektrisirma.schine  II,  148;  Theorie 
der  elektrischen  EndosmoH'  II,  188; 
Wärme  bei  Batterieentladtnigen  II, 
372;  Polarisation  des  Quecksilbers  II, 
712;  Verlauf  der  Polarisationsströiue 
bei  wechselnder  Strominteusität  II, 
743;  Convectionsströme  II,  751  ff.; 
Analogie  zwischen  polarisirten  Volta- 
metern  und  Condensatoren  II,  75«; 
Ströme  bei  ungleichzeitigem  Ein- 
tauchen II,  833;  Einfluss  der  Cuncen- 
tration  auf  die  Arbeitsleistungen  in 
der  Kette  II,  873,  876  ff.;  Theorie 
der  Elektricitätserregung  II,  1000; 
Elektrodynamische  Wage  III,  67; 
Wirkung  eines  Kreisstroms  auf  ein 
magnetisches  Theilcheu  III.  201; 
Tangentenbussole  III,  250;  Theorie 
der  Induction  IV,  67,  82  ;  Eintluss  der 
Extraströme  auf  das  Ansteigeu  des 
galvanischen  Stromes  IV,  101  ff.; 
Induction  in  einer  Nel>eurolle  IV, 
11«;  Inductionsstri.nie  IV,  136;  Ther- 
mische Wirkungen  der  Inductions- 
ströme  IV,  147;  Physiologische  Wir- 
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klingen  der  Inductiousströme  IV, 
153;  Stromunterbrecher  IV,  155; 
Batterie  -Entladung  IV,  165;  Oscil- 
latorische  Entladungen  in  Induc- 
tionsspiralen  IVT,  218;  Verzögerung 
der  Induction  IV,  234,  240  ;  Zeitlicher 
Verlauf  der  Maguetisiruug  IV,  240; 
Telephon  IV,  28« ;  Galvanische«  Ele- 
ment IV ,  985 ;  Elektromotorische 
Kraft  des  Elements  von  Latimer 
Clark  und  Calometclementes  IV,  »85 ; 
Dimensionen  der  Einheiten  der  elek- 
trischen und  magnetischen  Constauten 
IV,  1012  ;  Elementares  Potentialgesetz 
und  Kritik  denselben  IV,  1042,  1046 ff.; 
Kräfte,  die  auf  die  Stromenden  wirken 
IV,  1045;  Theorie  der  Elektricitätsbe- 
weguug  in  Körpern  unter  Berücksich- 
tigung, der  Inductionswirkungeu  IV, 
1070;  Kritik  des  elektrodynamischen 
Grundgesetze«  von  W.  Weber  IV,  1087 ; 
Die  Wirkung  eines  Stromelements  auf 
einen  Magnetpol,  verglichet)  mit  der 
einer  wirbelnden  Flüssigkeit  auf  ein 
Flüssigkeitstheilchen  IV,  1127;  Wir- 
beltheorie IV,  1188;  Bewegungen  der 
Elektrizität  in  einem  dielektrisch 
und  magnetisch  polarisirbareu  Medium 
IV,  1192;  Einfluss  der  um  die  Elek- 
troden sich  lösenden  Zersetxungsgase 
IV,  1 305 ;  H.  und  E.  du  Bois - K e y - 
mond:  Projectiousgalvanometer  III, 
270. 

Hempel:  Holtz'sche  Maschine  II,  204; 

Wirkung    der    Influenzmaschine  in 

verschiedeneu  Gasen  IV,  1276. 
H  e  n  I  e  y  :  Auslader  1 ,  1 42  ;  Elektrici- 

tätserregung  beim  Contact  1 ,  208 ; 

Funkeueuthulungeu   auf  Glasplatten 

IV,  770. 

Henrici:  Elektricitätserregung  zwi- 
schen Metallen  und  Flüssigkeiten  I, 
285;  Gaselement  1,  295;  Stromver- 
zweigung I,  :162 ;  Leitungsvermögeu 
von  Anatas  I,  500,  von  Salzlösungen 

I,  572;  Elektromotorische  Kraft  zwi- 
schen zwei  Flüssigkeiten  und  einem 
Metall  1,  686;  Elektromotorische 
Kraft  von  Gasketteu  I,  727;  Ther- 
moströme  bei  Berührung  ungleich 
warmer  Metalle  II,  306,  310  ff.; 
Therm«  "ströme  /.wischen  Metallen 
und  Flüssigkeiten  II,  347  ;  Elektrolyse 
durch  Rcibuugselektricität  II,  469; 
Elektrolyse  in  der  Kette  II,  608; 
Polarisation  von  Elektroden  aus  ver- 
schiedenen Metallen  II,  701  ff.;  An- 
wachsen der  Polarisation  durch  Gase 

II,  729;  Polarisation  in  den  Ketten 
II,  802;  Ströme  bei  ungleichzeitigem 
Eintauchen  der  Elektroden  II,  827  ff. ; 
Ursachen  dieser  Ströme  II.  836  ff.; 


egister. 

Umkehrung  der  Stromrichtung  II, 
845;  8tröme  beim  Schütteln  der  Elek- 
troden II,  850  ff.;  Theorie  der  Elek- 
tricitätserregung II,  980,  985  ;  Wider- 
stand des  Galvanometers  III,  27K; 
Elektrisches  Verhalten  der  Flamme 
IV,  885;  Ursachen  der  Flammen- 
ströme  IV,  888;  Theorie  der  Elektri- 
cität  IV,  1135. 

Henrichsen:  Leitungsfähigkeit  von 
Lösungen  I,  618;  H.  und  Wleügel: 
Magnetismus  chemischer  Verbindun- 
gen IV,  1331. 

Henry,  J :  Inductionserscheinungeu 
IV,  6 ;  Wirkungen  der  Induction  IV. 
35;  Inducirte  Ströme  höherer  Ord- 
nung IV,  52  ff.;  Physiologische  Wir- 
kungen der  Inductionsströme  IV, 
153  ff.;  Nebenströme  bei  Batterieent- 
ladungen  IV,  187;  Anomale  Mague- 
tisirung  IV,  273;  H.  und  Ten  Eyk: 
Elektromagnet  von  grosser  Tragkraft 
III,  343;  Wechselwirkung  der  Theil- 
chen  eines  geschlossenen  Magnet 
systems  III,  617. 

Henry,  W.:  Elektrolyt isches  Gesetz 
II,  481 ;  Elektrolyse  der  Schwefelsäure 
II,  538 ;  Quecksilberelektroden  II,  56  •. 

v.  Hepperger:  Elektromotorische 
Kraft  zwischeu  zwei  Flüssigkeiten 
und  einem  Metall  1 ,  694 ;  Capillar- 
elektrometer  II,  720. 

Heraud:  Galvanisches  Element  I,  786. 

Herbert:  8pannungsreihe  I,  219. 

Herger:  Magnetische  Figuren  III. 
664. 

Hermann,  L. :  Dämpfung  der 
Schwingungen  der  Magnetnadel  III. 
289 ;  Gesetze  der  Magnetoinduction  I V. 
24;  Telephon  IV,  288. 

Hernandez  y  Mascarenas  s.  unter 
Mascarenas. 

H  e  r  r  tu  a  n  n :  Magnet  isirung  durch 
wiederholtes  Anlegen  an  die  Pole 
eines  Stahlmagnets  III.  443. 

Her  sc  hei:  Quecksilberelektroden  II, 
567  ;  Accumulatoren  II ,  788 ;  PasM 
vität  des  Eisens  II,  811,  819  ff.: 
Lichtbogen  IV,  833;  H.  u.  Babbag* 
Rotationsmaguetismus  IV,  312  ff; 
Ableukung  von  Metallmassen  über 
rotirenden  Magneteu  IV,  321. 

Hertz,  II.;  Phosphorescenz  bei  Gas 
entladungen  IV,  421 ;  Elektrostatische* 
Verhalten  der  Kathodeustrahlen  IV. 
436 ;    Entladung    der  galvanischen 
Säule  IV,  497  ff.;  Magnetisches  Ver 
halten  der  Gasentladungeu  IV,  553: 
Funkenentladung  IV,  637;  Mecha- 
nische Wirkungen    der  Funkenent 
laduug  IV,  732;  Trägheit  der  Elektri- 
cität  IV,    1023  ff.;  Herleitun«  der 
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Gleichungen  von  Maxwell  aus  den 
gewöhnlichen  elektrodynamischen 
Gleichungen  IV,  1181;  Elektrische 
Leitungsfähigkeit  des  Benzols  IV, 
1223;  Induction  in  rotirenden  Kugeln 
IV,  1339. 

ii  e  r  w  i  g :  Leitungsfähigkeit  von  Wasser 
und  Alkohol  I,  570,  von  Salzlösungen 

I,  572;  Analogie  zwischen  Conden- 
satoren  und  polarisirten  Voltainetern 

II,  758  ff.;  Einfluss  des  Erwärmens 
auf  die  Polarisation  II,  778;  Elek- 
trodynamometer  III,  60;  Verhalten 
der  Magnete  gegen  hindurchgeleitete 
Ströme  III,  462;  Trausversalmag- 
netisxuus  von  Eisenröhren  III,  627; 
Elektrischer  Widerstand  magnetisir- 
ten  Eisens  III,  726 ;  Wärmeentwicke- 
lung beim  Magnetisiren  III,  780; 
Coefficient  der  Selbst  induetion  IV,  89 ; 
Dynamoelektrische  Maschine  IV,  395 ; 
Leitung  des  Quecksilberdampfes  IV, 
608  ff. ;  Entladung  zwischen  ungleich 
warmen  Elektroden  IV ,  666 ;  Che- 
mische Wirkungen  der  Funken  IV, 
817  ff.,  821;  Verbrauch  der  Elektro- 
den durch  den  Lichtbogen  IV,  843 ; 
Verhalten  der  Flamme  gegen  elektri- 
sirte  Körper  IV,  885;  Uuipolare  Lei- 
tung der  Flamme  IV,  895;  Theorie 
der  Elektricitätsbewegung  im  Strome 
IV,  1032  ;  Einwände  gegen  das  ele- 
mentare Potentialgesetz  IV,  1048; 
Tritt  die  Einwirkung  des  Erdmag- 
neten auf  einen  Körper  momentan 
vollständig  ein  oder  nicht?  IV,  1130; 
Einwände  gegen  Edlund's  Aether- 
theorie  der  Elektricität  IV,  1156  ff. 

Hesehus:  Wirkung  des  Lichtes  auf 

Selen  IV.  1233. 
II  i  c  k  s :  Elektrischer  Widerstand  einer 

leitenden  Kugel  IV,  1216. 
Higgins:  Zinkamalgam  II,  142. 
Highton:  Galvanisches  Element  I,78:t. 
Hildebrandt:  Stromverzweigung IV, 

1216;  Nobili'sche  Figuren  IV,  1217. 
Hill,  0.  J :  Magnetisirung  durch  Rei- 

bungselektricität  III,  92. 
Hill,  Walter  N. :  Elektrodynaniometer 

III,  66;  H.  und  Trowbridge  s.  unter 
Trowbridge. 

Hillebrau d  und  Norton:  Elektro- 
motorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
in  einer  Flüssigkeit  I,  652  ;  Thermo- 
elektrische  Reihe  II,  249. 

Hill  er:  Elektrolvse  geschmolzener 
Salze  II,  501  ff .  " 

Himstedt:  Drehungsmoment  einer 
Spirale  III,  218;  Magnetoinduction 

IV,  308;  Schwingungen  von  Magnet- 
nadeln über  Eisenplatten  IV,  333; 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  956  ff. 


Hipp:  Messapparat  für  starke  Ströme 

III,  331;  Einfluss  des  Extrastroms 
auf  die  Magnetisirung  IV,  251. 

Hire,  la:  Magnetische  Figuren  III,  661. 
Hirst:  Theorie  des  Diamagnetismus 

IV,  1121. 

Iiisinger  und  Berzelius  siehe  Ber- 

z  e  I  i  n  s  und  H  i  s  i  n  g  e  r. 
Hittorf:  Leitungsfähigkeit  des  Selens 

I,  543,  der  Schwefelmetalle  I,  555, 
wasserfreier  Wasserstoffsäureu  I,  ö63, 
der  Anhvdride  der  Säuren  1,  564 ; 
Töne  beim  Elektrisireu  II,  106;  Elek- 
trische Fortführung  von  Flüssigkei- 
ten II,  169;  Apparate  für  Elektro- 
lyse II,  474;  Elektrolyse  geschmolze- 
ner Salze  II,  500 ,  gelöster  Salze  II, 
506  ;  Bromjod  ein  Nichtleiter  II,  508  ; 
Elektrolyse  organischer  Verbindun- 
gen II,  579 ;  Wanderung  der  Ionen 

II,  584  ff.,  593;  Elektroryse  gemisch- 
ter Lösungen  II,  595;  Theorie  der 
Elektrolyse  II,  925  ff.;  Entladung  in 
Gasen  IV,  413  ff.;  Phosphorescenz 
bei  Gasentladungen  IV,  419;  Ab- 
schneidung des  Glimmlichta  IV,  421  ; 
Ausbreitung  der  positiven  und  der 
negativen  Entladung  IV,  437;  Posi- 
tive Entladung  IV,  441  ff.;  Einfluss 
der  Erwärmung  auf  die  Entladung 
IV,  456 ;  Entladungen  in  höchst  ver- 
dünnten Gasen  IV,  473;  Widerstand 
der  Entladungen  IV,  490;  Entladun- 
gen der  galvauischen  Säule  IV,  496  ff. ; 
Continuirliche  und  discontinuirliche 
Entladungen  IV,  499  ff;  Leitung»- 
vermögen  der  Gase  IV,  500  ff. ;  Elek- 
troskopisches  Verhalten  der  Eut- 
ladungsröhreu  IV.  510;  Abgeleitete 
Stellen  der  Entladungsrohren  IV, 
518;  Erwärmung  in  den  Entladungs- 
rohren IV,  538;  Zerstäuben  der  Ka- 
thoden IV,  542;  Magnetisches  Ver- 
halten der  negativen  Entladung  IV, 
556;  Wasserstoff  ein  Nichtleiter  IV, 
601 ;  Leitung  des  Wasserdampfs  IV, 
607,  des  Quecksilberdampfs  IV,  609; 
Schliessungsfunkeu  der  galvanischen 
Säule  IV,  709  ff.;  Chemische  Wir- 
kungen der  Entladungen  IV,  829; 
Leitungsfähigkeit  der  Flamme  IV, 
871  ;  Unipolare  Leitung  der  Flamme 
IV,  889  ff.;  Elektrisches  Verhalten 
der  Flamme  IV,  897;  Hittorf  und 
Plücker:  Spectrum  der  Entladungen 
IV,  549. 

Hitzig:  Das  Leclanche'sche  Element 
I,  750. 

Hockin  uud  Matthiesseu  s.  Mat- 
thiessen  und  Hock  in. 

Hockin  und  Taylor:  Elektromoto- 
rische Kraft  zweier  Metalle  in  einer 
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Flüssigkeit  I,  664 ;  Polarisation  des 
Quecksilber»  II,  708. 
Hoffer:   Magnetisirungsmethode  III, 
106. 
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573;  Leitungsfähigkeit  der  Schwefel- 
säure I,  584;  Wärmeerzeugung  durch 
den  galvanischen  Strom  II,  386;  Tem- 
peraturänderung der  Oontactstellen 
IL  417;    Elektrolyse  der  Eisensalze 

II,  530;  Polarisation  der  Elektroden 
II,  663 ;  Einfluss  der  Stromdichtigkeit 


auf  die  Polarisation  der  Elektroden 
II,  679 ;  Arbeitsleistungen  in  der  Kette 

II,  870;  Abstossung  auf  einander  fol- 
gender Stromtheile  III,  10;  Wende- 
punkt der  temporären  Magnetisirung 

III,  427;  Wirkungen  der  Inductions- 
ströme IV,  11,  14;  Richtung  der 
magneto  -  elektrischen  Inductions- 
ströme IV,  19;  Gesetze  der  Magneto- 
induetion  IV,  22  ff.;  Magnetelektrisir- 
maschiue  IV,  382  ff.,  387;  L.  und 
J  a  c  o  b  i :  Elektromagnetische  Wage 

III,  246;  Abhängigkeit  des  magne- 
tischen Moments  von  der  magneti- 
sirenden  Kraft  III,  409;  Abhängig- 
keit des  temporären  Moments  der 
Magnetstäbe  von  ihrer  Dicke  III,  484; 
Temporäres  magnetisches  Moment 
verschieden  langer  Stäbe  III,  499; 
M  iignetische  Leitungsfähigkeit  III, 
544;  Ankeranziehung  nicht  in  sich 
geschlossener  Systeme  III,  589;  Ein- 
fluss der  maguetisirenden  Kraft  auf 
die  Tragkraft  geschlossener  Magnet- 
systeme III,  621;  Einfluss  der  mag- 
netisirenden  Kraft  auf  die  Tragkraft 
hufeisenförmiger  Elektromagnet«  III, 
637;  Magnetische  Wirkungen  des 
Extrastromes  IV,  42;  L.  u.  Sawel- 
jew:  Elektromotorische  Kraft  zwi- 
schen zwei  Flüssigkeiten  und  einem 
Metalle  I,  693;  Polarisation  durch 
verschiedene  Gase  II,  724. 

Lepinay,  Mace  de:  Wirkung  eines 
geschlossenen  Stromes  auf  einen 
Magnetpol  III,  196. 

Leroux:  Galvanisches  Element  I,  782; 
Magnetelektrisirmaschine,  Arbeit  und 
Wärme  IV,  390;  Elektromagnetische 
Motoren  IV,  397 ;  Funken  und  Licht- 
hülle IV,  705 ;  Einfluss  der  Spannung 
auf  die  thermoelektrische  Stellung 
der  Metalle  II,  281,  286;  Thermo- 
ströme  in  gebogenen  Drähten  11, 
313  ff.;  Temperaturänderung  der  Oon- 
tactstellen und  Thermoströme  II,  421 ; 
Fortführung  der  Wärme  durch  den 
Strom  II,  428;  Elektromagnetisches 
Verhalten  biegsamer  Leiter  III,  189; 
Dämpfung  der  Bewegungen  von  Me- 
tallmassen durch  Magnete  IV,  326; 
Bewegungen  der  Elektroden  des  Fun- 
kens IV,  750  ff.;  Lichtbogen  IV,  834, 
837;  Helligkeit  des  Lichtbogens  IV, 
849. 

Le  Roy:    Elektrisirmaschine  II,  137; 
L.  R.  und  d '  A  r  c  y :  Vertheilung  der 
Elektricität  I,  62;  ElektrometW^ 
156. 

Leslie:  Magnetische  Figo; 
Less:  Widerstand 

IV,  1222. 
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v.  Leuchteoberg:  Verwendung  von 
Kohle  in  den  galvanischen  Elemen- 
ten I,  739. 

L  e  v  i  s  o  n :  Galvanische»  Element  I, 
781,  784. 

Levy,  M. :  Dimensionen  der  Einheiten 
der  elektrischen  und  magnetischen 
Conatanten  IV,  1012;  Wechselwirkung 
elektrischer  Theilchen  IV,  1111. 

Leykauf:  Einfluss  von  Verunreini- 
gungen auf  die  Lösung  von  Metallen 

II,  618  ».  auch  Ohm  u.  Leykauf. 
Liais:  Magnetisiruug  der  Eiseuröhreu 

III,  497. 

Libes:  Identität  der  Reibung»-  und 
Contactelektricität  I,  213. 

Lichtenberg:  Elektrophor  II,  77; 
Elektrisirma8chine  II,  143;  Lichten- 
bergische Figuren  IV,  780. 

Lid  off  und  Tichomiroff:  Schmel- 
zen der  Körper  durch  den  Lichtbogen 

IV,  840;  Elektrolyse  gelöster  Salze 
IV,  1294. 

L  i  e  b  i  g :  Amalgamiren  des  Zinks  I,  735. 

Linari:  Chemische  Wirkungen  der 
Thermoströme  II,  273;  L.  und  Anti- 
nori:  Wirkungen  der  Thermoströme 
II,  274. 

Lindig:  Bestimmung  der  elektro- 
motorischen Kraft  I,  632;  Einfluss 
der  Erwärmung  auf  die  elektromoto- 
rische Kraft  I,  719. 

Linnemann:  Elektrolyse  geschmol- 
zener Salze  II,  502. 

Liouville:  Theorie  der  Elektrodyna- 
mik III,  22. 

v.  Li  phart:  Anomale  Maguetisi- 
ruug  IV,  269 ;  Magnetisches  Verhalten 
der  Gasentladungen  IV,  552. 

L  i  p  p  i  c  h :  Das  Integralgesetz  von  F. 
E.  Neumann  IV,  1040;  Das  elementare 
Potentialgesetz  von  Helmholtz  IV, 
1046. 

L  i  p  p  m  a  n  u :  Capillarelektrometer  1, 
468;  Widerstand  zersetzbarer  Leiter 
I,  480;  Leitungsfähigkeit  von  Oelen 
I,  566;  Platinelektroden  bei  der  Was- 
serzersetzung II,  546;  Polarisation 
des  Queksilbers  II,  709,712;  Capillar- 
elektrometer II,  717;  Polarisation 
durch  feste  Schichten  II,  789  ff.; 
8tröme  bei  ungleichseitigem  Ein- 
tauchen II,  833;  Vergleichung  des 
Verhaltens  der  Magnete  und  der  Sole- 
noide  III,  143;  Bestimmung  des  Ohm 
IV,  900  ff.;  Folgerungen  aus  dem 
Satze,  dass  die  Summe  aller  gleich- 
zeitigen Aenderungen  der  elektrischen 
Ladungen  Null  ist  IV,  1018;  Er- 
setzung des  galvanischen  Stromes 
durch  mechanisch  bewegte  Elektricität 
IV,  1031;  Quecksilbereloktrodynamo- 


meter  IV,  1318;  L.  und  Mare\ 
Capillarelektrometer  II,  718. 

Lipschitz:  Vertheilung  der  Elektri- 
cität I,  66,  76,  81,  88;  Ersetzung  der 
Windungen  von  Spiralen  durch  JAns, 
netflächen    III,   212;  Magnetisches 
Moment  eines  Ellipsoides  III,  364. 

Lissajoux:  Funken  und  Lichthülk 
IV,  699. 

List:  Magnetisches  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  799. 

Lloyd:  Astatisches  System  III.  26;-. 

Lob  eck:  Vertheilung  der  ElektriciiAt 
I,  88. 

Lodge,  O.:    Widerstand   fester  Ki'»r 
per  I,  467,  der  galvanischen  Ele- 
mente I,  482;  Leitungsfäbigkeit  tlcr 
Legirungen  I,  512;  Danielrache«  Ele 
ment  I,  623;  Ursachen  der  Thernio- 
ströme  II,  459;  Theorie  der  Elektro- 
lyse II,  943;  Dimensionen  der  Ein- 
heiten der  elektrischen  u.  magnetischen 
Constanten  IV,  1012;    Modelle  IV 
1160. 

Lodge,    Ayrton,     Gordon  um! 

Perry:  Dielektricitätsconstante  der 

Luft  II,  51. 
Lodge  und  Carey  Foster:  Elek 

tricitätsströmung  in  Platten  I,  38 n-, 

Widerstand  fester  Körper  I,  466. 
Lodge,    O.    und    8.  Thompson 

Thermoelektricität  der  Krystalle  II. 

338. 

Loge  man  und  van  Breda:  Elek 
trische   Fortführung    von  Flüssig- 
keiten II,  167;  Vermeintliche  meislli 
sehe  Leitung  der  Elektrolyte  II,  48 £ 
Abstossung   auf  einander  folgender 
Stromtheile  III,  11. 

Loiseau,  Chromsäurekette  I,  746. 

L  o  1 1  i  n  g :  Wechselwirkung  elektrischer 
Theilchen  IV,  1111. 

Lommel:  Lichtenbergische  Figuren 
IV,  785;  Chemische  Wirkungen  der 
Funken  IV,  817. 

Long:  Leitungsfähigkeit  von  Lösungen 

I,  610;  Leitungstätigkeit  und  Diflu 
sionsvermögen  der  8alze  n,  953;  Be- 
ziehung des  Leitungs vermögen»  <in 
Elektrolyte  zur  Wanderung  der  Ionen 

II,  958. 

Longi:  Leclanche's  Element  I,  750. 
Lontin:  Dynamoelektrische  Malchin r 

IV,  380;   L.  und  de  Fonviellt 

Rotation  eines   sternförmigen,  av.f 

einer  Spitze  balancirten  Bades  v«  :i 

Eisen  III,  188. 
Loomis:    Elektricitätserregung  durcl. 

Nichtleiter  I,  216. 
Lorberg:    Das  elementare  Potentin 

gesetz  von  Helmholtz  IV,  lo:»2; 

eillirende  Entladungen  IV,  1083; 
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elektromotorische  Elementargesetz 
von  C.  Neuinann  IV,  1103;  Das  elek- 
trodynamische Oesetz  von  Clausius 
IV,  1109;  Unipolare  Induction  IV, 
1119;  Mathematische  Theorie  der 
elektrischen  Volumen  -  Aenderungen 
IV,  1272. 

Loreutz:  Translatorische  und  rota- 
torische Kräfte  von  Stromelementen 
IV,  1035;  Ablenkung  des  Stromes 
durch  den  Magnet  IV,  1314. 

Lorenz,  L.:  Wärme-  und  Elektricitäts- 
leitung  I,  535,  536;  Bestimmung  de« 
Ohm  IV,  956  ff.;  Aetfiertheorie  der 
Elektricität  IV,  1158;  Trägheit  der 
Elektricität  IV,  1023;  L.  und  Jür- 
gen s  e  n  :  Dyuamoelektrische  Ma- 
schine IV,  380. 

Loitchmidt:  Theorie  der  Wechsel- 
wirkung von  elektrischen  Theilchen 
und  Stromelementen  IV,  1123. 

I.» ottner:  Ohm'sches  Gesetz  I,  344. 

Lovering:  Fortpflanzungszeit  d.  Elek- 
tricität im  galvanischen  Strome  I, 
423. 

Löwe:  Büschelentladung  IV,  615. 

de  Luc:  Trockene  Säule  I,  272;  Ent- 
ladungen auf  den  Rändern  der  Ley- 
dener  Flasche  IV,  765. 

Lucas:  Wirkung  de»  Lichtbogens  IV, 
858;  L.  und  Cazin:  Leuchtdauer 
der  Funken  IV,  754. 

de  Luc chi:  Elektrischer  Widerstand 
magnetisirteu  Eisens  III,  725. 

L  u  c  k  o  w :  Elektrolytische  Bildung  von 
Superoxyden  II,  514. 

Lucrez:  Magnetische Curven  III,  661. 

L  üdersdorff :  Elektrolyse  von  Alkohol 

II,  580. 

Lud  icke:    Volta'sche  Säule  I,  270; 

Beziehung  des  Magnetismus  zur  Kry- 

atallisation  III,  907. 
Ludolf:    Entzündungen   durch  den 

elektrischen  Funken  I,  6,  IV,  820. 
Lüdtge:  Mikrophon  I,  538;  Drehung 

der  Polarisationsebene  für  eine  Farbe 

III,  914;  Einfluss  der  Temperatur  auf 
die  magnetische  Drehung  der  Polari- 
sationeebene  des  Lichtes  III,  936; 
Magnetische  Drehung  der  Polari- 
sationsebene des  Lichtes  in  Krystallen 

III,  941. 

Lullin:  Durchbohrung  von  Karten- 
blättern durch  die  Entladungen  I,  9, 

IV,  775. 

M. 

Maa»:  Oscillirende  Entladung  eines 
Condeusators  IV,  165;  Verbrauch  der 
Elektroden  durch  den  Lichtbogen  IV, 


844;  Schwingungstheorie  der  Elektri- 
cität IV,  1135. 

Macalu  so:  Elektrische  Influenz  1,26; 
Polarisation  durch  Chlor  und  elek- 
tronischen Wasserstoff  II,  736  ff., 
durch  feste  Schichten  II,  789. 

Mac  Culloch:  Theorie  der  magneti- 
schen Drehung  der  Polarisatiousebeue 
des  Lichtes  III,  955. 

Macfarlane:  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  bei  hoher  Temperatur  1,  525; 
Gasentladungen  IV,  464;  Das  zur 
Funkenbildung  erforderliche  Potential 
IV,  657;  Funkenentladung  in  ver- 
schiedenen Gasen  IV,  660,  zwischen 
ungleichen  Elektroden  IV,  664,  in 
Flüssigkeiten  IV,  809;  M.  nud  Play- 
fair: Da«  zur  Funkenbildung  er- 
forderliche Potential  IV,  657;  Funken- 
entladung in  Flüssigkeiten  IV,  808; 
M.  und  Riutoul:  Einfluss  der 
Feuchtigkeit  auf  die  Entladungen  IV, 
662;  Elektrisches  Verhalten  der 
Flamme  IV,  897. 

Mac  Gregor:  Einfluss  der  Dehnung 
auf  die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle 
I,  521;  Widerstand  von  Lösungen  I, 
589;  Anwendung  alternirender  Ströme 
bei  Widerstandsbestimmungen  IV, 
1221 ;  Unabhängigkeit  der  Polarisation 
von  der  ursprünglichen  Poteutial- 
differenz  der  Elektroden  TV,  l2y«; 
Unpolarisirbare  Elektroden  IV,  1302; 
M.  und  Boggs:  Schlagweite  der 
Cascadenbatterie  IV,  678;  M.  und 
E  w  i  n  g  :  Widerstand  von  Lösungen 
I,  589;  M.  und  Knott  siehe  Knott 
u.  Mac  Gregor.  M.  Knott  und  C. 
Mitchie  Smith:  Neutraler  Punkt 
verschiedener  Thermoelemente  II,  302. 

Mach:  Vertheilung  der  Elektricität  I, 
62;  Anhäufung  der  Elektricität  an 
Kanten  I,  68;  Ströme  in  Platten  I, 
386;  Einfluss  des  Magnetismus  auf 
Ströme  von  veränderlicher  Bahn  III, 
191;  Nobili'sche  Figuren  IV,  1217; 
Verlauf  der  Funkenwellen  IV,  74o; 
Leistung  der  Influenzmaschine  IV, 
1276;  M.,  Blaserua  u.  Peteriu: 
Nebenbatterie  IV,  270  ff.;  M.  und 
Doubrava:  Verschiedeues  Verhal- 
ten beider  Elektricitäteu  IV,  597 ; 
Durchbohrung  von  Glas  und  Karten- 
blättern durch  Entladungen  IV,  774ff. ; 
Lichtenbergische  Figuren  und  Theorie 
derselben  IV,  787,  797;  M.  u.  Gruss: 
Mechanische  Wirkung  der  Funken - 
entladung  auf  die  Luft  IV,  740;  M. 
u.  Sommer:  Mechanische  Wirkung 
der  Funkenentladung  auf  die  Luft 
IV,  740;  M.,  Tumlirz  u.  Kogler: 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 
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Fuukeuwellen  IV,  740;  M.  und 
Weltrubsky:  Mechanische  Wir- 
kung der  Funkenentladung  auf  die 
Luft  IV,  740;  M.  und  Wosyka: 
Gleiten  der  Funken  IV,  739. 

Machal,  Yves:  Einige  Theoreme  der 
Elektricitätslehre  IV,  1205. 

Mack:  Pyroelektricität  des  Boracits 
IV,  1285. 

Mackenzie,  J.  J.:  Farbenänderuug 
beim  Elektrisiren  II,  126. 

Macleod:  Galvanisches  Element  I, 
I,  786;  elektromotorische  Kraft  des 
Bennet'schen  Elements  IV,  1263. 

Maggi:  Graduirung  des  Messdrahts 
der  Wheatstone'schen  Brücke  I,  455; 
Aenderung  der  Wärmeleituugsfähig- 
keit  des  Eisens  beim  Magnetisiren  III, 
717;  Elektrische  Induction  auf  Leiter 
IV,  1205. 

Magnus:  Vertheilung  der  Elektricität 
I,  63;  Leitungsfähigkeit  des  Wassers 
I,  570;  Thermoelektrische  Ströme 
zwischen  verschieden  harten  Theilen 
desselben  Metalls  II,  278;  Thermo- 
ströme  bei  Berührung  ungleich  war- 
mer Metolle  II,  307  ff.;  Ursachen 
der  Thermoströme  II,  454;  Elektro- 
lyse der  Kupfersalze  II,  510 ;  Verhalten 
des  Wasserstoffs  II,  554;  Galvanische 
Zersetzung  von  Wasser  mit  Selen 
oder  Schwefel  II,  559;  Tellur  als 
negative  Elektrode  II,  562;  Wande- 
rung der  Ionen  II,  583;  Elektrolyse 
gemischter  Lösungen  II,  594;  Metoll- 
fällungen II,  613;  Theorie  der  Elek- 
trolyse II,  939;  Einrichtung  des  Gal- 
vanometers III,  272;  Ungleiche  Ver- 
theilung des  Magnetismus  III,  547; 
Einfluss  angelegter  Eisenmassen  auf 
die  Tragkraft  von  Elektromagneten 

III,  606;  Wechselwirkung  der  Theil- 
cheu  eines  geschlossenen  Systems  von 
Magnet  und  Anker  III,  616  ff.  ;  Ein- 
senkung  von  Drahtbündeln  u.  s.  w. 
in  eine  Inductionsspirale  IV,  240  ff. ; 
Alterairende  Ströme  in  Entladungs- 
röhren IV,  482  ff. 

Mai:  Leitung  des  Selens  bei  der  Be- 
strahlung I,  547. 

Maiche:  Kohle-Zinkelement  I,  739. 

Majocchi:  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung  II,  985. 

M  a  k  r  e  1 1:  Galvanisches  Element  I, 
781 ;  Glimmentladung  in  Flüssigkeiten 

IV,  801. 

Malaguti:  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  799. 

Malavasi:  Spannungsreihe  I,  196; 
Ströme  an  unhomogenen  Metollen  II, 
609 ;  Ströme  bei  ungleichzeitigem  Ein- 
tauchen II,  829  ff. ;  Wirkimg  des  Lüf- 


tens der  Elektroden  II,  838;  Verthei- 
lung der  Spannung  in  der  Säule  IV. 
1214. 

M  a  1 1  a  r  d :  Kry  stollelektricität  d  urch 
Druck  II,  342. 

Mallet  :Richtung  des  Erdstromes  111,84. 

Mance:  Widerstand  der  galvanischeu 
Elemente  I,  482. 

Maneuvrier  und  J a m i u :  Helligkeit 
des  Lichtbogens  IV,  848;  Wirkum? 
desselben  IV,  858. 

M  a  n  u  e  1  i :  Abänderung  der  Daniell  - 
schen  Kette  I,  768. 

Maquenne:  Chemische  Wirkuugen 
der  Entladungen  IV,  827;  M.  und 
Dehe>ain:  Chemische  Wirkungen 
der  Entladungen  IV,  827  ff. 

Marangoni:  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  797;  Lei- 
tung des  Wasserdampfes  IV,  607; 
Mittel,  die  Holtzsche  Maschine  wirk- 
samer zu  machen  IV,  1275. 

Marbach:  Thermoströme  iu  leitenden 
Kry  stallen  II,  341. 

de  March i:  Einfluss  der  Dehnung 
auf  die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle 
I,  520. 

Marechaux:  Volto'sche 8äule  I,  270; 
Trockene  Säule  I,  271;  Polarisation 
von  Elektroden  aus  verschiedenen 
Metollen  II,  701. 

Marey  und  Lippmann:  Capillar 
elektrometer  II,  718. 

M  a  r  g  u  1  e  s :  Stromverzweigung  in  Cy- 
linderflächen  und  Platten  I,  387;  In- 
duction bei  Umkehrung  der  elektro- 
dynamischen Rotation  IV,  61;  Tranf- 
latorische und  rotatorische  Kräfte 
von  Stromelementen  IV,  1035  tT.; 
Kräfte  zwischen  einem  Stromelement 
und  einem  Magnetpol  IV,  1 113  ff. 

Marianini:  Strom  Verzweigung  I,  393; 
Elektromotorische  Kraft  bei  zwei  Me- 
tollen in  einer  Flüssigkeit  I,  652, 
655;  Ströme  bei  ungleichzeitigem  Ein- 
tauchen II,  827;  Wirkung  des  Lüfteus 
der  Elektroden  II,  838;  Umkehruni.' 
der  Stromrichtung  II,  846;  Theorie 
der  Elektricitätserregung  II,  975; 
Polarisation  durch  Gase  IL  643 ff.;  Po- 
larisation in  den  Ketteu  II,  798 ff.; 
Verminderung  der  Polarisation  II. 
805;  Bheelektrometer  III,  288;  Tem- 
poräre Magnetisirung  permanenter 
Magnete  III,  440;  Entmagnethürung 
permanenter  Magnete  III,  450;  Ver- 
halten der  Magnete  gegen  hindurch 
geleitete  Schläge  einer  Leydener  Fla- 
sche III,  459;  Inductionsströme  und 
Wirkungen  derselben  IV,  11,  135; 
Nebenströme  bei  Batterieentladungei) 
IV,  187;anomaU*MaguetisiruugIV,271. 
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arianini    Sohu:    Anziehuug  von 
Spiralen  gegen  Eisenstäbe  III,  585. 
arkus:  Thermoaäulen  II,  267;  Mag- 
uetisirungsinethode  III,  104. 
irrian:  Töne  beim  Magnetisiren  III, 
730. 

arsh:  Rotation  eines  Stromleiten 
um  einen  Magnet  III,  158. 
arten s:  Anomale  Polarisation  II, 
790;  Passivität  des  Eisens  II,  811  ff. 
a  r  t  i  u  s :  Polarisation  des  Quecksilbers 
IV,  1299. 

in  Mar  um:  Elektrisirmaschine  II, 
140;  Wärme  bei  Batterieentladungen 
II,  381;  Verminderung  der  Polari- 
sation II,  805;  Magnetisirung  durch 
Reibungselektricität  III,  93 ;  Büschel- 
entladung IV,  615;  Funkenentladung 
IV,  669;  Zersetzungen  und  Entzün- 
dungen durch  Funken  IV,  819 ff.; 
M.  und  N  ai  r  n  e :  Wärme  bei  Batterie- 
entladungen II,  380;  M.  und  Pfaff: 
Beförderung  der  Verdunstung  durch 
den  elektrischen  Wind  IV ,  628 ; 
M.  und  Troo8twyk:  Elektricität«- 
erregung  beim  Gontact  I,  209. 

Mascareuas  y  Hernandez:  Elek- 
trolyse von  Antimonchlorid  II,  535. 

Mascart:  Beseitigung  der  Feuchtig- 
keit von  den  isolirenden  Körpern  I, 
16;  Vertheilung  der  Elektricität  I, 
81  ff. ;  Condensator  I,  133  ff. ;  Caseaden- 
batterie  I,  136;  Duplicator  I,  150; 
Elektrometer  I,  171;  Volta'ache  Säule 
verbunden  mit  Condensator  I,  267; 
Stromregulator  I,  311;  Ladungszeit 
der  Leiter  I,  402 ;  Leistungen  der  In- 
fluenzmaschine II,  235 ;  Vergleichung 
verschiedener  Elektrisirmaschinen  II, 
238 ff.;  Wirkung  eines  Kreisstroms 
auf  ein  magnetisches  Theilchen  III, 
201;  Theorie  der  Induction  IV,  83; 
Beförderung  der  Verdunstung  durch 
den  elektrischen  Wind  IV,  628; 
Funkenentladungen  in  Flüssigkeiteu 
IV,  807  ;  Bestimmung  des  Ohm  IV, 
948;  Elektrochemisches  Aequivalent 
des  Silbers  IV,  980;  Wechselwirkung 
zweier  elektrischer  Kugelu  IV,  1206; 
M.,  de  Nerville  und  Benoit:  Be- 
stimmung des  Ohm  IV,  917;  M.  und 
J  o  u  b  e  r  t :  Wechselwirkung  von  Kreis- 
strömen 111,41 ;  Brechung  der  dielek- 
trischen Kraftlinien  IV,  1128. 

Maschmann  und  Hansteen:  Be- 
ziehung des  Magnetismus  zur  chemi- 
schen Verwandtschaft  III,  967. 

Maskelyne:  Phospboresceuz  bei  Gas- 
entladungen IV,  419. 

Masson:  Kupfer  -  Zinkelement  I,  735; 
Extrastrom  IV,  40 ff.,  46;  Inducirte 
Ströme    höherer  Ordnung  IV,  54; 


Alternirende  Ströme  in  Entladungs- 
röhren IV,  485;  Funkenentladungen 
bei  verschiedenen  Drucken  IV,  658  ; 
Helligkeit  der  Funken  IV,  757;  Fuuken- 
entladungen  in  Flüssigkeiten  IV,  809; 
Spectrum  des  Lichtbogens  IV,  849; 
M.  u.  Breguet  siehe  Breguet. 

Mathieu:  Wechselwirkung  zwischeu 
Elektricitätsmassen  und  Stromelemen- 
ten IV,  1105. 

Matteucci:  Gaselement  I,  2941T.; 
Widerstand  der  Erde  I,  380 ;  Leitungs- 
fähigkeit nach  verschiedenen  Rich- 
tungen I,  526,  Leitungsfähigkeit  ge- 
schmolzener Metalle  I,  530,  d.  Schwefel- 
säure, Salpetersäure  u.  s.  w.  I,  571; 
Elektromotorische  Kraft  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  einem  Metall 

I,  685,  von  Gasketten  I,  723;  Galva- 
nisches Element  mit  einer  Flüssig- 
keit I,  739;  Bestimmung  der  Dielek- 
tricitätsconstante  II,  27 ;  Ladung  von 
Glimmersäulen  II,  81;  Rückstand  im 
Dielektricum  II,  85;  Eindringen  der 
Elektricität  in  das  Dielektricum  II, 
93 ;  Wirksamkeit  der  Dampfelektrisir- 
maschine  II,  153;  Elektrische  Fort- 
führung von  Flüssigkeiten  II ,  173; 
Thermoströme  bei  Berührung  ungleich 
warmer  Metalle  II,  306,  310;  Elek- 
trolytisches  Gesetz  II,  480 ff.;  Elek- 
trolyse von  Bleioxyd  II,  513,  von 
Antimonchlorid  u.  s.  w.  II,  525,  orga- 
nischer Verbindungen  II,  579;  Polari- 
sation durch  Gase  II,  644  ff. ;  Unpola- 
risirbare  Elektroden  II,  796;  Volta'- 
Bche  Säule  mit  Zwischenplatteu  II, 
809 ;  Theorie  derElektricitätserregung 

II,  97 8  ff. ;  Magnetische  Leitungsfiihig- 
keit  III,  545;  Einfluss  der  Torsion 
auf  den  Magnetismus  III,  671  ff.;  Ein- 
fluss der  Läugsdehnuug  auf  die  Magne- 
tisirung III,  698;  Tone  beim  Magne- 
tisiren III,  730;  Einfluss  hoher  Tem- 
peraturen auf  das  temporäre  magne- 
tische Moment  III,  748  ;  Maguetisches 
Verhalten  verschiedener  Körper  III, 
797 ff.;  Diamagnetische  Polarität  III, 
817;  Abhängigkeit  des  Diamaguetis- 
mus  von  der  magnetisirenden  Kraft 

III,  829;  Permanenter  Magnetisirung 
fähige  Körper  III,  840;  Wechsel- 
wirkung der  Molecüle  magnetischer 
und  diamagnetischer  Körper  III, 
842 ff.;  Maguetismus  der  Gase  III,  yr.9  ; 
Einfluss  der  Wärme  auf  den  Magne- 
tismus und  Diamagnetismus  der 
Körper  III,  901 ;  Magnetische  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichts  iu 
Krystalleu  III,  940;  Axiale  Induction 

IV,  61;  Einfluss  der  Inductiousströme 
auf  die  chemischen  Wirkungen  des 
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Stromes  IV,  113;  Anomale  Magneti- 
sirung  IV,  271  ff.;  Maguetoinduction 
IV,  298,  308  ff. ;  Rotatiousmagnetismus 
IV,  317;  Ablenkung  von  Metall - 
massen  über  rotirenden  Magueten  IV, 
322  ff. ;  Arbeitsverbrauch  bei  elektro- 
magnetischen Motoren  IV,  399;  Zer- 
streuung der  Elektricität  IV,  603 ff.; 
Einfluss.  der  Bewegung  der  Oase  auf 
die  Zerstreuung  der  Elektricität  IV, 
610;  Erwärmung  der  Elektroden  IV, 
723;  Priestley'sche  Ringe  IV,  726; 
Erwärmung  der  Elektroden  durch 
den  Lichtbogen  IV,  837;  Leitung  des 
galvanischen  Stromes  durch  den 
Lichtbogen  IV,  851;  Leitungsfähig- 
keit  der  Flamme  IV,  871;  Ursachen 
der  Flammenströme  IV,  887;  M.  und 
Pictet:  Richtung  der  Nebenströme 
bei  Batterieentladungen  IV,  192. 

Matthiessen,  A.  aus  Altona:  Galva- 
nische Drehung  der  Polarisationsebene 
des  Lichts  in  verschiedenen  Substan- 
zen III,  921. 

Matthiessen,  A.  ausLondon:  Wider- 
standsbestimmung 1,448;  VViderstands- 
einheit  I,  493;  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  I,  504,  der  Legirungen  I,  513, 
516  ff.;  Einfluss  des  Stromes  auf  die 
Leitung  I,  527 ;  Leitungsfähigkeit  des 
Quecksilbers  I,  529,  geschmolzener 
Metalle  I,  530  ff.,  von  Pulvern  I,  537, 
der  Kohle  I,  539,  des  Phosphors  I,  543, 
des  Tellurs  I,  553;  Elektromotorische 
Kraft  bei  zwei  Metallen  in  einer  Flüssig- 
keit I,  652;  Thermoelektrische  Reihe 
II,  253;  Stellung  der  Legirungen  in 
der  thermoelektrischen  Reihe  11,260; 
Aenderung  der  elektrischen  Leitungs- 
fäbigkeit  durch  den  Strom  11,411;  Elek- 
trolyse geschmolzener  Salze  II,  501  ff. ; 
M.  und  v.  Bose:  Leitungsfähigkeit 
chemisch  reiner  Metalle  I,  508;  Lei- 
tuugsfähigkeit  des  Quecksilbers  I,  528 ; 
M.  und  H  o  c  k  i  n  :  Widerstand  fester 
Körper  I,  465;  Wärme-  und  Elektri- 
citätsleitung  I,  534;  M.  uud  Holz- 
niiinn:  Leitungsfähigkeit  der  Legi- 
rungen I,  510,  513;  M.  und  Vogt: 
Leitungsfähigkeit  der  Legirungen  I, 
510,  514  ff.;  Einfluss  von  Structur- 
veränderungen  auf  die  Leitungsfähig- 
keit von  Metallen  I,  523;  Leitungs- 
fähigkeit des  Quecksilbers  I,  529. 

Matthiessen,  L.:  Vertheilung  der 
Elektricität  I,  68. 

M  a  u  r  i :  Galvanisches  ElementI,  76 1 , 775. 

Mauritius:  Wechselwirkung  der 
Schichten  magnetisirter  Stäbe  III, 
535;  Einfluss  hoher  Temperaturen 
auf  das  temporäre  magnetische  Mo- 
ment III,  749;  Einfluss  von  Tempe- 


raturänderungen  auf  das  permanente 
magnetische  Moment  III,  761. 
Maxwell:  Elektrische  Influenz  I,  26; 
Drehwage  1 ,  48 ;  Probehalbkugel  I, 
53;  Vertheilung  der  Elektricität  I, 
87;    Elektrische    Spannung  I,  96; 
Capacität  der  Körper  I,  111  ff.;  Elek- 
trometer I  ,  174;  Ohm'sches  Gesetz 
I,  340 ;  Stromverzweigung  I,  362.  379, 
382,  387;  Widerstand  fester  Körper 
I,  458;  Elektrischer  Elasticitätscoef- 
ficient  II,  21;    Theorie  des  Rück- 
standes II.  97 ff.;  Hypothese  über  die 
Thennoelektricität  der  Krystalle  II, 
337;  Analogie  zwischen  polarisirteu 
Voltametern  und  Condensatoren  II, 
758;  Bifllarsuspension  III,  56;  Kiek- 
trodynamometer  III,  60;  Wirkung 
geradliniger  Ströme  auf  einen  Magnet 
III,  123;  Drehungsmoment  einer  Spi- 
rale III,  214;  Tangenteubusaole  III, 
251 ;  Galvanometer  mit  festem  Magnet 
III,  328;  Vertheilung  des  Magnetismus 
III,  355;  Magnetismus  gerader  Stäbe 

III ,  373 ;  Aenderung  des  Moments 
mit  der  magnetisirenden  Kraft  III, 
426;  Inductionscoefficient  IV,  84 ff.; 
(Joefftcient  der  Selbstinduction  IV. 
87 ff.;  Wirkung  des  Condensators  im 
Inductorium  IV,  354;  Verhältnis»  der 
Stromintensität  in  elektromagne- 
tischem zu  der  im  mechanischen 
Maasse  IV,  994,  100U;  Wechsel- 
wirkung elektrischer  Theilchen  IV, 
1053;  Magnetkraftlinien  von  Faraday 

IV,  1132 ff.;  Mathematische  Theorie 
der  Elektricität  IV,  11 59  ff.;  Wirbel- 
theorie der  ElektricitÄt  IV,  MM; 
MagnetischeDrehungderPolarisatious- 
ebene  des  Lichts  IV,  1188;  Formel 
für  die  Druckkraft  in  jedem  Puukte 
einer  elektrisirten  isolirenden  Fliiwip- 
keit  IV,  1267;  Die  Dielektricitüw- 
constante  gleich   dem  Quadrat  Jet 
Brechungsexponenten  für  unendlich 
lange  Lichtwellen  IV,  1269. 
ayer,  Alfred  M.:    Einfluss  de* 
Magnetismus  auf  Ströme   von  ver- 
änderlicher Bahn  III,  191;  Projec- 
tionsgalvanometer  III,  270;  Mague- 
tische  Figuren  III,  661;  Einstellt»!? 
schwimmender    Magnetnadeln  III. 
665 ;  Einfluss  der  Magnetisimnp  »uf 
die  Länge  von  Eisenstäben  JII.  709; 
Funkenentladung  IV,  669. 
ayer,    Tobias:  Wechselwirkung 
zweier  Magnete  III,  112;  Ablenkung 
der  Magnetnadel   durch  den  Strom 
III,  119. 

a  z  z  o  1 1  i :  Widerstand  und  elektro- 
motorische Kraft  galvanischer  Kie- 
mente I,  791. 
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Mcaux.II.de:  Galvanometrische  Wir- 
kung der  Inductionsströme  IV,  139. 

Mebius:  Disjunctionsströme  IV,  742. 

Mehler:  Vertheiluog  der  Elektricität 
in  Leitern  I,  88,  IV,  1205. 

M  e  i  d  i  n  g  e  r :  Leitungsfähigkeit  von 
Pulvern  1 ,  537  ;  Galvanisches  Ele- 
ment I,  762  ff. ;  Chemische  Vorgänge 
im  Kohlenelement  I,  776 ;  Elektro- 
lyse der  Eisensalze  II,  530;  Ozon  II, 
550 ;  Galvanische  Wasserzersetzung, 
Eiufluss  von  Beimischungen  II,  560; 
Einfluss  von  Oberflächenänderuugeu 
auf  die  Elektricitätserregnng  durch 
Nichtleiter  IV,  1210. 

Meik  und  Murray;  Einfluss  der 
Dehnung  auf  die  elektrische  Leitungs- 
fähigkeit der  Metalle  I,  521. 

3leissner:  Chemische  Wirkungen  der 
Entladungen  IV,  826;  M.  und 
Meyerstein:  Astasirung  des  Mag- 
nets im  Galvanometer  III,  295;  Spie- 
gelgalvanometer III,  300. 

Melde:  Elektrischer  Wind  IV,  625. 

Melloni:  Elektrische  Influenz  I,  26; 
Elektrometer  I,  159  ;  Astasirung  des 
Galvanometers  III,  267;  Graduirung 
des  Galvanometers  III,  281  ff. 

vari  Meisen:  Säule  von  Faradav  I, 
734. 

Meisens:  Rheelektrometer  III,  288. 

M enges:  Verhinderung  der  Oxyda- 
tion des  Quecksilbers  im  Inductorium 
IV,  349. 

v.  d.  Mensbrugghe:  Capillarität  und 
Elektrisirung  II,  135;  Einfluss  von 
Oberflächenänderungen  auf  die  Elek- 
tricitätserregung  IV,  1211. 

Mercadier:  Selenphotophon  1,551  ff. ; 
M.  und  Vaschy:  Dimensionen  der 
Einheiten  der  elektrischen  und  mag- 
netischen Constanten  IV,  1012. 

Meyer,  H. :  Leitung  im  Psilomelan  I, 
557 ;  Einfluss  des  Stoffs  auf  das  tem- 
poräre magnetische  Moment  III,  556, 
IV,  1323;  MaguetUmus  geschlossener 
Ringe  von  Eisen  und  Nickel  III,  573; 
Nobili'sche  Figuren  IV,  1217;  Wheat- 
atone'sche  Brücke  IV,  1219  ;  Leitungs- 
widerstand fester  Körper  IV,  1234. 

Meyer,  Lothar:  Einfluss  von  Ver- 
unreinigungen auf  die  Lösung  von 
Metallen  II,  618;  M.  u.  Seubert: 
Atomgewichte  IV,  1290. 

Meyer,  O.  E. :  Apparat  zur  Verbin- 
dung galvanischer  Elemeute  I,  311; 
31.  und  Auerbach:  Dynamo -elek- 
trische Maschine  IV,  395. 

Meyers:  Elektrolyse  einer  ammoniaka- 
lischeu  Zinklösung  II,  520. 

Meyerstein  und  Meissner  siehe 
Meissner  und  Meyerstein. 


M  e  v  n  i  e  r :  Elektricitätserregung  durch 

Nichtleiter  I,  216. 
Michel:  Elektrische  Influenz  I,  26. 
Mich  eil,  J.:  Magnetisiruugsmethode 

III,  104. 

Michelotti  und  Avogadro:  Elek- 
tromotorische  Kraft   bei   zwei  Me- 
tallen in  einer  Flüssigkeit  I,  653. 
-Miller  und  Daniell  siehe  Daniell 
und  Miller. 

von  Miller,  H. :  Elektrolyse  organi- 
scher Verbindungen  II,  575. 

M  i  11  on  «Einfluss  vou  Verunreinigungen 
auf  die  Lösung  von  Metallen  II,  618. 

Millot:  Elektroden  von  Kohle  II,  564. 

Mills:  Druck  metallischer  Ionen  auf 
die  Elektroden  II,  492. 

Minchin:    Photochemische  Ströme 

II,  860. 

Minotto:  Galvanische  Kette  I,  761. 

M  i  t  c  h  e  1 :  Geschwindigkeit  der  Elek- 
tricität im  galvanischen  Strome  I,  423. 

M'  Kichau  und  King:  Verhältnis* 
der  Stromintensität  im  elektromag- 
netischen zu  der  im  mechanischen 
Maasse  IV,  994,  997. 

Mocenigo:  Lüftung  der  galvanischen 
Elemente  I,  754. 

Mohr:  Voltameter  II,  489;  Magnet i- 
sirungsmethode  III,  106 ;  Multiplica- 
tor  III,  260. 

Moigno:  Lichtbogen  IV,  846. 

M  o  i  s  s  a  n :  Amalgame  von  Eisen  und 
von  Chrom  II,  519;  Magnetismus 
von  Eisenoxyden  III,  574. 

du  Moncel:  Einfluss  der  Feuchtig- 
keit auf  das  elektrische  Leitungs- 
verinögen  1 ,  500 ;  Elektrische  Lei- 
tungsfähigkeit  vou  Pulvern  I,  537, 
von  Magneteisen  u.  s.  w.  I,  556 ; 
Elektromotorische  Kraft  der  Chrom- 
sänrekette  I,  746,  753;  Galvanisches 
Element  I,  789;  Ladung  von  Glim- 
mersäulen II ,  82  ;  Polarisation  des 
Quecksilbers  II ,  708 ;  Polarisation 
von  in  die  Erde  eingesenkten  Platin- 
elektroden II,  723;  Maximum  der 
Empfindlichkeit  des  Galvanometers 

III,  311;  „Hinkende"  Magnete  III, 
343;  Einfluss  der  magnetlsirenden 
Kraft  auf  das  magnetische  Moment 
III,  412;  Maximum  des  temporären 
magnetischen  Moments  III ,  510 ;  Trag- 
kraft massiver  und  hohler  Magnete 

III,  601;  Sätze  über  die  Tragkraft 
der  Magnete  III,  653;  Tragkraft  der 
Glocken-  und  Radmagnete  III,  654; 
Magnetelektrische  Inductionsströme 

IV,  17;  Inductionsströme  im  Tele- 
phon IV,  287;  Magnetelektrisir- 
maschiuo  IV,  372  ff.;  Funken  und 
Lichthülle.  Trennung  beider  IV,  696, 
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700  ff.,  706;  Ablenkung  der  Licht- 
hülle durch  den  Magnet  IV,  715; 
Mechanische  Wirkung  der  Funken- 
entladuug  auf  schleclitleitende  Pulver 
IV,  738;  Durchbohrung  von  Glas 
durch  die  Entladungen  IV,  771;  Che- 
mische Wirkungen  der  Entladungen 
IV,  827;  M.  und  Jabloschko  ff, 
Anziehung  von  Spiralen  gegen  dünne 
Eisenplatten  III,  586. 

Monnier:  Elektromotorische  Kraft 
des  Elements  mit  Kalilauge  IV,  1264. 

van  Möns:  Metallfällungen  II,  616. 

M  o  n  ti  gn  y :  Wirkung  der  Spitzen  I,  92. 

Moore:  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  577. 

Morgan:  Entladungen  in  Gasen  IV, 
407 ;  Funken  im  Innern  durchschei- 
nender Körper  IV,  761 ;  Funkenent- 
ladungen in  Flüssigkeiten  IV,  808; 

Morichini:  Vermeintliche  Erregung 
von  Magnetismus  durch  Licht  III, 
964. 

Morin:  Galvanische  Kette  I,  766. 

Morley:  Elektromotorische  Kraft  von 
Gasketteu  I,  725. 

Morien:  Schichtung  des  positiven 
Lichtes  IV,  444;  Nachleuchten  der 
Entladungsrohren  IV,  457;  Wider- 
stand der  verdünnten  Gase  IV,  488; 
Theorie  der  Gasentladungen  IV,  581; 
Chemische  Wirkungen  der  Funken 
IV,  821. 

Morse:  Das Grove'sche Element I,  770. 

Morton:  Magnetoelektrische  Iuduc- 
tiousströme  in  Flüssigkeiten  IV,  22. 

Morvaux,  Guyton:  Wärme  bei 
Batterieentladungen  II,  381. 

Moser,  James:  Galvanische  Kette 
I,  765;  Leitungsfähigkeit  des  Selens 
I,  545,  552;  Elektromotorische  Kraft 
zwischen  zwei  Flüssigkeiten  und 
einem  Metall  I,  694;  Einfluss  der 
Coneentration  auf  die  Arbeitsleistun- 
gen in  der  Kette  II,  876. 

Moser,  L.  F.:  Becquerel's  Kette  I, 
285  ;  Elektrophor  II,  77 ;  Magnetisi- 
rungsmethode  III,  109;  Astatisches 
System  III,  265;  Extrastrom  IV,  39, 
43;  Rotationsmagnetisinus  IV,  315; 
Dämpfung  der  Schwingungen  der 
Magnete  durch  Metallmassen  IV, 
330;  M.  und  Dulk:  Elektromotori- 
sche Kraft  zwischen  zwei  Flüssig- 
keiten und  einem  Metall  I,  690 ;  M. 
und  J  a  c  o  b  i :  Maguetisirung  der 
Eisenröhren  111,497;  M.  und  Riesa: 
Einfluss  der  Teinperaturänderungen 
auf  das  permanente  magnetische  Mo- 
ment III,  754  ff.;  Vermeintliche  Er- 
regung von  Magnetismus  durch  Licht 
III,  964. 


Moss:  Bewegungen  der  Elektroden 
des  Funkens  IV,  750;  M.  und  Dra- 
per: Leitungsfahigkeit  des  Selens  I, 
548. 

Mossotti:  Wesen  der  Elektricität  IV, 
1017. 

Most:  Lage  der  Magnetpole  III,  353, 
406;  Uebereinstimmung  des  Weber'- 
sehen  und  Neumann'schen  Gesetzes 
der  Induction  bei  Anwesenheit  von 
Gleitstellen  IV,  1070. 

Moulton  und  Spott  iswoode:  Ent- 
ladung der  Influenzmaschine  IV,  488; 
Secundäre  Phosphorescenz  IV,  511, 
Secundäre  Kathodenstrahlen  IV,  5 14  ff.; 
Zerstäuben  der  Kathoden  IV,  542; 
Mechanische  Wirkungen  d.  Katbodeu- 
strahlen  IV,  547;  DruckänderungeD 
in  Entladungsröhreu  IV,  548 ;  Mag- 
netisches Verhalten  der  Kathodeu- 
strahlen  IV,  559;  Theorie  der  Gas- 
entladungen IV,  582,  586. 

M  o  u  s  8  o  n :  Widerstaudsbestimmungen 
und  Fehler  bei  denselben  I,  436,  447 ; 
Einfluss  der  Dehnung  auf  die  elek- 
trische Leitungsfahigkeit  der  Metalle 
I,  520;  Ursachen  der  Thermostrüme 
U,  453  ff.;  Passivität  des  Eisens  II, 
812;  Aenderung  der  elektrischen 
lveitungsfähigkeit  durch  Maguetisi- 
ruug  III,  720;  M.  und  Brunner: 
Einfluss  des  Magnetismus  auf  die 
Cohäsion  der  Flüssigkeiten  III,  968. 

M  o  u  t  i  e  r  :  Condensator  I,  131 ; 
Theorie  der  Elektrodynamik  III,  21; 
Arbeitsleistung    beim    Magnet  isiren 

III,  39o;  Herleitung  der  elektrischen 
Erscheinungen  aus  einer  Aetherbe- 
wegung  IV,  1144;  Niveaunachen 
eines  elektrischen  Umdrehungsellip- 
soides  IV,  1205;  Die  absoluten  Con- 
densatoren  von  W.  Thomson  IV,  1206  : 
Elektrische  Capacität  der  Leiter  IV; 
1206;  Theorie  der  Induction  IV. 
1335. 

M  o  u  t  o  n :  Widerstand  der  galvanischen 
Elemente  I,  481  ;  Oscillatorische  Ent- 
ladungen  in  Iuductionsspiralen  IV. 

222,  225. 

Mugua:  Erwärmung  der  Elektroden 

IV,  722. 

Muirhead:  Galvanisches  Element  I, 
788. 

Müller,  F.  C.  G.:  Rheostat  l,  432; 
Bestimmung  der  Pole  der  Maguet- 
stäbe  III,  407  ;  Lichtbogen  IV,  833. 

Müller,  H.:  Accumulator  IV,  1302 T 
M.  und  Warren  de  la  Rae  siebe 
Warren  de  la  Rue  u.  H.  Müller; 
M.  H.,  Warren  de  la  Rue  und 
8  p  o  1 1  i  s  w  o  o  d  e  :  Entladungen  der 
galvanischen  Säule  IV,  496. 
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Müller,  J. :  Quecksilber-Voltagoineter 

I,  433 ;  Leitungsfähigkeit  der  Me- 
talle I,  507;  Einfluss  von  Structur- 
veräuderungen  auf  die  Leitungsfähig- 
keit der  Metalle  1 ,  523 ;  Leituugs- 
fähigkeit  des  Quecksilbers  1 ,  528 ; 
Elektromotorische  Kraft  der  Bunsen'- 
schen  Chromsäurekette  1 ,  745 ; 
Leclanche'scbes  Element  I,  750; 
Elektromotorische  Kraft  der  Kohlen- 
elemente I,  777  ;  Elektromotorische 
Kraft  der  Thermosäule  von  Markus 

II,  269;  Glühen  von  Drähten  II,  391, 
395;  Wippe  II,  652;  Theorie  der 
Elektricitätserregnng  II ,  985;  Maxi- 
mum der  temporären  Maguetisirung 

III,  414;  Einfluss  des  Stoffes  auf  das 
magnetische  Moment  III,  555;  Wech- 
selwirkung der  Theilchen  eines  ge- 
schlossenen Magnetsystems  III,  617; 
Einfluss  der  magnetisirenden  Kraft 
auf  die  Tragkraft  geschlossener  Mag- 
nete III ,  638 ;  Maximum  der  dia- 
magnetischen Wirkung  III ,  838  ; 
Magnetische  Drehung  der  Polarisa- 
tionsebene des  Lichts  III,  913;  M. 
uud  Frick:  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  I,  504. 

2kl  u  1 1  i  n  s :  Galvanisches  Element  I,  782. 

Münch:  Elektrisirmaschiue  II,  143. 

Münk,  H. :  Elektrische  Fortführung 
vou  Flüssigkeiten  II,  170;  Aeusserer 
secundärer  Widerstand  II,  633. 

M  unk  af  Rosen  sc  höhl:  Verthei- 
luug  der  Elektricität  I,  73;  Dupüca- 
tor  I,  151;  Spauuuugsreihe  I,  195; 
Elektricitätserregung  durch  Contact 
bei  Nichtleitern  I,  207;  Trockene 
Säule  I,  275;  Leitungsfähigkeit  der 
Schwefelmetalle  I,  554;  Elektrophor 

II,  78;  Strome  bei  gleichzeitigem  Ein- 
tauchen II,  828;  Uinkehruug  der 
Stromesrichtung  II,  845. 

M  u  n  k  e :  Volta'sche  Säule  1 ,  270 ; 
Thermosäulen  zum  Studium  der 
strahlenden  Wärme  II,  276;  Magne- 
tisches Moment  von  Drahtbündeln 

III,  494 ;  Magnetische  Figuren  III, 
664 ;  Magnetisches  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  790;  Magne- 
tische Einstellung  verschiedener  Kör- 
per III,  794. 

M  ü  n  u  i  c  h :  Galvanisches  Element  I, 
784;  Element  mit  einer  Flüssigkeit 

I,  736. 

M  u  n  r  o  uud  K  e  m  p  e :  Widerstand 
und  elektromotorische  Kraft  der 
Ketten  IV,  1222. 

Mnraoka:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit der  Kohle  I,  541. 

Mure  und  Clamond:  Thermosäule 

II,  271. 


Murphy:  Vei  theilung  der  Elektricität 
I,  70,  73;  Cond  ensa  tor  I,  130. 

M  u  r  r  a  y :  Dvnamoelcktrische  Maschine 
IV,  377;  M.  und  Meik:  Einfluss 
der  Dehnung  auf  die  elektrische  Lei- 
tungsfähigkeit der  Metalle  1,  521. 

Musaeus:  Elektromaschine  II,  229. 

Musschenbroek:  Leydener  Flasche 
I,  138;  Ladung  Leydener  Flaschen 
vou  verschiedenen  Glassorten  II,  3; 
Magnetische  Figuren  III,  661. 

Musset:  Photoelektricität  II,  329. 


N. 

Naccari:  Bestimmung  der  elektro- 
motorischen Kraft  I,  645;  Elektro- 
motorische Kraft  galvanischer  Ele- 
mente I,  790;  Gesammtwärme  der 
Luft  und  der  Elektroden  beim  Ueber- 
gange  eines  Inductionsfunkens  IV, 
718  ff. ;  N.  und  Bellati:  Leitungs- 
fähigkeit des  Wassers  I,  569;  elektro- 
motorische Kraft  zweier  fester  Sub- 
stanzen in  einer  Flüssigkeit  I,  662; 
Grösse  der  elektromotorischen  Kraft 
II,  297  ff.,  302;  Peltier'sches  Phäno- 
men II,  450 ;  Aeuderung  der  Wärme- 
leitungsfähigkeit  des  Eisens  beim 
Magnetisiren  III,  719;  Wärmeent- 
wickelung bei  Gasentladungen  IV, 
528,  in  den  Entladungsröhren  IV,  539; 
Erwärmung  der  Dielektrica  durch 
abwechselnde  Polarisation  IV,  1271  ; 
N.  und  Gug Heimo:  Polarisation  in 
der  8mee'schen  Kette  II,  803 ;  Arbeits- 
leistungen des  Stromes  II ,  923 ;  Er- 
wärmung der  Elektroden  durch  den 
Funken  IV,  720;  N.  u.  Pagliani: 
Leitungsfähigkeit  der  Kohle  I,  537. 

Nahrwoldt:  Einfluss  des  Staubes 
auf  die  Ladung  der  Luft  IV,  606 ; 
Elektrische  Ladung  derLuRlV,  865. 

Nairne:  Elektrisirmaschiue  II,  140; 
Elektrische  Pausen  IV,  640;  Durch- 
bohrung von  Glasplatten  durch  die 
Entladungen  IV,  772;  N.  und  van 
Mar  um:  Wärme  bei  Batterieentla- 
dungen II,  380. 

Kapoleon:  Abänderungen  der  Da- 
niell'schen  Kette  I,  767. 

Narr:  Zerstreuung  der  Elektricität  in 
Gasen  IV,  603  ff.;  Eiufluss  des  Stau- 
bes auf  dieselbe  IV,  607. 

Neef:  Einstellung  der  Leiter  durch 
die  Erde  III,  81;  Extrastroui  IV,  42; 
Natur  der  Iuductiousfunkeu  IV,  695  ; 
Erwärmung  der  Elektroden  IV,  723. 

Neesen:  Leitungswiderstand  zweier 
mit  Eisenvitriol  gefüllter  raagneti- 
sirter  Glasrohreu  IV,  1326. 
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Nervander:  Tangenteubussole  III, 
•249,  260. 

de  Nerville,  Mascart  u.  Benoit 
siehe  unter  Mascart. 

Nestle:  Ringelektroskop  I,  159. 

N  e  u  in  a  n  n ,  ti. :  Vertheilung  der  Elek- 
tricität  I,  66,  88;  Stroniverzweigung 
I,  386;  Theorie  der  Elektrodynamik 
III,  28 ;  Ersatz  der  Windungen  von 
Spiralen  durch  Magnetflächen  III, 
212;   Vertheilung  des  Magnetismus 

III,  360;  Theorie  der  magnetischen 
Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  III,  953;  Theorie  der  Induc- 
tion  IV,  82;  Die  Ampere'sche  For- 
mel IV,  1038;  Einwände  gegen  das 
elementare  Potentialgesetz  IV,  1046; 
Conseq Uenzen  des  elektrodynamischen 
Grundgesetzes  von  W.  Weber  IV, 
lu57;  Kirchhoff's  Theorie  der  Elek- 
tricitätsbewegung  iu  Leitern  IV, 
1070;  Oscillirende  Batterieentlad  un- 
gen  IV,  1084;  Entgegnung  auf 
Helmholtz'  Kritik  des  elektrodynami- 
schen Grundgesetzes  von  W.  Weber 

IV,  1087  ff. ;  Potential  zweier  in  der 
Richtung  ihrer  Verbindungslinie  be- 
wegten elektrischen  Massen  auf  ein- 
ander IV,  1096;  Hypothese  über  das 
Ruhen  der  negativen  ElektricitätIV, 
1098;  Theorie  der  Thermoströine  IV, 
1102;  Elektromotorisches  Elementar- 
gesetz IV,  1103  ff.;  Unipolare  Induc- 
tiou  IV,  1120;  Zu  Helmholtz'  Theo- 
rie der  Bewegungen  der  Elektricität 
IV,  1196. 

Neu  mann,  F.  E. :  Wärme-  und  Elek  - 
tricitätsleitung  I,  534;  Bestimmung 
der  elektromotorischen  Kraft  1,  650; 
Thermoelektromotorische  Kräfte  II, 
257 ;  Elektromotorische  Kraft  der 
Polarisation  und  Uebergangswider- 
Ktand  II,  672;  Wirkung  mehrerer 
Kreisströme  auf  eine  Magnetnadel 
Tangenteubussole  III,  206;  Absolutes 
Maass  der  Stromintensität  III,  338; 
Magnetisches  Moment  eines  Rotations- 
ellipsoide* III,  368;  Induction  bei 
Uinkehruug  der  elektrodynamischen 
Rotation  IV ,  5t> ;  Mathematische 
Theorie  der  Induction  IV,  67,  94. 

New  all  und  Gordon:  Einfluss  der 
Temiwraturänderungen  auf  das  per- 
manente magnetische  Moment  III, 
758. 

Newton:  Elektrische  Auziehuug  I,  4. 

Ney:  Abänderungen  der  Danieirscheu 
Kette  I,  767. 

N  e y  r  e  n  e  u  f :  Bestimmung  der  Dielektri- 
citätsconstante  II ,  28  ;  Untersuchung 
elektrisirter  Dielektrica  II ,  72  ;  La- 
dungsrückstand  au    frei  stehenden 


Conductoreu  II,  88;  Elektrische  Fort- 
führung von  Flüssigkeiten  II ,  1 73  ; 
Influenzmaschine  erster  Art  II,  211  ; 
Nebenströme  bei  Batterieentladungen 
IV,  193 ;  Schichtung  des  positiven 
Lichts  IV,  446;  Theorie  der  Gasent- 
ladungen IV,  581 ;  Verhalten  der 
Flamme  gegen  elektrisiite  Körper 
IV,  885  ff. 

Niaudet-Breguet,  A. :  Galvanisches 
Element  I,  756,  783 ;  Magnetelektri- 
sirraaschiue  IV,  371,  374;  Zischen 
beim  Lichtbogen  IV,  845. 

Nichols,  E.  L. :  Einfluss  der  Tempe- 
ratur auf  die  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  IV,  1228;  siehe  auch  Row- 
land  und  Nichols:  Theorie  des 
Rückstandes  II,  98. 

Nicholson:  Frankl  in'sche  Tafel  I . 
138;  Duplicator  I,  150;  Elektricitäts- 
erregung  durch  Zerschlagen  u.  s.  w. 
I,  220;  Volta'sche  Säule  I,  270;  Fun- 
kenentladung durch  die  galvanische 
Säule  IV,  708;  N.  und  Carlisle: 
Galvanische  Wasserzersetzung  II,  464. 

Nie  kies:  Galvanisches  Element  I, 
756;  Passivität  des  Nickels  und  Ko- 
balts II,  823;  Hufeisenelektromag 
uete  mit  mehr  als  zwei  Scheukeln 
III,  347  ff.;  Paracirculäre  Magnete 
III ,  349 ;  Einfluss  der  Berührungs- 
fläche auf  die  Tragkraft  der  Elektro 
magnetelll,  604;  Einfluss  angelegter 
Eiseumassen  auf  die  Tragkraft  der 
Elektromagnete  III ,  606 ;  Wechsel- 
wirkung der  Theilchen  eines  ge- 
schlossenen Maguetsystems  III,  616; 
EinflURS  der  Länge  der  Schenkel  uud 
des  Abstände»  der  Pole  auf  die  Trag- 
kraft der  Hufeisenmagnete  III,  649  ff. ; 
Tragkraft  der  Radmagnete  III,  655; 
Magnetische  Reibung  III,  658;  Mag- 
netische Figuren  III,  661. 

Nicotra:  Galvanometer  IV,  1319. 

N  i  e  m  ö  1 1  e  r :  Stromunterbrechung  I . 
303;  Versuche  zur  Bestätigung  des 
Ampere'schen  Gesetzes  III ,  74 ;  Ein- 
stellung der  Leiter  durch  die  Erde 

III ,  80 ;  Arbeitsleistungen  in  der 
Kette  IV,  1303. 

Nipher:  Projectionsgalvauometer  III. 
270. 

Nippold  und  F.  Kohlrausch  siehe 
F.  Kohlrausch  und  Nippold. 

N  i  v  e  n ,  D. :  Magnetoinduction  IV,  308  ; 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  932;  Elek- 
trische Capacität   eines  Conducton? 

IV,  1206. 

Nobili,  Elektrische  Influenz  I,  26; 
Ströme  zwischen  Flüssigkeiten  I,  281  ; 
Nobili'sche  Ringe  1 ,  387  ;  Tbermo- 
säulen  zum  Studium  der  strahlenden 
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Wärme  II,  276 ;  Berührung  ungleich 
warmer  Körper  von  demselben  Stoff 
II,  305;  Therinoströme  bei  Berüh- 
rung ungleich  warmer  Metalle  II, 
M06 ,  zwischen  Metallen  und  Flüssig- 
keiten II,  346,  zwischen  Flüssigkeiten 
II,  355;  Quecksilberelektroden  II, 
567  ;  Theorie  der  Elektricitätserre- 
&ung  II,  985 ;  Astatisches  System  III, 
263  ff.;  Graduirang  des  Galvano- 
meters III,  282;  Permanentes  mag- 
netisches Moment  massiver  und  hoh- 
ler Stanley  linder  III,  529;  Unipolare 
Induction  IV,  62 ;  Induction  durch 
galvanische  Ströme  IV,  292 ;  Magneto- 
induction  IV,  297  ff.,  308 ;  Priestley'- 
sche  Ringe  IV,  726  ;  N.  und  A  n  t  i  - 
nori  siehe  Autinori  und  Nobili;  N. 
und  Ba celli:  RotationsmagnetiBmus 
IV,  314. 

Nollet,  Abbe:  Starke  der  Elektri- 
sirung  eines  Körper«  I,  7;  Versuche 
mit  der  Elektrisirmaschine  I,  33 ;  Ent- 
ladung in  Gasen  IV,  407 ;  Beförderung 
der  Verdunstung  durch  den  elektri- 
schen Wind  IV,  628;  Entladungen 
auf  den  Rändern  d.  Leydener  Flasche 
IV,  765. 

Nollet  und  Gaiffe:  Magnetelektrisir- 
maschine  IV,  370. 

Nörremberg:  Federklemmen  I,  300. 

Norton  und  Hillebrand  siehe 
Hillebrand  und  Norton. 

Nowack,  Boltzmann  und  Ro- 
mich siehe  unter  Boltzmann; 
N-  und  Rom  ich:  Bestimmung  der 
Pielektricitätaconstante  II,  35. 

Nyland:  Wiederholte  Funkenentladun- 
gen des  Inductoriums  IV,  686. 

Ny  ström:  Zur  Aethertheorie  der 
Elektricität  IV,  1149. 


Ob  ach:  Hülfstafeln  für  Messung  elek- 
trischer Leitungswiderstände  I,  451 ; 
Legirungen  sind  durch  den  Strom 
nicht  zersetzbar  I,  502;  Leitungs- 
fälligkeit des  Selens  I,  549;  Amalga- 
mationsströme  I,  657;  Messapparat 
für  starke  Ströme  m,  330,  IV,  1318; 
Eigene  Construction  der  Bunsen'schen 
Kette  IV,  1264;  Wärmeerzeugung 
durch  den  galvanischen  Strom  IV, 
1287. 

Oberbeck:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit des  Wassers  I,  568  ;  Polarisation 
amalgamirter  Zinkplatten  II ,  797  ; 
Wirkung  eines  Kreisstromes  auf  eine 
Magnetnadel  III,  205;  Aenderung 
der  Magnetisirungsfunction  mit  der 


magnetisirenden  Kraft  III,  428 ;  Ein- 
flu8s  der  magnetisirenden  Kraft  auf 
die  Tragkraft  geschlossener  Magnet- 
systeme III,  624 ;  Magnetismus  von 
Eisen  ringen  HI,  628;  Elektrische 
Schwingungen  IV,  129  ff.;  Magneto- 
induetion  IV,  308 ;  Funken  und  Licht- 
hülle IV,  701  ff.;  Widerstand  körper- 
licher Leiter  IV,  1216;  Aenderung 
der  Stromstärke  durch  Einschaltung 
einer  polarisirten  Flüssigkeitszelle  IV, 
1299;  Verlauf  der  Inductionsströme 
IV,  1336  ff. 

v.  Obermeyer:  Thermoelektromotori- 
ache Kraft  vonMetallen  beim  Schmelzen 
und  Erstarren  II,  304 ;  O.  und  Stefan: 
Widerstand  eines  Rechtecks  I,  387. 

Odling:  Metallfällungen  II,  613. 

Ods tr eil:  Induction  durch  den  Erd- 
magnetismus IV,  332;  0.  und  Stud- 
nicka:  Nebenbatterie  IV,  208. 

Oersted:  Elektrometer  I,  161;  Gal- 
vanisches Element  I,  732;  Polarisa- 
tion durch  Gase  II,  642;  Ströme  bei 
ungleichzeitigem  Eintauchen  II,  827; 
Umkehrung  der  Stromrichtung  II, 
848;  Ablenkung  der  Magnetnadel 
durch  den  Strom  HI,  119  ff.:  Ein- 
fluss  der  magnetisirenden  Kraft  auf 
die  Tragkraft  geschlossener  Magnete 
III,  638;  Magnetische  Einstellung 
verschiedener  Körper  III,  796;  Per- 
manenter Magnetisirung  fähige  Kör- 
per III,  840 ;  Entstehung  des  Funkens 
der  galvanischen  Säule  IV,  708;  Ab- 
lenkung eines  Stromleiters  durch 
den  Magnet  IV,  1310;  O.  undEtter: 
Stöpselumschalter  I,  309;  O.  und 
Fourier:  Thermosäulen  II,  266, 
273. 

v.  Oettingen:  Oscillatorische  Ent- 
ladung IV,  177;  Abwechselnde  Rück- 
stände bei  Batterieentladungen  IV, 
180  ff.;  Gesetz  der  Schlagweite  IV, 
651 ;  Ladung  Leydener  Flaschen  durch 
das  lnductorium  IV,  692. 

Offers  haus:  Calorimotor  und  Deila- 
grator  I,  733. 

Ohm:  Ohm'sches  Gesetz.  Versuche 
zur  Bestätigung  I,  324,  330;  Gefälle 
der  Elektricität  I,  346;  Stromver- 
zweigung I,  362;  Ladungszeit  von 
Drähten  I,  399;  Widerstand  der  gal- 
vanischen Elemente  I,  480 ;  Leitungs- 
iahigkeit  der  Metalle  I,  503,  von 
Salzlösungen  I,  572;  Bestimmung  der 
elektromotorischen  Kraft  1 ,  628 ; 
Wärmeerzexigung  durch  den  galvani- 
schen Strom  II,  384;  Uebergangs- 
widerstand  II,  628;  Polarisation  der 
Elektroden,  verglichen  mit  dem  Ueber- 
gangswiderstand  U,  657,  661;  Wogen 


1438 


Namenregister. 


der  Kraft  der  Kette  II,  802;  Um- 
kehrung  der  8tromesriehtung  II,  845 ; 
Theorie  der  Magnetisirung  III,  99. 
Ohm-Leykauf:  Passivität  des  Eisens 
II,  823. 

Onimus:  Lüftung  der  galvanischen 
Elemente  I,  753. 

Osann:  Galvanische  Batterie  I,  738; 
Kohlenzinkkette  I,  773;  Elektrolyti- 
scher Wasserstoff  II,  554  ff.;  Polari- 
sation durch  Gase  II,  643;  Natur 
der  Inductionsfunken  IV,  695 ;  Durch- 
bohrung von  Stanniolblättern  durch 
Entladungen  IV,  779. 

Oster:  Galvanisches  Element  I,  747. 

Overbeck,  R.:  Eiufluss  der  Härte  auf 
das  thermoelektrische  Verhalten  der 
Metalle  IV,  1278. 

* 

P. 

Paalzow:  Elektromotorische  Kräfte 
an  den  Contactstellen  von  Flüssig- 
keiten I,  283 ;  Klemmschraube  I,  300 ; 
Widerstand  der  zersetz  baren  Leiter 
I,  473 ;  Leitungsfähigkeit  von  Lösun- 
gen I,  588,  619;  Bestimmung  der 
elektromotorischen  Kraft  1 ,  646  ff. ; 
Elektromotorische  Kraft  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  einem  Metall 
I,  694 ;  Quecksilberelektroden  II,  565 ; 
Theorie  der  Elektricitätserregung  II, 
997 ;  Oscillirende  Entladung  eines 
Condensators  IV,  165  ff.;  Anomale 
Magnetisirung  IV,  270;  Flüssigkeiten 
als  Entladungselektroden  IV,  413; 
Schichtung  des  elektrischen  Lichts  IV, 
453;  Wärmeerzeugung  in  Batterie- 
funken IV,  718;  Mechanische  Wir- 
kungen der  Funkenentladung  IV, 
736  ff.;  Vibriren  der  Elektroden  des 
Funkens  IV,  749. 

Pacchiani:  Einfl  uss  von  Beimischun- 
gen auf  die  galvanische  Wasserzer- 
setzung II,  559. 

Paci:  Vertheilung  der  Elektricität  auf 
Leitern  IV,  1205. 

Pacinotti:  Reibung  von  Metallen  I, 
217;  Thermoströme  zwischen  Me- 
tallen und  Flüssigkeiten  II,  350; 
Photochemische  Ströme  11,  858; 
Magnetelektrisirmaschine  IV,  372. 

P  a  d  o  v  a :  Weber'sches  Gesetz  IV,  1057. 

Paetz:  Erleuchtung  der  Funkenbahn 
IV,  669;  P.,  van  Troostwyck 
und  I)  e  i  m  a  n  n  :  Zersetzung  des 
Wassers  durch  Funken  IV,  819. 

Page:  Töne  beim  Magnetisiren  III, 
730 ;  Zeitlicher  Verlauf  der  Magneti- 
sirung IV,  238;  Inductionsströme 
des  Telephons  IV,  285 ;  Verstärkung 


des  Geräusches  des  Funkens  IV,  351; 
Magnetelektrisirmaschine    IV,  366 
369;  Knall  des  Funkens  IV,  748;  Be- 
wegung der  Elektroden  des  Funken* 
IV,  750. 

Pagliani  und  Naccari  s.  Naccari 
und  Pagliani. 

Paiva,  Brown  und  Sargent: 
Leitungsfähigkeit  des  Selens  I,  550. 

Paktowsky:  Leitung«  wirf  erstand 
magnetisirter  Röhren  mit  Eisenchlo- 
ridlösung IV,  1326. 

Palmieri:  Elektrische  Influenz  I,  26; 
Elektrometer  I,  159;  Induction  durch 
die  Erde  IV,  38;  Zerstreuung  der 
Elektricität  IV,  604;  Elektricittt  bei 
Condensation  von  Wasserdampf  IV, 
1212;  P.  und  8anti  Linari:  In- 
duction durch  die  Erde  IV,  38. 

Papasogli  und  Bartoli  siehe 
Bartoli  und  Papasogli. 

P  a  r  n  e  1 1 :  Polarisation  von  Palladium 
II,  706;  Polarisation  in  verschiede- 
nen Flüssigkeiten  II,  722. 

Parrot:  Abänderungen  der  Volta- 
schen Säule  I,  269;  Trockene  Säule 
I,  275;  Polarisation  in  den  Elemen- 
ten II,  806;  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung II,  973;  Magnetisirung  der 
Eisenröhren  III,  497. 
Partz:  Galvanisches  Element  I,  746. 
Pasqualini:  Strom verzweiiranir  IV, 
1218. 

Paterson:  Element  mit  einer  Flüssig- 
keit I,  736. 

Patry:  Unpolarisirbare  Elektroden  II, 
797. 

P  e  a  r  b  a  1 1 :  Phosphoreacenzerregung 
durch  Funken  IV,  761. 

Peel  et:  Volta's  Fundamentalversuche 
I,  183,  187;  Spannungsreihe  I,  195; 
Identität  der  Reibungs-  und  Con- 
tactelektricität  I,  212;  Einfluss  ge- 
riuger  Oberflächenänderungen  auf 
die  Elektricitätserregung  I,  214; 
Elektricitätserregung  bei  Berührung 
eines  Metalls  und  einer  Flüssigkeit 
I,  225,  zweier  Metalle  nnd  einer 
Flüssigkeit  I,  245 ;  Glühen  von  Dräh- 
ten II,  395 ;  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung II,  988,  992;  Astasirung 
des  Galvanometers  III,  267. 

Peirce,  B.  O.:  Widerstand  der  galva- 
nischen Elemente  I,  483;  Elektromo- 
torische Kraft  von  Gasketten  I,  725; 
Knall  der  Funken  IV,  748. 

P  e  1 1  a  t :  Elek  tromotorische  Kra  ft 
zwischen  Metallen  I,  203;  Span- 
nung zwischen  Metallen  nnd  Flüs- 
sigkeiten I,  237;  Elektromotorische 
Kraft  des  DanielTschen  Elementes 
I,    757;    Galvanisches   Element  1, 
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786;  Dielektrische  Ladung  II,  52; 
Ursachen  der  Thermoströme  II,  455 ; 
Photochemische  Ströme  II,  859; 
Theorie  der  Elektricitätserregung  II, 
990 ;  Inductionsströme  im  Telephon 
IV,  286;  Elektrische  Bchirme  IV, 
1205;  Potentialdifferenz  von  Metall- 
platten IV,  1208 ;  Metallplatten  können 
schon  aus  einer  gewissen  Entfernung 
auf  das  elektromotorische  Verhalten 
anderer  einwirken  IV,  1210;  Zu  Am- 
pere'a  Theorie  der  Elektrodynamik 
IV,  1309. 

P  e  1 1  e  r  i  n :  Maguetelektrisirmaschine 
IV,  368. 

Pelletier:  Lei  tungs  vermögen  von 
Braunstein  u.  s.  w.  I,  500. 

Peltier:  Elektrometer  I,  161;  Volta'- 
sche Säule  I,  264;  Trockene  Säule  I, 
273;  Oaselement  I,  295;  Thermo- 
ströme  hei  Berührung  ungleich  war- 
mer Metalle  II,  310;  Wärmeerzeu- 
gung durch  den  galvanischen  Strom 
II,  384;  Mechanische  Wirkungen 
galvanischer  8tröme  II,  410;  Tem- 
peratur&ndernng  der  Contactstellen 
II,  415;  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung II,  985;  Beförderung  der 
Verdunstung  durch  den  elektrischen 
Wind  IV,  628. 

P e n r o s e  und  Trowbridge  siehe 
Trowbridge  und  Pen  rose. 

Perard:  Einfluss  der  Torsion  auf  den 
Magnetismus  IV,  1323. 

Perkin:  Magnetische  Drehung  der 
Polarisationsebene  des  Lichts  in  ver- 
schiedenen Substanzen  III,  927. 

P  e  r  r  o  t :  Wirkung  der  Spitzen  I,  90  ff. ; 
Elektrolyse  der  Kupfersalze  II,  510; 
Funken  und  Lichthülle;  Trennung 
beider  IV,  705  ff.;  Wärniewirknngen 
der  elektrischen  Funken  IV,  717; 
Chemische  Wirkungen  der  elektri- 
schen Funken  IV,  822,  829. 

Perry:  Leitungsfähigkeit  des  Glases 
I,  560;  P.  u.  Ayrton  siehe  Ayrton 
und  Perry;  P.,  Ayrton,  Lodge 
und  Gordon:  Dielektricitätscon- 
stante  der  Luft  II,  51. 

P e  t  e  r  i  n :  Priestley'sehe  Ringe  IV,  727 ; 
P.,  Blaserna  u.  Mach  siehe  unter 
Mach. 

Peters:  Gleiten  der  Funken  IV,  739. 

P  e  t  r  i  n  a :  Entgegengesetzte  Ströme 
gleichzeitig  in  einer  Leitung  I,  396; 
Zersetzungswiderstand  II,  66ß ;  Ströme 
bei  ungleichzeitigera  Eintauchen  II, 
828  ;  Bestimmung  der  Stromintensität 
mittels  des  Galvanometers  III,  286; 
MagnetisiniDg  der  Eisenröhren  III, 
497;  Magnetelektrische  Maschine  IV, 
361. 


Petruschefsky:  Elektromotorische 
Kraft  zwischen  zwei  Flüssigkeiten 
und  zwei  Metallen  I,  702;  Das  Da- 
nielTsche  Element  I,  791;  Bestim- 
mung der  Pole  von  Magnetstäben 
III,  407;  Vertheilung  der  temporären 
uud  der  permanenten  Momente  eines 
elektromagnetisirten  Eisenstabes  III, 
524. 

de  Pezzer:  Accumulatoren  II,  788. 

Pfaff:  Volta'sche Versuche  1,183,187; 
Spannungsreihe  I,  195;  Elektricitäts- 
erregung  bei  Berührung  eines  Metalls 
und  einer  Flüssigkeit  I,  226 ;  Volta'- 
sche Säule  I,  269 ;  Trockene  Säule  I, 
275;  Leitungsfähigkeit  des  Glases  I, 
559 ;  Elektromotorische  Kraft  bei  zwei 
Metallen  in  einer  Flüssigkeit  I,  654; 
Quecksilberelektroden  II,  567  ;  Galva- 
nische Wasserzersetzung  II ,  559 ; 
Uebergangswiderstandn,  629 ;  Volta'- 
sche Säule  mit  Zwischenplatten  II, 
809;  Umkehrung  der  Stromrichtung 

II,  848;  Theorie  der  Elektrolyse  II, 
931,  der  Elektricitätserregung  II,  975, 
979,  987;  Tragkraft  massiver  und 
hohler  Magnete  III,  601 ;  Einfluss  der 
Berührungsfläche  auf  die  Tragkraft 
der  Magnete  III,  602;  Funkenent- 
ladung der  galvanischen  Säule  IV, 
708;  P.  und  van  Marnm:  Beför- 
derung der  Verdunstung  durch  den 
elektrischen  Wind  rV,  628. 

Pfeifer:  Elektrolyse  des  Antimon- 
chlorids II,  535. 

Pfeiffer:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit des  kohlensauren  Wassers  IV, 
1238. 

Phillip,  S.  E.:  Graphitwiderstände 
I,  436. 

Piazzoli:  Beziehung  zwischen  Mag- 
netisirung  und  Festigkeit  des  Eisens 

III,  715. 

Picard:  Entladungen  in  Gasen  IV,  407. 

P  i  c  t  e  t ,  A. :  Durchbohrung  von  Karten- 
blättern durch  die  Entladungen  IV, 
776;  P.  und  Matteucci:  Richtung 
der  Nebenströme  bei  ßatterieentla- 
düngen  IV,  192;  P.  und  de  laRive: 
Ablenkung  der  Magnetnadel  durch 
den  Strom  III,  119. 

Pictet,  R. :  Magnetismus  verschieden 
harter  Hufeisen  III,  564. 

Pierce,  C.  S.:  Einstellung  schwim- 
mender Magnetnadeln  III,  665. 

Pierre:  Wirkung  eines  Kreisstroms 
auf  die  Magnetnadel  III,  207. 

Piertot:  Galvauisches  Element  I,  787. 

P  i  e  r  u  7.  z  i :  Holtz'sche  Maschine  zwei- 
ter Art  II,  215  ff. 

Pihl:  Ungleiche  Vertheilung  des 
Magnetismus  in,  548;  Ankeranzie- 
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huug  in  sich  nicbt  geschlossener  Sy- 
steme III,  595. 
Pilleux:    Secundäre  Ketten  II,  787; 
Wärmeerzeugung  beim  Magnetisiren 

III,  775. 

P  i  u  a  u  d :  Einstellung  iler  Leiter  durch 

die  Erde  III,  81. 
Piucus:     Galvanisches    Element  I, 

764,  788. 

Pine:  Einfluss  der  Dehnung  auf  die 
elektrische  Leitungsfäbigkeit  der  Me- 
talle I,  521. 

Pirani:  Einfluss  der  Stromricbtuug 
auf  die  Arbeitsleistungen  in  der 
Kette  II,  897 ;  Polarisation  bei  Elek- 
troden von  verschiedenen  Metallen 

IV,  1299. 

Pisati:    Elektrische  Influenz  I,  26. 
Pixii:    Magnetelektrische  Maschinen 

iv,  im. 

Place:  Niederschlag  in  DanielT sehen 
Elementen  I,  758. 

Plana:  Vertheilung  der  Elektricität 
I,  81,  86  ff.;  Theorie  der  Elektro- 
dynamik III,  37;  Mechanische  Ein- 
heiten der  Stromcomtanten  IV,  992. 

Planta,  G. :  Eheoatatische  Maschi- 
nen I,  147;  Secundäre  Elemente  II, 
784  ff. ;  Theorie  der  Gasentladungen 
IV,  585;  Funkenbahn  IV,  646;  Fun- 
kenerscheinungen an  den  Couduc- 
toren  der  rheostatiseben  Maschine 
IV,  679;  Durchbohrung  von  Glimmer- 
platten durch  die  Entladungen  IV, 
774 ;  Glimmentladungen  in  Flüssig- 
keiten IV,  803  ff.;  Analogien  zwi- 
schen den  elektrischen  und  magne- 
tischeu  Erscheinungen  mit  Flüssig- 
keitsbewegungen IV,  1125;  Entla- 
dungen der  Cascadeubatterie  und  der 
rheostatiseben  Maschine  IV,  1339. 

Play  fair:  Magnetische  Figuren  III, 
661;  P.  und  Macfarlane  siehe 
Macfarlane  und  Play  fair. 

Plettner:  Funkenmikrometer  IV,  648. 

Plücker:  Magnetisches  Moment  eines 
Ellipsoides  III ,  364  ;  Temporäres 
magnetisches  Moment  von  Eisen  und 
Stahl  III ,  437  ;  Mngnetisirung  und 
maguetisirende  Kraft  III,  463;  Mag- 
netismus des  Kobalts  III,  568;  Ein- 
stellung der  diamagnetischen  Körper 
zwischen  den  Magnetpolen  III,  793; 
Bestimmung  des  magnetischen  Ver- 
haltens verschiedener  Körper  III, 
796  ff. ;  Magnetisches  Verhalten  der 
Gase  III,  801  ff.;  Einfluss  des  Medi- 
ums auf  das  magnetische  Verhalten 
der  Körper  III,  803;  Maximum  des 
Diamagnetismus  HI,  831,  838;  Um- 
kehrung des  Magnetismus  in  Dia- 
maguetismus  III,   839;  Ferinaneute 


Polarität  diamaguetischer  Körper  III 
84u;  Wechselwirkung  der  Moleküle 
magnetischer  und  diamagnetischer 
Körper  III,  842;  Quantitative  Be- 
stimmung des  Magnetismus  und  de* 
Diamagnetismus  verschiedener  Kor- 
per III,  844  ff.;  Magnetismus  der 
Gase  III,  864  ff. ;  Magnetisches  Ver- 
halten der  Krystalle  III,  874  ff. ;  Theo 
rie  der  magnetischen  Einstellung  der 
Krystalle  III,  886  ff.;  Einfluss  der 
Magnetisirung  auf  die  Krystallbil- 
dung  DU ,  900 ;  Eiuflus*  der  Wärmt' 
auf  den  Magnetismus  und  den  Dia- 
magnetismus der  Körper  III,  901  ff ; 
Diamagnetismus  der  Flamme  DU,  904 ; 
Unipolare  Induction  IV,  62  ff.;  Zeit- 
licher Verlauf  der  Magnetisirung  IV, 
238  ff.;  Bewegung  von  Eisen  über 
den  Polen  eines  rotirenden  Hufeisen- 
magnets IV,  337 ;  Altern ir ende  Ströme 
in  Eutladuugsröhren  IV,  483  ff.; 
Widerstand  an  secundären  Elektro- 
den IV,  512;  Zerstäuben  der  Katbo- 
den IV ,  542 ;  Spectrum  des  Glimm- 
lichts IV,  551 ;  Magnetisches  Verbal 
ten  der  negativen  Entladung  IV,  554; 
EpiboUsch- magnetische  Curveu  IV, 
560;  Magnetisches  Verlialteu  der 
Gasentladungen  IV,  565,  568,  der 
alternirenden  Entladungen  IV,  570  ff. ; 
Einwirkungen  des  Magnets  auf  die 
elektrischen  Entladungen  IV,  57«; 
Ablenkung  der  Lichthülle  durch  den 
Magnet  IV,  715;  Lichtenbergische 
Figuren  IV,  788;  P.  und  Beer: 
Magnetisches  Verhalten  der  Krystalle 
III,  879;  P.  und  Hittorf:  Spectrum 
der  Entladungen  IV,  549. 
Poggendorff:  Spiegelablesung  1,  4'J; 
Beibung  von  Metallen  I,  217;  Span- 
nungsreihe I,  259  ;  Gaselement  I  292. 
296 ;  Klemmschrauben  I,  299 ;  Inver- 
sor  1 ,  310;  Maximum  der  Strom- 
intensität I,  343;  StromverzweigunK 
I,  362,  393  ff. ;  Widerstand  der  Fhu- 
sigkeit  zwischen  zwei  kreisförmigen 
concentrischen  Leitern  I,  369;  Rheo- 
chord  I,  430;  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  I,  505;  Uebergangawider 
stand  I,  532;  Bestimmung  der  elek 
tromotorischeu  Kraft  I,  63u,  633,  651; 
Elektromotorische  Kraft  bei  zwei 
Metallen  in  einer  Flüssigkeit  I,  652  ff.. 
659,  zwischen  zwei  Flüssigkeit«^ 
und  einem  Metall  1 ,  687  ,  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen 
I,  697  ff.;  Einfluss  der  Erwärmung 
auf  die  elektromotorische  Kraft  1, 
719;  Verminderung  der  Polarisation 
im  Kupferzinkelement  I,  735;  Gal 
vanischea  Element  mit  einer  Flüssüj- 
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keit  I,  736  ff.;  Chromsäurekette  I, 
745;  Das  Grove'sche  Element.  I,  770; 
Callan's  Batterie  I,  771;  Elektromo- 
torische Kraft  galvanischer  Elemente 

I,  778  ff. ;  Schwach  elektrisirte  Dielek- 
trioa  II,  74;  Ladung  von  Glimmer- 
saulen II ,  82  ;  Elektrophor  II ,  83  ; 
Elektrische  Fortführung  von  Flüs- 
sigkeiten II,  188;  Influenzmaschine 
erster  Art  II,  200  ff. ;  Elektromaschine 
zweiter  Art  II,  211  ff.;  Doppelma- 
Hchine  II,  220  ff.,  229;  Leistung  der 
Influenzmaschine  II,  236,  der  Elek- 
trisirmaschine  II,  238 ;  Rotation  durch 
Elektrisirung  II,  241  ff.;  Thermo- 
element zur  Temperaturmessung  II, 
274;  Wärmeerzeugung  durch  den 
galvanischen  Strom  II,  388  ff.,  398  ; 
Maximum  der  Wärmeentwicklung  in 
einem  Leiter  II,  415;  Apparate  für 
Elektrolysen,  476;  Vermeintliche 
metallische  Leitung  der  Elektrotyte 

II,  487;  Silbervoltameter  II,  490; 
Elektrolyse  des  salpetersauren  Wis- 
muthoxyds  II,  513,  des  Silber- 
oxyds II,  515;  Bildung  von  Eisen- 
säure u.s.w.  II,  544;  Absorption  des 
Wasserstoffs  durch  Palladiumelektro- 
den II,  548;  Wiedervereinigung  des 
Sauerstoffs  mit  dem  Wasserstoff  II,  557 ; 
Oxydation  der  positiven  Elektrode  II, 
562 ;  Zerfallen  der  Elektroden  II,  563 ; 
Elektrolyse  gemischter  Lösungen  II, 
594 ;  Elektrolyse  in  d.  Gaskette  II,  624 ; 
Wippen,  650 ;  Polarisation  durch  Pola- 
risationsströme II,  653;  Polarisation 
der  Elektrode)!  und  Uebergangs- 
-widerstand  II,  661 ;  Elektromotorische 
Kraft  der  Polarisation  II,  668  ff.; 
Einfluss  der  Stromdichtigkeit  auf 
die  Polarisation  der  Elektroden  II, 
679  ff.;  Maximum  der  Polarisation 
der  Elektroden  II,  691;  Polarisation 
platinirter  Platinplatten  II ,  696 ; 
Folarisirharkeit  von  Elektroden  aus 
verschiedenen  Metallen  II,  700  ff.; 
Polarisation  in  verschiedenen  Flüs- 
sigkeiten II,  721 ;  Einfluss  des  Drucks 
und  der  Erwärmung  auf  die  Polari- 
sation II,  771  ff.;  Polarisation  in 
den  Ketten  II,  798  ff.,  in  den  gal- 
vanischen Elementen  II,  807 ;  Ströme 
beim  8chütteln  der  Elektroden  II, 
850;  Abstossung  auf  einander  folgen- 
der Stromtheile  III ,  11;  Rotationen 
beweglicher  Stromleiter  III,  16;  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  durch  den 
Strom  III,  121;  Elektromagnetische 
Rotation  von  Flüssigkeiten  III,  161  ff.; 
Doppelsinnige  Ablenkung  der  Mag- 
netnadel III,   185  ff.;  Sinusbussole 

III,  252;    Multiplicator  III,  257; 
Wiodemann,  ElekiricitÄt.  IV. 


Graduirung  und  Benutzung  des  Gal- 
vanometers III,  280,  283,  287;  Um- 

„  kehrung  des  Magnetismus  permanen- 
ter Magnete  III,  455;  Wechselwir- 
kung der  Längsschichten  e  ines  elek- 
tromagnetischen   Stabes  UI,  531; 
Magnetische    Leitungafähigkeit  III, 
542  ;  Ungleiche  Vertheilung  des  Mag- 
netismus III,  547;  Einfluss  der  Härte 
auf    das    permanente  magnetische 
Moment  III,    558;    Anziehung  von 
Spinden  gegen  Magnete  III ,    576 ; 
Vertheilung    des    Magnetismus  in 
Hufeisenmagnet  und  Anker  III,  629; 
Einfluss  der    magnetisirenden  Kraft 
auf  die  Tragkraft  geschlossener  Mag- 
nete III,  638;    Einfluss    der  Härte 
des  Eisens  und  Stahls  auf  die  Trag- 
kraft der  Hufeisenmagnete  III,  645; 
Magnetisches  Verhalten  verschiede- 
ner Körper  III,  798 ;  Diamagnetische 
Polarität  III ,  807 ;  Thermische  Wir- 
kungen der  Inductionsströme  IV,  147; 
Freie  Elektricitäten  an  den  Enden 
der  Inductionsrollen  IV,  211;  Ein- 
fluss der  Extraströme  auf  die  Fun- 
kenbildung IV,  250;  Dämpfung  der 
Bewegungen  von  Metallmassen  durch 
Magnete  IV,  324;  Einrichtung  der 
luduetorien  IV,  340,  350;  Interrup- 
ter IV,  350;  Wirkung  des  Couden- 
satora    im    Inductorium  IV,  353; 
Wirkungen  der  iuducirten  Btröme  IV, 
358  ff.;  Verbindung  mehrerer  ludue- 
torien   IV,    359;  Magnetelektrisir- 
ma8chiue  IV,  363;    Schichtung  des 
positiven  Lichts  IV,  451;  Einfluss 
der  Erwärmung  auf  die  Entladungen 
IV,  455;  Ventilröhren  IV,  477;  Alter- 
nirende  Ströme  in  Entladungsrohren 
IV,  485  ff.;  Magnetisches  Verhalten 
der  Gasentladungen  IV,  562;  Fun- 
keuentladung  IV,  636  ;  Funkenmikro- 
meter IV,  648;  Schlag  weite  IV,  654 ; 
Funkenentladungen  des  Inducteriums 
IV,  681;  Einfluss  der  Leitungsdrähte 
und   schlecht   leitender  Hüllen  auf 
dieselbe  IV,  684  ff. ;  Ladung  Leyde- 
ner  Flaschen  durch  das  Inductorium 
IV,  690  ff.;  Funken  und  Lichthülle 
IV,  706;  Wärmewirkung  der  elek- 
trischen Funken  IV,  717;  Tempera- 
tur der  Funken  an  den  Elektroden 
und  Erwärmung   der  letzteren  IV, 
719  ff.;  Töne  durch  Bewegungen  der 
Elektroden  der  Funken  IV,  752;  Ent- 
ladungen auf  den  Rändern  der  Ley- 
dener  Flasche  IV,  765. 

Pogliaghi  und  Ferrini  siehe  Fer- 
rini  und  Pogliaghi. 

Pohl:  Volta'sche  Säule  I,  269;  Gyro- 
trop  I,  304;  Volta'sche    Säule  mit 
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Zwischenplatten  II ,  809 ;  Theorie 
der  Elektricitätserregnng  II,  983; 
Einstellung  der  Leiter  durch  die 
Erde  HI,  82;  Richtung  des  Erd- 
stromes III,  86;  Rotation  durch 
den  Erdmagnetismus  III,  170;  Mag- 
neto-elektrische Inductionsströme  IV, 
15;  Induction  durch  galvanische 
Ströme  IV,  295  ;  Rotationsmagnetis- 
mus IV,  311;  Inductiousapparat  IV, 
338. 

Poisson:  Vertheiluug  der  Elektrici- 
tät I,  69,  79  ff.,  84  ff.;  Theorie  der 
Magnetisirung  III,  98;  Wirkung 
eines  Magnets  auf  einen  Magnetpol 
III,  145 ;  Freier  Magnetismus  III, 
351 ;  Vertheilung  des  Magnetismus 
III,  354  ;  Magnetisches  Moment  eines 
Ellipsoides  III,  364;  Theorie  der 
magnetischen  Einstellung  der  Kry- 
stalle  HI,  888;  Magnetnadel  vor 
einer  rotireuden  Eisenkugel  IV,  336. 

Pollard:  Töne  beim  Elektrisiren  II, 
105. 

Po  Ion  i:  Strom  Verzweigung  in  einem 
von  zwei  concentrischen  Ellipsen  be- 
grenzten Ringe  I,  387;  Einfluss  der 
Temperaturänderungen  auf  das  per* 
manente  magnetische  Moment  III, 
754;  Einfluss  der  Temperaturände- 
rungen auf  die  Vertheilung  des  Mag- 
netismus III,  765;  Einfluss  der  Tempe- 
raturänderungen auf  die  elektrische 
Leitungrfähigkeit    des  Eisendrahts 

III,  772;  Prüfung  des  Satzes  von 
Volterra  über  die  Vertheilung  der 
Temperaturen  und  constanten  Ströme 
in  irgend  einem  Körper  IV,  1216; 
Vergldchung  der  Leitungsfähigkeit 
für  Wärme  mit  der  für  Elektricität 

IV,  1231;  P.  und  Bartoli:  Einfluss 
der  Stromdichtigkeit  auf  die  Polari- 
sation der  Elektroden  II ,  677  ;  P. 
und  Donati  siehe  Donati  und 
Poloni. 

Ponci:  Erneuerung  der  Flüssigkeit 
in  galvanischen  Elementen  I,  753; 
Galvanisches  Element  I,  782;  Chrom- 
säurekette IV,  1263. 

Pönitz:  Magnetisirungsmethode  III, 
108. 

Pontin  und  Berzelius:  Bildung ver- 

schiedeuer  Amalgame  II,  520. 
Poppe:    Elektricitätserregnng  durch 

Nichtleiter  I,  217. 
Porret:    Kataphorische  Wirkung  des 

galvanischen  Stromes  II,  166. 
Potior:    Helligkeit  des  Lichtbogens 
IV,  851. 

ou  i  lle  t :  Elektricitätserregnng  beiVer- 
dunstung I,  240  ff.;  Ohm'sches  Gesetz 
I,  330,    336;   Stromverzweigung  I, 


362;  Leitungswiderstand  unzerw" 
barer  Körper  I,  444 ;  Leitung.*iä,hi?W  ' 
der  Metalle  1.  ;.04,  des  WWr> 
I,    570,    der  Kupfervitriollusun^ 

I,  573;  Elektromotorische  KraA  S 
zwei  Metallen  in  einer  Flüssigkeit  1 
653;  Thermoelektromotori^rhe  Kr»;t- 

II,  257;    Thermoelement  II, 
Thermoelemente  zur  Messung  hi-h: 
Temperaturen  II,    275;  Wandenr: 
der  Ionen  II,  583;  Theorie  der  Eto 
tricitätserregung  II,  992;  Tangentn 
bussole  III,    247;    Sinusbussole  III 
252;  Zeitmessung  durch  du  G&!m->- 
meter  III ,    326 ;  Bestimmung 
Pole  von  Magnetstäben  III,  406:  En 
fluss   hoher  Temperatni-en  aof  <!<■-* 
temporäre  magnetische  Moment  III. 
748;  Galvanische  Drehung  der  Ptiir 
sationsebene    des    Lichts  III, 
Elektrischer  Wind  IV,  626 ;  Elekirk:- 
tat  beim  Verbrennen  von  Kohlen  IV. 
868  ff.;    Elektrisches  Verhalten  <>• 
Flamme  IV,  881. 

Poulsen:    Theorie  der  Elektricitii - 
erregung  II,  979. 

Prechtl:    Gefälle  der  Elektriritit  l. 
346;  Uebergangswiderstand  II.  fc- 
Permanentes    magnetisches  Monw 
von  Stäben  III,  515. 

Preece:    Einfluss  des  Stromes  auf  ö;' 
Leitung  I,  527  ;  Töne  in  galvanisch  er- 
wärmten Drähten  II,  400,  IV,  12«- 
Widerstand  der  Ketten  IV,  1223;  E12- 
fluss  der  Erwärmung  miii  die  ekk 
tromotorische  Kraft  der  Daniel!  scL-* 
Kette  IV,    1262  ;  Einfluss   der  l  r 
wärmung  auf  secundäre  Elemente  IV 
1301. 

Prevost  und  Colladon:  Rotation» 

magnetismus  IV,  310  ff. 
Prideaux:     Thermoströme  bei 

rührung   ungleich    warmer  M«rt*i . 

II,  306. 

Priestley:     Vertheilung    der  El* 
tricität  I,  62;  Elektrische  Leitaar* 
fähigkeit   der  Körper  I,    499;  1: 
sachen  des  Rückstandes  II,  91;  Eli 
dringen  der  Elektricität  in  das  I». 
elektricum  II,  93;  Wirksamkeit  «*.•: 
Elektrisirmaschine  II,  145;  ü«ktr 
lyse  d.  salpeters.  Silberoxyds  II.  Si" 
Elektrolyse  in  d.  Kette  II,  609 ;  Funk*: 
entladung  IV,  669 ;  Seitenentladung 
Batterie  IV,  672,  676;  Priestley  Vi 
Ringe  IV,  726,730;  Stärke  des  Kna^- 
der  Funken  IV,  748;  Farbe  d  Funk- 
IV,  759;  Entladungen  auf  den  Rr 
dem  der  Leydener  Flasch»  IV . 
Zersetzen  von  Glasplatten  durch  d  ■ 
Funkenentladungen  IV,  769;  Punk«v 
entladungen    in    Flüssigkeit«»  Jt 
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807  ff.;  Chemische  Wirkungen  der 
Funken  IV,  821 ;  Wesen  der  Elek- 
tricität  IV,  1016;  Wärme  bei  Batte- 
rieentladungen IV,  1287. 

Primke:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit  der  Körper  I,  499. 

Priwoznik:  Das  Leclanche'sche Ele- 
ment I,  750. 

Provenzali:  Wärmewirkungen  de« 
elektrischen  Funkens  IV,  716. 

de  la  Provostaye  und  Desains  s. 
Desains  und  de  la  Provostaye. 

Pryson  und  C.  Foster:  Potential- 
differenz, erforderlich  zur  Erzeugung 
von  Funken  bestimmter  Länge  IV, 
1340. 

P  b  e  n  i  c  k  a :  Elektroskopisches  Ver- 
halten der  Entladungsrohren  IV,  510. 

Puluj:  Entladungen  in  verdünnten 
Gasen  IV,  443;  Wärmewirkungen 
der  Kathodenstrahlen  IV,  541;  Me- 
chanische Wirkungen  der  Kathoden- 
Strahlen  IV,  545  ff.;  Theorie  der 
Gasentladungen  IV,  581  ,  587  ff.; 
Seitenentladungen  der  elektrischen 
Glühlampen  IV,  671. 

Pulvermacher:  Galvanische  Kette 
1 ,  277 ;  Lüftung  der  galvanischen 
Kiemente  I,  753. 


Q. 


Qu  et:  Bestimmung  des  magnetischen 
Verhaltens  verschiedener  Körper  III, 
797  ;  Zeitlicher  Verlauf  der  Magneti- 
sirung IV,  238  ff.;  8ehichtuug  des 
positiven  Lichts  IV,  444,  452 ;  Glimm- 
entladungen in  Flüssigkeiten  IV,  802 ; 
Zersetzung  durcli  elektrische.  Funken 
IV,  819;  Chemische  Wirkungen  der 
Funken  IV,  823;  Herleitung  des  ele- 
mentaren Gesetzes  der  Induction  IV, 
1054;  Q.  undSeguin:  Schichtung 
des  positiven  Lichts  IV,  446  ;  Alter- 
nirende  Ströme  in  Entladungsröhreu 
IV,  483 ;  Theorie  der  Gasentladungen 
IV ,  582 ;  Mechanische  Wirkung  der 
Funkenentladung  auf  schlecht  lei- 
tende Pulver  IV,  738. 

Quetelet:  Magnetisirung  durch  wie- 
derholtes Streichen  III,  442;  Licht- 
bogen IV,  831. 

Quincke:  Strom  in  einer  quadra- 
tischen Bleiplatte  I,  385 ;  Elektrische 
Leitungsfähigkeit  des  Wassers  I.  570; 
Volumenänderung  beim  Elektrisiren 
II,  108  ff.;  Längenänderung  beim 
Elektrisiren  II,  116  ff. ;  Volumenände- 
rung der  Flüssigkeiten  beim  Elektri- 
siren II,  122  ff.;  Elektrische  Doppel- 
brechung in  Flüssigkeiten  11,  129; 


Diaphragmenströme  n,  153;  Elektri- 
sche Fortführung  in  Röhren  II,  177; 
Elektr.  Fortführung  suspendirter  Pul- 
ver II,  182,  186  ff.,  193;  Quecksilber- 
elektroden  II,  565;  Bewegungen  der 
Quecksilberelektroden  II,  570;  Polari- 
sation des  Quecksilbers  II,  709  ff.; 
Oberflächenspannung  des  Quecksil- 
bers II,  713;  Ströme  bei  ungleichzei- 
tigem Eintauchen  II,  832;  Capillari- 
tätsströine  II ,  842 ;  Ströme  beim 
Drücken  der  Elektroden  II,  856; 
Theorie  der  Elektrolyse  II,  940  ff.; 
Durchbohrung  von  Glasplatten  durch 
die  Entladungen  IV,  772;  Das 
Ohm'sche  Gesetz  IV,  1215;  Strom- 
verzweigung IV,'  1217;  Bestimmung 
der  Dielektricitätsconstauten  IV, 
1267;  Volumenänderungen  beim  Elek- 
trisiren IV,  1272,  1274;  Elektrische 
Doppelbrechung  in  Flüssigkeiten  IV, 
1274;  Magnetismus  und  Diamagne- 
tismus der  Körper  TV,  1330. 
v.  Quintus-Icilius:  Cohäsions- 
änderung  durch  den  galvanischen 
Strom  II,  403;  Temperaturänderung 
der  Contactstdlen  II,  417;  Arbeits- 
leistungen des  galvanischen  Stro- 
mes II,  436;  Wendepunkt  der 
temporären  Magnetisirung  III,  427; 
Diamagnetische  Polarität  III ,  814; 
Wesen  des  Diamagnetismus  III,  823; 
Dauernde  diamagnetische  Polarität 
des  Wismut!»  III,  900. 


lt. 


Radford:    Elektromagnet  III,  347. 
Rainey:     Einfluss    der  Entfernung 

des  Ankers   vom  Magnet   auf  die 

Tragkraft  III,  647. 
Ramaun:    Passivität  des  Eisens  II, 

818. 

R  a  m  s  d  e  n :  Elektrisirmaschine  II, 
140. 

Raoult:  Rheostat  I,  434;  Elektro- 
motorische  Kraft  des  Daniell'schen 
Elements  I,  622,  IV,  903;  Bestim- 
mung der  elektromotorischen  Kraft 

I,  629,  648;  Elektromotorische  Kraft 
zwischen  zwei  Flüssigkeiten  und  zwei 
Metallen  I,  712  ff. ;  Galvanisches 
Element  mit  einer  Flüssigkeit  1,736; 
Erklärung  der  elektrischen  Endos- 
mose II,  188;  Wärmeerzeugung  durch 
den  galvanischen  Strom  II ,  389 ; 
Absorption  des  Wasserstoffs  durch 
Palladiumelektroden  II,  548;  Nickel- 
elektroden II,  549;  Metallfällungen 

II,  617;  Maximum  der  Polarisation 
der  Elektroden  II,  693;  Polarisation 
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in  verschiedenen  Flüssigkeiten  II, 
721,  durch  verschiedene  Gase  II,  726, 
durch  feste  Schichten  II,  783;  Ströme 
hei  ungleichzeitigem  Eintauchen  II, 
829  ;  Arbeitsleistung  im  DanieU'schen 
Element  II,  868;  Arbeitsleistungen 
in  der  Kette  II,  873 ;  Warme  in  Zer- 
setzungszellen  II,  905,  908;  elektro- 
motorische Kraft  der  DanieH'schen 
Kette  IV,  983. 

Raschig:  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel durch  den  Strom  III,  121. 

Ratti:  Gleichzeitige  Elektrisirung 
durch  Reibung  und  Influenz  II,  240. 

Rayleigh,  Lord:  Elektrisirte  Wasser- 
strahlen I,  28;  Widerstand  fester 
Körper  I,  407;  Doppelsinnige  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  III,  185; 
Inductionscoefflcieut  IV,  84;  Coefti- 
cient  der  ßelbstinduction  IV,  88; 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  926,  932, 
941  ;  Vergleichung  der  Methoden  zur 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  967,  971  ; 
Elektromagnetische  Drehung  der  Po- 
larisationsebene des  Licht«  IV,  983; 
Gleichgewicht  elektrisirter  flüssiger 
Leiter  IV,  1205;  Gasbatterie  IV, 
1214;  Justirung  der  Widerstandsrollen 
IV,  1218;  Widerstandsbestimmungen 
IV,  12'Jl;  DrehungKinoment  von 
Spiralen  IV,  1316.  Unter  dem  Namen 
Strntt:  Inductionsströme  IV,  135; 
Anomale  Magnetisirung  IV,  281; 
"Wirkung  des  Coudeusator»  im  luduc- 
torium  IV,  3Ö6.  R.  und  Schuster: 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  926;  R. 
und  Mrs.  S  i  d  g  w  i  c  k  :  Widerstauds- 
bestimnumgen  IV,  920,  925;  Bestim- 
mung des  Ohm  IV,  958;  Elektroche- 
misches Aequivalent  des  Silbers  IV, 
982;  Elektromotorische  Kraft  der 
Kette  von  Latimer  Clark  IV,  984. 

Raynard:  Widerstand  der  galva- 
nischen Elemente  I,  486. 

Raynaud:  Maximum  des  temporä- 
ren magnetischen  Moments  III,  510. 

Read:  Zerstreuung  der  Elektricität 
IV,  610. 

Reboul  und  Bourgoin:  Elektrolyse 
organischer  Verbindungen  II,  579. 

van  Rees:  Wirkung  der  Flamme 
1,93;  Freier  Magnetismus  III,  351  ff. ; 
Vertheilung  der  temporären  Momente 
in  elektromagnetisirten  Eisenstäben 
III,  501;  Permanentes  magnetisches 
Moment  von  Stäben  III,  511;  Magne- 
tismus in  an  einander  gelegten  Mag- 
neten III,  549;  Bewegung  der  Kör- 
per im  Magnetfelde  III,  722. 

Regnani:    Elektrische  Influenz  I,  26. 

Re^n au ld,  J.:  Bestimmung  der  elek- 
tromotorischen Kraft  I,  633;  Elek- 


tromotorische Kraft  zwischen  zwei 
Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen  I, 
709;  Ünpolarisirbare  Elektroden  II, 
796;  Arbeitsleistungen  in  der  Kette 

II,  873. 

Regnault,  V.:  Thermoströme  bei 
höheren  Temperaturen  II,  288. 

Regnier:  Galvanisches  Element  I, 
785. 

Reich:  Elektricitätserregung  bei  Ver- 
dunstung I,  24u  ;  Erklärung  des  dia- 
magnetischen Verlialtens  der  Körper 

III,  806;  Abhängigkeit  des  Dia- 
magnetismus  von  der  maguetiaireu- 
deu  Kraft  III,  827  ff. 

Reid,  W.O.:  Metallfällungen  III,  615. 

Reil:    Contactelektricität  I,  251. 

Reinhold:  Elektrolyse  iu  der  Ketus 
II,  609;  Theorie  der  Elektricitätser- 
regung II,  971. 

Reinold  und  Rücker:  Ohm'sche* 
Gesetz  I,   337,  IV,  1215. 

Rein  seh:  Galvanisches  Element  I, 
784. 

Reiset:  Galvanisches  Element  I,  771. 

Reiss:    Telephon  III,  735. 

Reitlinger:  Elektrisirte  Wasserstrali 
len  I,  28;  Elektrische  Leitunjrsfähip- 
keit  vou  Oelen  1,  568;  Erwärmung 
der  Elektroden  IV,  722;  Bewegnngen 
der  Elektroden  des  Funkens  IV,  750; 
Durchbohrung  von  Kartenblättem 
durch  die  Entladungen  IV,  777; 
Lichtenbergische  Figuren  IV,  786  ff. ; 
R.  und  Ebner:  Ladung  der  Elek« 
trisirmaschine  II,  148;  R.  und  von 
Ettingshausen:  Theorie  der  Gas- 
entladungen IV,  583  ;  R.  und  Kraus: 
Elektrische  Anordnung  suspendirter 
Pulverll,  185;  Verhalten  der  Flamme 
gegen  elektrisirte  Körper  IV,  885;  R. 
und  Kuhn-.  Spectrum  der  Entla- 
dungen IV,  550  it.;  R.  und  vou  Ur- 
ban itzky:  Ausbreitung  der  posi- 
tiven Entladung  IV,  440;  Abgeleitete 
Stellen  der  Entladungsröhren  IV, 
517;  Magnetisches  Verhalten  der 
Gasentladungen  IV,  562  ff.,  567,  der 
alteruirenden  Entladungen  IV,  571; 
R.  und  Wächter:  Ausbreitung 
der  positiven  und  der  negativen 
Entladung  IV ,  438 ;  Mechanisch«? 
Wirkungen  der  Funkenentladung  IV, 
725;  Priestley'sche  Ringe  IV,  727; 
Lichtenbergische  Figuren  IV,  793  fl. ; 
R.  und  Zerjau:  Theorie  der  Gas- 
entladungen IV,  584;  Lichtenbergi- 
sche Figuren  IV,  792. 

Remak:    Galvanische  Säule  I,  761. 

R  e  n  a  r  d :  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  578  ff. ;  Theorie  der 
Elektricität  IV,  1135. 
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Renault:     See  u  ndäre    Processe  bei 

der  Elektrolyse  II,  497. 
Rendu:    Beziehung  des  Magnetismus 

zur  chemischen  Verwandtschaft  Ol, 

967. 

Rennie,  E.  H.  und  Alder  Wright: 
Wärme  in  Zersetzuugszellen  II,  905, 

Renoux  uud  Salleron:  Galvanisches 
Element  I,  781. 

Repieff:  Messapparat  für  starke 
Ströme  III,  330. 

Restzoff  und  Lenz  siehe  R.  Lenz 
und  Restzoff. 

Reusch:    Gyrotrop  I,  306. 

Reuss:  Motus  stoechiagogus  II,  166; 
Elektrische  Fortführung  von  suspen- 
dirten  Pulvern  II,  181. 

Reynard:  Theorie  der  Wechselwir- 
kung der  galvanischen  Ströme  IV, 
1142. 

Reynier:  Accumulatoren  II ,  788, 
IV,  1301;  Chromsäurekette  und  ge- 
gossene Cylinder  ans  Zinkamalgam 
in  den  Elementen  IV,  1263. 

Reynolds:  Galvauisches  Element  I, 
782. 

Ricco:    Elektromagnet  IV,  1319. 

Riehe:  Elektrolyse  von  Bromwasser 
und  Jodwasser  II,  560. 

Rio h mann:    Coudensator  IV,  1208. 

Ridolfi:  Ströme  im  unendlichen 
Raum  I,  379. 

Riecke:  Das  Grove'sche  Element  I, 
770;  Theorie  der  Elektricitätserre- 
gung  durch  Reibung  II,  151 ;  Leistung 
der  Influenzmaschine  II,  237;  Ersatz 
der  Windungen  von  Spiralen  durch 
Magnetflächen  III,  212;  Tangen  ten- 
bussole  III,  252;  Magnetisches  Mo- 
ment eines  Rotationsellipsoides  III, 
369  ff. ;  Bestimmung  der  Pole  von 
Magnetstäben  III,  408;  Aenderung 
der  Magnetisirungsfunction  mit  der 
maguetisirenden  Kraft  III,  429  ff., 
IV ,  1H20 ;  Magnetoinduction  IV, 
308;  Magnetisches  Verhalten  der 
Katbodenstrahlen  IV,  559;  Elektro- 
motorische Kraft  des  Grove'schen 
Element«  IV,  985;  Zerlegung  der 
Ampere'schen  Formel  IV,  1038;  Po- 
tential zweier  Stromelemente  auf  ein- 
ander IV,  1043  ff.;  Das  elementare 
Potentialgesetz  von  Hehnholtz  IV, 
1052;  Zum  Inductionsgesetz  von  W. 
Weber  IV,  1065;  Consequenzen  aus 
dem  Energiegesetz  von  0.  Neumann 
IV,  1103;  Wechselwirkung  elektri- 
scher Theilcben  IV,  IUI;  Wirkung 
von  Magneten  und  Kreisströmen  auf 
Stromelemente  IV,  1115;  Unipolare 
Iuduction  IV,  1118  ff.;  Theorie  des 
Diamagnetismus  IV,  1122;  Intensität 


von  Strömen  trockener  Säulen  IV, 
1253;  Gestalt  eines  von  einem 
Btrom  durchflossenen  biegsamen  Lei- 
ters unter  dein  Eiufluss  magneti- 
scher Kräfte  IV,  IM0;  Mathemati- 
sche Berechnung  der  Magnetisirung 
IV,  1319;  Aequivalente  Pole  IV,  1321; 
Dämpfung  von  Schwingungen  grösse- 
rer Amplituden  IV,  1339;  Elek- 
trische Schwingungen  in  einer  leiten- 
den Kugel  IV,  1339. 
Riemann,  B.:  Vertheilung  der  Elek- 
tricität  I,  70;  Nobili'sche  Ringe  I, 
391;  Theorie  der  Bildung  des  Rück- 
standes II,  99;  Formel  für  das  Po- 
tential zweier  Elektricitätstheilchen 
auf  einander  IV,  1110. 
Riess:  Elektrische  Influenz  I,  21; 
Drehwage  I,  37;  Elektricitätsverlust 
I,  51;  Probeschei beben  I ,  52;  Ge- 
paarte Prüfungskörper  I,  54;  Ab- 
stossung  elektrisirter  Kugelu  I,  56; 
Vertheilung  der  Elektricität  I,  68; 
Wirkung  der  Flammen  I,  93;  Ver- 
stärkungszahl I,  126  ff.;  Leydener 
Batterie  I,  139;  Maassflasche  I,  141; 
Auslader  I,  142;  Fallapparat  I,  143; 
Abstossung  von  der  inneren  Bele- 
gung der  Leydener  Batterie  I,  144  ff.; 
Elektroskop  mit  Condensator  I,  150; 
Elektrische  Spritze  I,  154;  Elektro- 
skop 1 ,  155  ;  Sinuselekt.rometer  I, 
159;  Elektricitätserregung  beim  Con- 
tact  I,  208;  Identität  der  Reibungs- 
und Contactelektricität  1 ,  210  ff.; 
Einfluss  geringer  Oberflächenände- 
rungen auf  die  Elektricitätserregung 
I,  214  ff.,  218;  Elektricitätserregung 
durch  Nichtleiter  I,  216,  beim  Ver- 
puffen von  Salzen  I,  222 ,  bei  Berüh- 
rung von  Metallen  und  Flüssigkeiten 

I,  238,  bei  Verdunstung  I,  240; 
Trockene  8äule  I,  273;  Wirkung  der 
Erde  als  Elektricitätsreservoir  I,  413; 
Elektrische  Leitungsfähigkeit  der 
Körper  I,  499  ;  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  für  Reibungselektricität  I, 
504,  der  Schwefelmetalle  I,  554,  des 
Glases  I,  559;  Dielektrische  Ladung 

II,  6;  Hypothese  über  die  Influenz 
II,  12;  Untersuchung  elektrisirter 
Dielektrica  II,  72  ff.;  Elektrophor 
II,  78  ff.;  Entladung  des  Dielektri- 
cuins  II,  83;  Elektrisirmaschine  II, 
138  ff. ;  Quadrantelektrometer  II,  144; 
Influenzmaschine  erster  Art  II,  200; 
Theorie  der  Influenzmaschine  II, 
204  ff;  Querconductor  der  Influenz- 
maschine II,  207  ff.;  Influenzmaschine 
zweiter  Art  II,  211,  223,  229;  Ther- 
muelektricität  der  Krystalle  II,  321  ; 
Wärme  bei  Battorieentladungen  und 
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Luftthermometer  II,  301  ff.,  377» ff. ; 
Entladung«-!!  zwischen  zwei  Batte- 
rien  II,  374;  Wärme  bei  Entladung 
einer  Cascadenbatterie  II,  370;  Elek- 
trolyse durch  Reibungselektricität  II, 
406  ff.;  Ablenkung  der  Magnetnadel 
durch  Batterieentladungen  III,  136; 
Inductionsapparat  IV  ,  9 ;  Nachweis 
der  Extiaströme  IV,  160;  Extraströme 
bei  Umladung  eines  Condensators  IV, 
162  ff.;  Dauerder Entladungen  IV,  172 ; 
oscillirendeEntladungenlV.182, 185ff.; 
Nebeuströmo  bei  Batterieontladuugen 
IV,  187  ff.;  Inductionsströme  höhe- 
rer Ordnung  IV,  191;  Wärmewirkung 
der  Nebenströme  IV,  194  ff.;  Wech- 
selwirkung paralleler  Theile  der  Lei- 
tung eines  Inductionsstromes  IV, 
198  ff.;  Einschaltung  eines  Conden- 
sators in  den  Indmtionskreis  IV, 
205;  Anomale  Magnetisirung  IV, 
271  ff.;  Wirkung  des  Condensators 
im  luductorium  IV,  354;  Entladung 
in  Gasen  IV,  412;  Nachleuchten  der 
Entladungsrohren  IV,  457;  Elek- 
tisches Ventil  IV,  474  ff.;  Abgelei- 
tete Stellen  der  Entladungsrohren  IV, 
517;  Theorie  der  Gasentladungen 
IV,  581;  Leitung  der  Luft  IV,  6<>l ; 
Zerstreuung  der  Elektricität  IV,  603; 
Einfluss  des  Staubes  auf  die  Ent- 
ladungen IV,  605  ;  Biischeleutladung 
IV,  615;  Elektrischer  Schatten  IV, 
623;  Elektrischer  Wind  IV,  625  ff.; 
Goldener  Fisch  IV,  627;  Funkeneut- 
laduug  IV,  Ö36  ff.;  Elektrische  Pau- 
sen IV,  641;  Schwache  Funken  IV, 
642;  Funkeuinikrometer  IV,  647  ; 
Gesetz  der  Schlagweite  IV  ,  650  ff. ; 
Bestimmung  des  Rückstandes  nach 
einer  Funkeneutladung  IV,  667  ff.; 
Seitcuentladuugen  IV,  672  ff.,  676; 
Schlagwoite  bei  der  Entladung  im 
dauernd  unterbrochenen  Schliessungs- 
bogeu  IV,  676;  Schlagweite  einer 
Cascadenbatterie  IV,  678;  Funken- 
Entladung  des  Nebeustromes  IV,  679, 
des  luductoriums  IV,  682;  Natur 
der  Inductionsfunkeu  IV,  695;  Er- 
wärmung der  Elektroden  IV.  724; 
Priestlej  'sehe  Ringe  IV,  727;  Wärme- 
mengen in  der  Schliessung  bei  den 
verschiedenen  Entladungsarten  IV, 
744  ff. ;  Leuchtdauer  der  Funken  IV, 
754  ;  Phosphorescenzerregung  durch 
elektrische  Funken  IV,  761 ;  Hauch- 
bilder und  Staubbilder  IV  ,  762  ff. ; 
Fuukenentladungen  auf  Glasplatten 
IV,  770;  Durchbohrung  von  Karten- 
blättern durch  die  Entladungen  IV, 
774,  777;  Lichtenbergische  Figuren 
IV,  784,  786;   Ursachen  derselben 


IV,  794;  Funkenentladungen  in 
Flüssigkeiten  IV,  810  ff.  ;  Elektricitüt 
beim  Verbrennen  von  Kohlen  IV, 
869;  R.  u.  Moser  siehe  Moser  u. 
Riess;  R.  und  G.  Rose:  Therniu- 
elektricität  der  Krystalle  II,  325. 
if fault:  Trockene  Säule  I,  271; 
R.  und  C  h  o  m  p  r  6  :  Theorie  der 
Elektrolyse  II,  933. 
ighi:    Elektrisirung  durch  Reibung 

I,  95;  Duplicator  I,  152;  Spannung* 
reihe  I,  196;  Elektricität*erregung 
bei  Berührung  eines  Metalls  und 
einer  Flüssigkeit  I,  226;  Einfluss  der 
Feuchtigkeit  auf  das  Leitungsver- 
mögen des  Glases  I,  500;  Elektro- 
motorische Kraft  bei  zwei  Metallen 
in  einer  Flüssigkeit  I,  658;  Ladung 
d.  Dielektrica  durch  Elektrisirung  vou 
aussen  II,  68  ff. ;  Läugeuänderung  beim 
Elektrisiren  II,  114;  Theoried.  Holt*'- 
sehen  Maschine  II,  204;  Ladung  bei 
Berührung  ungleich  warmer  Kör 
per  von  demselben  Stoff  II,  30j; 
Längenäuderung   durch    den  Strom 

II,  411;  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung  II,  988;  Temporäre  Magneti- 
sirung  permanenter  Magnete  III. 
440  ;  Permanentes  inaguetisches  Mu- 
ment  von  Stahlplatteu  III,  538;  Ein 
flusa  der  Magnotisiruug  auf  die  Langi* 
von  Eisenstäben  III,  705;  Einfluß 
hindurch  geleiteter  Ströme  auf  du» 
Länge  von  Eisenstäben  III,  711; 
Magnetisches  Verhalten  verschiede- 
ner Körper  III,  797;  Theorie  der 
magnetischen  Drehuug  der  Polsri- 
satiousebene  des  Lichts  III,  S>5v; 
Anomale  Magnetisirung  IV,  274: 
Telephon  IV  ,  283  ff. ;  Entladungs- 
formen IV,  613;  Büschelentladune 
IV.  617;  Elektrische  Schatten  IV, 
621  ff.;  Funkenentladung  IV.  63^; 
Elektrische  Pausen  IV,  641  ;  üe 
krümmte  Funken  IV,  645  ff. ;  Gesetz 
der  8ehlagweite  IV,  651  ff.  :  Funken- 
entladung zwischen  ungleichen  Elek- 
troden IV,  664;  Einfluss  des  Stoffs 
der  Elektroden  auf  die  SehUgweit* 
IV,  665;  Seitenentladungeu  IV.  676: 
Lichtenbergische  Figuren  IV,  789  ff.; 
Entladungen  auf  der  Oberfläche  von 
Flüssigkeiten  IV,  800;  BüsehelenÜs- 
dungen  in  Flüssigkeiten  IV.  805; 
Funkenentlad ungen  in  Flüssigkeiten 
IV,  815;  Aenderung  des  Leitungs- 
widerstandes des  Wismuths  bei  ge- 
wissen Temperaturerhöhungen  IV, 
1227  ;  Magnetische  Ablenknng  des 
8tromes  in  Metallplatten  IV,  1311; 
Aenderung  des  Leitungswiderstand« 
von  Wismuth  bei  der  Magnetisirung 
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IV,  1327;  R.  und  Villari:  Lei- 
tlinie Wirkung  der  Flamme  IV,  1272. 

Ii  t  j  k  e :  Elektricitätserregung  bei  Ver- 
dunstung I,  241;  Elektrische  Lei- 
tungsfuhigkeit  der  Kohle  I,  536;  Iu- 
cluctiontapparat  IV,  10;  Gesetze  der 
Kxtrastrünie  IV,  49;  Elektrodynami- 
sche Wirkung  der  luduetionsströme 
IV,  140;  Iuterruptor  IV,  345,  351  ; 
Wirkung  des  Condensators  im  Iuduc- 
toriumlV,  353;  Fuukenentladung  im 
einfachen  8ch  Hesslings  kreis  IV ,  635  ; 
Gesetz  der  Schlagweite  IV,  651; 
Funkeneutladungen  IV,  665;  Fuuken 
und  Licbthülle  IV,  698;  Knall  der 
Funken  IV,  748. 

Iiitick:  Widerstandseinheit  I,  497 ;  Lei- 
tungsfähigkeit  «Ich  Quecksilbers  I, 
528. 

Bintoul  und  Macfarlane  siehe 
Macfarlane  und  Rintoul. 

Rite  hie,  E.  8.:  Inductionsrolle  IV, 
341;  Inductionsapparat  IV,  348. 

R  i  t  c  h  i  e  ,  W.:  Rotationen  beweglicher 
Stromleiter  III,  17;  Rotation  eines 
Stromleiters  um  einen  Magnet  III, 
158;  elektromagnetische  Rotation  von 
Flüssigkeiten  III,  162;  Elektromagne- 
tischer Rotatiomapparat  III,  183; 
Entmagnetisirung  permanenter  Mag- 
nete III,  449;  Einfluss  der  Lage  der 
Mngnetixirungsspiralcn  ,  sowie  der 
Harte  des  Eisens  und  Stahls  auf  die 
Tragkraft  der  Hufeisenmagnete  III, 
644  ff;  Eiufluss  der  Entfernung  des 
Ankers  vom  Magnet  auf  die  Trag- 
kraft III.  «47;  Einfluss  der  Lange 
der  S'-henkel  auf  die  Tragkraft  der 
Hufeisenmagnete  III,  650;  Eiufluss 
hoher  Temperaturen  auf  das  tempo- 
räre magnetische  Moment  III,  749; 
Aenderung  des  permanenten  mag- 
netischen Momentes  durch  Tempe- 
raturändei  uugen  III,  751;  Wirkungen 
der  Inductionsströme  IV,  14;  Magnet- 
elektrische Maschine  IV,  361; 
Fuukenentladung  erfolgt  leichter  au 
erhitzten  Spitzen  IV,  1340. 

Ritter:  Spannungsreihe  I,  219,  258; 
Contactelektricität  I,  251;  Volta'sche 
Säulei,  265,  «69  ff.;  Gefälle  der  Elek- 
tricität  I,  346;  Thermoströme  bei  Be- 
rührung  ungleich  warmer  Metalle  II, 
306;  Wasserzersetzuug  durch  Rei- 
bungselektricität  II,  467 ;  Elektrolyse 
d.  salpetersauren  Silberoxyds  II,  5 14  ff. ; 
Oxydation  d.  positiv. Elektrode  II,  561 ; 
Tellur  als  negative  Elektrode  II,  562 ; 
Elektrolyse  in  d.  Kette  II,  609 ;  Polari- 
sation durch  Gase  II,  642,  645 ;  Polari- 
sation in  den  Ketten  II,  798,  802; 
Theorie  der   Elektrolyse   II,  931; 


Theorie  der  Elektricitätserregung  II, 
973  ;  Beziehung  des  Magnetismus  zur 
chemischen  Verwandtschaft  III,  967  ; 
Schliessungsfunken  der  galvanischen 
Säule  IV,  708;  Erwärmung  der  Elek- 
troden IV,  722;  Priestley'sehe  Ringe 
IV,  726 ;  Entladungen  auf  der  Ober- 
fläche von  Flüssigkeiten  IV,  800; 
Unipolare  Leitung  der  Flamme  IV, 
889. 

de  la  Rive,  A.:  Elektrische  Influenz 
I,  26;  Reibung  der  Metalle  I,  217; 
Elektricitätserregung  durch  zwei 
Metalle  in  einer  Flüssigkeit  I,  244; 
Volta'sche  Säule  I,  271;  Gaselement 
I,  293;  Gang  des  galvanischen  Stromes 
durch  die  Kette  I,  394 ;  Uebergangs- 
widerstand  I,  532 ;  Leitungsfähigkeit 
verdünnter  Schwefelsäure  I,  571; 
elektromotorische  Kraft  bei  zwei 
Metallen  in  einer  Flüssigkeit  I,  653; 
Elektromotorische  Kraft  zwischen 
zwei  Flüssigkeiten  und  einem  Me- 
tall I,   687;  Galvanisches  Element 

I,  747;  Gleichzeitige  Elektrisirung 
durch  Reibuug  und  Influenz  II,  24u; 
Wärmeerzeugung  durch  den  galva- 
nischen Strom  II,  384,  389;  Glühen 
von  Drähten  II,  396;  Krümmung 
der  Platten  einer  Volta'schen  Säule 

II,  411;  Wärmeerzeugung  in  Elek- 
trolyten II,  412;  Vermeintliche  me- 
tallische Leitung  der  Elektrolyt**  II, 
486  fl'.;  Voltameter  II,  481»;  "  Elek- 
trolyse von  Bromjod  II ,  508 ; 
Wiedervereinigung  des  Sauerstoffs 
und  Wasserstoffs  bei  Umkehrung  des 
Stromes  11,  55«  ff.;  Zerfallen  der  Elek- 
troden II,  563;  Elektrolyse  in  der 
Kette  II,  6o7;  Sröme  an  unhomo- 
gentn  Metallen  11,  «10;  Atnalgamirtes 
Zink  II,  «11  ;  Polarisation  durch  Gase 
II,  643;  Einfluss  reducirender  Körper 
auf  die  Polarisation  U,  698;  Polari- 
sation von  Elektroden  aus  verschie- 
denen Metallen  II,  702;  Polarisation 
durch  alternirende  Ströme  II,  755; 
Eiufluss  des  Druckes  und  der  Er- 
wärmung auf  die  Polarisation  II, 
771,  776;  Verminderung  der  Strom- 
intensität durch  Steigerung  des  Luft- 
druckes II,  805;  Polarisation  iu  den 
galvanischen  Elementen  II,  806; 
Polarisation  in  Gasketten  II,  808; 
Ströme  bei  ungleichzeitigem  Ein- 
tauchen II,  838;  Umkehrung  der 
Stromesrichtung  II,  848;  Wärme- 
wirkungen bei  der  Elektrolyse  II, 
864;  Primäre  und  secundäre  Wärme 
in  der  Smee'schen  Kette  II,  899; 
Theorie  der  Elektrolyse  II,  933,  936; 
Chemische  Theorie  der  Elektricitäts- 
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erregung  II,  974  ff.,  987;  Einstellung 
der  Leiter  durch  die  Erde  III, 
81  ff;  Einstellung  des  galvanischen 
Stromes  durch  den  Magnet  III,  IM«; 
Rotation  von  Flüssigkeiten  in  hohlen 
Magneten  III,  165;  Tragkraft  an  ver- 
schiedenen Stellen  des  Querschnitts 
eine«  Elektromagnet«  III,  6Ü9;  Töne 
heim  Maguetisiren  III,  735  ff.;  Wesen 
des  Diamagnetismus  III,  823;  Mag- 
netische Drehung  der  Polarisations- 
ebene des  Lichtes  in  verschiedenen 
Flüssigkeiten  III,  926;  magnetische 
Drehung  d.  Polarisationsebene  d.  Lich- 
tes in  Kry stallen  III,  939 ;  Theorie  der 
magnetischen  Drehung  der  Polariea- 
tiousebene  des  Lichtes  III,  953 ;  Chemi- 
sche Wirkungen  des  Extrastromes  IV, 
44  ff. ;  Schichtung  des  positiven  Lichtes 
IV,  448;  Widerstand  der  verdünnten 
Oase  IV,  489;  Widerstand  des  dun- 
keln Raumes  IV,  494;  Leitungsver- 
mögeu  der  Gase  IV,  504;  Erwärmung 
der  Entladungsrohren  IV,  537;  Mag- 
netische Rotation  der  Gasentladungen 
IV,  571  ff.;  Theorie  der  Gasentladun- 
gen IV,  582;  Elektrischer  Wind  IV, 
626 ;  Lichtbogen  IV,  834  ff. ;  Verbrauch 
der  Elektroden  durch  den  Lichtbogen 
IV,  842  ff.;  Leitungsfähigkeit  des 
Lichtbogens  IV,  859;  Magnetisches 
Verhalten  des  Lichtbogens  IV,  862; 
de  la  R.  und  Pictet:  Ablenkung 
der  Magnetnadel  durch  den  Strom 
III,  119;  de  la  R.  uud  Sarasin: 
Magnetisches  Verhalten  der  Gasent- 
ladungen IV,  568  ff.;  Magnetische 
Rotation  der  Gasentladungen  IV,  574. 

de  la  Rive,  G.:  Einstellung  der  Leiter 
durch  die  Erde  III,  82;  de  la  R. 
und  Ampere:  Abstossung  auf  ein- 
ander folgender  Stromtheile  III,  10. 

de  la  Rive,  Lucien:  Leitungsfähig- 
keit der  Metalle  I,  508,  531. 

Robb:  Galvanoplastisch  niedergeschla- 
genes Zink  verglichen  mit  amalga- 
mirtem  IV,  1257. 

Röber:  Magnetisirung  und  magneti- 
sirende  Kraft  III,  466. 

Roberts,  Chandler:  Leitungsfähig- 
keit für  Wärme  und  Elektricität  I, 
533;  R.  und  Hughes:  Elektrische 
Leitungsfähigkeit  der  Legirungen  I, 
512. 

Roberts,  M.  J. :  Element  mit  einer 
Flüssigkeit  I,  736;  Elektromagnete 
III,  347. 

Robida:  Theorie  der  Elektrieität  IV, 
1135. 

Robinson,  F.  R. :  Wärmeerzeugung 
durch  den  galvanischen  Strom  II,  389; 
Einfluss  des  Erwärmens  auf  die  Po- 


larisation II,  773;  Abhängigkeit  der 
Tragkraft  geschlossener  Magnete  von 
der  magnetisirenden  Kraft  III,  639; 
Einfluss  der  Dicke  auf  die  Tragkraft 
der  Hufeisenmagnet«  III,  649;  Induc- 
tionsrolle  IV,  341 ;  Altemirende  Ströme 
in  Entladungsröhren  IV,  482. 
Robison  8. :  Magnetisirungsmetbode 
III,  107  ff.;  Magnetische  Figuren  III, 
661. 

Roch:  Consequenzen  der  KirehhofT- 
sehen  Gleichungen  über  die  Elektri- 
citätsbewegung  in  Leitern  IV,  1078. 

Roche:  Vertheiluug  der  Elektricität 
I,  82. 

Roger  und  J a m i n  siehe  Jamin  und 
Roger. 

Roget:   Wechselwirkung   der  Leiter 

III,  7 ;  Einstellung  der  Magnetnadel 
durch  den  Strom  III,  132;  Magne- 
tische Figuren  III,  661. 

Roiti:  Elektrische  Fortführung  von 
Flüssigkeiten  II,  180;  Elektromoto- 
rische Kraft  der  Holtz'schen  Mascbiue 
U,  235;  Inductiou  durch  einSoleuoid 

IV,  97  ff.;  Bestimmung  des  Ohm  IV, 
953 ;  Einwände  gegen  Edlund's  Aether- 
theorie  der  Elektricität  IV,  1157; 
Absolute  Bestimmung  der  Capacität 
eiues  Condensators  IV,  12o7;  Elektro- 
lytische Niederschläge  auf  Metall- 
platten IV,  1218;  Ablenkung  de« 
Stromes  durch  den  Magnet  IV,  1312  ff. 

Rolland:  Widerstand  eines  Thermo- 
elementes II,  265;  Thermosäulen  II, 
271. 

Rollet:  Galvanische  Kette  I,  764. 

Roll  mann:  Stellung  der  Legirungen 
in  der  thermoelektrischen  Reihe  II, 
258;  Thermosäulen  II,  267;  Bezie- 
hung zwischen  Magnetisirung  und 
Härte  des  Eisens  III,  716;  Wärme- 
wirkungen der  elektrischen  Funken 
IV,  717;  Bewegungen  der  Elektroden 
des  Funkens  IV,  750. 

Romanese  und  Bellati  b.  Bellati 
und  Romanese. 

de  Romas:  Elektricität  der  Gewitter- 
wolken I,  8. 

Romershausen:  Elektrometer  I,  156; 
Glockenmaguete  III,  348. 

Romich,  Boltzmann  und  Fajdiga 
siehe  unter  Boltzmann;  R.  und 
Nowak  siehe  unter  Nowak. 

R  o  m  i  1 1  y :  Maguetelektrisirmaschiue 
IV,  374. 

Röntgen:  Volumenänderung  heim 
Elektrisiren  II,  112;  Längenänderung 
beim  Elektrisiren  II,  114,  120;  Vo- 
lumenänderung der  Flüssigkeiten 
beim  Elektrisiren  U,  1 24 ;  Elektrische 
Doppelbrechung  II,  131;  Quantitative 
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Verhältnisse  der  Gasentladungen  IV, 
♦65;  Kundt'sche  Staubringe  IV,  79»; 
Thermoelektricität  der  KryutaUe  IV, 
1279;  Elektricitätserregung  in  Kry- 
stallen  durch  Druck  IV,  1281;  R.  und 
Kundt:  Magnetische  Drehung  der 
Polarisationsebene  des  Lichtes  in 
Gasen  III,  943  ff. 

Rood,  Ogden:  Funkenentladungen 
des  Induetoriums  IV,  688;  Funken 
und  Lichthülle  IV,  699. 

Root,  E. :  Dielektrische  Ladung  und 
Leitung  II,  61;  Galvanische  Wasser- 
zersetzung II,  546. 

Rose,  G.:  Thermoelektricität  von  Kry- 
stallen  II,  318  IT.  ;  Thermoströine  in 
leitenden  Krystallen  II,  340.  R.  und 
Riess:  Thermoelektricität  der  Kry- 
stalle  II,  325. 

Rose,  11, :  Metallfällungen  II,  615. 

Rosenthal:  Spiegelgalvanometer  IV, 
1317. 

Rosicky:  Einfluss  der  Erwärmung  auf 
die  Entladungen  IV,  455;  Gleiten  der 
Funken  IV,  73». 

Rosse,  Earl  of:  Elektrische  Leitungs- 
fähigkeit des  Selens  I,  548. 

Rosset  t  i:  Dielektricitätsconstante  II, 
25  fT.  ;  Holtz'sche  Maschine  und  Er- 
regung derselben  II,  206,210  ;  Arbeits- 
leistung bei  der  Influenzmaschine  II, 
231  ff. ;  Leistungen  verschiedener  Elek- 
trisirmaschinen  II,  239;  Gesetz  der 
Schlagweite  IV,  650  ff. ;  Entladungen 
auf  den  uubelegten  Rändern  der 
Franklin'schen  Tafel  IV,  766  ;  Tempe- 
ratur des  Lichtbogens  IV,  838. 

Roth  lauf:  Messung  der  magnetischen 
Momente  III,  401;  Permanentes  mag- 
netisches Moment  von  Stäben  III, 
512. 

Rousse:  Galvauischea  Element  I,  784; 
Secundäre  Ketten  II,  788. 

Rousseau:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit vonOelen  I,  566;  Helligkeit  des 
Lichtbogens  IV,  849. 

Rowland:  Theorie  des  Rückstandes 
II,  97;  Freier  Magnetismus  III,  401; 
Entmagnetisirung  permanenter  Mag- 
nete III,  450 ;  Magnetisirung  durch  un- 
gleich vertheilte  Kräfte  III ,  541 ; 
Magnetismus  geschlossener  Ringe  von 
Eisen  und  Nickel  III,  572;  Einfluss 
von  Temperaturänderungen  auf  das 
temporäre  magnetische  Moment  III, 
746;  Diamagnetisches  und  magneti- 
sches Verhalten  der  Körper  III,  791; 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  942;  Er- 
setzung des  galvanischen  Stromes 
durch  mechanisch  bewegte  Elektrici- 
tät  IV,  1029;  Theorie  des  Hall' sehen 
Phänomens  IV,  1123;  Magnetkraft - 


linien  IV,  1131;  Erklärung  der  mag- 
netischen Erscheinungen  IV,  1185; 
R.  und  Jacques:  Magnetisirung  der 
Krystalle  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen III,  896;  R.  und  Nichols: 
Theorie  des  Rückstandes  II,  98. 

Roy  er:  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  578. 

Rücker  und  Relnold:  ühm'sches 
Gesetz  I,  337,  IV,  1215. 

Rue,  Warren  de  la:  Kupferzinkele- 
ment I,  735;  Galvanische  Kette  I, 
7.57;  Inductionsströme  im  Telephon 
IV,  285;  R.  und  Hugo  Müller: 
Dunkler  Raum  zwischen  der  positi- 
ven und  der  negativen  Entladung 
IV,  437;  Gasentladungen  bei  varia- 
blem Druck  IV,  472 ;  Entladungen 
der  galvanischen  8äule  IV,  496  ff.; 
Leitungs vermögen  der  Gase  IV,  505  ; 
Theorie  der  Gasentladungen  IV,  591; 
Funkenbildung  durch  die  galvanische 
Säule  IV,  709  ff. ;  Fortbewegung  der 
Luft  bei  der  Funkenentladung  IV, 
741;  Galvanisches  Element I,  787  ff.; 
Elektromotorische  Kraft  der  Chlor-, 
Brom-  und  Jodsilberkette  IV,  1264. 

Ruhland:  Elektrolyse  des  Silberoxyds 

II,  515. 

Rühlmann,  R.  und  G.  Wiedemann 
s.  G.  Wiedemann  u.  Rühlmann. 

Ruhmkorff:  Gyrotrop  I,  305;  In- 
fluenzmaschine II,  220;  Astasirung 
des  Galvanometers  III,  268;  Elektro- 
magnete  III,  345;  Beziehung  zwischen 
Magnetisirung  und  Härte  des  Eisens 

III,  716;  Inductionsapparat  IV,  340; 
Interruptor  IV,  343. 

Rundspaden:  Elektrolyse  des  Wasser- 
stoffsuperoxyds II,  527;  Elektrolyse 
von  schwefelsaurem  Wasser  II,  553  ; 
Oxvdation  der  positiven  Elektrode 
II, "562. 

Runge:  Quecksilberelektroden  II,  566. 

Ruths:  Wendepunkt  der  temporären 
Magnetisirung  III,  427;  Permanente* 
magnetisches  Moment  von  Stab  I- 
stäben  III,  439;  Einfluss  der  Härte 
auf  das  permanente  und  temporäre 
magnetische  Moment  III,  559. 

s. 

Sabine,  R.:  Elektrische  Leitungsfühig- 
keit    von   Metallgemisrlieii   1  ,    530 ; 
DkdektricitätKconstant«-  II,  42;  Ströme 
bei  Ungleichzeit igem  Eintauchen  II, 
832  ;  Photochemische  Ströme  II,  8$i 
Elektrische     Irfitungsfähigkeit  f 
Selens  I,  545  ff. ;  Quecksilberelek 
II,  565  ff,  571;  Inductionsstrtt- 
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Telephon»  IV,  285;  Elektrodynaiuo- 
meter  IV,  131 0. 
Said  Effendi:  Elektrische  Leitungs- 
fähigkeit organischer  Verbindungen 
I,  565. 

Saigey:  Magnetische«  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  789;  Dämpfung 
der  Schwingungen  der  Magnete  durch 
Metalhnassen  IV,  329. 

S  a  1  e  :  Elektrische  Leitungsfähigkeit 
des  Selen»  I,  548. 

Salet:  Theorie  der  Elektrolyse  II,  928  ; 
OscillationBweite  de»  Telephon»  IV, 
287;  Alternirende  Ströme  in  Ent- 
ladungsrohren IV,  485;  Chemische 
Wirkungen  der  Entladungen  IV,  829. 

Salleron  und  Renoux:  Galvanisches 
Element  I,  781. 

Sandoz:  Jamin'sche  Magnete  III,  343. 

San na-Solaro:  Photoelektricität  II, 
329. 

Santi  Linari  und  Palmieri:  lmluc- 
tion  durch  die  Erde  IV,  38. 

Sara  sin:  Nachleuchten  in  den  Ent- 
ladungsröhren IV,  458;  8.  und  de 
la  Rive:  siehe  de  la  Rive  und 
Sannum 

Sargent:  Dimensionen  der  Einheiten 
der  elektrischen  und  magnetischen 
Constanten  IV,  1012;  S.undGlaze- 
hrook:  Hestimmung  des  Ohm  IV, 
949;  8.,  Glazebrook  und  Dodds: 
Bestimmung  dos  Ohm  IV,  949;  8., 
Brown  und  P  a  i  v  a  :  Leitungsfahig- 
keit des  Selens  I,  550. 

Sauerwald:  Dämpfung  der  Schwin- 
gungen der  Magnetnadel  III,  289. 

S  a  u  s  s  u  r  e :  Elektricitätserregung  bei 
Verdunstung  I,  240. 

Savart  und  Riot:  Ablenkung  der 
Magnetnadel  durch  den  Strom  III, 
119  ff. 

Savary:  Rotat  ionen  beweglicher 
Stromleiter  III,  13;  Wirkung  der 
Solenoide  III,  49;  Anomale  Magneti- 
sirung  IV,  267,  270  ff.;  Magnetisches 
Verhalten  der  Gasentladungen  IV, 
552. 

Savery:  Zerstörung  des  permanenten 
Magnetismus  durch  starke  Tempe- 
raturerhöhung III,  751. 

Saweljew:  Widerstand  einer  Flüssig- 
keit zwischen  zwei  kreisförmigen  con- 
centrischen  Leitern  I,  369;  Elektrische 
I/eitungsfähigkeit  der  Schwefelsäure 
I,  584  ;  Verschwinden  der  Polarisation 
durch  Gase  II,  733;  Polarisation 
durch  altemirende  Ströme  II,  755; 
8.  und  Lenz  siehe  W.  Lenz  und 
Saweljew. 

Saxton:  Magnetelektrische  Maschine 
IV,  361. 


Saxtorph:  Quadrantelektrometer  II. 
144;  Funkenentladung  IV,  63«; 
Farbe  der  Funkon  IV,  759;  Ent- 
ladungen auf  den  Rändern  der  Ley- 
deuer  Hasche  IV,  765. 

Saya,  Costa:  Galvanometer IV,  1319. 

Schaack:  Inductionsrolle  IV,  341. 

van  Schaik:  Elektromagnetische  Dre- 
hung der  Polarisationseltene  de« 
Lichtes  IV,  1333. 

Sc  ha  per:  Permanentes  magnetisches 
Moment  von  Stäben  III,  515. 

Scharling:  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen  II,  579. 

Schatz:  Prüfung  der  Gesetze  von  "wV 
ber,  Riemann  und  Claudius  IV,  1111. 

S  c  Ii  e  i  b  n  e  r :  Potential  zweier  elek- 
trischen Maasen  auf  einander  IV,  109«. 

Schellbach:  Astasirung  des  Galvano- 
meters III,  266. 

Schering,  E. :  Identität  des  Weber' 
sehen  und  Neumann'scheu  Prineips 
für  die  Induction  durch  einen  ge- 
schlossenen Stromleiter  IV,  loC7. 

Schering,  K.:  Ströme  im  Reib/«»;: 
der  Elektrisirmaschine  II,  150;  Däm- 
pfung der  Schwingungen  der  Magnet- 
nadel III,  289 ;  Dämpfung  der  Nadel 
des  Galvanometers  III,  324. 

Schiel:  Oxydation  der  positiven  Elek- 
trode II,  561. 

Schiff,  M.:  Polarisationsströme  II,  809. 

Schiller:  Hypothese  über  die  elek- 
trische Influenz  II,  10;  Oscillntioi^n 
in  geöffneten  Iuductionskreisen  IV, 
227  ;  Prüfung  des  elementaren  Poteii- 
tialgesetzes  von  Helmholtz  IV,  1050; 
S.  und  Colley:  Inteiihität  des  gal- 
vanischen Stromes  in  den  Theilen 
der  Bahn  dieselbe  1,  321. 

Schi  m  m  i  n  g  und  Gilbert:  Abände- 
rungen der  Volta'schen  Säule  1,  269. 

Schinz:  Thermoströme  II,  252. 

Schlosser:  Elektrophor  II,  77. 

Schlösser:  Influenzmaschinen  II,  '229. 

Schmidt  und  Kaiser:  Meidinger' * 
Element  II,  763. 

Schmidt,  AI.:  Elektrolyse  des  Wasser- 
stoffsuperoxyds  II,  527. 

Schmidt,  G.:  Obmsches  Gesetz  I, 
344 ;  Analogien  zwischen  den  elek- 
trischen Erscheinungen  und  Flüssig- 
keit sbewegungen  IV,  1123. 

Schmidt,  G.  G.:  Galvanisches  Ele- 
ment 1,  733;  Ablenkung  der  Mapnet- 
nadel durch  den  Strom  DU,  11*; 
Wirkung  geradliniger  Ströme  auf 
einen  Magueten  III,  123;  Wechsel- 
wirkung zwischen  Magnet  und  Strom 
III,  128. 

Schmidt,  L. :  Elektromotorische  Kraft 
zwischen  Flüssigkeiten  I,  671. 
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Schmidt,  W. :  Elektrische  Leitungs- 
fUhigkeit  von  Lösungen  1  ,  5so ; 
Kintluss  des  Erwärmens  auf  die  Po- 
larisation II,  777. 

S  c  Ii  in  idt,  Werner:  Galvanische  Kette 
I,  738. 

Schneebeli:  Widerstand  schlechter 
Jjeiter  I,  469;  Bestimmung  der  Pole 
von  Magnetttäbeu  III,  406;  Lagoder 
Pole  in  Stahlmagneten  III,  522;  Ein- 
fluss des  Extrastromes  auf  die  Mag- 
netisirung IV,  251,  261;  Gleiten  der 
Funken  IV,  739;  KundtVcho  Staub- 
ringe  IV,  799. 

Schneider,  J.:  Elektricitätserregung 
durch  Nichtleiter  I,  216  ;  Lichten- 
Iwjrgische  Figuren  IV,  785. 

Scholz:  Magnetisirung  durch  wieder- 
holtes Anlegen  an  die  Pole  eines 
Stahlmagnets  III,  443. 

Hchönbein:  Elektricitätserregung 
durch  Nichtleiter  I,  216;  Gaselement 

I,  293  ff.;  Nobili'sche  Ringel,  387; 
Elektromotorische  Kraft  bei  zwei 
Metallen  in  einer  Flüssigkeit  I,  653 ; 
Galvanische«  Element  I,  771,  784; 
Eisenelement  I,  778;  Elektrolyse  der 
Salpetersäure  II,  540;  Galvanische 
Wus^erzersetzung  II ,  546 ;  Ozon  II, 
550;  Polarisation  durch  Gase  II,  646; 
Einfluss  oxydirender  und  redueiren- 
der  Körper  auf  die  Polarisation  II, 
699;  Anwachsen  der  Polarisation 
durch  Gase  II,  729;  Einfluss  der  Oc- 
clusion  auf  die  Polarisation  II,  740; 
Passivität  des  Eisens  II,  810  ff.,  820  ff.; 
Passivität  des  Wismuths  II,  8'25; 
Theorie  der  Elektrolyse  II,  937; 
Theorie  der  Elektricitätserregung  II, 
9H1 ;  Chemische  Wirkungen  der  Ent- 
ladungen IV,  8'J8. 

Schöne:  Elektrolyse  des  Wasserstoff- 
superoxyds II,  527;  ITeberschwefel- 
säure  II,  551. 

Schönn:  Passivität  d.Cadmiunis  11,824. 

Schräder:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit  der  Kohle  I,  540;  Elektromoto- 
rische Kraft  l>ei  zwei  Metallen  in 
einer  Flüssigkeit  I,  656. 

Seh  rauf  und  Dana:  Thermoelek- 
trisches  Verhalten  einiger  Verbin- 
dungen II,  264. 

Seh  röder:  Ströme  bei  ungleiehzeitigem 
Eintauchen  II,  828;  Wirkung  des 
Lüftens  der  Elektroden  II,  838; 
8tröme  beim  Schütteln  der  Elektroden 

II,  850;  Astasirung  des  Galvano- 
meters III,  269. 

Schröder  van  d  er  Kolk  siehe  Kolk, 

Schröder  van  der. 
ßchrötter:  Chemische  Wirkungen  der 

Entladungen  IV,  829. 


Schlicht:  Elektrolyse  IV,  1292. 

Sc  h ucker t  :  Dynamoelektrische  Ma- 
schine IV,  380.' 

Schuhmeister:  Maximum  der  dia- 
magnetisehen  Wirkung  III,  832  ff. 

S  c  h  u  1 1  z  -  S  e  1 1  a  c  k  :  Temperaturände- 
rung der  Contactstellen  II,  433;  Gas- 
entladung bei  variablem  Druck  IV, 
471. 

Schulze:  Aceumulatoren  II,  788,  IV, 
1302. 

Schulze-Berge:  Theorie  der  Elek- 
tricitätserregung II,  989,  994;  Poten- 
tialdifferenz von  Metallplatten  IV, 
1209. 

Schumann:  Wirkung  mehrerer  Kreis- 
ströme auf  eine  Magnetnadel  III,  206. 

Schuster:  Ohm'sches  Gesetz  I,  340; 
Einfluss  des  Stromes  auf  die  Leitung 

I,  526;  Spectrum  der  Entladungen 
IV,  551;  Theorie  der  Gasentladungen 
IV,  588;  ßch.  und  Balfour-Ste- 
wart:  Einfluss  des  Magnetismus  auf 
den  elektrischen  Widerstand  III, 
727;  Hch.  und  Lord  Rayleigh:  Be- 
stimmung des  Ohm  IV,  926. 

Sc. hü tzen berger:  Elektrolyse  der 
Kupfersalze  II,  512;  Elektrolyse  von 
saurem  schweflichtsaurem  Natron  II, 
522. 

Schwarz:  Galvanisches  Element  I, 

782. 

Schwedoff:  Elektricitätsströmung  in 
Platten  I,  38'2;  Bestimmung  derElek- 
trisirungszahl  II,  52;  Ladung  der 
Dielektrica  II,  81;  Theorie  des  Rück- 
standes II,  91;  Influenzmaschine  II, 
229;  Wärme  bei  Batterieentladungen 

II,  365,  370,  377;  Arbeit  bei  Funken- 
entladungen  IV,  "45. 

Schweigger:  Elektricitätserregung 
beim  Verpuffen  von  Salzen  I,  222; 
Elektromotorische  Kraft  bei  zwei 
Metallen  in  einer  Flüssigkeit  I,  655; 
Quccksilberelektroden  II,  569;  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  durch  den 
Stnun  II,  119;  Elektromagnetische 
Rotation  von  Flüssigkeiten  III,  162; 
Multiplieator  III,  257;  Sch.  und 
Döbereiner:  Beziehung  des  Magne- 
tismus zur  chemischen  Verwandt- 
schaft III,  967. 

Schweigger-Seidel:  Passivität  des 
Eisens  II,  815. 

8c h wendler:  Elektrischer  Leitungs- 
widerstand fester  Körper  1 ,  457 ; 
Maximum  der  Empfindlichkeit  des 
Galvanometers  III,  310;  Helligkeit 
des  Lichtbogens  IV,  851. 

Scoresby:  Magnetisirung  durch  die 
Erde  III,  III;  Wechselwirkung  zweier 
Magnete  III,  116;  Permanentes  mag- 
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netiscbes  Gesarmntrnoinent  von  Stä- 
ben III,  517;  Einfhiss  von  Erschütte- 
rungen auf  den  Magnetismus  III, 
607;  Einfluss  hoher  Temperaturen 
auf  das  temporäre  magnetische  Mo- 
ment III,  747. 

Sc  ri  van  off:  Galvanisches  Element 
I,  787,  IV,  1264. 

Sears:  Ungleiche  Vertheilung  des 
Magnetismus  III,  545. 

See  chi:  Daniellsche  Kette  I,  756; 
Wirkung  eines  Kreisstromes  auf  ein 
niaguetisches  Theilchen  III,  201. 

Seeheck:  Spannungsreihe  I,  195; 
Thermoströme  und  thermoelektrische 
Beihe  II,  247  ff.,  257;  Einfluss  der 
Structur  auf  die  thermoelektrische 
Stellung  der  Metalle  II,  277;  l'm- 
kehrung  der  Richtung  der  Thermo- 
ströme  II,  292  ff.;  Darstellung  der 
Alkalimetalle  II,  518;  Ammonium- 
amalgam  II,  519;  Einstellung  der 
Magnetnadel  durch  den  Strom  III, 
li>;  Einfluss  hoher  Temperaturen 
auf  da«  temporäre  magnetische  Mo- 
ment III,  748;  Magnetische  Ein- 
stellung verschiedener  Korper  III, 
7v4  ff.;  Dämpfung  der  Schwingungen 
der  Magnete  durch  Metall  mausen  IV, 
326  ff.,'o30,  333. 

Seel  hörst:  Fluorescenz  in  Entla- 
dungsrohren IV,  441. 

See  uin:  Funken  und  Licht  hülle  IV, 
697,  706;  Spectrum  der  Funken  IV, 
760;  Chemische  Wirkungen  der  Fun- 
ken IV,  8.:»;  S.  u.  Qu  et  siebe  Qu  et 
u.  Seguin. 

Selwvu:  Asiatisches  Svstem  mit  einem 
Folgepuukt  III,  790." 

de  Senarinout:  Elektrische  Leitung 
der  Kry  stalle  II,  67. 

Senlicq:  Elektrische  Leitungsf;th;g- 
keit  des  Selens  I,  551. 

Serrin:  Kleetroaimants  ä  spires  nie- 
plates  III,  343. 

Ser  ullas:  Quecksilterelektroden  II, 
567. 

Seubert,  K.  und  L.  Mever:  Atom- 
gewichte IV.  1290. 

Seydler:  Theorie  der  Induction  IV, 
83;  Macnet  ische  Kraft  Wirkungen  in 
die  Feme  IV.  1129. 

Sevffer:  Wirksamkeit  der  Dampf- 
elektrisirmasehiue  II,  15:'. 

S  h  a  r  p  1  e  s  :  Galvanisches  Element  1, 781 . 

Shida:  Verhält niss  der  Stromiuten- 
sitat  im  elektromagnetischen  zu  der 
im  mechanischen  Maasse  IV,  998 ; 
Einfluss  der  Längsdehnung  auf  die 
Magnet  isirung  IV,  1324. 

Shipley  u.  Warder:  Einstellung 
schwimmender  Magnetnadeln  III,  665. 


Sicks:  Elektrischer  Leitangswü-r- 
stand  unzersetzbarer  Körper  I,  44t 

Sidgwick,  Mrs.  u.  Lord  KstIhrI 
siehe  Rayleigh  und  Mrs-*  Sidg- 
wick. 

Sidot:  Elektricitätserregung  bei  Be 
rührung  eines   Metalle»  und 
Flüssigkeit  I,  223;  Magnetisches  V-r 
halten  verschiedener  Körper  IIL  7S*. 
Siemens,  Werner:    Capacität  d*r 
Körper   I,    115;    Widerstand  ahg- 
st umpfter  Kegel  I,  370;  Geschwi&Lj 
keit  der  Reibungselektricität  I,  42i: 
Widerstandsetaions  1,  435,  IV.  »74 
Widerstandsmesser   I,   444;  Wjdjr 
stand  der  galvanischen  Elemente  1, 
4t>2,  489;  Quecksi Ibereinheit  I.  4?  • 
Einfluss  von  Structun'eränd«*ruDe~B 
auf  die  elektrische  Leitungsfähig  k-i- 
von  Metallen  I,  522;  Leitungsfkhic 
keit  des  Quecksilbers  I.  52-5  ff.,  ge- 
schmolzener   Metalle    I,    531,  d*r 
Kohle  I,  537,  540,  des  Selens  L  5*:.. 
546   ff.;  Bestimmung  der  Dielektn 
citätsconstante  II.    27;  Erwirmorx 
der  Dielektrica  bei  ihrer  Elektrisirnsi: 

II,  54;  Wippell,  648;  Capillareiektr^ 
meter  II,  719;  Uuiversalgalvanoroet« 

III,  273;  Spiegelgalvanometer  III 
300;  Verhalten  der  Magnete  gegfli 
hindurch  geleitete  Ströme  III,  46; : 
Theorie  der  Maguetisirung  III,  46s; 
Abhängigkeit  der  Tragkraft  ge- 
schlossener Magnete  von  der  mac- 
netisirenden  Kraft  III.  641 ;  Telephon 

IV,  283;  Magnetelektrisirmaschis* 
IV,    372;    Dynamoelektrische  Ma- 
schine IV,  377  ff.;  Theorie  der  Gat- 
entladungen  IV,  592;  Ozonröhren  IV 
823;  Zunahme  des  durch  den  Strom 
zu  überwindenden  Widerstandes  «kr 
chemischen  Kräfte  IV,  1305;  S.  aoJ 
Dehrns:  Widerstandsbestimmung  I. 
451;  S.  und  Halske:  Gyrotrop  I, 
307;  Russschreiber  I,  419;  Galvani- 
sches Element  I,  759;  Bunten* bei 
Element  I,  773;  Elektrodynamonjetrr 
III,  60,  65;  Sinustangentenbosso* 
III,  253;  Toreionsgalvanometrr  III. 
331 ;  Inductionsapparat  IV,  9;  Maentt- 
elektrisirmaschine  IV,  368;  SU»p*J- 
rheostate  IV,  975,  Capacitätseinhei: 
rv,  977;  Apparat  zur  Messung  »ebr 
kleiner  Widerstände  IV,  122o;  S.  o. 
Uansemann:  Einfluss  des  Lichte«  aof 
den  elektrischen  Leitungswidei>tand 
der  Metalle  I,  527;  S.  und  Bober: 
Sah  ine:  Quecksilbereinheit  I,  **>*. 
Siemens,  William:  Stromre*u- 
lator  I,  313;  Leitungsf&higkeit  <fcr 
Metalle  bei  hoher  Temperatur  I,  5S>; 
S.   u.  Werner  Siemens:  Wufcr 
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stand  fester  Körper  I,  470;  Capa- 

citätsbestimmung  IV,  977. 
ö  igaiid   de  la  Fond:  Elektrisir- 

tnaschine  II,  137. 
iSilliuian:    Galvanisches    Element  I, 

775,  789. 

S  üüw:  Dielektricitntaconstanten  der 
Flüssigkeiten  I,  45  ff.;  Maximum  der 
diamagnetischen  Wirkung  III,  833  ff. ; 
Absolute  Bestimmung  des  Magnetis- 
mus u.  Diamagnetismus  III,  871. 
H  i  in  o  n :  Elektrolyse  der  Schwefelsäure 
II,  538 ;  Galvaniiiche  Wassensersetzung 
II,  545,  559;  Funkenentladungen  der 
galvanischen  Säule  IV,  708;  Zer- 
setzen von  Glasplatten  durch  Funken- 
entladungen IV,  769. 
S  inger:  Volta's  Fundamentalver- 
suche I,  185;  Elektricitatserregung 
durch  geriehene  Pulverl,  221 ;  Wärme- 
wirkung des  elektrischen  Funkens 
IV,  716;  Farbe  der  elektrischen  Fun- 
ken rV,  759;  Funken  im  Inneren 
durchscheinender  Körper  IV,  781 ; 
Durchbohrung  vou  Glas  durch  Ent- 
ladungen IV,  771. 

Sinsteden:  Polarisation  der  Elektro- 
den II,  641 ;  Polarisation  durch  ver- 
schiedene Gase  II,  727;  Magnetisirung«- 
methodelll,  107;  Wechselwirkung  d. 
Theilchen  eines  geschlossenen  Maguet- 
systemes  III,  618;  Ioductionsapparat 
Freie  Electricitäten  an  den  Enden  IV, 
9 ;  der  geöffneten  Inductionsspirale  IV, 
210;  Zeitlicher  Verlauf  der  Magneti- 
sirung  IV,  238;  Inductiousrolle  IV, 
342;  Interruptor  IV,  343  ff.;  Wirkung 
des  Condensators  im  Inductorium  IV, 
353;  MagnetelektrLsche  Maschine  IV, 
363 ;  Magnetelektrisirmaschine  IV, 
366  ff.,  376,  383;  Ladung  Leydener 
Flaschen  durch  das  Inductorium  IV, 
691 ;  Funken  und  Lichthülle  IV,  699; 
Erwärmung  der  Elektroden  IV,  723. 

Sirks:  Leitungs  widerstand  der  zer- 
setzbaren Leiter  I,  473;  Einfluss  der 
Temperatur  auf  das  Leitungs  ver- 
mögen des  Selens  I,  543. 

Skey:  Elektromotorische  Kraft  bei 
zwei  Metallen  in  einer  Flüssigkeit 
I,  653. 

Slavik:  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  579. 

Sloggett:  Theorie  der  Elektricität  IV, 
1135. 

Slotte:  Widerstaudsbestimmungen  IV, 
1218. 

Slougninoff:  Wärme  bei  Wasser- 
zersetzung II,  913;  Glimmentladungen 
in  Flüssigkeiten  IV,  802  ff.;  Poten- 
tialdifferenz der  Elektroden  des  Licht- 
bogens IV,  857. 


8m aasen:  Superposition  elektrischer 
Ströme  I,  373;  Ströme  im  unend- 
lichen Räume  I,  379. 

Smeaton:  Versuche  über  Reibungs- 
elektricität  I,  6. 

Smee:  Gaselement  1,292;  Galvanisches 
Element  mit  eiuer  Flüssigkeit  I,  736 ; 
Elektrolyse  gelöster  Salze  II,  506,  des 
Eisenchlorids  II,  528,  gemischter 
Lösungen  II,  596;  Elektrolyse  in 
der  Gaskette  II,  624. 

Smith,  J.  L.:  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  799;  Elek- 
trischer Schatten  IV,  622. 

Smith,  W.  Thomson  u.  Ferguson 
siehe  unter  W.  Thomson. 

Smith  (C.  Mitchie),  Knott  u.  Mac 
Gregor:  Neutraler  Punkt  verschiede- 
ner Thermoelemente  II,  302. 

Smith,  W.  R.:  Elektricitätsströmungen 
in  Platten  I,  382;  8tromverzweignng 
in  Rechtecken,  Trapezen  und  sphäri- 
schen Flächen  I,  387. 

Smith,  Willoughby:  Elektrische 
Leitungsfähigkeit  des  Selens  I,  547. 

Sokoloff:  Theorie  der  Elektricitäts- 
erregung  IV,  1308. 

Sommer  n.  Mach  s.  uuter  Mach. 

Mrs.  Sommer  v  il  le:  Vermeintliche 
Erregung  von  Magnetismus  durch 
Licht  III,  964. 

8oret,  L.:  Wasserzersetzung  durch 
Reibungselektricität  II,  469  ;  Elektro- 
lytisches Gesetz  II,  483;  Ozon  II, 
550;  Thermische  Wirkungen  der  Iu- 
duetiousströme  IV,  150;  Dämpfung 
der  Bewegungen  von  Metallmassen 
durch  Magnete  IV,  325;  Elektro- 
magnetische Motoren  und  Arbeits- 
verbrauch bei  denselben  IV,  397  ff. 

Spencer:  Abänderung  der  Daniell'- 
sehen  Kette  I,  767. 

Spottiswoode:  Inductionsströme  im 
Telephon  IV,  287;  Inductionsapparat 
IV,  348;  Erregung  der  inducirenden 
Rolle  durch  eine  dynamoelektrische 
Maschine  IV,  356;  Schichtung  des 
positiven  Lichtes  IV,  445  ff.;  Wan- 
dern der  Schichten  des  elektrischen 
Lichtes  IV,  453;  Elektrisches  Ventil 
IV,  474;  Ablenkung  der  Lichthülle 
durch  den  Magnet  IV,  716;  Funken- 
entladungen in  Flüssigkeiten  IV,  810; 
S.  u.  Moulton  siehe  Moulton  u. 
Spottiswoode;  8.,  Warren  de  la 
Rue  u.  Hugo  Müller:  Entladungen 
der  galvanischen  Säule  IV,  496. 

Spring:  Elektricitatserregung  durch 
Dehnen  von  Kautschuk  platten  I,  220; 
Ein  in  Quecksilber  eingesenkter  Stab 
wird  beim  Herausziehen  elektrisch 
IV,  1211. 
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Sprung:  Zähigkeit  der  Elektrolyt«  II, 
949. 

8t.  Amand,  Walkier*  de:  Elektri- 

sirmaschine  II,  143. 
Stammer:  Elektrolyse  der  Eisensalze 

II,  529. 

Stähelin:  Biftlarsuspension  III,  56. 
Stanhope,  Lord  Mahon:  Rückschlag 
I,  23. 

Steh  bin«:  Herbeiführung  einer  all- 
mäb liehen  gleichmässigen  Aenderung 
der  Stromintensität  IV,  1215. 

St.  E  d  m  b :  Elektromotorische  Kraft 
bei  zwei  Metallen  in  einer  Flüssigkeit 
I,  654;  Elektrolyse  der  Chromsäure, 
des  Kali  und  Katrons  II,  542  ff.; 
Passivität  des  Eisens  II,  819. 

Stefan:  Elektromotorische  Kraft  eini- 
ger Thermoelemente  II,  263;  Be- 
stätigung des  Ampere'schen  Ge- 
setzes III,  76;  Astasirung  der  Nadel 
des  Galvanometers  III,  296;  Magneti- 
sches Moment  von  Kugeln  u.  Ellip- 
soiden  III,  369;  Aenderung  der  Mag- 
netisirungsfunetion  mit  der  magneti- 
sirenden  Kraft  III,  432;  Theorie  der 
Magnetisirung  III,  468;  Tragkraft 
eines  kugelförmigen  Magnetsystemes 

III,  598;  Tragkraft  eines  aus  zwei 
halbkreisförmigen  Eisenstücken  be- 
stehenden Elektromagneten  III,  632; 
Specinsche  Wärme  des  magnetisir- 
ten  Eisens  III,  782 ;  Theorie  der  In- 
duetion  IV,  83;  Coefflcient  der  Belbst- 
induetion  IV,  932;  Translatorische 
u.  rotatorische  Kräfte  der  Strom- 
elemente IV,  1035;  Wechselwirkung 
zwischen  einem  Stromelemente  u. 
einem  in  sich  geschlossenen  Elemen- 
tarstrome IV,  1113  IT.;  Einfluss  des 
umgebenden  Mediums  auf  die  magne- 
tischen u.  elektrischen  Erscheinungen 

IV,  1188;  Potential  von  Drahtrollen 
auf  sich  selbst  u.  auf  einander  IV, 
1335;  Stefan  und  von  Ober- 
meyer: Widerstand  eines  Rechtecks 
I,  387. 

S  t  e  n  g  e  r :  Magnetische  Einstellung  der 
Krystalle  IV,  1331. 

Stepanoff:  Widerstand  u.  elektro- 
motorische Kraft  galvanischer  Ele- 
mente I,  791. 

Stephan:  Leitungswiderstand  und 
Zähigkeit  der  Elektrolyte  II,  951. 

Sternberg:  Abänderungen  der  Volta'- 
schen  Säule  I,  269. 

St.  Loup:  Anziehung  von  Spiralen 
gegen  Eisenstäbe  III,  580. 

Stöhrer:  Pachytrop  I,  311;  Bunsen'- 
sches  Element  I,  774;  Inductions- 
apparat  IV,  339;  Magnetelektrisir- 
maschino  IV,  363,  370. 


Stokes:  Töne  bei  Qoeckailberelekt ro- 
den II,  570;  Phosphorescenz  bei  Gas- 
entladungen IV,  421;  Magnetisches 
Verhalten  der  Entladungen  in  Gasen 
IV,  557. 

Stoletow:  Theorie  der  Klektridtäts- 
erregung  II,  989;  Magnetisches  Mo- 
ment von  Ellipsoiden  III,  371 ;  Aeude- 
rung  der  Magnet  isirun<r*function  mit 
der  magnetisirenden  Kraft  III,  428; 
Einfluss  der  magnetisirenden  Kraft 
auf  die  Tragkraft  geschlossener  Mag- 
netsysteme III,  623;  Verhältnis«  der 
Stromin tensität  im  elektromagneti- 
schen zu  der  im  mechanischen  Maaase 
IV,  1003. 

Stone:  Elasticitätsänderung  durch  den 
galvanischen  Strom  II,  404. 

Stracciati:  Verlauf  der  Magnetisi- 
rung IV,  1339. 

St  räche:  Abänderung  der  Danieli'- 
schen  Kette  I,  767. 

Strecker,  K.:  Bestimmung  d.  Queck- 
silbereinheit IV,  956. 

Strehlke:  Magneto-elektrische  Indac- 
tionsströme  IV,  15. 

Streintz,  Fr.:  Elektromotorische 
Kraft  zwischen  zwei  Flüssigkeiten  u. 
zwei  Metallen  I,  716;  Elektromoto- 
rische Kraft  der  Thermosäule  von 
Noe  II,  270;  Einfluss  der  Occlusion 
auf  die  Polarisation  11,  742. 

Streintz,  H:  Elasticitätsänderung 
durch  den  galvanischen  Strom  II, 
404 ;  Längenänderung  durch  den  gal- 
vanischen Strom  II,  408;  Temperatur 
im  Leitungsdrahte  eines  galvanischen 
Elementes  IV,  1288;  8.  und  Fr. 
Streintz:  Einfluss  von  Erschütte- 
rungen auf  den  Magnetismus  III,  67o. 

8treng:  A.:  Magnetisches  Verhalten 
der  Krystalle  III,  875. 

Stroh:  Zusammenschmelzen  von  Me- 
tallen durch  den  galvanischen  Strom 
IV,  725. 

Strouhal  u.  Barus  siehe  Barn* 
u.  Strouhal. 

Strutt  siehe  Lord  Rayleigh. 

Stuart,  James:  Wirkung  einer  Spi- 
rale auf  ein  magnetisches  Theilchen 
III,  209;  Einstellung  schwimmender 
Magnetnadeln  III,  664. 

Studnicka  u.  Odstrcil:  Neben- 
batterie IV,  208. 

8turgeou:  Kupfer-Ziukelement  1, 735; 
Ströme  bei  ungleichzeitigem  Eintau- 
chen II,  828;  St  röme  beim  8chiittelu 
der  Elektroden  II,  850;  Wechselwir- 
kung der  Leiter  III,  5;  Rotation  eine* 
Stromleiters  um  einen  Magnet  III. 
158  ff. ;  Rotation  eines  Elektromagnet* 
um  sich  selbst  III,  180;  Hufeisen- 
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elektromagnete  III,  343 ;  Remanenter 
Magnetismus  III,  619;  Dämpfung  der 
Bewegung  von  Metallmassen  durch 
Magnete  IV,  32r»;  Schwingungen  einer 
Magnetnadel  über  einer  Eiaenplatte 
IV,  332;  St.  u.  Bach  hoff  ner:  Ein- 
führung eines  Bündel«  Eisendrähte  in 
die  Inductions9pirale  IV,  240. 

Stürtz:  Phosphoreszenz  bei  Gasent- 
ladungen IV,  419. 

Snllivan:    Thermoströme  II,  251. 

8  u  1  z  e  r :  Physiologische  Wirkungen  des 
galvanischen  Stromes  I,  250. 

S  u  n  d  e  1 1 :  Temperaturänderung  der 
Contactstellen  und  Thermoströme  II, 
424;  Disjunctionsströine  IV,  741; 
Experimentelle  Prüfung  von  Edlund's 
Formeln  für  die  inducirte  elektro- 
motorische Kraft  IV,  1154. 

Sundre  und  Ciamond:  Thermo- 
säulen  II,  271. 

Sutton:  8ecundäre  Ketten  II,  788. 

Svanberg:  Doppelcondensator  I,  151; 
Widerstandsbestimmung  I,  447 ;  Elek- 
tromotorische Kraft  zwischen  zwei 
Flüssigkeiten  und  zwei  Metallen  I, 
701 ;  Einfluss  der  Cohäsionsverhält- 
nisse  auf  die  tbermoelektrische 
Stellung  der  Metalle  II,  286;  Um- 
kehrung der  Richtung  der  Thermo- 
ströme II,  293;  Maximum  der  Pola- 
risation der  Elektroden  II ,  691; 
Polarisation  von  Elektroden  aus  ver- 
schiedenen Metallen  II,  702;  Wider- 
stand des  Galvanometers  III,  277. 

Svenson:  Elektrische  Leitungsfähig- 
keit von  Lösungen  I,  616. 

Sylvester:  Metallfällungeu  II,  615; 
S.  und  Wilkinson:  Galvanische 
Wasserzersetzung  II,  545. 

Symmer:  Theorie  der  Elektricitat  I, 
9;  Ladung  von  Glimmersäulen  II, 
81 ;  Durchbohrung  von  Kartenblättern 
durch  Entladungen  IV,  774  ff. ;  Dua- 
listische Hypothese  über  das  Wesen 
der  Elektricitat  IV,  1016. 

Symons:  Accumidatoren  II,  788,  IV, 
1302. 

8zathmari:  Funkenentladnngen  in 
Flüssigkeiten  IV,  808. 

T. 

Tainter  (Sumner)  und  Graham 
Bell:  Selenphotophon  I,  550. 

Tait:  Elektrische  Leitungsfähigkeit 
der  Metalle  bei  hoher  Temperatur 
I,  525;  Leitungsfähigkeit  für  Wärme 
und  Elektricitat  I,  535;  Elektromo- 
torische Kraft  bei  zwei  Metallen  in 
einer  Flüssigkeit  I,  656;  Neutraler 


Punkt  verschiedener  Thermoelemente 
II,  300;  Thermoelektrische  Unregel- 
mässigkeiten II,  302;  Arbeitsleistun- 
gen bei  ThermostrÖmen  II,  448; 
Polarisation  von  Elektroden  aus  ver- 
schiedenen Metallen  II,  704;  Ab- 
stossung  aufeinander  folgender  Strom- 
theile  III,  11;  Geschwindigkeit  der 
Entladungen  in  Gasen  IV,  581;  Ein- 
fluss der  Erwärmung  auf  die  Funken- 
bahn IV,  646. 

Tarelli:  Amalgam  II,  142;  Ladung 
der  Elektrisirmaschine  IT,  147. 

Tasche:  Galvanisches  Element  I,  789. 

Täte:  Versuche  mit  der  Elektrisir- 
maschine I,  33;  T.  und  Wanklyn: 
Elektricit&tserregung  bei  Verdun- 
stung I,  241. 

Taylor  u.  Hockin  siehe  Hockin 
und  Taylor. 

Teall:  Entladungen  in  höchst  ver- 
dünnten Gasen  IV,  473. 

Ten  Eyk  und  Henry  siehe  Henry 
und  Ten  Eyk. 

Terquem  u.  Damien:  Messapparat 
für  starke  Ströme  III,  331;  T.  und 
Tran n in:  Durchbohrung  von  Glas 
durch  Entladungen  IV,  771. 

Thalen:  Einstellung  schwimmender 
Magnetnadeln  HI ,  664 ;  Verlauf  der 
Ströme  des  Inductoriums  IV,  356. 

Thöveuin:  Theoreme  in  Beziehung 
auf  lineare  verzweigte  Leiter  IV, 
1216. 

Thenard,  Arnould:  Thermoelek- 
trische Reihe  II,  249;  P.  u.  A.:  Che- 
mische Wirkungen  der  Entladungen 
IV,  827. 

Thenard,  L.  J.  u.  Gay-Lussac  s. 
Gay-Lussac  u.  Thenard;  Th.  u. 
Hachette:  Volta'sche  Säule  I,  266. 

Thiers  und  Lacassagne:  Galvani- 
sches Element  I,  788. 

Thompson,  C.  u.  Alder  Wright: 
Elektromotorische  Kraft  bei  zwei 
Flüssigkeiten  und  einem  Metall  IV, 
1254. 

Thompson,  Sylvanns  P. :  Anzie- 
hung von  Eisenstücken  durch  den 
galvanischen  Strom  III,  131;  Rota- 
tion von  Flüssigkeitastrahlen  III,  190; 
Verticalgalvanometer  III,  272;  Tele- 
phon und  Inductionsströme  in  dem- 
selben IV,  287  ff.;  Folgerungen  aus 
dem  Satze,  das«  die  Summe  aller 
gleichzeitigen  Aenderungen  der  elek- 
trischen Ladungen  Null  ist  IV,  1018; 
Justirung  der  WiderBtandsrollen  IV, 
1218;  Leitungsfähigkeit  von  Kupfer- 
Quecksilberjodid  IV,  1235  ;  Th.  und  O. 
L  o  d  g  e :  Thermoelektricität  der  Kry- 
stalle  II,  338. 
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Thomien,  J.:  Galvanisches  Element 
I,  781 ;  Polarisationsbatterie  II,  654  ; 
Arbeitsleistungen  in  der  Kette  II, 
867  ;  Wärmeerregung  in  der  Daniell'- 
schen  Kette  II,  869;  Elektrische  Lei- 
tungsfähigkeit der  Elektrolyte  II,  692. 

Thomson,  Jos.:  Elektricitätserre- 
gung  beim  Coutact  I,  208. 

Thomson,  J.  J.:  Anomale  Magneti- 
siruug  IV,  281 ;  Theorie  der  Gasent- 
ladungen IV,  588;  Verhältniss  der 
Stromiutensität  in  elektromagneti- 
schem zu  der  in  mechanischem 
Maasse  IV.  1003;  Dimensionen  der 
Eiuheiten  der  elektrischen  und  mag- 
netischen Constanten  IV,  1009;  Zur 
Wnrbeltheorie  der  Elektricität  IV, 
1 1  sf< ;  EiuHuss  des  umgebenden  Me- 
diums auf  die  elektrischen  Erschei- 
nungen IV,  1192. 

Tho m ton ,  Sir W.:  Vertheilungder Elek- 
tricität 1,66,76,83;  Capacität  zweier 
nicht  evnaxialen  Cylmderflächen  I, 
U  ;  Capacität  der  Accumulatoren  I, 
107;  Duplicator  1, 152;  Quadrantelek- 
tr\>meter  l,  160;  Absolutes  Elektro- 
meter 1.175  ff.;  Staudard  Elektrometer 
I,  17S;  Wdt.Vs  Fundamentalversuche 

I.  1SC\  190;  Quantität  der  beimCon- 
taot  von  Metallen  erregten  Elektri- 
otat  L  -06;  Spannung  zwischen  Me- 
tallen und  Flüssigkeiten  I,  237  ; 
Ladung»*»*  der  Leiter  I,  404  ff. ; 
liest  .nuuuug  des  Willerstandes  fester 
K^rjyr  l.  462;  Widerstandseinheit  I, 
4>s<;  Klekmsche  Leitungsfähigkeit 
der  Legiruugeu  1,  513;  Kiufluss  der 
T'Tsi>'ii  auf  die  Leiutn^sfähigkeit  der 
Mfiallfl,  :>-M  ;  U-itutigsfähigkeit  des 
tü^e*  l,  :><3";  Galvanisches  Klcment 
[  |;  -kM  iricirsfoiiHtaute  II,  23; 
i,..  ..  tv-nt!  i-::«rkti'i>:ivn  1 1,  106;  Ther- 
i.;..,'K'k'.risl-l;"  Ucdre  11.  J48;  Einrluss 
j.'i  S;'.*^''^^''-  du-  thermoelek- 
tii>  iu   Si.-r.'üu  t-uics  Metalldrahtes 

II.  •J^-Mt'.  ,  iH^tmiiiiun^  des  thercno- 
,Yktii*ch  neutral«'!!  Punktes  II,  299; 
|l  \  poiho<o  ub»u-  ili«-  Tbermoelektricität 
,1,'t  Kry  Mulle  II,  Ii;  17  :  Fortführung 
.l.r  Wunne  durch  dm  Strom  II, 
4_V.it.;   Arl«'it.ilcistun<jcii  des  galva- 

lu-n  Sn onu  s  1 1,  441', '.H5;  Arbeits- 
K  i>tuuu,r«  ii  bei  Tliennost  Wunen  II,  445; 
n»enn<»*t  töme  in  k  rystallinischen  Kör- 
fvtu  II,  4r'l  ;  Fidurisution  desQueck- 
^HM'lti  II,  713;   Accumulatoren  II, 
Therm  nel  e  k  t  r  lach  es  Aeq u  i  val en t 
nj  Erdmagm  tische  Horizontal- 
tt  III ,  245;  Widerstand  des 
«neters  111,  278;  Spiegelgal- 
■r  mit   Luftdämpfung  III, 
theiluog  des  Magnetismus 


III,  354;  Magnetismus  unregelmi>*jp 
geformter  Körper  III,  383  ;  Arbeits- 
leistung beim  Magnetisirexr  in.  , 
Einstellung  schwimmender  Maim«- 
nadeln  III,  665 ;  Kinmi«s  der  Torta» 
auf  den  Magnetismus  III,  074;  Eis 
fluss  der  Längsdehnung  auf  die  M*f- 
netisiruug  III,  700  ff. ;  Widerstand 
des  magnetisirten  Eisens  gegen  elek- 
trische Ströme  III,  720  ff.;  Therm«  - 
elektrisches  Verhalten  des  magiv-ti- 
Birten  Eisens  III,  727 ;  Bewegung  d*r 
Körper  im  Magnetfelde  III,  '»23, 
Diamagnetische  Umkehrungserscbri- 
nungen  III,  840;  Wechselwirkung  der 
Moleciile  magnetischer  und  diaxo*£ 
netischer  Körper  III ,  842 ;  Theone 
der  magnetischen  Einstellung  der 
Krystalle  III,  888  ff.;  Theorie  der 
Induction  IV,  83;  Oscillirende  Eat 
ladungeuIV,  166  ff.;  TropfencoliectAr 

IV,  605 ;  Ladung  der  Luft  in  Zun 
ineru    IV,    607;  Elektromotor.*:!.* 
Kraft  des  Daniell'schen  Element«  in 
mechanischen  Einheiten  IV,  989 ;  Ver- 
hältniss der  Stromintensität  in  el«k- 
tromagnetifchem  zu  der  in  mechani- 
schem Maasse  IV,  994  ff. ;  Theorie 
des  Diamagnetismus  IV,  1121;  Ana- 
logien zwischen  den  Formeln,  welche 
die  Anziehungen   für  ElektriciUtv 
mengen  und  maguetiscbe  Fluida  dar- 
stellen, mit  den  Formeln  für  die  Be- 
wegung der  Wärme  bei  ihrer  Leitung 
durch  die  Körper  IV,    1126;  Zur 
Wirbeltbeorie   der   Elektricität  IV. 
1 1 88 ;  Potentiald  i  fferenz  zweier  Platten 
IV,  1208;  Galvanometer  IV,  131*; 
Messung  der  Stromstärke  IV.  1319; 
Wärmeentwickelung    beim  Magneti- 
sireu  IV,  1327;  Th.  und  King:  Ver 
hältuiss  der  Stromintensität  in  elek- 
tromagnetischem zu  der  in  mechani- 
schem Maasse  IV,  996;  Th.,  Smith 
und  Ferguson:    Die  zur  Funken- 
bildung erforderliche   Potentiald  ufe- 
ren/ IV,  654. 

Thorpe:  Elektrolyse  II,  624. 

Th  iirmer:    Einstellung    der  Leiter 

durch  die  Erde  III,  79. 
Tichan  owitsch     und     L a  p s c  b j  n 

siehe  Lapschin   und  Tichano- 

w  i  tsch. 

Tichomiroff  und  Lid  off  «ehe 
Lidoff  uud  Tichomiroff. 

Tidblom:  Grösse  der  thenm>elektr. 
sehen  Kraft  U,  297. 

Tip:  Arbeitsleistungen  des  Stromes  IL 
916. 

ToUinger:  Widerstand  zersetzharer 
Leiter  I,  476;  Leitungsfähigkeit  von 
Lösungen  1,  614. 


Digitized  bv 


Namenregister. 


1457 


Tomlinson,  C. :  Elektrischer  Wind 
IV,  625;  Goldener  Fisch  IV,  627. 

Tomlinson,  II. :  Widerstand  fester 
Körper  I,  458 ;  Einfluss  der  Dehnung 
auf  die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle 

I,  520,  IV,  1224 ;  Aenderung derWärme- 
leituugsfähigkeit  des  Eisens  beim 
Magnetisiren  111,717;  Magnetische 
Ablenkung  des  Stromes  in  Metall- 
platten IV,  1312;  Leitungswider- 
stand magnetisirteu  Eisens  IV,  1325. 

Tommasi:  Galvanisches  Element  I, 
781 ;  Arbeitsleistungen  des  Stromes 

II,  923 ;  Magnetisirung  durch  einen 
Strom  Wasserdampf  III,  1 12 ;  Licht- 
bogen IV,  836. 

Töpler:  Drehwage  I,  41;  Strom- 
verzweigung I,  387;  Duplicatorma- 
schine  DI,  197;  Holtz's  Influenzma- 
schine II,  205;  Influenzmaschinen  II, 
225  ff.,  229;  Spiegelgalvanometer  III, 
292;  Magnetismus  von  Pulvern  III, 
552 ;  Quantitative  Bestimmungen  des 
Maguetismus    und  DiamagnetiBmus 

III,  848;  Verdichtungen  und  Ver- 
dünnungen der  Luft  bei  Funkenent- 
ladungen IV,  736;  Influenzmaschine 
und  Iuductorium  IV,  1277;  T.  u.  v.  Et- 
tingshausen: Quantitative  Be- 
stimmungen des  Magnetismus  und 
Diamagnetismus  III,  848. 

Torregiani:  Galvanische  Kette  l,  738. 
Tortoloni:  Elektrische  Influenz  1,  26. 
Tranniu  u.  Terquem:  Durchboh- 
rung von  Glas  durch  Entladungen 

IV,  771. 

Tr^mery:  Durchbohrung  von  Karten  - 
blättern  durch  Entladungen  IV,  777. 

Tresca:  Helligkeit  des  Lichtbogens 
IV,  851. 

Treve:  Ungleiche  Vertheilung  des 
Magnetismus  III,  547 ;  Magnetismus 
verschieden  harter  Eisensorten  III, 
583 ;  Aenderung  der  Schwingungen 
einer  Stimmgabel  durch  hindurch- 
geleitete Ströme  III,  716;  Fortpflan- 
zung der  Magnetisirung  IV,  262; 
Verhalten  positiver  Lichtsäulen  IV, 
444  ;  Magnetisches  Verhalten  der  Gas- 
entladungen IV ,  562 ;  Magnetische 
Rotation  der  Gasentladungen  IV,  576; 
Verstärkende  Wirkung  eines  Magnets 
auf  die  Funkenentladung  IV,  748;  T. 
und  Durassier:  Maass  des  Magne- 
tismus Dil,  408  ;  Vertheilung  der  tem- 
porären Momente  in  elektromagneti- 
sirten  EiBenstäben  III,  502 ;  Wechsel- 
wirkung der  Schichten  magnetisirter 
Stäbe  III,  535;  Magnetismus  ver- 
schieden harter  Eisensorten  1H,  560. 

Tribe:    Stromverzweigung    I,  396; 
AonhIz  elektrolytiscber  Niederschläge 
Wicdcraann,  KkktrlciMt.    I V. 


auf  Metallplatten  IV,  1218;  T.  und 
Gladstone  siehe  Gladstone  und 
Tribe. 

Troost  u.  Haute feuille:  Tension 
des  mit  Wasserstoff  beladenen  Palla- 
diums II,  548. 

van  Troostwyk:  Erleuchtung  der 
Funkenbahn  IV,  669;  T.,  Paetz  u. 
Deimanu:  Zersetzung  des  Wassers 
durch  elektrische  Funken  IV,  819;  T. 
und  Deiraann:  Fuukenentladuugen 
in  Flüssigkeiten  IV,  810;  T.  und 
van  Marum:  Elektricitätserregung 
beim  Contact  I,  209. 

T  r  o  u  v  6 :  Galvanische  Säule  1 ,  761; 
Chromsäurekette  IV,  1263. 

Trowbridge:  Wirkung  eines  Kreis- 
stromes auf  die -Magnetnadel  III,  205  ; 
Einfluss  der  Temperaturänderungen 
auf  das  permanente  magnetische  Mo- 
ment III,  763;  Wärmeent Wickelung 
beim  Maguetisiren  III,  779;  Inter- 
ruptor  IV,  343;  T.u.  Penrose  :  Fort- 
führung der  Wärme  durch  den  Strom 
IV,  1290  ;  Einfluss  des  Magnetismus 
auf  die  thermische  Leitungsfälligkeit 
IV,  1324;  T.  und  Walter  N.  Hill: 
Wärmeentwickelung  beim  Magneti- 
siren IV,  1328. 

Truchot:  Grenzen  der  Elektrolyse 
IV,  1306. 

T  r  u  1 1  a  r  d :  Maguetisirungsmethode  III, 
106. 

Tumlirz:  Elektromagnetische  Theo- 
rie des  Lichtes  IV,  1203.  T.,  Mach 
und  Kogler  s.  unter  Mach. 

v.  Tunzelmann:  Einfluss  der  Span- 
nung auf  die  thermoelektrische  Stel- 
lung der  Metalle  II,  282. 

T  y  u  d  a  1 1 :  Multiplicator  III ,  261; 
Anziehung  von  Kugeln  durch  Magnete 
III,  593;  Einfluss  der  Maguetisirung 
auf  die  Länge  von  Eisenstäben  III, 
707  ff. ;  Magnetische  Einstellung  ver- 
schiedener Körper  III,  794;  Magneti- 
sches Verhalten  verschiedener  Körper 
III,  800 ;  Erklärung  des  diamagneti- 
schen  Verhaltens  III,  806;  Diamag- 
netische Polarität  III,  808  ff.,  815; 
Abhängigkeit  des  Diamagnetismus 
von  der  magnetisir enden  Kraft  III, 
826  ff. ;  Umkehrung  des  Magnetismus 
in  Diamagnetismus  III,  838  ff. ;  Per- 
manente Polarität  diamagnetischer 
Körper  III,  841;  Wechselwirkung  der 
Molecüle  magnetischer  und  diamag- 
netischer Körper  III,  842;  Magneti- 
sches Verhalten  der  Krystalle  IU, 
877;  Theorie  der  magnetischen  Ein- 
stellung der  Krystalle  UI,  888  ff.; 
Magnetisirung  der  Krystalle  nach 
verschiedeneu  Richtungen  III,  893; 
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\>iiz*£  d*rr  Bewege  ::*en  von  Metall- 
n^assen  durch  Magnete  IV,  325; 
Verth^Uon«  d*r  Wirme  im  Spectrum 
d-^  L:  Li> rj*ui  IV.  ?5I ;  Tb^jne  des 
Diamagu*:ti5mu*  IV,  1121 ;  T.  und 
Kn  •  blauch  *;ehe  Knoblauch  and 
TyndalL 
Tyrtoff:  Widerstand  and  ekktrom>- 
K.riscbe  Kraft  galvanischer  Elemente 
L,  Tvl.  Erwärm  ose  der  Elektroden 
durch  den  Lichtbogen  IV,  £37. 


u. 


U  eis  mann:    Eisenelement  I,  778. 

C 1  b  r  i  c  b  t :     Widerstand  körperlicher 

Leiter  IV,  121«. 
L"  1 1  i  k    Elektrolyse  geschmolzener  Salze 

II,  5v3. 

Cmow:  Strömung  in  ebenen  Flachen 
I,  3*7;  Theorie  der  Induction  IV,  83. 

Unverdorben:  Einfluss  der  Tem- 
peraturänderun?en  auf  theilweise  eut- 
inagnetiairte  Stäbe  III,  765. 

Uppenborn:  Elektrischer  Widerstand 
von  Kohlenstäben  IV,  1231. 

v.  Urban  itzky  und  Reitlinger 
Hiebe  Reitlin^er  und  von  Urba- 
nitzky. 


V. 


Va renne:    Passivität  des   Eisens  II, 

812. 

Varley:  Ladungszeit  der  Leiter  I, 
404;  Ladunguzeit  von  Drähten  I,  418; 
Galvanische  Kette  I,  760,  785;  Bat- 
terie I,  766;  Polarisation  des  Queck- 
silbers II,  708;  Capacität  eines  Volta- 
meters  II,  750;  Analogie  zwischen 
polarisirten  Voltametern  und  Con- 
densatoren  II,  758;  Ströme  bei  un- 
gleichzeitigem  Eintauchen  IT,  832; 
ÜynamoelektriRche  Maschine  IV,  377. 

Var reutrapp:  Elektrolyse  der  Eisen- 
salze II,  529. 

Vafichy  u.  Mercadier:  Dimensionen 
der  Einheiten  der  elektrischen  und 
magnetischen  Conatanten  IV,  1012. 

Vaftsalli:  Elektricitätserregung  durch 
Schaben  I,  220;  Magnetixches  Ver- 
halten verschiedener  Körper  III,  789. 

V  e rd  et :  Fortführung  der  Wärme  durch 
den  Strom  II,  431  ;  Raum  von  glei- 
cher magnetischer  Kraft  III,  391  ; 
Galvanische  und  magnetinehe  Drehung 
der  PolariHationsebeue  des  Lichtes  für 


verschiedene  Farben  III,  913;  Ab- 


einwirkenden magnetischen  Kräftro 
LH .  »17;  Grösse  der 


Lichtes  HL  92-j:  Magnetisches  Dreh 
vermögen  von  Lösungen  HI,  92*;-. 


Beziehung  der 
der  l\ -La n*at  ionsebene  des  Lichte* 
zum  Brechungsindex  III,  93-0 ;  Theori* 
der  magnetischen  Drehung  der  Po- 
larisationsebene des  Lichtes  HL  9i7 ; 
I  n  luctionsströme  höherer  Ordnung 
IV.  bi:   Richtuiiir  der  »hinströme 

zögerung  der  Induction  IV.  31». 
Magnetelektrisirmaschine  IV ,  369 , 
Theorie  der  Elektrizität  IV.  1  US. 
Viard:  Galvanische  Wärmeerzeug un* 
II,  399 ;  Polarisation  in  den  Element« 
D,  80«. 

Vicentini:  Elektro  mahnet  IV,  131*. 

Villari:  Elektrisirte  Dielektnca  II. 
75;  Verhalten  der  Magnete  gege» 
hindurch  geleitete  8tröme  IIL  459  tf. ; 
Theorie  der  Magnetisirung  LtL,  474. 


Maguetiümuü  III,  669;  Magnetisiruntr 
eiserner  Stromleiter  durch  die  Torsion 
HI,  682;  EinfluM  der  Magnetisirung 
auf  die  Torsion  III,  690;  Ein  flu*« 
der  Längsdrlmung  auf  die  Magneti- 
sirung IIL  698;  Wärmeentwickelung 
beim  Magnetisiren  IH,  780;  Die  zur 
Drehung  der  Polariamtionsebene  dt-» 
Lichtes  erforderliche  Zeit  HI,  94 T  . 
Magneto-elektrische  Inductionsström« 

IV,  20 ;  Extrastrom  IV,  47 ;  Phymio 
logische  Wirkungen  der  Inductioo*- 
strömelV,  157;  Inductionsstrome  bri 
transversaler  Magnetisirung  IV,  26« . 
Interruptor  IV,  345;  Einschadtun.? 
mehrerer  Funkens  trecken  in  den  Ent 
ladungskreis  der  Batterie  IV,   669 . 
Funken    und    Lichthülle    IV,  703; 
Mechanische  Einwirkungen  der  Fun 
kenentlad ungen    auf   die    Luft  IV. 
733  ff. ;  Entladungen  auf  den  unbe- 
legten Rändern   der  Franklin  7acb*-s 
Tafel  IV,   767;  Einwirkungen  v»u 
Funkenentladungen  auf  die  Oberfläch« 
von    Glasplatten    IV,    770;  Durch 
bohrung  von  Kartenblättern  durcli 
die  Entladungen  IV,  774;  Licht*  t 
bergische  Figuren  IV,  783;  Elektro- 
motorische Kraft  von  Gaukelten  IV 
1262;  Erwärmung  von  Flüssigkeit« 
durch  Batterie-Entladungen  IV,  12*« 

V.  u.  Righi:  Leitende  Wirkung  d<r 
Flamme  IV,  1272. 

Villarsy:  Elektrische  Ladung 
gemischter  Pulver  I,  221. 
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Violle:  Dämpfung  der  Bewegungen 
von  Metallmassen  durch  Magnete  IV, 
324  ff. 

Vlacovich:  Verwendung  von  Kohle 
in  den  galvanischen  Elementen  I,  739. 

Vogel,  H.  W.:  ßpectrum  gemischter 
Gase  IV,  552. 

Vogt  u.  Matthiessen  siehe  Mat- 
th iesBen  und  Vogt. 

Voigt,  W.:  Galvanische  Wasserzer- 
setzung bei  hohem  Druck  II,  544; 
Mechanische  Einheiten  der  Strom- 
constanten  IV,  992  ff. ;  Weber's  Con- 
stante  C  IV,  1005;  Nobili'sche  Fi- 
guren IV,  1217;  Theorie  der  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichtes  IV, 
1333. 

Voisin  und  Dronier:  Chromsäure- 
kette I,  746. 

Volger:  Magnetisches  Verhalten  der 
Krystalle  III,  875. 

Volk  mann:  Dimensionen  der  Ein- 
heiten der  elektrischen  und  magneti- 
schen Constanten  IV,  1011  ff. 

Voller:  Einfluss  der  Erwärmung  auf 
die  elektromotorische  Kraft  I,  721; 
Elektrostatisches  Verhalten  der  Ka- 
thodenstrablen  IV,  436;  Theorie  der 
Gasentladungen  IV,  589 ;  Neue  Form 
des  Differentialgalvanometers  IV, 
1218. 

Volpicelli:  Elektrische  Influenz  I, 
26;  Vertheilung  der  Elektricität  I, 
88;  Vertheilung  der  Elektricität  bei 
einer  Reihe  nach  einander  berührter 
Coudensatoren  I,  150;  Identität  der 
Keibungs-  und  Contactelektricität  I, 
213;  Elektricitätserregung  durch 
Nichtleiter  I,  216;  Volumenänderung 
beim  Elektrisiren  II,  107;  Elektrisi- 
rung  gleichzeitig  durch  Reibung  und 
Influenz  II,  240;  ThermoBtröme  II, 
251 ;  Lage  der  Magnetpole  III,  353; 
Bestimmung  der  Pole  von  Magnet- 
stäben III,  406. 

Volta:  Condensator  I,  147;  Elektro- 
skop  I,  155;  Fundamentalversuche  I, 
183,  187,  190;  Spannungsreihe  I, 
195  ff. ;  Elektricitätserregung  durch 
Schaben  und  geriebene  Pulver  I, 
220  ff.;  Elektricitätserregung  bei  Be- 
rührung von  Metallen  und  Flüssig- 
keiten I,  238;  Elektricitätserregung 
bei  Verdunstung  I,  240;  Contactelek- 
tricität I,  251;  Volta'sche  Säule  I, 
263,  269  ff.;  Tassensäule  I,  278; 
Tassenapparat  I,  730;  Elektrophor 
II,  76 ;  Eindringen  der  Elektricität 
in  das  Dielektricum  II,  94;  Erzielung 
grösserer  Elektricitätsmengen  II,  1 99 ; 
Theorie  der  Elektricitätserregung  II, 
970  ff.;  Polarisation  durch  Gase  II, 


643 ;  Gesetz  der  Schlagweite  IV,  649 ; 
Entzündungeu  durch  Funken  IV,  821 ; 
Elektricität  beim  Verbrenueu  von 
Kolüen  IV,  869;  Elektrische  Capa- 
cität  der  Leiter  IV,  1206  ;  Elektricität 
gesiebter  Metallfeile  IV,  1212. 
Volta,  A. :  Elektroden  von  Üold  IV, 
1296. 

V  o  1 1  e  r  r  a :  Probleme  aus  der  Potentia  1 
theorie  IV,  1206,  1216;  Reciprocitäts- 
gesetz  in  der  Vertheilung  der  Tem- 
peraturen und  constanten  galvanischen 
Ströme  in  irgend  einem  Körper  IV, 
1216;  8tromverzweigung  IV,  1218. 

Vorsselmann  de  Heer:  Thermo- 
ströme  bei  Berührung  ungleich  war- 
mer Metalle  II,  306,  310;  Wärme  bei 
Batterieentladungen  II,  372;  Wärme- 
erzeugung durch  den  galvanischen 
Strom  II,  384 ;  Polarisation  durch  alter- 
nirende  Ströme  II ,  755;  Einfluss  des 
Erschütterns  und  des  Erwärmens  auf 
die  Polarisation  II,  772,  777. 

Voss:    Influenzmaschine  II,  230. 

w. 

Wach:    Galvanisches  Element  I,  754. 

Wächter:  Dunkler  Raum  zwischen 
der  positiven  und  negativen  Entladung 
IV,  437;  Zerstäuben  der  Kathoden 
rV,  543;  W.  u.  Reitlinger  siehe 
Reitlinger  und  Wächter. 

Wagner,  J.  P. :  Wagner-Neef scher 
Hammer  I,  302,  IV,  7. 

de  Waha:  Schichtung  des  positiven 
Lichtes  IV,  450;  Entladungsversuche 
IV,  629;  Funkenwellen  IV,  740; 
Funkenentladungen  in  Flüssigkeiten 

rv  806. 

v.  Waitz,  J.  8.:  Reibungselektricität 
I,  6. 

Waitz,  K. :  Aenderung  der  Reibung 
des  Platins  durch  elektrolytisch  ab- 
geschiedene Gase  IV,  1295. 

Walker,  Adolf:  Elektromotorische 
Kraft  bei  zwei  Metallen  in  einer 
Flüssigkeit  I,  655;  Elektromotorische 
Kraft  zwischen  zwei  Flüssigkeiten 
und  einem  Metall  I,  687 ff.;  Thenno- 
ströme  zwischen  Metallen  und  Flüssig- 
keiten II,  346;  Ströme  bei  ungleich-- 
zeitigem  Eintauchen  II,  828;  Um- 
kehrung der  Stromesrichtnng  II,  846. 

Walker,  C. :  Platinüberzug  der  Bun- 
sen'schen  Kohle  I,  739. 

Walker,  Sears.  C:  Geschwindigkeit 
der  Elektricität  im  galvanischen 
8trome  I,  421. 

Walker,  Ch.  V.:  Erwärmung  der 
Elektroden  durch  den  Lichtbogen  IV, 

92* 
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?37:  Ma^-T^tiAches  Verhalten  desLkht- 
bc-krens  IV.  |tl. 

Wü.'I:  Vergleich  unz  <l<^s  elektrischen 
Funkens  n.;t  dem  Batz  I,  4. 

Wall -nt  in:  Elektromagnetische  Wir- 
kuiiir  von  Spiralen  HI.  213:  Spiralen 
mit  varia^erWi.viumrszahl  iv,  i :> 1 6- 

Wahb:  Entlad  ar^r  in  verdünnten 
Ga^n  IV,  4o7. 

von  Waltenhofen.  Strom  Verzwei- 
gung I,  5*3;  Widerstand  d-r  galva- 
ni*chen  Element*  I,  4*4 ,  791 ;  Lei- 
tunfc'sfahi»:keit  der  Metalle  bei  buher 
Temperatur  I.  525;  Bestimmung  der 
elektromotorischen  Kraft  L,  635  C; 
Kupfer-Zinkelement  I,  735;  Elektro- 
motorische Kraft  der  Thermosäule  von 
N'«f  II.  _<>*:  Glüh-n  v  i»  Drahten  II, 
3*5:  PekierVhes  Phänomen  bei  un- 
gl-ichen  Contactstelleu  II.  419;  IV, 
1.--;  Magneüsireiide  Wirkung  einer 
Spirale  III ,  210:  Maximum  der 
temporären  Mavrnt-usirung  III,  417, 
434 ;  Entmatrneti?;rung  j»ermanenter 
Magnete  III.  452;  Temporäres  mag- 
u*ri i~.hes  Moment  prismatischer  Stäl>e 
III,  491:  Ma^n^ti-ches  Moment  von 
Drahtbündeln  III,  4*4:  Magnetismus 
von  Eisenfei!«}  änen  III.  5r.3ff. ;  Ein- 
fluß de?  Stoffes  auf  da*  temporäre 
magnetische  Moment  III,  556,  IV, 
1323;  Schweben  von  Eisenstaben  in 
Spiralen  III,  5*1;  Anziehung  von 
Spiralen  gegen  Ei.-*-nröhren  III,  5h2; 
Emtluss  der  mahnet  l-irenden  Kraft 
auf  die  Tragkraft  geschl-  «sener  Mag- 
nete III,  63^ :  Anomal-  Mairnetisirung 
und  Ursachen  derselben  IV,  273,  27*; 
Dämpfung  der  Bew^vmceu  von  Me- 
tallmassen dur.b  Majrri-te  FV,  325; 
Dynamoelektrische  Maschine  IV,  3*5; 
Entladungen  in  höchst  verdünnten 
Ga*en  IV,  473:  Spectrum  der  Ent- 
ladung-D IV,  551;  Ungleiche  Aus- 
breitung der  positiven  und  negativen 
Entladung  IV,  627;  Durchbohrung 
v..n  Glasplatten  und  Kartenblätu- rn 
durch  Entladungen  IV,  773rT. ;  Theorie 
der  Lichtenbergischen  Figuren  IV, 
795;  Elektromotorische  Kraft  der 
Daniell  sehen  Kette  IV,  905,  9»3,  985. 

Wand:  Formeln  für  die  elektromoto- 
rische und  magnetische  Kraft  IV.  1111. 

Wanklyn:  Leitungefahigkeil  der 
Klektrolvte  II,  962;  W.  und  Täte: 
Elektricitai  serregung  bei  Verdunstung 
L  241. 

War  bürg:  Elektrolyse  der  Schwefel- 
säure II,  53* ;  Elektrolyse  gemischter 
Lösungen  II,  595;  Te"mjK»rare  Mag- 
netisirung  permanenter  Magnete  III, 
440;    Eiufluss  von  Erschütterungen 


auf   den    Magnetismus    III .  «7; 

über  Eisenplarten  IV.   35'  ff. .  Zer- 
streuung der  Elektricität   IV.  * 
Ek-ktrolyse    dt-s    Glases    IV .  I 
W.  und  Hönig:  Wärmeentw  ickelaxg 
beim  Ma*-net:«iren  IV.  1327  ff. 
Warder  und  S h i p  1  e  v  :  Eins*«-2ur.j? 

schwimmender  Magnetnadeln  Hl  6*5. 
Warington:  Chr •msäurekett«  I.  779 
Warren.  TL  Bruce:  Widerstairi 

Wart  mann:  Einfluss  des  Drucke*  auf 
die  elektrische  Lettungsfkkürkeit  der 
Metalle  I,  519:  Elektromagnetisch 
Rotationen  von  Flüssigkeiten  in.  1 6> ; 
Beziehung  zwischen  Matrnetisiron^ 
and  Elastizität  III.  716;  Aenderur.g 
der  elektrischen  Leitungsfahi^kei: 
durch  Magnetisirong  Hl.  7>«;  Mag- 
netische Drehung  der  PoLansauoos- 
ebene  der  strahlenden  Wärme  III. 
949 ;  Disjonctor  IV ,  7 ;  Mafi-neu>- 
elektrische  Inductionsatröme  IV ,  l  - . 
Gesetze  der  Volta  -Induction  FV.  29; 
Emrluss  der  Extraströme  auf  die 
Funkenbildung  IV,  250;  Funkenent 
ladung  des  Inductoriums  IV,  «*>3; 
Lichtbogen  IV.  834. 

Wassmutb:  Maximum  der  Strom- 
intensitat  I.  344;  Stromverrweigung 
I,  3*3;  Wirkung  eines  geschlo*s«»trn 
Stromes  auf  einen  Magnetpol  III. 
1*6;  Reductionsfactor  der  Tangenten 
busaole  III,  337 ;  Arbeitsleistung  beun 
Magnetisiren  III.  390;  Tragkraft  von 
Ringmagneten  III,  640;  Beziehung 
zwischen  Volumen  and  Magneüsiranf 

III ,  714;  Einnuss  der  Temperatur  - 
änderong  auf  das  temporäre  mag- 
netische Moment  III,  745  ff. ;  Arbeit 
and  Wärme  beim  Magnetisiren  III. 
7»2  ff.:  Magnetismus  und  galvanische 
Ströme  IV,  1113;  Magnetismus  und 
Torsion  IV.  1330. 

Watkins:    Trockene  Säule  I.  2^', 
Thennosäulen  II,   267;  Wirkungen 
der  Thenn oströme  IL  273  ff. ;  Rem« 
nenter  Magnetismus  HI,  619. 

Watson:  Versuche  über  Reibung? 
elektricität  I,  6.  9;  Leydener  Flascb* 
I,  138;  Geschwindigkeit  der  Ret 
bungselektricität  I,  424  ;  Stronidurch 
gang  durch  verdünnte  Luft  IV,  4o6; 
Entzündungen  durch  elektrische  Fun- 
ken IV,  820;  Wesen  der  ElektricitAt 

IV,  1016. 

Wav  and  Gladstone:  Lichtbogen 
IV,  833. 

Wead:  Dimensionen  der  Einheiten  der 
elektrischen  und  magnetischeu  Con- 
stanten IV,  1012. 
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Weber,  C.  L. :  Leitungswiderstand 
von  Aoialgameu  IV,  1224;  Thermo - 
elektrisches  Verhalten  von  Amal- 
gamen gegen  Kupfer  IV,  1277. 

Weber,  Fr.:  Einfluss  des  Lichtes  auf 
den  elektrischen  Leitungswiderstand 
der  Metalle  I,  527;  Wärme- und  Elek- 
tricitätodeitung  I,  534;  Elektromoto- 
rische Kraft  zwischen  zwei  Flüssig- 
keiten und  einem  Metall  I,  693; 
Arbeitsleistungen  des  galvanischen 
Stromes  II,  438  ff. ;  Telephon  IV,  288 ; 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  935,  945  ff. ; 
Thermische  Methode  zur  Bestimmung 
des  Ohm  IV,  964. 

Weber,  H. :  8tröme  in  Cylindern  I, 
379 ;  Wärmewirkung  des  Stromes  II, 
441 ;  Maximum  der  Empfindlichkeit 
des  Galvanometers  III,  308  ff. ;  In- 
ductionscoefficient  IV,  84;  Bestim- 
mung des  Ohm  IV,  930;  Nobili'sche 
Figuren  IV,  1217;  Galvanische  Wärme- 
erzeugung IV,  1288. 

Weber,  L.  (in  Engl.):  Leclanche'sche 
Kette  I,  750. 

Weber,  Leonhard:  Vertheilung  des 
Magnetismus  III,  360;  Alternirende 
Ströme  in  Entladungsröhren  IV,  483. 

Weber,  R.:  Elektrolyse  der  Schwefel- 
säure II,  538. 

Weber,  W.:  Stromverzweigung I,  362 ; 
Leitungswiderstand  unzersetzbarer 
Körper  I,  444;  Genauigkeit  der 
Bestimmung  des  Leitungswiderstan- 
des fester  Körper  I,  459;  Wechsel- 
wirkung von  Kreisströmen  III,  39; 
Elektrodynamometer  III,  52 ;  Messung 
der  Intensität  galvanischer  Ströme 
III,  62 ff.;  Versuche  zur  Bestäti- 
gung des  Ampere'schen  Gesetzes 
III,  68;  Theorie  der  Maguetisirung 
III,  96;  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel durch  Batterieentladungen  III, 
136;  Vergleich ung  des  Verhaltens 
der  Magnete  und  8olenoide  III, 
143  ff.;  Elektromagnetische  Wirkung 
einer  Spirale  III,  211;  Magneto- 
meter mit  Spiegelablesung  III ,  231 ; 
Beruhigungsstab  III,  234;  Schwin- 
gungen einer  Magnetnadel  III,  243; 
Tangentenbussole  111,247,  250;  Däm- 
pfung der  Schwingungen  von  Magnet- 
nadeln III,  289;  Drehungsmoment 
einer  Spirale  Hl,  305;  Intensität 
constanter  Ströme  III,  315;  Zurück- 
werfungsmethode  zur  Messung  der 
Intensität  momentaner  Ströme  III, 
321;  Absolutes  Maass  der  Strom- 
intensität  III,  335;  Radmagnet  III, 
349;  Magnetisches  Moment  eines  Ro- 
tationsellipsoide« III,  368;  Maximum 
des   temporären    magnetischen  Mo- 


mentes III ,  434 ;  Arbeitsleistungen 
des  Stromes  II ,  436 ;  Maguetisirung 
und  magnetisirende  Kraft  III ,  446 ; 
Magnetische  Reibung  III ,  656 ;  Dia- 
magnetische Polarität  III,  807,  817ff.; 
Diamagnetometer  III ,  810;  Theorie 
des  Diamagnetismus  III,  819  ff.; 
Wechselwirkung  der  Molecüle  mag- 
netischer und  diamagnetischer  Kör- 
per III ,  842 ;  Quantitative  Bestim- 
mungen des  Magnetismus  und  Dia- 
magnetismus III,  847;  Gesetze  der 
Induction  IV,  32;  Induction  durch 
die  Erde  IV,  36;  Induction  bei  Um- 
kehrung  der  elektrodynamischen  Ro- 
tation IV,  57;  Unipolare  Induction 
IV,  61;  Inductions-Inclinatorium  IV, 
93  ;  Entladungszeit  einer  Batterie  IV, 
202;  Inductor  IV,  360;  Magnetelek- 
trisirmaschine  IV,  381  ff.;  Elektro- 
magnetische Einheit  des  Widerstandes 
IV,  906;  Bestimmung  der  Wider- 
standseinheit IV,  910  ff. ;  Bestimmung 
des  Ohm  IV,  933;  Elektrochemisches 
Aequivalent  des  Wassers  IV,  978; 
Elektrodynamische  Einheiten  der 
8tromconstauten  IV,  986 ;  Verhältniss 
der  mechanischen ,  elektrodynami- 
schen und  elektromagnetischen  Ein- 
heit der  elektromotorischen  Kraft  IV, 
99 1 ;  Wesen  der  Elektricität  IV,  1017; 
Theorie  der  Elektricitätsbewegung  im 
Strom  IV,  1031;  Elektrodynamisches 
Grundgesetz  IV,  1052;*  Potential 
zweier  elektrischer  Massen  auf  ein- 
ander IV,  1060;  Ableitung  des  In- 
ductionsgesetzes  IV,  1061;  Eiufluss 
von  Gleitstellen  auf  die  Induction 
IV,  1068  ff.;  Elektricitätsbewegung 
in  Leitern  IV,  1079;  Entgegnung  auf 
Helmholtz's  Kritik  des  elektrodyna- 
mischen Grundgesetzes  IV,  1087  ff., 
1094 ff.;  Theorie  des  Diamagnetismus 
IV,  1120;  W.  u.  G  auss  siehe  Gauss 
u.  Weber;  W.  u.R.  Kohlrausch: 
Grundgesetze  der  Elektrostatik  I,  59; 
Verhalten  der  mechanischen  und 
elektromagnetischen  Einheiten  IV, 
1381;  W.  u.  Wöhler:  Galvanisches 
ElementI,  784  ;  W.  und  F.  Zöllner: 
Bestimmung  des  Ohm  IV,  912. 
Weickert:  Vertheilung  der  Elektri- 
cität I,  88. 
Weihrauch:  Gegenseitige  Einwir- 
kung zweier  in  einer  Horizontalebene 
um  verticale  Axen  schwingenden 
Magnete  IV,  1317. 
W  e  i  h  r  i  c  h :  Ungleiche  Vertheilung  des 

Magnetismus  III,  546. 
Weingarten:  Consequenzen  der  Kirch- 
hofTschen  Gleichungen  über  die  Elek- 
tricitätsbewegung in  Leitern  IV,  1078. 
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Wanderung  der  Ionen  II ,  589  ,  592 ; 
Ausbreitung  der  Ionen  II,  605;  In- 
nerer secundärer  Widerstand  II,  639; 
Polarisation  durch  schwache  Kräfte 

II,  770;  Theorie  der  Elektrolyse  II, 
943;  Leitungswiderstand  und  Zähig- 
keit der  Eiektrolyte  II,  947 ;  Leitungs- 
fähigkeit und  Diffusions  vermögen 
der  Salze  II,  953;  Theorie  der  Elek- 
tricitätserregung  IL,  999;  Theorie  der 
Elektrodynamik  III,  2 1 ;  Elektromag- 
netische Rotation  von  Flüssigkeiten  III, 
167;  Spiegelgalvanometer  III,  289; 
Magnetisirung  beliebiger  Körper  III, 
387;  Messung  der  magnetischen  Mo- 
mente III,  401;  Bestimmung  der 
Pole  von  Magnetstäben  111,407;  Zu- 
nahme des  magnetischen  Moments 
mit  der  magnetisirenden  Kraft  III, 
418;  Einfluss  des  Dimensionsverhält- 
nisses  auf  das  temporäre  magnetische 
Moment  III,  434;  Verhalten  von 
Magneten  gegen  hindurch  geleitete 
Ströme  IIP,  456;  Theorie  der  Mag- 
netisirung HI,  483;  Temporäres  Mo- 
ment verschieden  dicker  Eisenstäbe 

III,  489;  Anziehung  von  Spiralen 
gegen  dünne  Eisenplatten  III,  586; 
Einfluss  von  Erschütterungen  auf 
den  Magnetismus  III,  668  ff. ;  Einfluss 
der  Torsion  auf  den  Magnetismus 
III,  673;  Magnetisirung  eiserner 
Stromesleiter  durch  Torsion  III, 
680  ff. ;  Einfluss  der  Magnetisirung 
auf  die  Torsion  III,  683ff.;  Elektrischer 
Widerstand  magnetisirten  Eisens  III, 
726 ;  Aenderung  des  temporären  mag- 
netischen Moments  bei  Temperaturän- 
derungen III,  741 ;  Einfluss  von  Tempe- 
raturänderungen auf  verschieden  stark 
magnetisirte  Stäbe  III,  759;  Einfluss 
von  Temperaturänderungen  auf  theil- 
weise  entmagnetisirte  Stäbe  III,  763; 
Theorie  des  Einflusses  von  Tempe- 
raturänderungeu  auf  Magnete  III, 
769;  Magnetisches  Verhalten  ver- 
schiedener Körper  III,  798;  Maximum 
der  Magnetisirungsfunction  III,  835; 
Magnetismus  chemischer  Verbindun- 
gen III,  850  ff.;  Theorie  des  Magne- 
tismus chemischer  Verbindungen 
III,  860  ff.;  Einfluss  der  Mag- 
netisirung auf  die  Kristallbildung 
III,  900;  Galvanische  und  magneti- 
sche Drehung  der  Polarisationsebene 
des  Lichtes  verschiedener  Farben 
III,  913,  915;  Einfluss  der  Erwär- 
mung auf  die  Entladungen  IV,  454; 
Quantitative  Verhältnisse  der  Oas- 
entladungen IV,  466;  Entladungen 
des  Inductoriums  IV,  488;  Elektro- 
skopisches    Verhalteu    der  Gasent- 


ladungen IV,  506 ;  Abgeleitete  8tellen 
der  Entladungsröhren  IV,  517;  Er- 
wärmung durch  die  positive  Ent- 
ladung IV,  524;  Lichtenbergische 
Figuren  IV,  785;  Bestimmung  des 
Ohm  rV,  913  ff.;  Vergleichung  der 
Methoden  zur  Bestimmung  des  Ohm 
IV,  967;  Aehnlichkeiten  zwischen 
den  Bewegungen  von  Flüssigkeiten 
und  der  Ausbreitung  der  Elektricität 
in  Gasen  IV,  1124,  Herbeiführung 
einer  allmählichen  gleichmässigen  Aen- 
derung der  Stromintensität  IV,  1215; 
W.  und  Franz:  Leitungsfähigkeit 
für  Wärme  und  Elektricität  I,  533; 
W.  und  B.  Rühlmann:  Ausbrei- 
tung der  positiven  und  der  nega- 
tiven Entladung  IV  ,  438 ;  Quanti- 
tative Verhältnisse  der  Gasentla- 
dungen IV,  460  ff.;  Theorie  der  Ent- 
ladungen durch  Gase  IV,  576;  Entla- 
dungen in  dichteren  Gasen  IV,  612; 
Einfluss  der  elektrischen  Dichtigkeit 
auf  die  Büschelentladung  IV,  617. 

Wiesener:  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  800. 

Wietlisbach:  Widerstand  zersetz- 
barer Leiter  I,  476;  Polarisation 
durch  »lternirende  Ströme  II,  755  ; 
Polarisation  amalgamirter  Zinkplatten 
II,  797;  Tonstärke  im  Telephon  IV, 
286;  das  Telephon  benutzt  zu  Wider- 
standabestimmungen  IV,  290. 

Wijkander:  Leitungswiderstand  und 
Zähigkeit  der  Eiektrolyte  II,  949. 

Wi  Icke:  Elektricitätserregung  beim 
Contact  I,  208;  Einfluss  geringer 
Oberflächenänderungen  auf  die  Elek- 
tricitätserregung I,  215;  Spannungs- 
reihe I,  219;  Elektrisirte  Dielektrica 
II,  76 ;  Magnetisirung  durch  Reibungs- 
elektricität  III,  93. 

Wild:  Stromverzweigung  I,  392;  Elek- 
tromotorische Kraft  zwischen  Flüssig- 
keiten I,  670;  Thermoelektromotori- 
sche  Kräfte  II,  257;  Thermoströme 
zwischen  Flüssigkeiten  II,  355 ;  Tempe- 
raturänderung d.  Contactstellen  II,  433; 
Ursachen  der  Thermoströme  II,  453; 
Ströme  beim  Drücken  der  Elektroden 
II,  855;  Magnetismus  des  Nickels  III, 
571;  Einfluss  der  Temperaturände- 
rungen auf  das  permanente  magne- 
tische Moment  III,  759,  763;  Nach- 
leuchten der  Entladungsröhren  IV, 
457 ;  Bestimmung  des  Ohm  IV,  939  ff. ; 
Einfluss  der  Elektricität  auf  Licht- 
strahlen IV,  1157. 

Wilde:  Magnetelektrisirmaschine  rV, 
377. 

de  Wilde:  Chemische  Wirkungen  der 
Entladungen  IV,  827. 
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Wilke:  Elektrische  Tafel  1,9;  Ladung 
Leydener  Flaschen  von  verschiedenen 
Glassorten  LT,  3;  Elektrischer  Wind 
IV,  624;  Goldener  Fisch  IV,  627; 
Unterschied  der  positiven  und  nega- 
tiven Entladung  IV,  647 ;  Wesen  der 
Elektricität  IV,  ioi7. 

Wilkinson:  Trogapparat  I,  730; 
W.  und  Sylvester:  Galvanische 
Wasserzersetzung  II,  545. 

Williams:  Chemische  Wirkungen  der 
elektrischen  Funken  IV,  H23. 

Williamaon:  Theorie  der  Aether- 
bildungll,  941 ;  Theorie  des  Diamag- 
uetismus  IV,  1121. 

van  der  Willigen:  Schichtung  des 
elektrischen  Lichts  IV,  452;  Spec- 
trum  deB  Glimmlichts  IV,  551 ;  Theorie 
der  Gasentladungen  IV,  584;  Trag- 
kraft hufeisenförmiger  Magnete  und 
Elektromagnete  III,  653 ;  Entladungen 
an  der  Oberfläche  des  Schliessungs- 
kreises einer  Batterie ,  begleitet  von 
Ozonbilduug  IV,  6_7_L;  Seiteneutladung 
der  LeitUDg  der  galvanischen  Säule 
IV,  714;  Glimmentladungen  iuFlüssig- 
keiten  IV,  802;  Lichtbogen  und  Er- 
wärmung der  Elektroden  durch  den- 
selben IV,  837,  &4JL 

Wils  on  :  Elektricitätserreguug  durcb 
Schaben  I,  220;  Elektrolyse  in  der 
Kette  II,  609;  Entzündungen  durch 
Funken  IV,  &JÜL 

Winkelmann:  Aenderung  der  Strom- 
stärke durch  Einschaltung  einer  po- 
larisirten  Flnssigkeitszelle  IV,   1  '299. 

W  i  u  k  1  e  r :  Reibzeug  der  Elektrisir- 
maschine  I,  6;  Entzündungen  durch 
Funken  IV,  820;  W.  und  Pater 
Gordon:  Elektrisirmaschiue  II, 
140. 

Winter:  Elektrisirmaschiue  II,  138. 

Witkowski:  Kiufluss  der  Torsion 
auf  die  elektrische  Leitungefähigkeit 
der  Metalle  I,  521.  Ableitung  der 
Warme  von  den  Coutactsteilen  II, 
421  ;  Verlauf  der  Polarisationsströme 
II,  753;  Wärmeproduction  des  Stro- 
mes IV,  13<)5. 

W  i  1 1  i  c  h :  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  580. 

Wittingu.  Bischoff  s.  Bischoff 
und  W  i  1 1  i  n  g. 

Wleügel  und  Henrichsen:  s.  Hen- 
riehsen  und  Wleügel. 

Wöhler:  Galvanisches  Element  I,  784; 
Elektrolyse  des  Bleioxyds  II,  513; 
Oxydation  der  positiven  Elektrode  II, 
561  ;  Passivität  des  E^eus  II  ,  MS. 
W.  und  Buff:  Aluminiumelek- 
«Lroden  II,  523  ff.;  W.  und  Weber: 
%Jvanisches  Element  1,  7M 


Wolf:  Durchgang  de*  8tromes  durch 

eine  Kugelcalotte  I,  387. 
Wolff:  Entzündungen  durch  Funken 

IV,  Ö2L 

Wollaston:  Trogapparat  I.  Lil:  Elek- 
trolyse durch  Reibungselektricität  II, 
465;  Theorie  der  Elt*ktricität*erregunc 
II,  973,  992;  Magnetisches  Verhalten 
verschiedener  Körper  III,  799. 

Woods:  Arbeitsleistungen  des  gal- 
vanischen Stromes  II,  916. 

WorlSe:  Kohlenzinkkette  I,  773;  Gal- 
vanisches Element  I.  7*1.  7*7. 

Worm-Müller:  Elektromotorisch« 
Kraft  zwischen  Flüssigkeiten  I,  67«. 

Worthington:  Entladungen  in  ver- 
dünnten Gasen  IV,  405. 

Wosyka  und  Mach  -M-he  unter 
Mach. 

Wrede:  Ursachen  der  Thermoströn» 
II,  454. 

Wright,  Alder:  Arbeitsleistungen  in 
der  Kette  II,  872  .  8H8;  Verhältnis 
der  Stromintensität  in  elektromagne- 
tischem zu  der  in  mechanischen] 
Maasse  IV ,  99H;  Die  Danieli  sche 
Kette  IV,  1258:  Die  Kette  von  Laü 
mer  Clark  IV ,  1261 ;  W.  and 
E.  H.  Rennie:  Wärme  in  '/■: 
setzu  ngszellen  II.  905;  W.  und 
C.  Thompson:  Elektromotorische 
Kraft  bei  zwei  Flüssigkeiten  und 
einem  Metall  IV, 

Wright,  A.  W.:  Zerstäuben  der  Ka- 
thoden IV,  542;  Elektrischer  Schatten 
IV,  620;  Ozonröbren  IV,  *24 

Wright,  T.  St:  Quecksilberelektroden 
II,  567. 

v.  Wroblewski:  Leituugsfähigkeu 
des  kohlensauren  W assers  IV  ,  1 2Jt». 

Wulff,  G. :  Elektricitätserregung  in 
Krystallen  durch  Druck  IV, 

W  ü  1 1  n  e  r :     Elektromotorische  Kraft 
zwischen  Flüssigkeiten  I,  684;  Dielek- 
trische Ladung  11,  5,  57  ff.;  Elektn 
sirte    Dielektrica   II,    75;  Ladung 
von  Glimmersäulen  u.  s.  w.  n,  »TS; 
Rückstand  im  Dielektricuui  II, 
Temperaturänderung    der  Conta-i 
stellen  und  Thermoströme  II,  424; 
Theorie  der  Elektricitätserregung  IL 
980;  Entladung  in  Gasen  IV ,  410ff., 
Schichtung  des  positiven  Licht«  IV. 
449  ff. ;  Wandern  der  Schichten  des 
elektrischen  Lichts  IV,  453;  Gasent- 
ladungen bei  variablem  Druck  I V,  4  7" , 
Entladungen    in    höchst  verdünnten 
Gasen  IV,  472;  Spectrum  der  Ent 
ladungen  IV,  551;  Magnetisches  Ver- 
halten der  Gasentladungen  IV ,  561 

W  u  n  d  t :  Abänderung  des  du  Bois'scassi 
Schlittenapparat«   behufs  Brmklaaf 
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gleichmäßig  verlaufender  Iuductions- 
ströme  IV,  155. 
Wurtz:  Elektrolyse  organischer  Ver- 
bindungen II,  574. 

Y. 

Yeates:  Zinkplatten  in   der  Grove1- 

»chen  Kette  I,  769. 
Yelin:  Thennoströme  II,  247;  Ströme 

bei  ungleichseitigem  Eintauchen  II, 

You  ng:  Spannungsreibe  I,  219;  Youug'- 
ache  Säule  I,  734 ;  Ursachen  der 
Thennoströme  II,  455. 

z. 

v.  Zahn,  W.:  Theorie  der  Elektri- 
citätserregung  II,  9JtH;  Geschwindig- 
keit der  Entladungen  in  Gasen  IV, 

580. 

Zamboni:  Trockene  Säule  I,  272  ff., 
27«;  Zambouische  Säule  I,  279. 

Zam  miner  und  Buff:  Maximum  der 
temporären  Magnetisirung  III,  416. 

Zantedeschi:  Ströme  beim  Drücken 
der  Elektroden  II,  854;  Theorie  der 
Elektricitätserregung  II,  üfüi;  Ver- 
meintliche Erregung  von  Magnetis- 
mus durch  Licht  III,  964;  Zer- 
streuung der  Elektricität  IV,  6Q4 

Zech:  Magnetische  Figuren  und  Strö- 
mungHcurven  der  Elektricität  zw ischen 
kugelförmigen  Elektroden  III,  ßüiL 

Zehfuss:  Durchbohrung  von  Stanniol- 
blättern  durch  Entladungen  IV,  ZIfiff. 


Ze nger:  Galvanisches  Elemeut  I,  753, 
783 

Zerjau  und  Reitlinger  siehe  Reit- 

linger  und  Zerjau. 
Zetsche:  Theorie  der  Elektricität  IV, 

1135. 

Zimmermann,  H.:  Vertheilung  der 
Elektricität  auf  einer  durch  Rotation 
entstandenenElasticitätsobern'äche  IV, 

Z  i  m  m  e  r  m  a  n  n ,  W.  L. :  Metallfällungen 
II,  ß-Lä. 

Zoch:  Schichtung  von  Pulvern  durch 
die  Funkenentladung  IV,  738. 

Zöllner:  Ströme  im  Reibzeug  der  Elek- 
trisirmaschine  II,  148;  Strömungs- 
ströme II,  156,  186;  Glühen  von  Dräh- 
ten II,  392 ;  Rotation  eines  Stromleiters 
um  einen  Magnet  III,  158;  Rotation 
von  Flüssigkeitsstrahlen  III,  190;  Uni- 
polare Induction  IV,  95;  Mechani- 
sche Wirkungen  der  Kathodenstrahlen 
IV,  545;  Beziehung  der  elektrischen 
Kräfte  zur  allgemeinen  Gravitation  IV, 
1Q17 ;  Einwände  gegen  daB  elementare 
Poteutialgesetz  von  Helmholtz  IV, 
1046,  1049;  Vertheidigung  des  elek- 
trodynamischen Grundgesetzes  von 
W.  Weber  gegen  Helmholtz  IV,  1094; 
Consequenzen  des  Energiegesetzes  von 
C.  Neumann  IV ,  1 103;  Einwände 
gegen  das  elektrodynamische  Gesetz 
von  Clausiua  IV,"llo8ff.;  Z.  und 
VV.  Weber:  Widerstandsbestimmun- 
gen  IV,  äliL 

Zomakio:  Entladung  der  galvanischen 
Säule  IV,  495;  Arbeit  bei  Funken- 
entladungen IV,  745. 


SACHREGISTER. 


Die  römischen  Zahlen  bezeichnen  den  Band,  die  arabischen  die  Seite. 


A. 

Ableitung  der  Elektricität  durch  die 
Luft  1,  51,  durch  die  Stützen  I,  50; 
Eiufluss  der  seitlichen  A.  auf  die  La- 
duugszeit  der  Leiter  I,  403. 

Ablenkung,  doppelsinnige ,  der 
Magnetnadel  III,  185;  von  He- 
tallinassen  über  rotirenden  Mag- 
neten IV,  321,  1310;  Projectiou  der 
Ablenkungen  I,  45;  von  Strömen 
in  Metallplatten  III,  192. 

Absorption  der  Ga*e  durch  die 
Elektroden  II,  545;  elektrische  IV, 

1020- 

Abstossuug  gleichnamig elektrisirter 
Kugeln  I,  56;  von  der  inneren  Be- 
legung einer  Leydener  Batterie 

I,  144;  aufeinander  folgender  8t rom- 
theile  III,  10,  IV,  1308. 

Aocumulatoren  I,  97,  II,  788,  IV, 

1301- 

Aequivalent,  elektrochemisches  A. 
des  Wassers,  Zinks,  Silbers  u.  s.  w. 
IV,  älfifl'.;  elektrolytisches  II,  482, 
IV,  1290;  thermoelektrisches  II,  865. 

Aggregatiouszustand  der  Ionen 

II,  491. 

Aktiuoelektricität  II,  330. 

Alkali-  und  Erdmetalle ,  Elektrolyse 
der  Salze  der  II,  517. 

Alkohol.  Leitungsfähigkeit  von  I,  568. 

A  1 1  e  r  n  i  r  e  n  (1  e  Entladungen,  mag- 
netisches  Verhalten  derselben  IV,  570; 
Ströme  in  Entladungsrohren  IV,  481 ; 
Ströme  in  Röhren  mit  Zwischen- 
wänden IV,  484. 

Aluminium,  Elektroden  von  Mag- 
nesium und  A.  II,  522;  Polarisa- 
tion von  A.  II,  707. 

Amalgam,  K  ienmay er'sches ,  1,31; 
Darstellung  verschiedener  Amalgame 
II,  518;  Leitungsfähigkeit  IV,  1224; 


thermoelektrisches  Verhalten  ver 
sc  Wiedener  A.  IV,  1277. 

A  malgamationsströme  I,  657. 

Ammoniumamalgam  II,  519. 

Ammon,  motybdäusaure« ,  Elektrolyse 
desselben  II  512. 

„Ampere",  das  I,  328,  III,  ßüfi. 

Ampere'  sches  Gesetz,  Bestätigung  für 
geschlossene  Ströme  III,  67  ff. 

Ampere' sehe  Formel  IV,  1038. 

Amperometer  III,  333. 

Analogien  der  elektrischen  und  mag- 
netischen Erscheinungen  mit  Flüasig- 
keitsbeweguugen  IV,  LI 23  ff. 

Anelektrische  Körper  I,  16. 

Anhydride,  Leitungstätigkeit  derA. 
der  8äuren  I,  564. 

An  ion,  das  II,  463. 

Anker  eines  Magnetes  III,  94. 

Ankeranziehung  gerader  Stäbe  III. 
5SB. 

Anode  II,  463. 

Anordnung,  elektrische, suspendirter 
Pulver  11,  184. 

Ansammlungsapparat  I,  97. 

Antimonchlorid,  Elektrolyse  des- 
selben II,  r35. 

Anziehung  und  Abstossung  der  bei- 
den Elektricitftten I,  13;  unelektriwher 
und  gleichnamig  elektrischer  Korper 
I,  24  ff.;  elektrischer  Körper  I,  57. 

Arbeit  im  Schliessungskreise  beiFun- 
kenentladungen  IV,  744 ;  beim 
Magnetisiren  III.  782;  Maximum 
der  Arbeit  in  einem  elektromagneti- 
schen Motor  IV,  400. 

Arbeitsleistung  im  Daniell'schen 
Element  II,  867;  und  Wärniewir- 
kungen  bei  der  Elektrolyse  II- 
863;  in  der  Gaskette  II,  87Sj  bei 
der  Influenzmaschine  II,  230ff. 
in  der  Kette  il,  86A  IV,  1303;  Eiu- 
fluss der  Concentration  auf  dieselbe 
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II,  873 ;  Einfluss  der  8tromesrichtung 
auf  dieselbe  II,  897;  im  Lichtbogen 
IV,  852;  beim  Maguetisiren  III, 
387;  bei  Thermoströmen  II, 442tf.; 
bei  den  thermischen  Wirkungen 
des  Stromes  II,  434  ff. 

Armirung  eine«  Magnets  III,  94. 

A  statische  Nadeln  I,  34;  8ystem  asta- 
tischer Nadeln  III,  262. 

Astasiruug  de»  Galvanometers  III, 
266 ;  des  Spiegelgalvanometers  III,  293. 

Auslader  von  Henley  und  von  Riesa 
I,  142;  von  Harris  II,  360. 

Axe,  magnetische, eines  Körpers  111,223. 

Aethertheorien  der  Elektricität 
(von  Hankel,  Heynard,  Moutier,  Ed- 
lund,  Lorenz)  IV,  1142  ff. 

B. 

Barium,  Darstellung  desselben  11,520. 

Barlo  w'sches  Rad  III,  182. 

Batterie,  Franklin'sche  I,  117;  Ley- 
dener  I,  139;  Entladungen  zwischen 
zwei  Batterien  II,  374;  oscillirende 
Entladungen  der  B.  IV,  170. 

Batterieentladungen,  Ablenkung 
der  Magnetnadel  durch  III,  136; 
Nebenströme  bei  B.  IV,  186;  ab- 
wechselnde Rückstände  bei  K.  IV, 
177,  1339;  mechanische  Wirkungen 
derselben  II ,  379 ;  thermische  nnd 
mechanische  Wirkungen  II,  358, 
IV,  1286. 

Beobachtungsfehler  bei  Wider- 
standsbestimmungen I,  436. 

Biegung,  Beziehung  der  Magnetisirung 
zur  III,  712. 

Bifilargal vanometer  III,  327. 

Bifilarsuspension  III,  55. 

Bild,  elektrisches  I,  77. 

Bleioxyd,  essigsaures  und  salpeter- 
saures, Elektrolyse  desselben  II,  512. 

Brücke,  Wbeatstone'sche  I,  448  ff. 

Büschel  auf  Isolatoren  IV,  76«. 

Büschelentladungen  IV,  614;  B.  in 
Flüssigkeiten  IV,  805. 

Bewegung  der  Elektricität  in  Kör- 
peru (Berechnungen  von  Kirchhoff 
und  Weber)  IV,  1070,  1079;  in  Lei- 
tern IV,  1021;  in  einem  dielektrisch 
und  magnetisch  polaris)  rbaren 
Medium  (nach  Helmholtz)  IV,  1192. 

Brechung  der  dielektrischen  Kraft- 
linien IV,  1128;  des  galvanischen 
Stromes  IV,  1127. 

c. 

Cadmiumoxyd,  schwefelsaures,  Elek- 
trolyse desselben  II,  509. 
Calomelelement  IV,  985. 


Calorimotor  von  Hare  und  von  Offers- 
haus  I,  733. 

Capacität  zweier  oon axialen  Cylin- 
derflächen  I,  100;  zweier  nicht 
couaxialen  Cylin  d  er  flächen  I,  102; 
eines  Körpers  I,  64;  zweier  concen- 
trischen  Kugelflächen  I,  99;  eines 
Leiters  I,  96,  IV,  1206;  zweier  pa- 
rallelen Flächen  I,  102;  zweier 
parallelen  Platten  1,98;  verschie- 
dener Körper.  Versuche  von  Ca- 
vendish,  Oaugain  und  W.  Siemens  I, 
110  ff.  Bestimmungen  von  Angot  I, 
123;  Messung  der  Capacität  durch 
das  Galvanometer  I,  113;  eines  pola- 
risirten  Voltameters  II,  748;  spe- 
ci Asche  inductive  C.  II.  19. 

Capacitätseinheit  IV,  977. 

Capillarelek trometer  II,  717,  IV, 
1299. 

Capillarität8ströme  II,  841. 
Cascadenbatterie  1, 135, 146;  Wärme 

bei  Entladung  derselben  II,  376. 
Chlor,  Verlauf  der  Polarisation  durch 

II,  736. 

Chlorblei,  Elektrolyse  desselben  II, 

508. 

Chlorsilberelement  I,  623. 
Chlorwassers toffsäure,  Elektrolyse 

der  II,  508. 
Chlorzink,  Elektrolyse  desselben  II, 

508. 

Chromsäureketten  I,  779. 
Chromsäurekette  von  Bunsen  I, 
740. 

Chromsaure  Salze,  Elektrolyse  der- 
selben II,  532. 

Chromsäure,  Elektrolyse  derselben 
II,  541. 

Coercitivkraft  III,  98. 

Cohäsionsänderung  durch  den  gal- 
vanischen Strom  II,  402. 

C oh äsions Verhältnisse,  Einfluss der 
C.  auf  die  thermoelektrische  Stellung 
der  Körper  II,  285  ff. 

Collectorplatte  I,  98. 

Com m utator  I,  304. 

Concentration,  Einfluss  der  C.  auf 
die  Arbeitsleistung  in  der  Kette  II, 
873. 

Condensator  I,  129;  verstellbarer  I, 
134;  von  R.  Kohlrausch  u.  von  Volta 
I,  147  ff.;  elektrochemischer  IV,  45; 
oscillirende  Entladung  eines  C.  IV, 
164;  Verbindung  zweier  Condensa- 
toren  I,  135. 

Condensatorplatte  I,  98. 

Couductor  der  Elektricität  I,  30. 

Constan  t  en,  Einheitenderelektrischen 
1,329;  Dimensionen  der  Einheiten 
der  elektrischen  und  magnetischen  C. 
IV,  1007;  elektrody n amische  Eiu- 
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liehen  der  C.  des  Stromes  IV,  986 ; 
elektromagnetische  Einheiteu 
der  C.  des  Stromes IV,  905;  gesetz- 
liche Einheiten  der  C.  des  Stromes 
IV,  973;  mechanische  und  empiri- 
sche Einheiten  der  elektrischen  C. 
IV,  902.  989;  Vergleichung  der 
Einheiten  der  elektrischen  und  mag- 
netischen C.  in  verschiedenen  Maass- 
systemen IV,  100«. 

Coustanz  der  gesummten  Elektri- 
citätsmenge IV,  1018;  der  Strom- 
intensität IV,  1092. 

Contact,  Elektricitätserregung  beim 
Contact  heterogener  Körper  II,  970; 
beim  Contact  von  Metallen  II,  9*r»; 
Quantität  der  beim  Contact  von  Me- 
tallen erregten  Elektricität  I,  205. 

Contactelektricität,  Identität  der 
Reibungs-  und  I,  210. 

Contactstellen,  Temperaturänderung 
der  C.  heterogener  Theile  desSchlies- 
suugskreises  II,  41.r>ff.;  Abhängigkeit 
der  Temperaturäuderuug  der  C.  vou 
der  Stromintensität  11,419,  IV,  1288; 
Beziehung  der  Temj>eraturänderung 
der  C.  zu  den  Thermoströmen  II, 
421  ff. 

Cou  tac  tströme  IV,  877. 
Contacttheorie  II,  OHL 
Contiuuirl  icher,  Durchgang  des  c. 

Stromes  durch  verdünnte  Gase  IV,  503. 
Coutiuuit  ätsgleichung  I,  362. 
Con  veetionsströme  II,  751. 
„Coulomb",  das  I,  328,  IV,  907. 
Cy  an  wasserst  offsäure,  Elektrolyse 

der  II,  508. 

1). 

Dampfelektrisirmaschine  II,  151. 

Dämpfung  der  Schwingungen  von 
Magnetnadeln  III,  234  ff.;  der 
Schwingungen  von  Magneten  durch 
Metallmassen  IV,  325;  der  Bewegun- 
gen von  Metallmassen  durch  Mag- 
nete IV,  324;  Einfluss  der  D.  bei 
Messung  der  Intensität  momentaner 
Ströme  III,  318. 

D  a  n  i  e  11 1  sches  Element,  Arbeitsleistung 
in  demselben  II,  867,  IV,  L2äfi. 

Decrement,  logarithmisches  III,  235. 

Dehnung,  Einfluss  der  D.  auf  die 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle  I,  520, 
IV,  122A;  auf  den  Magnetismus  III, 

Determinanten  des  Stromes  III,  32. 

Diamagnetismns  III,  791 ;  Abhän- 
gigkeit des  D.  von  der  magnetisi- 
rendeii  Kraft  III,  825;  Annäherung 
de«  D.  au  ein  Maximum  III,  830; 
absolute    Bestimmungen  des 


Magnetismus  uud  D.  der  Körper  III. 
870;  quantitative  Bestimmun- 
gen des  Magnetismus  und  V.  ver- 
schiedener Körper  III,  843;  der 
Flamme  IDT,  903;  Hypothesen  über 
dasWeseu  des  D.  HL  823;  Umkeh- 
rung von  Maguetismus  in  D.  DIL, 
838;  Einfluss  der  Wärme  auf  den 
Magnetismus  und  D.  der  Körper  LTI. 

901. 

Diamagnetisches  Verhalten,  Er- 
klärung desselben  III,  606,  IV,  Ufr». 

Diamagnetometer  Dil,  810. 

Diaphragmenströme  II,  153. 

Dichtigkeit  der  Elektricität  I,  14.«-:: 
der  Elektricität  im  Elektrophor  IL  77 : 
des  galvanischen  8tromt»  1 ,  3?7 . 
Einfluss  der  D.  des  Stromes  auf  di- 
Polarisation  der  Elektroden  II,  6"'*- 

Dicke,  Einfluss  der  D.  auf  das  t«m 
poräre    magnetische    Moment  von 
Stäben  III,  484. 

Dielektrica  I,  16;  Eindringen 
der  Elektricität  in  das  DieJ^k- 
tricum  II,  93;  Erwärmung  der 
D.  durch  abwechselnde  Polarisation 
II,  54,  IV,  1271;  Ladung  der  D.  durch 
Elektrisirung  von  aussen  II.  68  ff.. 
LeitungderD.il,  55;  Rückstand 
im  Dielektricum  II,  83;  Unter- 
suchung elektrisirter  D.  11,69:  Ver- 
halten schwach  elektrisirter  D.  IL 
72;  Verhalten  stark  elektrisirter  U 
II,  74. 

Dielek  tricit  ät  sconstante  II.  19: 
von  Flüssigkeiten  H,  44,  IV,  1267 ; 
von  Oasen  II,  47;  der  KrystaJle  11. 
43;  Bestimmungsmethoden  der  D.  11, 
23;  Beziehung  der  D.  zur  Elektriii- 
rungszahl  II,  20. 

Dielektrische  Ladung  und  Leitnsf 
II,  52,  IV,  1212. 

Differentialinductor,  Gebrauch 
desselben  zur  Entdeckung  geringer 
Spuren  von  Magnetismus  in  *er- 
schiedeuen  Metallen  IV,  248. 

Di  ff  ereutialgalvauomet  er  D7I,  2*" . 
Anwendungdesselben  zur  Bestimm  an* 
des  Widerstandes  unzersetzbarer  Kör- 
per I,  442  ff. 

Diffusionsvermögen,  Beziehung  «1*» 
Widerstandes  der  Elektrolyte  zuni  I>. 
derselben  II,  953,  IV,  !3o7. 

Dimensionen  der  Einheiten  der  elek- 
trischen und  magnetischen  Constant«s 
IV,  1007. 

Directrix  des  Stromes  in,  33. 

Disjuuctionsströme  IV,  742. 

Disjunctor  IV,  6. 

Doppelbrechung  beim  Elektrvuret 
II,  126;  elektrische  D.  in  Flüssig*« 
teu  II,  128,  IV,  1274. 
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Doppelmaschine  von  Poggendorff 
II,  220. 

Doppelsalze,  Elektrolyse  der,  II, 
533. 

Doppelstrich  mit  getrennten  Magne- 
ten III,  103;  mit  zwei  vereinten  Mag- 
neten III,  104. 

Drahtcombination  von  Wheatstone 
I,  446. 

Drehungsmoment,  mittleres  D.  einer 
Drahtwindung  III,  305;  eines 
Magn etstabes,  reducirt  auf  die 
Einheit  der  Entfernung  IDT,  227;  D. 
und  Fläche  einer  Spirale  III,  213, 
IV,  1316. 

Dreh  wage  I,  37;  Graduirung  dersel- 
ben I,  46. 

Druck,  Einfluss  des  Drucks  auf  die 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle  I,  519. 

Druckverschiedenheiten  in  Ent- 
ladungsröhren IV,  548. 

Duplicator  (Bennet,  Nicholson,  Righi, 
W.  Thomson)  I,  150  ff. 

Dnplicatormaschinen  vonBelliund 
Töpler  n,  196  ff. 

Durchbohrung  von  Glasplatten,  Kar- 
tenblättern und  Stanniolblättern  durch 
Entladungen  IV,  22Ü  ff . 

Durchdringung  der  negativen  Ent- 
ladung durch  die  positive  IV,  439. 

Dynamoelektrische  Maschinen 
(von  Gramme  und  von  Siemens)  IV, 
378  ff.;  Theorie  von  Claudius  IV, 
391  ff.;  Leistungen  derselben  IV,  395. 


E. 


Effluvium,  Wirkungen  desselben  IV, 

K'26. 

Einheiten  der  elektrischen  Constan- 
ten I,  329;  Einheit  der  elektromo- 
torischen Kraft,  I,  327,  621 ;  Ein- 
heit der  Intensität  des  elektrischen 
Stromes  I,  318,  328;  mechanische 
Einheit  der  Stromintensität  1,  327; 
Einheit  des  Widerstandes  I,  328; 
das  Weitere  IV,  Öill  u.  flgde. 

Einstellung,  Elektrische  E.  der  Kry- 
stalle  II,  65;  magnetische  E.  IU, 
886.  IV,  1331;  verschiedene  E.  der 
diamagnetischen  und  der  magne- 
tisch en  Körper  zwischen  den  Mag- 
netpolen III,  791 ;  einer  Magnet- 
nadel durch  den  Strom  UI,  131; 
schwimmender  Magnetnadeln  III, 
664 ;  des  Spiegelgalvanometers 
III,  297. 

Eisen,  Passivität  desselben  II,  810. 
Eisenchlorid,  Ketten  mit  E.  I,  782. 
Eisenelektroden  II,  549. 


Eisenelemente  I,  778. 

Eisenplatten,  Anziehung  von  Spi- 
ralen gegen  dünne  III,  frHft- 

Eisen röhren,  Anziehung  von  Spi- 
ralen gegen  III,  582. 

Eisensalze,  Elektrolyse  der  II,  529. 

Eisensäure,  Bildung  der  II,  543. 

Elasticitätsänderung  beim  Elektri- 
sirenU,  120;  durch  den  galvanischen 
Strom  II,  403. 

Elasticitätscoefficient,  elektri- 
scher II,  21. 

Elektricität,  Anziehung  und  Ab- 
stossung  der  beiden  E.  I,  13;  Be- 
wegung der  K.  in  Leitern  (W.  Weber) 
IV,  1079;  Bewegung  der  E.  im 
Strome  IV,  1031 ;  Dichtigkeit  der 
E,  1,14;  gebundeue  E.  1,26;  Mit- 
theilung der  E.  1,  14;  Neutrali- 
sation entgegengesetzter  Elektrici- 
tütenl,  19;  positive  und  negative 
E.  I,  12;  bei  Verbindungen  und 
Zersetzungen  II,  ttüü;  verschiedenes 
Verhalten  beider  Elektricitätmi 
IV,  597 ;  Verschiebung  der  Elek- 
trici täten  I,  19;  Berechnung  der 
Vertheiluug  der  E.  II,  12  ff.,  IV, 
1205;  Wesen  der  E.  IV,  mis. 

Kle ktricitätserregung  I,  11;  durch 
Berührung  ungleich  warmer  Körper 
von  demselben  Stoff  II,  304  ff. ;  beim 
Conta et  heterogener  Körper  (Theo- 
rie) II,  970;  chemische  Theorien 
derselben  II,  974  ff.;  beün  Contact 
zweier  Flüssigkeiten  I,  281;  durch 
Contact  zweier  Flüssigkeiten  und 
eines  Metalls  I,  284;  durch  Con- 
tact zweier  Flüssigkeiten  und  zweier 
Metalle  I,  286;  beim  Contact  von 
Gasen  und  glühenden  Körpern  IV, 
8ü4;  durch  Contact  bei  Nichtlei- 
tern I,  206  ff. ;  conti nuirlicheE.  II, 
196;  durch  Druck  1,  209;  durch 
Druck  in  Kry stallen  II,  341;  bei 
Gasentwickelung  I,  241,  IV,  1212; 
zwischen  Metallen  I,  183  ff. ;  zwi- 
schen mit  Gas  beladenen  Metallen 
und  Flüssigkeiten  I,  291;  zwischen 
Metallen  und  Flüssigkeiten  (Mes- 
sungen von  Ayrton  und  Perry,  Clifton, 
Hankel,  Gerland)  I,  227  ff.;  bei  Be- 
rührung eines  Metalls  mit  einer 
Flüssigkeit  I,  222;  bei  zwei  Metal  len 
und  einer  Flüssigkeit  I,  242;  durch 
Nichtleiter  I,  2l6ff.,  IV,  1210; 
Einfluss  geringer  O  be  r  fläche  u- 
änderungen  auf  die  E.  I,  213;  durch 
geriebene  Pulver  I,  220;  durch  Rei- 
bung von  Luft  oder  Dämpfen  au 
Wänden  1 ,  238 ;  durch  Schaben, 
Schneiden,  u.  s.  w.  I,  220;  bei 
Verbindung  von  Elementen  II,  991 ; 
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Ci4»».^M  II,  I  :«:  rjtr  '  ~e  in.  E*".'- 
z*'?  4<«t  E.  IL  '.4>;  Caceri«  hiei 

L«r  Kert*  I.  Verr^*i- 
<t  L  ti  n  Z  d*T  L«Ljtii^»n  rer»r L;-rd^-c^r 
E.  II,  2>r:  Ver»uche  mit  der  E. 
I. 

E3«r k  tri Air  an?  inr-rL  Falken t':>rrzas2 
L  i*" :    s.  »ach  Ei*rkmc;^ät*»iT*-z  :r  s- 

Elektr.sirangizahl  EL  12:  Be*u:r.- 
muKZ  ders**lf*:n  II,  öl:  Beziehung 
der**:h*än  zur  Di~IekuicitäisconstAn:« 
IL 

Elektrocbemi*cbe  Reihe  IL.  *2*. 

Elektroden  L-'M,  IL +*>  •".  Abf  orption 
der  Oue  dun:h  die  E.  II.  545;  von 
Eisen  and  Nickel  II,  ^4*:  Erwär- 
maocr  der  E.  IV,  Tltt;  Erwärmung 
derselr^en  durch  den  Lichtbogen  IV, 
>  ;7;  Einfloß»  de«  Erwärmens  der 
E.  LI,  Wtf:  von  Gold  IV,  129«:  Ini- 
tial'apacirät  der  E.  II,  745;  von 
Kohle  II,  064:  Wirkung  de«  Lüf- 
ten» der  E.  IL  IV,  l.V/2;  Oxy- 
dation der  positiven  E.  11,551;  von 
Palladium  II,  547;  Polarisation 
der  E.  II,  639^  IV,  1299;  Einfluss  der 
Stromdichtigkeit  a.  d.  Polarisation 
der  E.  II.  6?rt;  Potentialdifferenz 
der  E.  de«  Lichtbogens  IV,  855;  von 
Quecksilber  II,  565;  Einfluss  des 
Stoff»  der  E.  auf  die  Schlagweite 
IV,  665;  Strome  bei  Bestrahlung 
der  einen  von  zwei  gleichartigen  Elek- 
troden II  ,  856 ;  Ströme  beim 
Drücken  der  einen  von  zwei  gleich- 
artigen Elektroden  II,  853;  Ströme 
bei  ungleichzeitigem  Eintauchen 
zweier  Elektroden  von  gleichem 
Metall  II,  826;  Ursachen  dieser 
Ströme  II,  836;  Ströme  beim 
Schütteln  der  einen  von  zwei  gleich- 
artigen Elektroden  II,  850;  Töne 
durch  Bewegung  derE.  des  Funkens 
IV,  7.r>2;  unpolarisirbare  E.  II, 
794.  IV,  1302 ;  Verbrauch  der  E. 
durch  den  Lichtbogen  IV,  841 ;  Vi- 
hriren  derE.  des  Funkens  IV,  Z4ü; 
Widerstand  an  «ecundären  Elek- 
troden IV,  M2;  Zerfallen  der  E. 
II,  563.  IV,  12A7. 

E 1  e  k  t  r  o d  y  n  a  m  i  k  III,  3 ;  Grundgesetze 
der  K.  111,18;  Versuche  und  Theorie 
von  Ampere  III,  18  ff. ;  Gesetz  von 


W  W-si««-  IT.  :  - 
El*kTr:iya*n:ai*-er  HL  32,  IV 
I  ■  '7  ?  .    Axearate    Tijti  Ed-Hinanr. 
1  F~'-fe~.'*  "  'ie+m***  m»!  Halsk«?  III . 

El-k-.r  ::*  i  *:t:oa    m.  körperücb^ 
Lrara  IV. 

£'.*i^r:Iy**  II.  4*5  '■< :  tod  Aniimou- 
ti.  :rii  IL  Sf5:  Apparat*  für  E 
II.    4T: :  Ar't*i^slei*:un« 
Wirrr*wirk^tf  t*r  »ier  E.   LI.  ^ 
d«^r  C  hr  re  EL  341 ;  Darstel- 

Ii  }±UL^-SLr:eT    Verbind  unc«"- 
v_r--i  lutz»»?  E.  II.  öl*:  Einäu?- 
d-rr  Dieh::gkeit  des  Stromes  am' 
die  E.  II.  4*7.  d*r  D^ppel*alf? 
II.  5:;;  dir  E:§en«mlze  IL  >2v:  in 
derGaskette  EL  ^4:  der  Jo. Isaart; 
II.  5^7:  von  Kalihydrat  IL  5t-1- 
in  der  Kette  LI.  *»"»7     gemischt er 
Lösungen  IL     ^  •  hinter  einander 
geschatteter  Losungen  II,  5*7 ;  von 
Natronhydra;  IL  543:  derQueck 
silbersalze  II,  551:    durch  Bei 
bnngselektricität    II.    465;  der 
Salpetersäure  II,  54»>:  der  Sali« 
der  Alkali-  und  Erdmetalle  II,  517: 
gelöster  Salze  EL  505,  IV,  12<U;  ge- 
schmolzener Salze  II. 4*?.  IV,  1'2V2 
der  chromsauren  Salze  IL  532:  der 
pho? pborsauren  Salze  II .  532 ;  der 
Sauerstoffsäuren    II.    536;  der 
Schwefelsäure  El,  538,  IV,  129''. 
Theorie  der  E.  II,  924:  Theorien 
von    Clausius,    Grotthuss.  Hittorf. 
B.  Kohlrausch,  Magnus,  de  la  Rivf. 
Schönbein,  G.  Wiedemann  11,  Säl  ft". 
organischer  Verbind  ungen  n,572ff.. 
IV,  1297 ;  des  Wasserstoffsuper 
oxyds  in   saurer  Lösung  II,  531, 
IV,  1306. 

Elektrolyte  EI,  463;  vermeintliche 
metallische  Leitung  der  E.  II,  4fö; 
dielektrische    Polarisation  in  E. 
IV,  1272;  Wärmeerzeugung  in  E 
II,  412;    Widerstand   der  E.  H 

Mi  ff.,  IV,  1  306. 

Klektrolytisches  Gesetz  EI.  47»  ff. 
Prüfung  desselben  bei  verschiedenen 
Intensitäten  II,  484. 

E  lektromagnet ,  Formen  der  Elektn> 
magnete  Ell,  343,  IV,  1319;  Anzie 
hung  und  Tragkraft  geschlosseuti 
E.  III,  632j  Anziehung  und  Trse 
kraft  nicht  in  sich  geschlossener  E. 
IIE,  587 ;  Botation  eines E.  um  sieb 
nelbst  III,  180;  coutinuirliche  Rot» 
tion  eines  E.,  hervorgebracht  durcli 
den  Erdmagnetismus  III,  185. 

Elektromagnetische  Motoren  IV, 
397;  e.  Botation  von  Flüssigkeiten 
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III,  160;  Wechselwirkung  der  Längs- 
schichten eines  elektromagnetiscbeu 
Stabes  III,  531  ;  elektromagnetische» 
Verhalten    biegsamer  Leiter  III, 

IV,  1310. 
Elektromaschine  II,  200. 

E lektrometer  I,  156  ff. ;  absolutes  E. 
I,  175  ff.;  von  Dellmann -Kohlrausch, 
Fechner-Bohnenberger,  Hankel,  Oer- 
sted, Palmieri,  Peltier,  W.  Thomson 
I,  156  ff. 

Elektromotorisches  Gesetz  I,  260. 
Elektromotorische  Kraft  I,  96,193; 
Bestimmung  derselben  I,  627  ff.; 
elektrostatische  Bestimmung  dersel- 
ben I,  624;  an  den  Contactstellen 
von  Flüssigkeiten  (Messungen  von 
B.  Kohlrausch)  I,  282;  Absolutes 
Maass  der  empirischen  Einheiten 
derselben  IV,  983;  Einheit  dersel- 
ben I,  621;  Mechanische  Einheit 
derselben  1,  327;  Einfluss  der  Er- 
wärmung auf  die  elektromotorische 
Kraft  der  Elemente  I,  719,  IV,  1262; 
zwischen  Flüssigkeiten  I,  667,  IV, 
1253;  bei  zwei  Metallen  in  einer 
Flüssigkeit  I,  651,  IV,  1252;  zwi- 
schen zwei  Flüssigkeiten  und  ei- 
nem Metall  I,  685,  IV,  1254.;  zwi- 
schen zwei  Flüssigkeiten  und  zwei 
Metallen I,  695,  IV,  1260;  von  Gas- 
ketten I,  721  ff.,  IV,  1262;  von  Ket- 
ten mit  schlechten  Leitern  I,  666  ; 
zur  Erzeugung  des  Lieh  tbogens  IV, 
834;  zwischen  Metallen  ;  Messungen 
von  Ayrton  und  Perry,  Clifton,  Ger- 
land, Hankel ,  B.  Kolilrausch, 
Pellat  I,  197  ff.,  IV,  1210;  der  Pola- 
risation II,  667;  Summe  der  el. 
Kr.  I,  255;  bei  trockenen  Säu- 
len I,  669. 

Elektrophor  II,  76,  IV,  1272. 

Elektrophormaschine  II,  200. 

Elektroskop  I,  17;  E.  mit  Condensa- 
tor  I,  149. 

Elektrostatik  I,  37;  Grundgesetze 
der  E.  I,  58. 

Elektrotonischer  Zustand  eines  Kör- 
pers IV,  1131. 

Element,  galvanisches  I,  248;  Er- 
neuerung der  Flüssigkeit  im  E.  I, 
753;  mit  einer  Flüssigkeit  I,  729, 
IV,  1263;  mit  zwei  Flüssigkeiten 
I,  754  ff.;  mit  festen  Salzen  I,  785; 
secundäre  E.  I,  784;  trockene  E. 
I,  789;  Widerstand  der  galvani- 
schen Elemente  I,  480 ;  E.  von  Bun- 
sen,  Latimer  Clark,  Daniell,  Grove 
I,  286  ff.;  E.  von  Oersted,  ßchmidt 
u.  s.  f.  I,  732  ff.,  Helinholtz  IV, 
985. 


Elementarströme,  Zerlegung  de» 

Stromes  in  III,  42. 
Ellipsoid,  Vertheilung  der  Elektri- 

cität  auf  einem  I,  66. 
Empfindlichkeit,  Maximum  der  E. 

des  Galvanometers  III,  306. 
Endosmose,  elektrische  II,  166. 
Energie    der   elektrischen  Ladung 

I,  132. 

Energiegesetz    von    C.  Neumann 
IV,  1099. 

Entladungen,  Ablenkung  der  E. 
durch  genäherte  Leiter IV,  522;  An- 
ziehung und  Abstossung  der  E. 
durch  genäherte  Leiter  IV,  518;  Aus- 
breitung beider E.  IV,  437;  Ausbrei» 
tun g  der  negativen  E.  IV,  413;  zwi- 
schen zwei  Batterien  II,  374;  des 
Condensators  IV,  486;  conti 
nuirliche  und  discontinuirliche  E. 
IV,  497;  Durchbohrung  von 
Glasplatten,  Karteublättern,  Stanniol- 
blättern durch  E.  IV ,  770  ff. ;  Ein- 
fluss der  Elektricitätsquelle  auf 
die  E.  in  Gasen  IV,  410;  Einfluss  der 
Erwärmung  auf  die  positive E.  IV, 
454;  Formen  der  E.  in  dichteren 
Gasen  IV,  612;  auf  den  unbelegten  Bän- 
dern der  Franklin'schen  Tafel  IV, 
765 ;  in  verdünnten  Gasen  IV,  405 ;  in 
höchst  verdünnten  Gasen  IV,  472; 
Helligkeit  der  E.  in  Gasen  IV, 
548;  des  Inductoriums  IV,  488; 
der  Influenzmaschine  IV,  486; 
auf  den  Bändern  der  Leydener 
Flasche  IV,  764;  normale  Entladung 
IV,  447,  459;  auf  der  Oberfläche 
von  Flüssigkeiten  IV,  799;  an  der 
Oberfläche  des  Schliessungskreises 
der  Batterie  IV,  67 1 ;  auf  der  Oberfläche 
von  festen  schlechten  Leitern  IV,  768; 
oscillirende  E.  eines  Condensators 
IV,  164;  Berechnung  von  W.  Thom- 
son IV,  166;  Berechnung  und  Ver- 
suche von  Feddersen,  IV,  169,  von  W. 
Weber  IV,  1081;  oscillatorische 
E.  in  geöffneten  Inductionskreisen  IV, 
218;  oscillirende  E.  in  verzweigten 
Schliessungen  IV,  183;  der  Leydener 
Batterie  IV,  1083;  Phosphorescenz 
bei  E.  in  Gasen  IV,  418;  bei  Poren - 
kathoden  IV,  452;  positive  E.  in 
ungleich  weiten  Röhren  IV,  451; 
Quantitative  Verhältnisse  der 
E.  in  Gasen  IV,  459  ff. ;  Einfluss  des 
Raums  um  die  Kathode  auf  die 
E.  IV,  417;  dunkler  Raum  zwischen 
der  positiven  und  der  negativen  E. 
IV,  437;  Magnetische  Rotation  der 
E.  in  Gasen  IV,  571;  galvanischer 
Säulen  IV,  495;  Schichtenbil- 
dung in  den  E.  in  Gasen  IV,  581; 
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Schichtung  der  positiven  E.  IV, 
444,  1339;  Spectrum  der  E.  IV, 
549;  Temperatur  der  einzelnen 
Stellen  der  E.  bei  niederem  Druck 
IV,  :>38;  Theorien  der  E.  in  Oasen 
(Guidstein,  Puluj,  Eilh.  Wiedemann, 
G.  Wiedemann  und  Bühlmann)  IV, 
I»76  ff.;  Verhalten  der  E.  bei 
Annäherung  von  Leitern  IV,  520; 
Magnetisches  Verhalten  der  E.  in 
Gasen  IV,  552;  Magnetisches  Ver- 
halten alternirender  E.  IV,  570; 
Magnetisches  Verhalten  der  nega- 
tiven E.  IV,  554;  Magnetisches  V  e  r  - 
halten  der  positiven  E.  IV,  560; 
Wärme  bei  E.  einer  Cascadenbatterie 

II,  376  ff.;  Widerstand  des  dunk- 
len Raumes  IV,  494;  Widerstand 
der  negativen  E.  IV,  490;  Wider- 
stand der  positiven  E.  IV,  492; 
Thermische  und  mechanische  Wir- 
kung bei  der  E.  der  Batterie  II, 
358;  Mechanische  Wirkungen  bei 
E.  in  Gasen  IV,  541;  Thermische 
Wirkungen  der  E.  in  Gasen  II,  524. 

Entladuugsapparate  IV,  408. 

Entladungsformen,  Messende  Ver- 
suche über  die  IV,  169. 

Entladungsröhren,  Abgeleitete 
Stelleu  der  E.  als  secundäre  Katho- 
den IV,  510;  Alternirende  Ströme  in 
E.  IV,  481;  Druckverschiedenheiten 
in  E.  IV,  548 ;  Elektroskopisches  Ver- 
halten der  E.  IV,  505;  Fluorescenz 
in  E.  IV,  441;  Gesammterwärmung 
d.  E.  IV,  530;  Nachleuchten  der 
E.  IV,  456. 

Entlad ungB zeit  von  Condensatoreu 
I,  397. 

Entmagnetisirung  permanenter  Mag- 
nete durch  entgegengesetzte  Kräfte 

III,  448,  IV,  1320. 
Entzündungen  durch  Funken  IV,  ft2Q- 
Erde,  Einstellung  der  Leiter  durch 

dia  III,  79;  Verhalten  der  elektri- 
schen Ströme  gegen  die  E.  III,  78; 
Widerstand  der  E.  I,  379. 

Erdmagnetismus,  horizontale  Com- 
ponente  des  III,  244;  Drehung 
der  Polarisationsebene  des  Lichts 
durch  den  E.  III,  915;  Continuirliche 
Rotation  eines  Elektromagnet», her- 
vorgebracht durch  den  E.  III,  185; 
Rotation  eines  Stromleiters  durch 
den  E.  III,  169. 

E  r  d  s  t  r  o  m ,  Richtung  desselben  III,  84. 

Erneuerung  der  Flüssigkeit  in  gal- 
vanischen Elementen  I,  753. 

Erregung  der  Influenzmaschine  durch 
Leydeuer  Flaschen  II,  209  ff. 

Erschütterungen,  Einfluss  von  E. 
auf  den  Erfolg  der  Magnetisirung  IH, 


109 ;  Einfluss  von  E.  auf  den  Magne- 
tismus III,  660, 

Erwärmung  der  Dielektrica  durch 
abwechselnde  Polarisation  II,  54, 
IV,  1271;  der  Elektroden  IV,  719, 
der  Entladungsröhren  IV,  530; 
Einfluss  der  E.  auf  die  elektromo- 
torische Kraft  der  Elemente  1, 
TU«,  IV,  1262;  Einfluss  vonFunken- 
strecken  auf  dieE.  der  Entlad ungs- 
röhren  IV,  532. 

Extraströme  IV,  39;  im  Schliessungs- 
kreise eines  Condensators  IV,  l i9; 
Gesetze  der  E.  IV,  47;  Einfluss  der 
E.  auf  die  Magnetisirung  IV,  237 ; 
Freie  Spannung  durch  E.  bei  Bat- 
terieentladungen  IV,  216;  Einfluss 
der  E.  auf  das  Entstehen  und  Ver- 
schwinden der  Ströme  IV,  Mi;  Che- 
mische Wirkung  des  Extrastrutns 
IV,  43;  Magnetische  Wirkuug  des 
Extrastroms  IV,  42. 

F. 

Fallapparat  von  Ries»  I,  143. 
„Farad" ,  das  I,  328,  IV,  ML 
Farbe  der  Funken  IV,  759. 
Fessel' scher  Apparat  IV,  63. 
Feuchtigkeit,  Einfluss  der  F.  auf 

das  Leitungsvermögen  der  Körper  1, 

499. 

Figuren,  magnetische  III,  659,  IV, 
1323;  Lichtenbergische  IV,  IM  ff. 

Fisch,  goldener  IV,  ß2fL 

Flächen,  isoelektrische  I,  371. 

Flamme,  Diamagnetismus  der  Fl. 
III,  903;  Elektrisches  Verhalten 
der  Fl.  IV,  870;  Unipolare  Leitung 
der  Fl.  IV,  888_i  Thermische  Er- 
regungen in  der  Fl.  IV,  877;  Ver- 
halten der  Fl.  gegen  elektrisirte 
Körper  IV,  885;  Wirkung  der  Fl. 

I,  92. 

Flammenströme  IV,  876 ;  Ursachen 

derselben  IV,  RR7. 
Flasche,  Le3'dener  I,  137. 
Fluorescenz  in  Entladungsröhren IV, 

441. 

Flüssigkeitsbewegungen,  Analo- 
gie der  elektrischen  und  magnetischen 
Erscheinungen  mit  IV,  1 123  ff. 

Folgepuukte  in  Magnetstäben  DI, 
102. 

Fortführung,  elektrische,  von  Flüs- 
sigkeiten II,  166  ff.;  von  suspendir- 
ten  Pulvern  II,  181;  in  Röhren 

II,  177. 

Franklin' sehe  Batterie  und  Tafel  I, 
117;  Entladungen  auf  den  uubelegten 
Rändern  der  F.  Tafel  IV,  Ifij. 
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Füllapparat  I,  168. 

Funken,  schwache,  gekrümrate  und 
verzweigte  IV,  642  ff.;  Entzündun- 
gen durch  F.  IV,  820;  Farbe  der 
F.  IV,  759;  Gleiten  der  F.  IV,  739; 
Helligkeit  der  F.  IV,  757  ;  Knall 
de»  Funkens  IV,  747  ;  Leuchtdauer 
der  F.  IV.  754;  Funken  und  Licht- 
hülle IV,  695,  Trenuung  beider  IV, 
706;  Phos phorescenzer regung 
durch  F.  IV,  761;  Potentialdiffe- 
renz, erforderlich  zur  Bildung  von 
F.  IV,  1340;  Spectrum  der  F.  IV, 
760;  Temperatur  der  F.  an  den 
Elektroden  IV,  719;  Töne  durch 
Bewegung  der  Elektroden  des  F.  IV, 
752;  Vibriren  der  Elektroden  des 

F.  IV,  749;  Wärmewirkung  der 
elektrischen  F.  IV,  716;  Chemische 
Wirkungen  der  F.  IV,  817;  Zer- 
setzung von  festen,  flüssigen  und 
gasförmigen  Körperu  durch  F.  rV, 
819  ff. 

Funkenentladung  bei  verschiede- 
nen Drucken  IV,  658,  IV,  1340; 
zwischen  ungleichen  Elektroden 
IV,  663;  in  Flüssigkeiten  IV, 
806 ;  in  verschiedenen  Gasen  IV, 
659;  des  Inductoriums  IV,  680; 
wiederholte  F.  des  Inductoriums 
IV,  686;  Einfluss  der  Leitungsdrähte 
auf  die  F.  des  Inductoriums  IV, 
683;  Auseinandersprengen  der  Luft 
durch  die  F.  IV,  731;  Mitführung 
der  Luft  bei  der  F.  IV,  741 ;  Erre- 
gung von  Wellen  in  der  Luft  durch 
die  F.  IV,  736;  Magnetisches 
Verhalten  der  F.  IV,  714;  Me- 
chanische Wirkung  der  F.  IV, 
725;  des  Nebenstrome«  IV,  679; 
der  galvanischen  Säule  IV,  708;  im 
einfachen  Schliessungsk  reise  IV, 
634;  im  dauernd  unterbrochenen 
Schliessungskreise  IV,  676; 
dunkle  Stellen  in  F.  IV,  646. 

Fuukeumikrometer  IV,  647. 

Funkenstrecken,  Einfluss  der  F. 
auf  die  Erwärmung  der  Entladungs- 
röhren IV,  532. 

Fuuken  Übergang,  Elektrisirung 
unelektrischer  Körper  durch  F.  I,  28. 

G. 

Galvauismus  1,  183. 
Galvanometer  I,  35   III,  256,  IV, 
1317  ff.;  Astasirung  des  Magnets  im 

G.  III,  293;  Maximum  der  E  mpfin  d- 
lichkeitdes  G.III,  306;  Gebrauch 
de«  G.  zur  Untersuchung  schwacher 
Ströme  III,  278 ;  Graduirung  des  G. 
111,281;  mit  festem  Magnet  III,  328; 

Wiedenmnn,  Kluktricit&t.  IV. 


zur  Messung  starker  Ströme  (von 
M.  Deprez)  III,  332;  Widerstand 
des  G.  III,  276;  Widerstandsbe- 
stimmung  durch  das  G.  III,  286; 
Zeitmessung  durch  das  G.  III,  326. 

Gase,  Durchgang  des  continuirli- 
chen  Stromes  durch  verdünnte  G.  IV, 
503;  Leitung  der  G.  bei  höheren  Tem- 
peraturen IV,  610;  Leitungsver- 
mögen der  G.  IV,  500;  Magneti- 
sche Drehung  der  Polarisations- 
ebene in  Gaseu  III,  941;  Ma geneti- 
sches Verhalten  der  G.  III,  800; 
Magnetismus  der  G.  III,  864; 
Polarisation  durch  G.  II,  642, 
IV,  1299;  Zersetzung  von  Gasen 
durch  Funken  IV,  822. 

Gaselemente  I,  292,  721  ff.,  IV,  1214; 
Ort  der  Elektricität«erregung  in  Gas- 
elementen I,  294  ff;  Arbeitslei- 
stungen iu  G.  II,  878;  Elektro- 
lyse in  der  Gaskette  II,  624;  Po- 
larisation in  G.  II,  808. 

Gasentladungen  bei  variabelem 
Druck  IV,  470. 

Gasentwicklung,  Wärme  bei  G. 
II,  912. 

Gasketten  s.  Gaselemente. 

Gassäulen  I,  293. 

Gebundene  Elektricität  I,  26. 

Gefälle  der  Elektricität  I,  345  ff. 

Gegenstrom  rV,  39. 

Geissler' sehe  Röhren  IV,  408. 

Gemische,  Leitungsfähigkeit  dersel- 
ben I,  568. 

Gesammtmoment,  permanentes 
magnetisches  G.  verschieden  langer 
und  dicker  Stahlstäbe  III,  515. 

Geschwindigkeit  der  Reibungs- 
elektricität  I,  424;  der  Elektricität 
im  galvanischen  Strome  I,  420. 

Glas,  Leitungsfähigkeit  desselben  I, 
559. 

Glasfaden-Elektrometer  II, 
118. 

Gleiten  der  Funken  IV,  739. 
Gleitstellen,  Einfluss  der  Gl.  auf  die 

Induction  IV,  1068. 
Glimmentladung    rv,    630;  in 

Flüssigkeiten  IV,  801. 
Glimmersäulen,  Ladung  von  G.  II, 

81. 

Glockenmagnete  III,  348;  Anzie- 
hung von  Spiralen  gegen  G.  III, 
584;  Spiegelgalvanometer  mit 
G.  III,  300;  Tragkraft  der  G.  III, 

653. 

Glühen  von  Drähten  II,  391  ff. 
Goldblattelektroskop  I,  17,  153ff. 
Graduirung  des  Rheostaten  I,  437. 
Gut  tapercha,  Leitungsfähigkeit  des- 
selben I,  567. 
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Gyrotrop  (von  Bertin,  Dujardin, 
Gruel,  Pohl,  Reusch,  Rubmkorff  u.  A.) 
I,  304  ff. 

H. 

Hammer,  Wagner  -Neef  »eher  I,  302, 
IV,  8. 

Härte,  Einfluss  der  H.  auf  die  tber- 
moelektrische  Stellung  der  Metalle  II, 
278  ff.,  IV,  1278:  Einfluss  der  H.  auf 
da«  permanente  magnetische  Moment 

III,  557. 

Härtung,  Magnetisirung  während  der 

H.  III,  107. 
Hauchbilder  von  G.  Karsten  IV, 

762. 

Helligkeit  der  Entladungen  in 
Gasen  IV,  548 ;  der  Funken  IV,  757  ; 
des  Lichtbogens  IV,  B*6. 

Hülle,   Einfluss  einer  geschlossenen 

H.  I,  94. 

H3pothesen  über  das  Wesen  des 
Diamagnetismus  III,  823 ;  über 
die  elektrische  Influenz  II,  8  ff. ; 
über  das  magnetische  Verhal- 
ten der  Körper  IV,  1112;  über  das 
Huben  der  negativen  Elektricität  IV, 
1098;  über  die  T  h  e  r  m  o e  1  e k  t  r  i  c  i  - 
tat  der  Krystalle  II,  337. 

I. 

Idioelektrische  Körper  I,  16. 
I  n  d  u  c  i  r  e  n  d  e  Spirale    oder  Haupt- 
rolle IV,  342  ;  Einfluss  des  induciren- 
den  Stromes  auf  die  chetniseben  Wir- 
kungen   eines    oft  unterbrochenen 
Stromes  IV,  111. 
Inducirte  Ströme,  Berecbnung  der 
durch  den  Erdmagnetismus  ind. 
Str.  IV  ,  92 ;  böherer  Ordnung  IV, 
52 ;  Wirkungen  derselben  IV,  3.r>7. 
Inductton  durch  die  Erde  IV,  35 ; 
KinHuss  von  Gleit. stellen  auf  die 

I.  IV,  1068;  in  körperlichen  Leitern 
durch  den  Erdmagnetismus  IV,  331; 
in  liueareu  Leitern  IV,  4;  Maxi- 
mum der  I.  IV,  34;  durch  ein  So- 
le n  o  i  d  IV,  96 ;  Matbematische 
Theorie  der  I.  von  F.  E.  Neumann 

IV,  67;  von  Felici  IV,  80;  Helmholtz 
IV,  81;  Stefan  IV,  82;  Tbeorien 
der  I.  von  Fecliner,  W.  Weber  etc. 
IV,  1 060  ff. ,  IV,  1335;  bei  Um- 
k  e  h  r  u  n  g  d  e  r  e  1  e  k  t  r  o  d  y  n  a  m  i  - 
sehen  Rotation  IV,  56;  bei  Um- 
kehrung  der  elektromagne- 
tischen Rotation  IV,  59;  Unipo- 
lare I.  IV,  61,  rv,  1116  ;  Berech- 


nung der  unipolaren  I.  IV,  94: 
Vergleichung  der  Volta-  und 
Magnet o-Induction  IV,  33;  Verlauf 
der  I.  bei  Anwesenheit  von  Neben- 
leitungen IV,  122;  Verzögerung 
der  I.  IV,  230;  Verzögerung  der 
I.  in  körperlichen  Leitern  IV,  317. 

In  duetionsap  parate  von  Pohl, 
Rubmkorff,  Btöhrer  IV,  338  ff.; 
grosse  I.  IV,  348;  Wirkung  des  Con- 
densators  im  I.  IV,  352;  maguetoelek- 
trische  I.  IV,  360. 

Inductionscoefficient  IV,  83. 

Inductionsconstante  IV,  908. 

Inductions-Inclinatorium  IV,  93. 

Inda  ctions rolle  IV,  340. 

Induction  »ströme,  rnagneto-elek- 
trische  IV,  15;  hervorgerufen  durch 
Aenderung  der  Lage  der  Lei- 
ter  IV,  13;  Einfluss  der  Verzöge- 
rung im  Entstehen  und  Vergehen  de? 
Magnetismus  auf  die  Bildung  der  I. 
IV,  239;  Einfluss  des  Verlaufs  der 
Magnetisirung  auf  die  Dauer  und  den 
Verlauf  der  I.  IV,  242  ff.;  durch  Ein- 
wirkung eines  Magnets  HT,  14; 
magneto -  elektrische  I.  in  Flüs- 
sigkeiten IV,  2 1 ;  höherer  Ordnung 
IV,  190;  Richtung  der  magneto- 
elektrischen 1.1  V,  19;  Zeitlicher  Ver- 
lauf der  I.  bei  transversaler  Magne- 
tisirung IV,  266;  Zeitlicher  Verlauf 
der  I.  höherer  Ordnung  rv,  132;  Zeit- 
licher Verlauf  der  I.  in  geöffneten 
Inductionskreisen  IV,  135;  Zeitlicher 
Verlauf  der  inducirenden  und  der 

I.  IV,  117,  1336 ;  Wechselwir- 
kung paralleler  Theile  der  Leitung 
eiues  I.  IV,  198;  Chemische  Wir- 
kungen der  I.  IV,  10,  IV,  139; 
Elekt  rody  namische  Wirkungen 
der  1.  rv,  10.  139;  Galvanometrische 
Wirkungen  der  I.  IV,  137;  Mag- 
netische Wirkungen  der  I.  IV,  10; 
Radiale  und  normale  Componeute 
der  Wirkung  der  I.  auf  die  Magnet- 
nadel IV,  315;  Tangentiale  Com- 
ponente  derselben  IV,  311;  Phy- 
siologische Wirkungen  der  I.  IV, 
12,  1 52 ;  Thermische  Wirkungen 
der  I.  IV,  11,  145. 

1  n  d  u  c  t  i  o  n  s  v  e  r  m  ö  g  e  n ,  specirisches 

II,  19. 

Inductionswage  I,  467. 

Inductor  IV,  360. 

Inductorium,  Funkenentla- 
dung des  I.  IV,  680 ;  Einftus*  der 
Leitungsdrähte  auf  die  Funken- 
entladung  des  I.  IV,  683 ;  wieder 
holte  Funkenentlad  \iu^  des  L 
IV,  686 ;  Ladung  Leydener  Fla- 
schen durch  das  I.  IV,  fiSJL 
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Influenz,  elektrische  I,  20;  Analo- 
gie der  elektrischen  I.  mit  dem 
Wärmefluss  I,  107;  Hypothesen 
über  die  I.  II,  8  ff.;  beliebig  gestalteter 
Körper  I,  105. 

Influenzelektrometer  II,  62. 

Influenzmaschine  erster  Art  (Holtz) 
II,  200;  zweiter  Art  II,  211,  1V.1275; 
von  Kies»  II,  209;  von  Töpler  II,  223  ff.  ; 
Arbeitsleistung  bei  der  I.  II, 
230  ff. ;  Entladung  der  I.  IV,  486; 
Leistung  der  I.  II,  236. 

Influenz  versuche  II,  6. 

Initialcapacität  der  Elektroden 
II,  745. 

Inneres,  das  Innere  der  Körper  ist 
unelektrisch  I,  61. 

Integralgesetz,  ponde  romotorisches, 
von  C.  Neumann  IV,  1101. 

Interruptor  von  Felici  IV,  108;  von 
Ituhmkorff  IV,  343. 

Inversor  von  Poggendorff  I,  310. 

Iod säure,  Elektrolyse  der  II,  537. 

Iod  Wasserstoff  säure,  Elektrolyse 
der  II,  508. 

Ionen  II,  463;  A g g r e ga t i o n s z u  - 
stand  der  I.  11,491;  Ausbreitung 
der  I.  II,  604;  Druck  metallischer  I. 
auf  die  Elektroden  II,  493;  Absolute 
Geschwindigkeiten  der  I.  II,  964; 
Kraft  zur  Bewegung  der  I.  II, 
968;  Wanderung  der  I.  II,  582, 
IV,  1297;  Beziehung  des  Leitungs- 
widerstandes zur  Wanderung  der  I. 

II.  95.V 

Intensität  des  Stromes  I,  318;  Con- 
sta ii  z  der  I.  in  verschiedenen  Thei- 
len  der  Leitung  I,  320  ff.;  Chemische 
Einheit  der  I.  IV,  902;  Absolutes 
Maass  d.  I.  v.  Strömen  III,  334,  IV, 
1318;  Maximum  der  I.  des  Stromes 
1,343;  Messung  der  I.  III,  61 ;  Mes- 
sung der  I.  momentaner  Ström«  III, 
317;  constanter  Ströme,  gemessen 
durch  l)  die  constante  Ablenkung  III, 
313,  2)  den  ersten  Ausschlag  der  Nadel 

III,  314,  3)  die  M  ultiplieationsmethode 
III,  316;  momentaner  Ströme,  ge- 
messen durch  1)  die  Multiplieations- 
methode  III,  320,  2)  die  Zurück- 
werfungsmethode  III,  321. 

Isolatoren  I,  15;  Büschel  auf  I.  IV, 
769. 

K. 

%  Kali,  arsensaures,  Elektrolyse  des- 
selben II,  512. 

K  a  1  i  h  y  d  r  a  t ,  Elektrolyse  des  II,  542. 

Kanten,  Anhäufung  der  Elektricitüt 
an  K.  I,  68. 


Kataphorische  Wirkung  des  Stromes 

II,  166. 

Kathoden  II,  463;  Abgeleitete 
Stellen  der  Entladungsröhren  als 
secundäre  K.  IV,  510;  Bilder  ver- 
schieden geformter  K.  IV,  432  ff.; 
Zerstäuben  der  K.  bei  Gasentla- 
dungen IV,  541  (der  Anode  IV,  473). 

Kat hodenst  rah  len,  Absch nei- 
dung der  K.  IV,  421;  Abstossung 
gleichgerichteter  K.  IV,  425;  Ab- 
stossung secundärer  K.  IV,  513; 
A usbreitung  der  K.  IV,  418;  Con- 
vergenz  der  K.  gegen  einen  Brenn- 
punkt IV,  430;  Interferenzen  der 
K.  IV,  514;  Natur  der  K.  IV,  585, 
594;  Phosphorescenz  durch  secun- 
däre K.  IV,  516;  diffuse  Reflexion 
der  K.  IV,  435;  Schatten  durch 
secundäre  K.  IV,  514;  Elektrostati- 
sches Verhalten  der  K.  IV,  436; 
Magnetisches  Verhalten  der  K. 
IV,  557;  Wärmewirkungen  der 
K.  IV,  540;  Mechanische  Wirkun- 
gen der  K.  IV,  544. 

Kation,  das  II,  463. 

Kette,  galvanische  I,  248;  von  Bec- 
querel,  Pulvermacher  u.s.  f.  1,277  ff. ; 
verschiedene  Processe  in  der  K.  II, 
998;  secundäre  K.  II,  785,  IV,  1301. 

Kienmayer'sches  Amalgam  I,  31. 

Klemmschrauben  I,  299. 

Knall  des  Funkens  IV,  747. 

Kobalt,  Magnetismus  von  Nickel  und 
K.  III,  567. 

Kobaltsalze,  Elektrolyse  der  K.  II, 
513. 

Kohle,  Elektroden  von  K.  II,  564; 
Leitungsfähigkeit  der  K.  I,  539; 
Polarisation  von  K.  II,  706;  Elek- 
tricität beim  Verbrennen  von  K. 
IV,  868;  Verwendung  von  K.  in 
den  galvanischen  Elementen  I,  739. 

Kohlenelemente  I,  771  ff. 

Kraft,  eondensirende  I,  97;  zur  Bewe- 
gung der  Ionen  II,  968;  elektromoto- 
rische s.  unter  elektromotorisch. 

Kraftlinien  I,  64,  IV,  1134  ff.;  Bre- 
chung der  dielektrischen  Kr.  IV,  1 128. 

Kreisplatte,  Vertheilung  der  Elek- 
tricität auf  einer  I,  66. 

Kreisstrich  III,  106. 

Kreisstrora,  Wirkung  eines  Kreis- 
stromes auf  einen  Leiter  III,  31; 
Wirkung  auf  ein  magnetisches  Theil- 
eben  und  einen  kleinen  Magnet  III, 
197  ff.;  Wirkung  mehrerer  Kreisströme 

'  auf  eine  Magnetnadel  III ,  205 ; 
Wechselwirkung    von  Kreisströmen 

III,  38;  Wirkung  von  Magneten  und 
Kreisströmen  auf  Stromelemente  IV, 
1113. 

93* 
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Krystalle,  Dielektricitätscon- 
stantend.K.,  II,  43;  Elektricitäts- 
erregung  in  Krystallen  durch  Druck 
II,  341,  IV,  1281 ;  Elektrische 
Einstellung  der  Kr.  II,  64;  Dielektri- 
sche Ladung  und  Leitung  der  Kr. 
II,  63ff.;  Theorie  der  magnetischen 
Einstellung  der  Kr.  III,  886^  IV, 
1331 ;  Magnetische  Hauptttxen 
der  Kr.  III,  888;  Ma gnetisir un g 
der  Kr.  nach  verschiedenen  Bich- 
tungen III,  ft23;  Magnetische  Dre- 
hung der  Polarisationsehene  in 
Kr.  III,  939;  Hypothesen  über  die 
Thermoelektricität  der  Kr.  II, 
337;  Thermoelektricität  schlecht 
leitender  Kr.  II,  315 ff.;  IV,  1278; 
Thermo  ströme  in  leitenden  Kry- 
stallen  II,  338;  Verhalten  der  Kr. 
mit  zwei  magnetischen  Axen  III,  ßfil ; 
Magnetisches  Verhalten  der  Kr. 
im  gleichartigen  Magnetfelde  III,  823. ; 
Verhalten  der  Kr.  in  einem  un- 
gleichartigen Magnetfelde  III,  898. 

Krystallbildung,  Einfluss  der  Mag- 
netisirung  auf  die  Kr.  III,  900. 

Krystallinisch,  Thermoströme  in  kr. 
Körpern  II,  451. 

Krystallisirt,  Darstellung  kr.  Ver- 
bindungen durch  langsame  Elektro- 
lyse II,  ais. 

Kundt'sche  Staubringe  IV,  798. 

Kupfer chlorid,  Elektrolyse  desselben 
II,  511. 

Kupferoxyd  (essigsaures,  Salpeter- 
säure« und  schwefelsaures),  Elektro* 
lyse  II,  508  ff. 

L. 

Ladung  der  Dielektrica  mit  Zufuhr 
freier  Elektricität  von  aussen  II,  68 ff.; 
ohue  Mittheihiug  freier  Elektricität 
von  aussen  II,  3;  dielektrische  L. 
und  Leitung  II,  52  ff. ;  elektische  L. 

I,  1)6;  von  Glimmersäuleu  II,  81;  der 
Luft  an  glühenden  Körperu  IV,  ttt>4. 

Ladungszeit  von  Drähten  I,  399, 
418  ff. ;  der  Leiter,  Einfluss  seitlicher 
Ableitung  I,  403;  L.  u.  Strombildung 
(Versuche  von  Faraday,  Gaugain, 
Guillemin,  Wheatstone)  1,  406 ff. 

Länge,  Einfluss  der  L.  auf  das  tem- 
poräre magnetische  Moment  von 
Stäben  III,  4i>9. 

Längenänderung  beim  Elektrisiren 

II,  114;  durch  den  galvanischen 
Strom  II,  405. 

Längsdehnung,  Eiufluss  der  L.  auf 
den  Magnetismus  von  Stäben  III, 
698,  IV,  132*. 


Legirungen.  Leitun^sfÄhigkeiT  der 
Metalle  und  L.  I,  502,  510;  tbenao- 
elektrisches  Vt-rbalteu  der  L.  II.  25e. 

Leiter  der  Elektricität    I.  15;  emer 
und    zweiter    Classe  I,    242,  5o0: 
Bewegung  der  Elektricität  in  L  IV 
1021 ;  Wechselwirkung  der  L.  DI.  4 
Wechselwirkung  gekreuzter  L.  LLL  * 

Leitung  durch  Convection  I.  4?r; 
der  Dielektrica  II,  55  ;  dielektri- 
sche Ladung  und  L.  II,  52;  ver- 
meintliche metallische  L.  der  Elek 
trolyte  II,  485;  der  Ga«e  bei 
höheren  Temperaturen  IV,  610;  darci 
Quecksilberdampf  IV,  6'jy ;  Uni 
polare  L.  II,  fi2Iff.;  Unipolar* 
L.  der  Flamme  IV,  888 ;  darch 
Wasserdampf  IV,  607. 

Leitungsdrähte,  Einfluss  der  L 
auf  die  Fnnkenentladung  de*  ludur 
toriums  IV,  683. 

Leituugsfähigkeit  der  Körper  tur 
Elektricität  I,  15,  497,  IV,  1221; 
der  Anhydride  der  Säuren  I,  5£*. 
Aenderung  der  elektrischen  I^  d» 
Eisens  durch  Magnetisiren  III,  Tiv; 
Eiufluss  der  Feuchtigkeit  auf  <L  L 
der  Körper  I,  499;  der  Flamme  IV 
870;  der  Gase  IV,  500;  verdünnter 
Gase  IV,  596;  transversale  L.  strotn- 
leitender  Gase  IV,  504;  des  Gl»«e- 
I,  559;  von  Glas,  Ebonit  u.  s.  w. 
I,  499 ff,  IV,  1235;  der  Kohle  I.  539. 
IV,  1231 ;  der  Legirungen  I,  Mi 
magnetische  L.  III,  541;  de? 
Lichtbogens  IV,  859;  von  Man- 
gan it  I,  540;  der  Metalle  und 
Legirungen  I,  502;  chemisch  reitn-r 
Metalle  I,  508;  geschmolzener  Me- 
talle I,  530;  Einfluss  des  Druckes  aof 
die  L.  der  Metalle  I,  519;  Eindo>i 
der  Spannung  und  Dehnung  :iuf  dh- 
L.  von  Drähten  IV,  1 224 ;  Einrlus- 
der  Temperatur  auf  die  L.  der  Metall*- 
I,  509,  IV,  1227;  Einfluss  von  Wr 
unreiuigungen  auf  die  L.  der  Mt 
talle  IV,  1228;  von  Oelen  I.  5f  4 . 
organischer  Verbindungen  I 
564 ff. ;  v.Paraffin,  Guttapercha  etc. 
1,  567;  des  Phosphors,  Selen*  and 
Tellurs  I,  543  ff.;  von  Pulvern  i. 
536  ff.;  von  Pyrosulit  I.  540:  de« 
Quecksilbers  I,  528;  BelativeL 
der  Körper  I,  324;  na«:h  verschiede- 
nen Eicht  u  ngen  I,  526;  der  S»l 
petersäure  IV,  1239 ;  fester  Ein- 
geschmolzener Salze  I.  *>:>>.  II 
968.  IV,  1236,  IV,  1237;  Bexiehui^ 
der  Leitungsfäh.  zujii  DiffuM<»n«v.  t 
mögen  der  Salze  II.  953,  IV  l 
des  Schwefels  IV.  1232  ;  0-r 
Beb wefelmetalle  und  de*  PüK> 
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melans  I,  554 ff. ;  der  Schwefel- 
säure IV,  1240;  Einfluss  des  galva- 
uischen  Stromes  auf  die  L.  des 
Drahtes  I,  527;  für  Wärine  uud 
Klektricität  I,  532ff.,  IV,  1231; 
von  Gemischen  und  Lösungen, 
Wasser  und  Alkohol  I,  568  ff,  IV, 
1 1238  ff. ;  wasserfreier  Wasserstoff- 
säuren  I,  563. 

Leitung» gleich ung  I,  363. 

Leitungswid erstand,  Theorie  des- 
selben II,  944;  Beziehung  des  Lei- 
tungswiderstandeR  zur  Wanderung 
der  Ionen  II,  955;  Beziehung  des 
Leitnngswiderstandes  der  Elektro- 
lyt^ zur  Zähigkeit  derselben  II,  946. 

Leuchten  der  Gase  bei  niederen 
Temperaturen  IV,  535. 

Leuchtdauer  der  Funken  IV,  754. 

Lejdener  Flasche  uud  Batterie  I, 
138;  Abstossung  von  der  iuneren 
Belegung  derselben  I,  144;  Ent- 
ladung auf  den  Bändern  derselben 
IV,  764;  Ladung  derselben  durch 
das  Inductorium  IV,  689;  Ose  i  11a- 
torische  Entladungen  der  L. 
Batterie  IV,  1083. 

Lichtbogen,  Entstehung  desselben 
IV,  703,  831;  Arbeitsleistung 
im  L.  IV,  852;  Druckdifferenzen 
im  L.  IV,  845;  Elektromotorische 
Kraft  zur  Erzeugung  des  L.  IV, 
8;t4;  Erwärmung  der  Elek tr oden 
durch  den  L.  IV,  837 ;  Verbrauch  der 
Elektroden  durch  den  L.  IV,  841; 
Helligkeit  des  L.  IV,  846;  Lei- 
tungsfähigkeit des  L.  IV,  859; 
Magnetisches  Verhalten  des 
Lichtbogens  IV,  860;  Potential- 
differenz  der  Elektroden  des  Licht- 
bogens IV,  855;  8pectrum  des 
Lichtbogens  IV,  849;  Schmelzen 
und  Verflüchtigen  der  Körper 
durch  den  L.  IV,  839;  Tempera- 
tur des  Lichtbogens  IV,  838;  Wider- 
stand des  Lichtbogens  IV,  854. 
Lichtenbergische  Figuren  IV,  780; 

Theorie  ihrer  Entstehung  IV,  794. 
Licht  erschein un  gen    auf  elektri- 

eirteu  Nichtleitern  IV,  761. 
Lichthülle    und    Funken    IV,  695; 
Trennung  beider  IV,  706 ;  Ablenkung 
der  L.  durch  einen  Magnet  IV,  715. 
Lösungen,     Leitungsfähigkeit  von 

I,  568. 

Luft,  elektrische  Ladung  der  L.  an 
glühenden  Körpern  IV,  864. 

L  u  t't  d  ä  m  p  f u  n  g ,  Spiegelgalvanometer 
mit  III,  303. 

Luftthermometer  von  Snow  Harris 

II,  358  ff.;  von  Kinnersley  IV,  731; 
von  Riess  II,  361  ff. 


M. 

Maassflasche,  Laue'ache  I,  141. 

Magnesium,  Elektroden  von  M.  und 
Aluminium  II,  522. 

Magnet,  Anziehung  und  Ab- 
stossung der  Pole  zweier  Magnete 
111,91;  Elektrolytisch  nieder- 
geschlagene Magnete  III,  478; 
Entmagnetisirung  permanenter 
Magnete  durch  entgegengesetzte 
Kräfte  1U,  448;  Rotationen  von 
Flüssigkeiten  in  hohlen  M.  III, 
165;  Formen  der  Magnete  III,  340 ; 
Moment  der  Magnete  III,  350; 
Drehung  der  Polarisa tionsebeue 
des  Lichtes  durch  den  M.  III,  910; 
Rotation  eines  Magnets  um  sich 
Belbst  III,  178;  Rotation  eines 
Magnets  um  einen  Stromesleiter  III, 
173;  Vergleichung  des  Verhaltens 
der  Magnete  und  der  Solen oide 
III,  139  ff;  Einfluss  des  Stoffs  der 
Magnete  auf  das  temporäre  und  per- 
manente Moment  III,  555  ;  Ablenkung 
und  Einstellung  eines  Stromes 
durch  einen  M.  III,  137  ff  ;  IV,  1310; 
Rotation  eines  Stromleiters  um 
einen  M.  III,  156;  Verhalten  der 
Magnete  gegen  hindurchgeleitete 
Ströme  III,  456,  IV,  1321;  Ver- 
halten der  Magnete  während  der 
Tempera  tu  ränderungen  ITI, 
766 ;  Wechselwirkung  zweier 
Magnete  III,  112  ;  Wechselwirkung 
zwischen  Strömen  und  Magneten  III, 
126;  Wirkung  von  M.  und  Kreis- 
strömen auf  Stromelemente  IV,  1113. 

Magneteisenstein,  Magnetismus  des- 
selben III,  574. 

Magnetelektrisirmaschiue,  Con- 
Btructiouen  von  Page,  Pixii,  W.  Sie- 
mens und  Stöhrer  IV,  361  ff. ;  für 
contiuuirliche  Ströme  IV,  372  ;  Ein- 
fluss der  Drehungsgeschwindigkeit 
des  Ankers  IV,  3^1;  Arbeit  und 
Wärme  bei  der  M.  IV,  390;  Kin- 
fluss  der  Stellung  des  Commuta- 
tors  IV,  382;  Einfluss  der  Ver- 
zögerung der  Induction  IV,  387; 
Einfluss  des  Widerstandes  der 
Leit  ung  IV.  382;  Verstärkung  der 
Wirkung  der  M.  IV,  376. 

Magnetfeld,  Bewegung  der  Körper 
im  M.  III,  821  ;  Verhalten  der  Kry- 
stalle  in  einem  ungleichartigen  Mag- 
net fetde  III,  898. 

Magnet  flächen,  Ersatz  der  Win- 
dungen einer  Spirale  durch  M,  III, 
211. 

Magnetisches  Verhalten  derEnt- 
ladungen  in  Gasen  IV,  552 ;  der 
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positiven  Entladung  IV,  560;  der 
Fankenentladung  IV,  714 ;  der 
Gase  III,  800;  Hypothesen  über 
das  m.  V.  der  Körper  IV,  1112;  ver- 
schiedener Körper  III,  789 ;  Be- 
stimmung desselben  III,  7_2£;  der 
Körper,  verglichen  mit  dem  mecha- 
nischen III,  472;  des  Lichtbogens 
IV,  860. 

Magnetisiren,  Arbeit  beim  M.  III, 
387,  782 ;  Einfluss  des  M.  auf  die 
elektrische  Leitungsfähigkeit 
des  Eisens  III,  719 ;  Töne  beim  M. 

III,  730,  IV,  1327;  Wärmeerzeu- 
gung beim  M.  III,  772,  IV,  1327 ; 
Aenderung  der  Wärmeleitungs- 
fähigkeit des  Eisens  beim  M.  III. 
717,  IV, 

Magnetisirtes  Eisen,  thermo- 
elektrisehes  Verhalten  desselben  III, 

I2i 

Magnetisirung,  anomale,  bei 
Batterieentladungen  IV,  267;  ano- 
male M.  durch  galvanische  Ströme 

IV,  273;  Ursachen  der  anomalen 
M.  IV,  279;  Beziehung  der  M.  zur 
Biegung  III,  712 .  Einfluss  der  M. 
auf  das  Volumen,  die  Festigkeit,  die 
Elasticität  und  die  Härte  des  Eisens 
UI,  7 1 4  ff. ;  von  Eisenröhren  III, 
496  ;  Einfluss  der  M.  auf  die  Länge 
der  Eisen stäbe  III,  703 .  durch 
die  Erde  III,  110;  Einfluss  von  Er- 
schütteruneen  auf  den  Erfolg  der 
M.  III,  109;  Fortpflanzung  der 
M.  in  Eisenstangen  IV,  262;  wahrend 
der  Härtuug  III,  107  ;  durch  un- 
gleich vertheilte  Kräfte  III,  541  ; 
Einfluss  der  M.  auf  die  Krystall- 
bildung  III,  '900;  der  Krystalle 
nach  verschiedenen  Richtungen  III, 
893 :  durch  Einschieben  in  eine 
Magnetisirungsspiralelll,  443  ff. ; 
Maximum  der  M.  III,  464 ;  Maxi- 
mum der  temporären  M.  III,  413; 
durch  wiederholtes  Anlegen  au  die 
Pole  eines  Stahlmagnets  III,  443; 
durch  wiederholtes  Streichen  in, 
442;  durch  elektrische  Ströme  III, 
89 ff. ;  durch  Ströme  von  Reibungs- 
elektrizität IH,  92;  Temporäre  M. 
permanenter  Magnete  III,  440; 
Theorie  der  M.  III,  yr>ff.;  Theorie 
der  M.  von  Jamin  und  Einwände 
dagegen  III,  480  ff. ;  eiserner  Stroines- 
leiter  durch  die  Torsion  UI,  680; 
Einfluss  der  31.  auf  die  Torsion  III, 
683 ;  Einfluss  der  Aenderung  der 
Intensität  der  Iudnctionsströme  auf 
den  Verlauf  der  M.  und  Enttnag- 
netisirung  IV,  250;  Zeitlicher  Ver- 
lauf der  M.  IV,  236,  1339^  Wende- 


punkt der  temporären  M.  III,  426  . 
Zusammenhang  zwischen  M.  und 
der  magnetisirenden  Kraft  (Theorie) 
III,  463  ff. 

Magnetisirungsfunction  III,  354; 
Aenderung  der  M.  mit  der  magneti- 
sirenden Kraft  IU,  428,  IV,  133Q. 
Magnetisirungsmethodefi  III,  U>0; 

Vergleichung  derselben  III,  109. 
Magnetisirungsspiralen,  Anzie- 
hung von  Eisen  und  Stahlstäben 
durch  III,  575,  IV,  1323;  Einfluss 
der  Lage  der  M.  auf  die  Tragkraft 
der  Hufeisenmagnete  III,  643. 
Magnetismus,  Absolute  Bestim- 
mung des  M.  und  Diamagnetismus 
der  Körper  III,  870 ;  Quantitative 
Bestimmung  des  M.  und  Diamag- 
netismus verschiedener  Körper  Hl, 
843 ;  mechanisch  gehärteter  Drahte 
III,  563 ;  des  elektrolytisch  nieder- 
geschlagenen Eisens  III,  565;  vi>n 
Eisenringen  bei  ungleichmäßig 
vertheilter  Kraft  III,  6J21;  verschie- 
den harter  Eisensorten  III,  56*»; 
von  Ellipsoiden  HI,  369;  Einfluss 
von  Erschütterungen  auf  den 
M.  UI,  666;  Freier  M.  III,  351, 
401  ;  der  Gase  III,  864  ;  verschieden 
harter  Hufeisen  III,  564;  Einflu» 
der  Längsdehnung  auf  den  M. 
von  Stäben  HI,  698,  IV,  1324 ;  Ver 
meintliche  Erregung  von  M.  durch 
Licht  III,  964 ;  Absolutes  Maas» 
des  M.  III,  220,  IV,  1316;  des  Mag- 
neteisensteins III,  574;  von  M«»- 
lecü  treiben  III,  373;  von  Nickel 
und  Kobalt  111,567;  von  Nickel- 
eisen in,  573;  Permanenter  und  tem- 
porärer M.  III,  90;  Beziehung  d*-s 
Magnetismus  zur  dielektrischen  Pol« 
risation  ,  Kristallisation  u.  f.  w.  III. 
966;  von  Pulvern  III,  552;  Reroa 
neuter  M.  III,  618;  geschlossener 
Ringe  von  Eisen  und  Nickel  II I,  572; 
von  Stäben  III,  382;  von  geraden 
Stäben  III,  372;  Einfluss  des  M. 
auf  Ströme  von  veränderlicher 
Bahn  III,  191;  Einfluss  der  Tem- 
peraturäuderung   aitf    den  M. 

III,  740;  Einfluss  der  Tempera  - 
turänderuugen  auf  die  Ver- 
keilung des  M.  UI,  765;  Tempo- 
rärer Magnetismus  III,  9i»;  Kiuriu»« 
der  Torsion  auf  den  M.  III.  671, 

IV,  1323;  M.  und  Torsion  (Theorie) 
III,  690 ;  unregelmässig  ge- 
formter Körper  III,  383;  chemi- 
scher Verbindungen  HI,  üüff..  IV, 
1330;  Theorie  von  G.  Wiedemann  UI. 
Hill!  ff.;  Vergleich  mit  galvanischen 
Strömen  IV,  1 1 1 3 ;  Verth  ei  hing  des 


Sachregister. 


1479 


M.  III,  354,  IV,  1319;  Vertheilung 
des  freien  M .  III,  402 ;  Ungleiche 
Vertheilung  des  M.  III,  545; 
Vertheilung  des  M.  in  anein- 
andergelegten Magneten  III,  54b ; 
Vertheilung  des  M.  heim  Magne- 
tiniren durch  Streichen  HI,  551; 
Vertheilung  des  M.  in  Hufeisen- 
magnet und  Anker  III,  629;  Eiufluss 
der  Wärme  auf  den  M.  und  Dia- 
magnetismus  der  Körper  HI,  901. 
MatrnetkraftlinienIII.822,IV,  LL2AL 
Magnetnadel,  Ablenkung  der  M. 
durch  Batterieentladungen  IH,  138; 
Ablenkung  der  M.  durch  den 
Strom  III,  1 18  ;  A n zieh  u  n  g  der  M. 
durch  deu  Strom  III,  129  ff.;  Ein- 
stellung der  M.  durch  den  Strom 
III,  131;  Einstellung  schwimmen- 
der M.  III,  684;  Einseitige  Hem- 
mung der  M.  IU,  278;  Wirkung 
mehrerer  Kreisströme  auf  eine  M. 
111,205;  Schwingungen  einer  M. 
III,  235;  Aperiodische  Schwingungen 

III,  242;  Verhalten  von  Magnet- 
nadeln vor  rotirenden  Eisenkugeln 

IV.  335 ;  Verhalten  schwingen- 
der Magnetnadeln  über  Eisenplatten 
IV,  332. 

Magnetoinduction  IV,  4 ;  in  einem 
Drahtkreise  IV,  91;  in  rotirenden 
Körpern.  Berechnung  der  Bahnen 
der  inducirteu  Ströme  IV,  300;  in 
einer  rotirenden  Ku pfer sc h ei be  IV, 
298;  Gesetze  der  M.  in  linearen 
Ii  eitern  IV,  22;  in  körperlichen 
Leitern  IV,  295. 

Magneto meter  III,  229. 

Magnetomotorische  Kraft  IV,  1 1 fli . 

Magnetpol,  Lage  der  Magnetpole 
III,  353;  Wirkung  eines  geschlossenen 
Stromes  auf  eineu  M.  III.  194. 

Magnetstab,  Lage  der  Pole  eines  M. 
III,  405;  Wirkung  eines  geradlinigen 
Stromes  auf  einen  M.  III,  121. 

M  a  g  n  e  ts  y  s  t  e  m  e  ,  geschlossene  III, 
61 3;  Wechselwirkung  der  Theilchen 
eines  geschlosseneu  M.  III,  61  6. 

Mangan,  Darstellung  von  M.  u.  s.  w. 

II,  520. 

Mangan  it.  Leitungsfähigkeit  des- 
selben 1,  540. 

M  a  n  g  a  n  o  x  y  d  u  1  s  a  1  z  e  ,  Elektrolyse 
der  II,  51 3. 

Maximum,  Rotation  des  magnetischen 
M.  III,  filü;  der  Stromintensität  I,  343. 

Medium,  Einfluss  des  M.  auf  das 
magnetische  und  elektrische  Ver- 
halten der  Körper  III,  80^  IV,  1 188. 

Messapparate,  elektrodynamische 

III,  52;  elektromagnetische  HI,  245; 
für  starke  Ströme  III,  330. 


Metalle,  Leitungsfähigkeit  der  M. 
und  Legirungen  I,  502;  Leitungs- 
fähigkeit chemisch  reiner  M.  I,  508. 

Metallfällungen  II,  612,  IV,  1298. 

Metallplatten,  Ablenkung  von 
Strömen  in  III,  192,  IV,  131Q- 

31  etall Vegetationen  II,  616. 

Mikrophon  I,  538,  IV,  1231. 

Mitth eilung  der  Elektricität  I,  14. 

Modelle  von  Lodge  IV,  1 160. 

Modificationen  des  Sauerstoffes 
bei  der  Wasserzersetzung  II,  549  ff. 

Molecularmagnete  III,  95. 

Molecular ströme  IV,  1310. 

Molecüle,  Wechselwirkung  der  M. 
in  magnetischen  und  diamagnetischen 
Körperu  III,  841. 

M  o  1  e  c  ü  1  r  e  i  h  e  n  ,  Magnetismus  von 

III,  373. 

Moment  der  Magnete  III,  350;  Mag- 
netisches M .  eines  Ellipsoides  III, 
364;  eines  Körpers  HI,  222;  einer 
Kugel  IU,  360;  eines  Rotations- 
ellipsoid es  III,  367;  verschiedener 
Schichten  III,  529;  Abhängig- 
keit des  magnetischen  Momentes 
von  der  Intensität  der  magnctisiren- 
den  Kraft  III,  409;  Messung  der 
magnetischen  Momente  durch  Schwill- 
gungsversuclie,  Ablenkungsversuche 
oder  Inductionsströme  III,  390  ff., 

IV,  1320;  Zunahm  e  des  Momentes 
mit  der  magnetisireudeu  Kraft 
III,  418. 

Moment,  permanentes  magneti- 
sches III,  438;  Permanentes  mag- 
netisches M.  verschieden  gestalteter 
Körper  III,  540;  von  Röhren  III, 
528;  von  Stäben  III,  511;  kreis- 
förmiger und  elliptischer  Stahl- 
pl  alten  III,  536;  Eiufluss  der 
Härte  auf  dasselbe  III,  557;  Ein- 
tluss  des  Stoffes  der  Magnete  auf 
dasselbe  III,  555;  Aenderung  des- 
selben durch  Te  mpe  r  a  t  u  r  ä  n  de  - 
r  un  gen  III.  JJ-U  IV,  1327, 

M  o  in  eut,  temporäres  m  a  g  n  e  - 
tische*  eines  I)  r  a  h  t  b  ü  n  d  e  1  s  HI, 
494;  Eiufluss  des  Dimensiousverhält- 
nisses  auf  dasselbe  III,  484;  von 
Eisen  und  Stahl  III,  436;  dünn- 
wandiger Eisenröhren  III,  491; 
verschieden  dicker  E  i  s  e  n  s  t  ä  b  e 
111,  484;  verschieden  langer  Eisen- 
stäbe  III,  499,  5U.r>;  verschieden  ge- 
stalteter Nadeln  III,  495;  prismati- 
scher Stäbe  III,  491;  Maximum 
des  temporären  magnetischen  Mo- 
mentes III,  433;  Einfluss  des  Stoffes 
der  Magneto  auf  das  temporäre  mag- 
netische M.  III,  555,  IV,  1323;  Aen- 
derung des  temporären  magnetischen 
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Momente«  durch  Temperatur- 
änderungen  III,  740 ;  durch  grosse 
Temperaturerhöhungen  III, 
747;  Vertheilung  der  temporären 
Momente  in  elektromagnetisirten 
Eisenstäben  III,  501. 

Motoren,  elektromagnetische,  Arbeits  - 
verbrauch  derselben  IV,  398;  Maxi- 
mum der  Arbeit  in  denselben  IV,  400. 

Mühle,  elektrische  IV,  624. 

Multiplicator  I,  35,  III,  257. 

N. 

Nachleuchten  der  Entladuniraröhren 
IV,  456. 

Natronhydrat,  Elektrolyse  desselben 
II,  543. 

Nebenbatterie  IV,  205. 

Nebenströme  IV,  39;  N.  beiBatte- 
rieentladungen  IV,  186;  Rich- 
tung der  N.  IV,  188;  Wärmewir- 
kungen der  N.  IV,  194;  elektro- 
dynamische Wirkungen  der  N.  IV, 
201;  physiologische  Wirkungen  der 
N.  bei  Batterieentladungen  IV,  203. 

Neutraler  Punkt,  Temperatur  des 
thermoelektrisch  neutralen  Punktes 
II,  295  ff. 

Neutralisation  entgegengesetzter 
Elektricitäten  I,  19. 

Nichtleiter  der  Elektricität  I,  15; 
Elektricitätserreguug  durch 
Contact  von  Nichtleitern  I,  206  ff. ; 
Scheidung  der  Elektricitäten  in 
N.IV,  1019;  Tabelle  der  N.  I,  498. 

Nickel,  Magnetismus  von  N.  und  Ko- 
balt III,  567. 

Nickeleisen,  Magnetismus d. Nickel- 
eisens III,  573. 

Nickelelektroden  II,  549. 

Nickelsalze,  Elektrolyse  derselben 
II,  513. 

Nobili'sche  Ringe  I,  387,  IV,  1217. 
Normalelemente  I,  622  ff.,  IV,  984, 
1251. 

Normal maass,  empirisches,  des  Wi- 
derstandes I,  489. 


0. 

Oberflächenänderungen,  Ein- 
fluss  geringer  O.  auf  die  Elektrici- 
tätserreguug I,  213. 

Ober  flächenschichten,  Einfluss 
der  O.  auf  die  Thermoströme  II,  310. 

Occlusion,  Einfluss  der  O.  auf  die 
Polarisation  II,  740. 

O  e  1  e ,  Leitungsfähigkeit  derselben  1, 566. 

Oeffnungsfunken  der  galvanischen 
Säule  IV,  708. 


,0hm",  Das  I,  328,  IV,  906;  Bestim- 
mungen desselben  IV,  91«.«  ff. 

Ohm' sc h es  Gesetz  I,  320  ff. ;  Prü- 
fung desselben  I,  3;$8  ff. ;  theoretische 
Begründung  desselben  I,  359. 

Organische  Verbindungen,  Elek- 
trolyse derselben  II,  572  ff..  IV,  !*>*:; 
Leituugsfähigkeit  derselben  I,  564  ff. 

Oscillationen  iu  geöffneten  Imluc- 
tionskreisen  IV,  218^  1339. 

Oxydation  der  positiven  Elektrode 
II,  561. 

Ozon  n.  550. 

Ozon  röhren  IV,  823. 


P. 

Palladium,  Polarisation  vou  II,  703 
Pallad  iumelektrodeo,  Absorption 

des  Wasserstoff«  durch  II,  54". 
Paraffin,   Leitungsfähigkeit  von  I, 

567. 

Partialentladungen  IV,  667. 
Passi  v  it  ät  des  Eisens  II,  810;  von 

Nickel,  Kobalt,  Zinn,  Kupfer  u.  s.w. 

II,  823  ff. 
Pausen,  elektrische  IV,  640. 
Peltier'sches  Kreuz  II,  416. 
Phosphor,  Leituugsfähigkeit  von  Ph. 

I,  543. 

Phosphorescenz  bei  Entladun- 
gen IV,  418;  erregt  durch  Fun- 
ken IV,  761;  durch  secnndire 
Kathodenstrahlen  IV,  516. 

Phosphorsäure,  Elektrolvse  dt>T 
Salze  der  Ph.  II,  527. 

Phosphorsaure  8alze,  Elektrolyse 
derselben  II,  532. 

Photochemische  Ströme  IV,  13<»3. 

Photoelektricität  II,  329. 

Piezoelektricität  IV,  1281. 

Platinelektroden,  Absorption  du 
Sauerstoffs  bei  P.  II,  545. 

Platinplatten,  Polarisation  platin tr- 
ter  PI.  II,  696. 

Polabstand  der  Magnete  III,  3.VJ. 

Polarisation,  anomale  II.  79* 
Verlauf  der  P.  durch  Chlor  II,  73fi\ 
der  Elektroden  II,  639,  IV,  I?9;<; 
Unabhängigkeit  der  P.  an  beiden 
Elektroden  II,  686;  elektro- 
motorische Kraft  der  P.  II.  667; 
in    verschiedenen  Flüssigkeiten 

II,  721;  an  der  Grenzfläche  von 
Flüssigkeiten  II,  778;  durch 
Gase  II,  642,  IV,  1299;  durch 
verschiedene  Gase  II,  724;  allmäh- 
liches Anwachseu  derP.  durch  Gh*»> 
II,  729;  allmähliches  Verschwinden 
der  P.  durch  Gase  II,  732;  Einflu-a 
des  Drucks  auf  die  P.  durch  Gase 
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II,  711 ;  Einfluss  des  Erschütterns  auf 
die  P.  durch  Gase  II,  771 ;  Einfluss 
des  Erwärmens  auf  die  P.  durch  Gase 
II,  773;  P.  in  Gasketten  II,  808  ; 
P.  des  Glases  II,  723;  Innere  P. 
II,  780,  IV,  1300;  P.  in  den  Ketten 
II,  798 ;  P.  durch  schwache  Kräfte 

II,  769;  Maximum  der  P.  der  Elek- 
troden II,  689;  Einfluss  der  Oed  u- 
sion  auf  die  P.  II,  740;  Einfluss 
oxydirender  und  reducirender 
Körper  auf  die  P.  II,  698 ;  P.  pla- 
tinirter  Platin  platten  II,  696  ;  P. 
durch  Polarisation sst :rö  nie  II, 
653;  P.  des  Quecksilbers  II,  708, 
IV.  1 299;  Einfluss  des  Sauerstoffs 
auf  die  P.  in  den  Ketten  II,  805;  P. 
durch  Bildung* fester  Schichten  auf 
den  Elektroden  II,  132.;  P.  in  der 
Smee'schen  Kette  II,  8Ü2. ;  P.  durch 
alternirende  Strö  me  II,  754;  Einfluss 
der  Stromdichtigkeit  auf  die  P. 
der  Elektroden  II,  676,  IV,  1299 ;  P. 
der  Elektroden.  Unterscheidung  vom 
Uebergangs widerstand  II,  661 ; 
P.  der  Elektroden.  Vergleichung  mit 
dem  Uebergangs  widerstand  II, 
657;  Verminderung  der  P.  in  den 
galvanischen  Elementen  I,  735,  II, 
804;  P. durch elektroly tischen  Wa s  se  r- 
stoff  II,  738;  P.  der  trocknen  Säule 

iv,  121m. 

Polarisationsebene,  Beziehung  der 
magnetischen  Drehung  der  P.  des 
Lichtes  zum  Brechungsindex  III,  H2Ü; 
Elektromagnetische  Drehung 
derP.  des  Lichtes  IV,  983;  Drehung 
der  P.  des  Lichtes  durch  den  Erd- 
magnetismus III,  915;  Galvanische 
und  magnetische  Drehung  der  P. 
für  verschiedene  Farben  III,  913; 
Grösse  der  Drehung  der  P.  des 
Lichtes,  abhängig  von  der  Intensität 
der  einwirkenden  Kräfte  III,  915.  ab- 
hängig von  der  Substanz,  in  der  sie 
erfolgt  III,  Ö21 ;  Magnetische  Drehung 
der  P.  des  Lichtes  in  Krystallen 
und  in  Gasen  III,  9^12  ff. ;  Drehung 
der  P.  des  Lichtes  durch  den  Magnet 

III,  910,  IV,  1332;  Absolute  Mes- 
sung der  magnetischen  Drehung  der 
P.  des  Lichtes  III,  946;  Positive 
und  negative  magnetische  Drehung 
der  P.  des  Lichtes  III,  924 ;  Drehung 
derP.  des  Lichtes  bei  der  Reflexion 
von  magnetischen  Flächen  III,  958. 

IV,  1333;  Drehung  der  P.  des  Lichtes 
durch  den  galvanischen  Strom  III, 
9o7 ;  Einfluss  der  Temperatur  auf 
die  magnetische  Drehung  der  P.  des 
Lichtes  IDI,  936 ;  Theorie  der  mag- 
netischen Drehung  der  P.  des  Lichtes 


III,  S5ü;  Magnetische  Drehung  der 
P.  der  strahlenden  Wärme  III,  949. 

Polarisatiousbatterie  von  J. 
Thomson  II,  fiM. 

Polarisirbarkeit  von  Elektroden 
aus  verschiedenen  Metallen  II,  700 

Polarität,  diamagnetische,  III,  806 ; 
Nachweis  der  diamaguetischen  P. 
durch  Inductionsströrae  III,  817 ; 
Permanente  P.  diamagnetischer  Kör- 
per III,  tiilL 

Pole  eines  Magnets  III,  90;  Aequi* 
valente  P.  eines  Magnets  IV, 
132.1 ;   Lage  der  P.  von  Magneten 

III,  353,  IV,  1321 ;  Lage  der  P.  vou 
Magnetstäben  III ,  405 ;  Lage  der  P. 
in  temporären  Magneten  III,  510; 
Lage  der  P.  in  Stahlmagneten  III, 
521. 

Porenkathoden,   Entladungen  bei 

IV,  452. 

Potential,  Elektrisches,  nach  C.  Neu* 
mann  IV,  1096;  zweier  Elektricitäts- 
theilchen  auf  »'itiander  (Formel  von 
Kiemann)  IV,  1110;  von  Drahtrollen 
auf  sich  selbst  und  auf  einander 
IV,  83,  1 335. 

Potentialdifferenz,  erforderlich 
zur  Erzeugung  eines  Funkens  IV, 
654.  IV,  1340;  der  Elektroden  des 
Lichtbogens  IV,  855;  zweier  Platten 

IV,  120H. 

Potentialgesetz,  Elementares  von 
Helmholtz  IV,  l"42,  von  F.  E.  Neu- 
mann IV,  67  ff,  von  W.  Weber  IV, 
1060.  von  C.  Neumann  IV,  LIM. 

Priestley 'sehe  Ringe  IV,  726. 

Probekugel  I,  53. 

Prob  esc  hei  beben  I,  52. 

Projectionsgalvanometer  III, 
270. 

Prüfelektrometer  I,  169. 
Prüfungskörper,  Gepaarte  I,  54. 
P  8  i  1  o  m  e  1  a  n ,  Leitungsfuhigkeit  vou 

I,  557. 

Pulver,  Magnetismus  von  P.  III,  552. 
Py roelekjtricität  II,  316. 
Pyrosulit,  Leitungsfähigkeit  von  I, 
540. 

Q. 

Quadrantelektrometer  von  Henley 

II,  144;  von  Mascart  I,  171;  von 
W.  Thomson  I,  165. 

Quecksilber,  Elektroden  von  II, 
565;  Leitungsfähigkeit  des  Q. 
1,528;  Oberflächenspannung 
des  Q.  II,  713;  Polarisation 
des  Q.  II,  708,  IV,  i'299. 

Quecksilberdampf,  Leitungdurch 
IV,  ßOjL 
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Quecksilbereinheit  I,  490. 

Quecksilberelektroden,  Bewe- 
gungen der  Q.  II,  566  ff. :  Tone  bei  Q. 
II,  570. 

Quecksilbersalze,  Elektrolyse  der 
Leitungsfähigkeit IV,  1241;  Q.II,  531. 

Quecksilber- Voltagometer  I,  433. 

Quercouductor  der  Influenzma- 
schine II,  206. 


R. 

Radmagnete  III,  349;  Tragkraft 
derselben  III,  654. 

Reductionsfactor  der  Tangenten- 
bussole III,  336. 

Reflexion,  Diffuse,  der  Kathoden- 
strahlen IV,  435. 

Reibung,  Magnetische  III,  656 ; 
Aenderung  der  R.  durch  elektro- 
Ivtisch  abgeschiedene  Gase  II,  547, 

IV,  12A.V 

Reibungselektricität     I,  12; 

Elektrolyse   durch  R.   II,  465; 

Identität    der   R.   und  Contact- 

elektrieität  1,210;  Magnetisirung 

durch  Ströme  von  R.  III,  92. 
Reibungs-Influenzmaschine  v. 

Kundt  II,  218. 
Reihe,  Elektrochemische  II,  Ü2iL 
Retentiousfähigkeit  III,  98. 
Rheochord   von  E.  du  Bois  -  Rey- 

mond,  F.  E.  Neumann  und  Poggen- 

dorff  I,  430  ff. 
R  h  eo  s  t  a  t    von  Wheatstone   1 ,  428 ; 

Graduirung  desselben  I,  437. 
Ringe,  Nobili'sche  1,  387  ff.,  IV,  1217. 
Röhren,  elektrische  Fortführung  in  R. 

II,  177. 

Röhrenmagnete  III,  349. 
Rose,  Elektrische  IV,  765. 
Rotation    durch    Elekt  risirung 

II,  240  ff.;  eines  Elektromag- 
neten um  sich  selbst  Iii ,  18U; 
Continuirliche  R.  eiues  Elektro- 
magneten, hervorgebracht  durch 
den  Erdmagnetismus  III,  185;  Elek- 
tromagnetische R.  von  Flüssig- 
keiten III,  160;  von  Flüssig- 
keitsstrahlen III,  190;  von 
Flüssigkeiten  in  hohlen  Mag- 
neten III,  165;  Magnetische  R.  der 
Gasentladungen  IV,  571;  bei 
veränderlicher  Leitung  III,  181; 
eines  Magnets  um  sich  selbst  III, 
178;  eines  Magnets  um  einen 
Stromleiter  III,  173;  beweglicher 
Stromleiter  III,  12;  eines  Strom- 
leiters durch  den  Erdmagnetismus 

III,  169;  Theorie  der  elektromag- 
netischen Ii.  III,  149. 


Rotationsmagnet  ismus  IV,  309. 

Rückschlag  I,  23. 

Rückstand  im  Dielectricum  II,  83  ff. ; 
Arbeit  bei  der  Bildung  des  R.  II, 
89;  Abwechselnde R.  bei  Batterie- 
entladnngen  IV,  177,  1339; 
Theorie  der  Bildung  des  R.  11, 
95  ff.;  Ursachen  des  R.  II,  91. 

Ru  ss  schreib  er  von  Siemens  und 
Halske  I,  419. 

S. 

Salpetersäure  in  den  galvanischen 
Elementen  I,  777 ;  Elektrolyse  der  S. 
II,  540. 

Salze,  Elektrolyse  gelöster  8.  II, 
505 ;  Elektrolyse  geschmolzener  8. 
II,  499;  Elektrolyse  der  8.  der 
Alkali-  und  Erdmetalle  II,  517;  Lei- 
tungsfähigkeit fester  und  ge- 
schmolzener 8.  1 ,  558;  Leitungs- 
vermögen geschmolzener  Salze  II, 
96H. 

Salzlösungen,  Leitungsfähigkeit 
von  I,  571  ff. 

Sauerstoff,  Modifikationen  des  S. 
bei  der  Wasserzersetzung  II,  549. 

Sauerstoff  säuren,  Elektrolyse  der 
S.  II,  536. 

Säule  von  Farad ay  I,  734;  Trockene 
S.  1 ,  27 1 ;  Theorie  der  trockenen  6. 
I,  274,  IV,  1253;  Volta'sche  8. 
1,  261;  Abänderungen  der  Volta- 
schen 8. 1,  269 ;  Volta'sche  8.,  verbun- 
den mit  einem  Condensator  I,  267; 
Volta'sche  8.,  Einrluss  der  Flüssigkeit 
1 ,  270 ;  Volta'sche  S.  mit  Zwischen- 
platten  II,  809;  S.  von  Watkins  1,280  ; 
S.  von  Young  1 ,  734;  S.  von  Zam- 
boni  I,  279. 

Schatten,  Elektrischer  IV,  620;  der 
positiven  Schichten  IV,  516;  durch 
seeuudäre  Kathodenstrahlen  IV,  514. 

Scheidung  der  Elektricitäten  in 
Nichtleitern  IV,  loifl. 

S c  h  e  i  d  u  n  g  s  k  r  a  f t ,  Elektrische  I,  96. 

Schichten,  Wandern  der  8.  des  elek- 
trischen Lichtes  IV,  453. 

S c h  i c  h  t en  b i  1  d  u  n  g  in  den  Ent- 
ladungen in  Gasen  IV,  581,  593. 

Schichtung  des  positiven  Lichtes 
IV,  444. 

Schlag  weite  I.  29;  der  Entladungen 
IV,  64? ;  Abhängigkeit  der  S.  von 
dem  Stoff  des  Mediums  IV,  659; 
der  Elektroden  IV,  665;  Einrluss 
der  Temperatur  und  Feuchtig- 
keit auf  die  8.  IV,  fifi2. 

Sch  1  i  es  su  ngs  funken  der  galva- 
nischen Säule  IV,  708. 
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8chlittenapparat  von  E.  du  Bois- 
Reymond  IV,  7. 

Schweben  von  Eisenstäben  in  Spi- 
ralen III,  581. 

Schwefelmetalle,  Leitungsfähigkei  t 
der  I,  554;  ThermoelektriBche  Stel- 
lung der  II.  262. 

Schwefelsäure,  Elektrolyse  der  II, 
538,  IV,  1295. 

Schwingungen,  Elektrische IV,  129; 
einer  Magnetnadel  III,  235;  Aperio- 
dische Schw.  einer  Magnetnadel  III, 
242. 

Schwingungstheorie  von  Haukel 
IV,  1136. 

8ei  tenentladung  einer  Batterie IV, 
672. 

Selbstinduction,  Coefflcient  der 
IV,  86. 

Selen,  Leitungsfäbigkeit  desselben  I, 
543  ff.,  IV,  1233;  Einfluss  des  Er- 
wärmens auf  diese  Leitungsfühig- 
keit  I,  544;  Einfluss  des  Lichtes 
auf  dieselbe  I,  547 ;  Einfluss  des  Stro- 
mes auf  dieselbe  I,  545. 

Selenphotophon  I,  551. 

Silberoxyd,  Elektrolyse  des  schwefel- 
sauren und  salpetersauren  S.  II,  514. 

8ilbervoltameter  II,  490. 

Sinusbussole  III,  252. 

Sin  uselektrometer  von  Riess  I, 
159. 

8inusinductor  IV,  360. 

8inusrheonom  IV,  338. 

Sinti stangeuten bussole  III,  253. 

Smee'sche  Kette,  Polarisation  in 
derselben  II,  802. 

Solenoid,  "Wirkung  desselben  III, 
48  ff.;  Vergleichung  des  Verbaltens 
der  8.  und  der  Magnete  III,  139. 

8 pan  n un g  der  Elektricität  1,96;  Ein- 
fluss der  mechanischen  Sp.  auf  die  ther- 
moelektrische  Stellung  der  Metalle  II, 
280 ff.;  Freie  8p.  an  den  Enden  der  In- 
ductionsrollen  bei  der  Volta-Induction 
IV,  208  ;  Vertheilung  der  Spannungen 
im  Daniell'schen  und  Grove'schen 
Element  1,  288  ff.;  Einfluss  der  Sp. 
und  Dehnung  auf  die  Leitungsfähig- 
keit von  Drähten  IV,  1224. 

Spannungsdifferenz  I,  193. 

Spannungsreihe  I,  195;  für  zwei 
Metalle  bei  einer  Flüssigkeit  I,  258 ; 
für  die  Erscheinungen  der  Reibung 
1,  219. 

Spectrum  der  Entladungen  IV, 
549;  der  Funken  IV,  760;  ge- 
mischter Gase  IV,  551 ;  desGlimm- 
lichtes IV,  551;  des  Lichtbogens 
IV,  849. 

Spiegelablesung  I,  42. 

Spiegelbussole  III,  288. 


Spiegelgalvanometer  III,  289  ff., 
IV,  1317:  Einstellung  des  Sp.  III, 
297;  mit  Glockenmagnet  III,  300; 
mit  Luftdämpfung  III,  303. 

8pirale,  Oscillirende  III,  7;  Anzie- 
hung gegen  Eisenstäbe  III,  575, 
IV,  1323;  Anziehung  gegen  Eisen- 
röhren, dünne  Eisenplatten  und 
Glockenmagncte  III,  582  ff.;  Dre- 
hungsmoment und  Fläche  einer 
8p.  III,  213,  IV,  1316;  Ersatz 
der  Windungen  einer  Sp.  durch 
Magnetflächen  III,  211;  Wirkung 
einer  Sp.  auf  ein  magnetisches  Theil- 
chen  III,  208. 

8pitzen,  Wirkung  der  I,  90. 

Standard  Elektrometer  I,  178. 

Staub,  Einfluss  des  St.  auf  die  Zer- 
streuung der  Elektricität  IV,  605. 

Staubbilder  IV,  763. 

Stau  bringe,  Kundt'sche  IV,  798. 

Stimmgabel,  Stromunterbrechung 
durch  eine  1,  303. 

Stöpselumschalter  I,  308. 

Strich,   Einfacher,  doppelter  u.  s.  f. 

III,  103  ff. 

Strom,  Elektrischer  1 ,  33 ;  Ablen- 
kung und  Einstellung  eines  Str. 
durch  einen  Magnet  III,  137  ff.,  IV, 
1310;  Ablenkung  vom  Str.  in 
Metallplatten  III,  192.  IV,  1310; 
Bewegung  der  Elektricität  im  Str. 

IV,  1031;  beim  Drücken  dereinen 
von   zwei    gleichartigen  Elektroden 

II,  853;  Einfluss  der  Dichtigkeit  des 
Str.  auf  die  Elektrolyse  11,  497  ; 
Verhalten  der  elektrischen  Str.  gegen 
die  Erde  III,  78;  Ersetzung  des 
galvanischen  Str.  durch  mechanisch 
bewegte  Elektricität  IV,  1029  ;  Gal- 
vanischer Str.  bei  zwei  Metallen 
und  einer  Flüssigkeit  I,  246  n". ;  In 
ducirender  oder  primärer  und 
iuducirter  Str.  IV,  4 ;  Inten- 
sität des  Str.  1,  318;  Intensität 
constanter  Str.  III,  313;  Messung 
der   lutensität    momentaner  Str. 

III,  317;  Kataphorische  Wir- 
kung des  Str.  II,  166;  Einfluss  hin- 
durchgeleiteter Str.  auf  die  Länge 
von  Eisenstäben  III,  711;  Magneto  - 
elektrischer Str.  IV,  4;  Ablen- 
kung der  Magnetnadel  durch 
den  Str.  III,  118;  Wechselwirkung 
zwischen  Str.  und  Magneten  III, 
126;  Magnetisirung  durch  elek- 
trische Stri  III.  89  ff.;  Wirkung  eines 
geschlossenen  Str.  auf  einen  Mag- 
netpol III,  194;  Wirkung  eines 
geradliuigen  8tr.  auf  eiueu  Mag- 
netstab  III,  121;  Mechanische 
Wirkungen  galvanischer  .Str.  II, 
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401;  Ströme  an  uuhomogenen  Me- 
tallen II,  60»;  Ströme  bei  ungleich- 
zeitigem  Eintauchen  zweier  Elektro- 
den von  gleichem  Metall  II ,  826  ; 
Messapparate  für  starke  Str.  III, 
330  ;  P  h  o  t  o  c  h  e  in  i  s  c  h  e  Str.  II, 
856 ;  Drehung  der  Polarisations- 
ebene des  Lichte«  durch  den  gal- 
vanischen Str.  III,  907  ;  Verlauf  der 
primären  Str.  bei  Gegenwart  einer 
geschlossenen  Spirale  IV,  115;  Ströme 
im  Reib  zeug  der  Elektrisirmaschine 
II,  148;  Ströme  beim  Schütteln 
der  einen  von  zwei  gleichartigen 
Elektroden  II,  850;  Secundärer 
Str.  IV,  39;  Snccedirender  Str. 
IV,  39;  Triboelektrische  Str. 
II ,  250  ;  8tröme  im  unendlich  e  n 
Räume  I,  377  ;  Ursachen  der  Bil- 
dung des  galvanischen  Str.  1 ,  251 ; 
Ursachen  der  Str.  bei  ungleich- 
zeitigem Eintauchen  zweier  Elektro- 
den von  demselben  Metall  II ,  836 ; 
Zeitlicher  Verlauf  der  galvanischen 
Str.  IV,  100;  Durchgang  eines  ver- 
zweigten Str.  durch  Körper  I, 
370  ff.;  Wärmeerzeugung  durch 
den  galvanischen  8tr.  II,  383  ff. ; 
Fortführung  der  Wärme  durch  den 
Str.  II,  426  ff.;  Wechselwirkung 
kleiner  geschlossener  Ströme  III,  44 ; 
Wirkungen  des  galvanischeu  Stro- 
mes I,  249. 

Strom bildung  und  Entladungs- 
zeit. Versuche  von  Guillemin  I, 
413;  in  der  Kette  11,  996;  S.  und 
Ladungszeit.  Versuche  von  Fa- 
raday,  Gaugain,  Wheatstone  I,  406  ff. ; 
Primäre  und  seeuudäre  Processe 
bei  der  Strombildung  II,  898  ff. 

Stromelemente,  Translatorische  und 
rotatorische  Kräfte  zwischen  8tr. 
rV,  1034;  Elektrodynamische  Wech- 
selwirkung von  Str.  IV,  1033; 
Wechselwirkung  auf  einander  fol- 
gender Str.  III,  28. 

8 1  r  o  m  i  n  t  e  n  s  i  t  ä  t ,  C  o  n  s  t  a  n  z  der 
Str.  IV,  1022;  Abhängigkeit  der  T ein - 
peraturänderuug  der  Contact- 
stellen  von  der  Str.  II,  419;  Mecha- 
nische Einheit  der  Str.  1, 327 ;  M  e  s  - 
sung  der  Str.  III,  61. 

S  tromleiter,  Anzieh  ungder  Magnet- 
nadel durch  Str.  III,  129;  Rotation 
eines  Magnets  um  einen  Str.  III,  173; 
Rotation  eines  Str.  um  einen  Mag- 
net III,  156;  Rotationen  beweg- 
licher Str.  III,  12. 

Stroraregulator  I,  311  ff.,  IV,  1215. 

Stromrichtung,  Einfluss  der  Str. 
auf  die  Arbeitsleistung  in  der  Kette 
II,  897  ;  Umkehrungen  der  Str.  II,  843. 


Strömnngscurven  der  Elektricität 

I,  372. 

Strömungsströme  II,  156;  Ablei- 
tung der  Gesetze  der  Str.  II,  194. 

S  tromunterbrechung  1,301 ;  durch 
Metallsaiten  1 ,  303 ;  durch  Stimm- 
gabeln I,  303. 

Strom  Verzweigung,  Berechnung 
und  Versuche  von  Kirchhoff  etc.  1, 
380  ff.,  IV,  1216;  in  körperlichen 
Leitern,  Sätze  von  Helmholtz  I, 
368  ff. ;  in  linearen  Leitern,  Ge- 
setz von  Kirchhoff  I,  361  ff.;  in  gal- 
vanischen Säulen  I,  394. 

Stromwender  I,  304. 

Structur,  Einfluss  der  Str.  auf  die 
thermoelektrische  Stellung  der  Me- 
talle II,  277. 

Structu  ränderungen,  Einfluss  der 
Str.  auf  die  Leitungsfähigkeit  der 
Metalle  I,  522  ff. 

Supero.xvde,  Bildung  derselben  II, 
513. 

Super positiou  elektrischer  Ströme 

I,  373. 

T. 

Tafel,  Franklin'sche  I,  117,  138. 
Tangentenbussole  III,  247. 
Tassenapparat  von  Volta  I,  730. 
Tassensäule  von  Volta  I,  278. 
Telephon,  IV,  282;  von  Reiss  III, 
735. 

Tellur,  Leitungsfähigkeit  von  I,  553. 

Temperatur  der  Funken  au  den 
Elektroden  IV,  719;  Einfluss  der  T. 
auf  die  Leitungsfähigkeit  der 
Legirungen  I,  514  ff. ;  Einfluss  hoher 
T.  auf  die  Leitungsfähigkeit 
der  Metalle  I,  524;  im  Leitungs- 
draht eines  galvanischen  Strome« 
IV,  1288;  des  Lichtbogeus  IV, 
838;  Messung  der  T.  mittelst  der 
Thermosäulen  II,  274  ff.;  Einfluss 
der  T.  auf  die  magnetische  Drehung 
der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  III,  936;  Einfluss  der  T.  auf 
die  Schlagweite  IV,  662;  Thermo- 
ströme  bei  höheren  Temperaturen 

II,  287  ff. 

Tempera  tu  ränderung  der  Con- 
tactstellen  heterogener Theile  des 
Schliessuugskreises  II,  415  ff. ;  Ein- 
fluss derT.  auf  theilweise  en t mah- 
net isirte  Stäbe  III,  763;  Einflufs 
der  T.  auf  Magnete.  Theorie  von 
G.  Wiedemann  DJ,  769;  Verhalten 
von  Magneten   während   der  T. 

III,  766;  Einfluss  der  T.  auf  ver- 
schiedenstark magnetisirte  Stäbe 
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HI ,  759 ;  Einfluss  der  T.  auf  das 
permanente  magnetische  Moment 
III,  751,  IV,  1327;  Einfluss  der  T. 
auf  das  temporäre  magnetische  Mo- 
ment III,  740;  Abhängigkeit  der  T. 
der  Contactstellen  von  der  S  t  r  o  m  - 
intensität  II,  419, IV,  1288;  Bezie- 
hung der  T.  der  Contactstellen  zu  den 
ThermoströmenII,421  ff.,IV,  1289; 
Einfluss  der  T.  auf  die  Verkei- 
lung des  Magnetism  us  III,  765. 

Theorie  der  dyn  am  oelek  tri  sehen 
Maschine  IV,  391  ff.;  der  magne- 
tischen Einstellung  der  Krystalle 
III •  886,  IV,  1331;  der  Elektrici- 
tät  (von  Maxwell)  IV,  1159;  Aether- 
theorie  der  Elektricität  IV, 
1142  ff.;  Wirbeltheorie  der  Elek- 
tricitätlV,  1184;  der  El  ek  tric  i- 
tätsbewegung  im  Strome  IV, 
1031 ;  der  Elektricitätserregung  in  der 
Kette  1,251,11,  970  u.  ff.;  der  Elek- 
trodynamik III,  18  ff. ;  der  Elek- 
trolyse II,  924  ff.;  der  Entla- 
dungen in  Gasen  IV,  576  ff.; 
der  Induction  IV,  1060  ff.,  IV, 
1335;  der  Magnetisirung  III, 
96  ff. ,  III,  480  ff.;  der  Beziehung 
zwischen  Magnetismus  und  Tor- 
sion III,  690;  der  magnetischen  Dre- 
hung der  Polarisationsebene 
des  Lichtes  III,  950;  der  Bildung  des 
Rückstandes  II,  95  ff. ;  der  trocke- 
nen Säule  I,  274,  IV,  1253;  der 
T  Ii  ermo  ströme  IV,  1102. 

T  l»e  r  m  oelek  tri  ei  tät  II,  247  ff.;  der 
Flamme  IV,  877;  schlecht  leitender 
Krystalle  II,  315  ff.,  IV,  1278;  Hypothe- 
sen über  die  Th.  der  Krystalle  II,  337. 

Thermoelektr  ine  lies  Gesetz  II, 
251  ff.;  Th.  Reihe  II,  248  ff;  Th. 
Unregelmässigkeiten  II,  302  ff.; 
Th.  Verhalten  magnetisirteu  Eisens 
III,  727;  Th.  Verhalten  von 
Amalgamen  IV,  1277. 

ThermoelektromotorischeKraft 
II,  248,  256. 

Thermoelement  II,  250;  Th.  von 
Pouillet  II,  265  ;  Widerstand  der  Th. 
II,  264. 

Thermo  kette  II,  250. 

Thennophon  IV,  1288. 

Thermosäulen  von  Markus,  Mure 
und  Ciamond,  Noe  II,  266  ff.;  Tem- 
peraturmessung mittelst  der  Th.  II, 
274  ff. 

T  her  mos  tröme,  Arbeitsleistung 
bei  Th.  II ,  442  ff. ;  in  gebogenen 
Drähten  II,  313;  zwischen  nicht- 
iuetallischeu  Flüssigkeiten  II, 
3.r>4  ff. ;  in  leitenden  Kr y stallen  TT, 
33»;  in  k  ry  stalli uischeu Körper u 


11,451;  zwischen  zwei  Metallen  II, 
247 ;  bei  Berührung  ungleich  warmer 
Metalle  II,  306;  zwischen  Me- 
tallen und  nichtmetallischen  Flüssig- 
keiten II,  346,  IV,  1286;  zwischen 
Metallen  und  geschmolzenen  Salzen 
II,  352,  IV,  128«;  Einfluss  der  Ober  - 
flächenschichten  auf  die  Th. 
II,  310;  Umkehrung  der  Richtung 
der  Th.  II,  292;  bei  höheren  Tem- 
peraturen II,  287  ff. ;  Beziehung 
der  Temperaturänderung  der 
Contactstellen  zu  den  Therinoströmen 

II,  421  ff;  Theorie  der  Th.  von 
F.  Kohlrausch  II,  456;  C.  Neumaun 
IV,  1102;  Ursaohen  der  Th.  II, 
453,  IV,  1290;  Wirkungen  der 
Th.  II,  272. 

Töne  in  galvanisch  erwärmten  Dräh  - 
ten  II,  400,  IV,  1288;  beim 
Elektrisiren  II,  105;  durch 
Bewegung  der  Elektroden  des 
Funkens  IV,  752;  beim  Magneti- 
siren  IIIr  730,  IV,  1327;  beiQueck- 
silberelektroden  II,  570. 

Torsion,  Einfluss  der  T.  auf  die 
Leitungsfähigkeit  der  Metalle 
I,  521 ;  Eiufluss  der  T.  auf  den  Mag- 
netismus III,  671,  IV,  1323;  Mag- 
netisirung eiserner  Stromesleiter 
durch  die  T.  III,  680;  Einfluss  der 
Magnetisirung  auf  die  T.  III, 
683;  Theorie  der  Beziehungen  zwi- 
schen T.  und  Magnetismus  III,  690. 

Torsionsgalvanometer  III,  331. 

Trägheit  der  Elektricität  IV,  1023. 

Tragkraft,  Einfluss  der  Berüh- 
rungsfläche auf  die  Tr.  der  Mag- 
nete III,  602;  Einfluss  der  Dimen- 
sionen der  Anker  und  Magnete  auf 
ihre  Tr.  und  Anziehung  III,  597;  Tr. 
und  Anziehung  geschlossener  Elek- 
tromagnete  III,  632;  hohler  und 
massiver  Elektromagnete  III, 
601;  Eiufluss  angelegter  Eisenmassen 
auf  die  T.  der  Elektromagnete 

III,  606;  Einfluss  der  magnetisireu- 
den  Kraft  auf  die  Tr.  geschlossener 
Elektromagnete  III,  635;  Einfluss 
der  Entfernung  des  Ankers  vom 
Magnet  auf  die  Tr.  III,  64«;  der 
Glockenmagnete  III,  653;  Ein- 
fluss des  Abstandes  der  Pole  und  der 
Berührungsfläche  auf  die  Tr.  der 
Hufeisenmagnete  III,  651  ff.; 
Einfluss  der  Länge  der  Schenkel  auf 
die  T.  der  Hufeisenmagnete  III, 
649;  Empirische  Sätze  über  die  Tr. 
der  Hufeisenmagnete  III,  652; 
Einfluss  der  Dicke  der  Hufeisen- 
magnete und  Anker  auf  die  Tr. 
1U,   648;    Einfluss   der   Lage  der 
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Magnet  isirungsspimlen  auf  die  Tr. 
der  Hufeisenmagnete  III,  643; 
eines  kugelförmigen  Magnet- 
systems III,  598;  Einfluss  der 
magnetisireudeu  Kraft  und  der 
Entfernung  auf  die  Tr.  III,  589; 
Einfluss  der  magnetisirenden 
Kraft  auf  die  Tr.  geschlossener  Sy- 
steme III,  621;  geschlossener  Magnet- 
systeme III,  619;  der  Radmaguete 
III,  654;  gerader  Stäbe  111,599;  an 
verschiedenen  Stellen  der  Seiten- 
flächen eines  Magnets  III,  608. 

Transversalmagnete  III,  »»14. 

Trans versalmaguetismus  III,  795; 
Tr.  von  Eisenröhren  III,  627. 

Trogapparate  von  Cruickshauk, 
Wilkiuson,  Wollaston  I,  730  ff. 


u. 

Uebergangswiderstand  I,  532,  II, 
626  ff. 

Ueber  mangansäure,  Ketten  mit 
Eisenchlorid  und  U.  I,  783. 

Uebersch  wefelsäure  II,  .r>51. 

Umkehruuj;  von  Maguetismus  in 
Diamagnetismus  III,  HAH. 

Umschalter  II,  646;  U.  von  Dehrns 
I,  452. 

Universalcompensator  von  Beets 
I,  487. 

Universalgalvanometer    von  W. 

Sieniens  III,  273. 
Unregelmässigkeiten,  Thermoelek- 

trische  II,  302  ff. 


V. 

Ventil,  Elektrisches  IV,  474. 
Ventil  röhren    vou   Holtz    und  von 
Poggcudorff  IV,  477  ff. 

V  e  r  b  i  u  d  u  n  <r  s  s  t  u  fe  n  ,  Zersetzungs- 
producte  der  verschieden  hohen  V. 
eines  Kadicals  mit  einem  anderen  II, 
V24  ff. 

Verbrennen.    Elektricität    beim  V. 

vou  Kohle  IV,  .m>8. 
Verdunstung,    Elekt  rici  tütserregun  g 

durch   I,  24o;  Beförderung  der  V. 

durch  den  elektrischen  Wind  IV,  62K. 
Verse  hiebung  der  Elektricitäten  I,  19. 

V  e  r  s  t  ä  r  k  u  n  g  s  z  :i  h  1 ,  Best  im  inung  der- 
selben I,  125  ff. 

Vertheilung  der  Elektricität  (Berech- 
nung von  Poisson)  I ,  «9 ;  Methoden 
^ron  Hunkel,  Murphy  und  W.  Thom- 
*»*m  I,  73ff.;  Berechnung  der  V. 
v  Elektricität  II ,   12  ff.,  IV,  1205; 
Elektricität  auf  Kugel  reihen 


I,  88;  auf  zwei  Kugeln  I.  69 ,  79 ; 
auf  der  Oberfläche  der  Körper  I, 
59  ff.;  im  Querschnitt  der  Leiter 
IV,  1027;  Unabhängigkeit  der  V. 
der  Elektricität  vom  Stoff  der  Körper 

I ,  55 ;  der  Elektricität  auf  einer 
Vollkugel  I,  65. 

Ver ticalgal vanometer  III,  270. 
Verunreinigungen,  Einfluss  von  V. 

auf  die  Lösung  von  Metallen,  II,  6 Iis 
Vibriren  der  Elektroden  de*  Funken* 

IV,  749. 
„Volt",  Das  I,  328,  IV,  906. 
Volta'sche  Fundamentalvereuche  I. 

183  ff.,  IV,  1208. 
Volta-Induction  IV,  4,  in  linearen 

Leitern  IV,  25. 
Voltameter  II,  479,  488  ff.,  IV,  1291; 

Analogie  polarisirter  V.  mit  Conden- 

satoren  II,  758,  IV,  1300;  Capacität 

eines  polarisirten  V.  II,  748. 
Voltastat  I,  312. 

Voluinenäuder  ung  beim  Elektrisiren 

II,  107,  IV,  1272;  der  Flüssigkeiten 
beim  Elektrisiren  II,  122,  IV,  127*; 
Theorie  der  elektrischen  V.  II,  121. 


w. 

Wage,  Elektromagnetische  III,  66.  246. 
Waguer'scher  Hammer  I,  302. 
Wärme  bei  Batterieentladungen 

II,  359ff.,  IV,  1286;  Fortführung 
der  W.  durch  den  Strom  II,  426  ff., 
IV,  1290;  W.  bei  Oasent Wicke- 
lung II,  912;  8pecifische  W.  d« 
magnetisirten  Eisens  III,  7t*2; 
Einfluss  der  W.  auf  den  Magne- 
tismus und  Diamag uetiimui 
verschiedener  Körper  III,  901 ;  Mag- 
netische Drehung  der  Polarisa 
tionsebene    der   strahlenden  W. 

III,  949. 

Wärmeentwickelung  bei  Gasent- 
ladungen IV,  524. 

Wärmeerzeugung  in  Elekt  r o- 
lvten  II,  412;  beim  Magnetmreti 
HI,  772,  IV,  1327  ;  durch  den  galra 
nischen  Strom  II,  383  ff.,  IV,  l>*7; 
Einfluss  des  umgebenden  Me- 
diums auf  die  galvanische  W.  11,396. 

Wärmeleitungsfähigkeit,  Aende- 
rung  der  W.  des  Eisens  beim  Mag- 
net isiren  III,  717,  IV,  1324. 

Wärme  Wirkungen  und  Arbeits- 
leistungen bei  der  Elektrolyse  11. 
863;  der  elektrischen  Funken  IV.  716. 

Wasser,  Leitungsfähigkeit  desselben 
I,  568. 

Wasserdampf,  Leitung  durch  IV, 
607. 
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Wasserstoff,  Verhalten  des  elek- 
troly  tischen  Wasserstoffs  II ,  554 ; 
Polarisation  durch  elektrolytischen  W. 
II,  738;  Umwandlung  des  Bandenspec- 
trums  des  W.  in  ein  Liuieuspectrum 
IV,  536. 

Wassersto  ff  säuren,  Leitungsfähig- 
keit wasserfreier  W.  I,  563. 

Wasserstoffsuperoxyd  II,  551; 
Elektrolyse  desselben  II,  526,  IV,  1306. 

Wasserstrahlen,  elektrisirte  I,  27; 
Verhalten  in  der  Flamme  IV, 

Wasserzersetzung  durch  den  gal- 
vanischen Strom  II,  544,  IV,  1295; 
Einfluss  von  Beimischungen  auf  die 
W.  II,  558;  Wiedervereinigung  der 
Gase  bei  Umkehrung  des  Stromes 
II,  556. 

Wasserzersetzungsapparate  II, 
476. 

„Weber",  Das  I,  328,  IV,  906. 

Webermeter  von  Ellison  II,  491. 

Wechselwirkung  der  Leiter  III, 
4  ff. ;  zweier  Magnete  III,  112;  zwischen 
8trömen  und  Magneten  III,  126. 

Wellen  in  der  Luft,  hervorgerufen 
durch  Funkenentladungen  IV,  736. 

Wendepunkt  der  temporären  Mag- 
netisirung  III,  426. 

Widerstand,  Aeusserer  secundärer 
II ,  63 1 ;  des  porösen  Diaphrag- 
mas eines  Elements  mit  einer  Flüssig- 
keit I,  489;  unzersetzbarer  Körper,  Be- 
stimmung durch  das  Differential  - 
gal  va nometer  I.  442  ff. ;  durch  die 
Wheatstoue'sche  Brücke  I,446ff.;  durch 
das  Galvanometer  III,  286;  Beob- 
iichtungsfehler  dabei  I,  436;  Ver- 
gleichung  der  Methoden  der  W.  I, 
459.  Mechanische  Einheit  des  W.  I, 
328;  elektrischer  W.  des  magnetisirten 
Eisens  III,  720,  IV,  1325;  an  secun- 
dären  Elektroden  IV,  512;  der 
Elektrolyte  II,  944  ff. .  IV,  1306; 
der  galvanischen  Elemente  I,  480; 
derErdel,  379;  einer  Flüssigkeit 
zwischen  zwei  kreisförmigen  concen- 
trischen  Leitern  I,  368;  des  Galva- 
nometers III,  276;  der  verdünnten 
Gase  IV,  488;  innerer  secundfirer 
W.  II,  636;  abgestumpfter  Kegel 
1,369;  fester  Körper  (Methoden  von 
1.  Matthiessen  u.  Hockin,  2.  W.  Thom- 
son, 3.  Kirchhoff  und  Hansemann)  I, 
462  ff.,  IV,  1219;  secundürer  W.  poröser 
Kör}) er  II,  630;  durch  den  Strom 
nicht  zersetzbarer  Körper  I,  439  ff., 
IV,  l'ji*  tf.;  sehr  schlechter  Leiter 
I,  468;  der  zersetzbaren  Leiter  I, 
470ff;  des  Lichtbogens  IV,  854; 
empirisches  Normalmaass  des  W. 


I,  489;  specifischer  W.  eines  Kör- 
pers I,  324;  der  Thermoelemente 

II,  264;  des  Ueberganges II,  626  ff. 
Widerstandseinheiten  IV,  974. 
Widerstandsetaions  von  Siemens 

I,  435,  IV,  974. 
W iderstandssäulen  von  Eisenloh» 

I,  434. 

Wind,  elektrischer  IV,  624;  Beförde- 
rung der  Verdunstung  durch  den 
elektrischen  W.  IV,  628. 

Wippe  von  Poggendorff  II,  650;  von 
Siemens  II,  648. 

Wirbeltheorie  der  Elektricität  IV, 
1184. 

Wismut  h  oxyd,  salpetersaures,  Elek- 
trolyse desselben  II,  513. 

Wirkungen  des  galvanischen  Stro- 
mes I,  249;  des  elektrischen  Stromes 
(chemische,  elektromagnetische,  phy- 
siologische und  thermische)  I,  33  ff. ; 
der  Thennoströme  II,  272 ff.;  der  In- 
ductionsströme  IV,  10  ff. 

Wogen,  das  W.  der  Kraft  der  Kette 

II,  802. 


z. 

Zähigkeit,  Beziehung  des  Wider- 
standes der  Elektrolyte  zur  Z.  der- 
selben II,  947. 

Zambonische  Säule  I,  279;  Pola- 
risation derselben  IV,  1299. 

Zeitmessung  durch  das  Galvano- 
meter III,  326. 

Zersetzung  durch  schwache  elektro- 
motorische Kraft  II,  917;  der  Körper 
durch  elektrische  Funken  IV,  819  \Y. 

Zersetzungsproducte  der  ver- 
schieden hohen  Verbindungsstufen 
eines  Badicals  mit  einem  anderen 
II,  524  ff. 

Zersetzungswiderstand,  ver- 
meintlicher II,  665. 

Zersetzungszelle,  Einschaltung 
einer  II,  894;  Wärme  in  Z.  II,  904. 

Zerstäubung  vou  Drähten  II,  448; 
der  Anode  bei  Gasentladungen  IV, 
473;  der  Kathode  IV,  541;  der  Luit 
IV,  731;  der  Elektroden  des  Licht- 
bogens IV,  841. 

Zerstreuung  der  Elektricität  IV, 
601  ;  der  Elektricität  in  Gasen  IV, 
603;  Einfluss  des  Staubes  auf  die 
Z.  der  Elektricität  IV,  605. 

Z  e  r  s  t  r  e  u  u  n  g  s  c  o  e  f  f  i  e  i  e  n  t  I,  49. 

Zink,  amalgamirtes  II,  611. 

Zink  kohlen  kett  e  I,  740. 

Zinkoxyd,  Elektrolyse  desselben  II, 
509. 
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Verzeichniss  der  Druckfehler. 


Band  I. 

8eite  48,  Zeile  12  von  oben  lies  im  Kenner  der  Formel:  2  -p-  cos ß  statt 

2a(tl.  cosß. 

Seite  50,  Zeile  22  von  unten  lies:  «  statt  a. 

Seite  66,  Zeile  5  von  oben  lies:  pro Quadratcentimeter  gleich  0,09/8 nr*  also. 
Seite  71,  Zeile  16  von  oben  lies  in  der  Formel:  ^-J*  statt 

Seite  71,  Zeile  17  Ton  oben  lies  statt  und       3,)  statt 

Seite  71,  Zeile  15  von  unten  lies:  g  statt  h. 
Seite  71,  Zeile  9  von  unten  lies:  h  statt  g. 
Seite  72,  Zeile  5  und  9  von  oben  ist  g  statt  7*  zu  setzen. 
Seite  72,  Zeile  7  von  unten  lies  in  der  Formel  im  2.  Gliede:  (a,  —  a,,)fc»  + 1 
statt  («i  —  rtn)  6". 

Seite  73,  Zeile  3  von  oben  lies:  f{x)  statt  f{x,9)  und  ist  hinzuzufügen: 
wenn  cos  9  =  1  ist. 

Seite  74,  Zeile  9  von  unten  in  der  Formel  für  V  lies:  V*  statt  "/t. 

Seite  78,  Zeile  8  von  oben  in  der  Formel  <r  lies  in  der  Klammer  r,' statt  r5. 

Seite  99,  Zeile  8  von  oben  lies:  (m, sec)  Btatt  (mm,sec). 

Seite  99,  Zeile  10  von  oben  lies:  90 gr  statt  163  gr. 

Seite  99,  Zeile  8  von  unten  lies:  (F*r2  —  ^"j r,)/(r«  —  r,). 

Seite  99,  Zeile  6  von  unten  lies:  r(K,  —  F9)/4 n  rx  (r2  —  r,). 

Seite  106,  Zeile  15  von  unten  lies:  isolirten  statt  abgeleiteten. 

Seite  116,  Zeile  13  von  unten  lies  in  der  Formel:  k  statt  Ä'. 

Seite  119,  Zeile  9  von  oben  lies:  V  =  1  statt  2^  =  1. 

Seite  119,  Zeile  4  von  unten  lies:  E  statt  K. 

Seite  120,  Zeile  4  von  oben  lies:  SE  zu  SI  statt  SI  zu  SE. 

Seite  120,  Zeile  14  von  unten  lies:  rx  <  r»  statt  r,  >  r2. 

Seite  122,  Zeile  7  von  unten  lies:  (ae  —  «*)/a«  statt  at/{ae  —  flk). 

Seite  127,  Zeile  1  von  unten  lies:  p.  324  statt  p. 

Seite  131,  Zeile  18  von  oben  Hess:  mm1a2  statt  mm2a2. 

Seite  131,  Zeile  17  von  unten  lies:  fl3  statt  a2. 

Seite  134,  Zeile  15  von  oben  lies:  F,  Vl  V3  statt  VaViVe. 

Seite  135,  Zeile  12  von  oben  lies:  Q  Cm/(Cm -\- Cn)  statt  Cm/(Cm  -f-  Cn). 

Seite  136,  Zeile  8  von  oben  lies:  Q.  =  Q3  =  Q3  statt  Qx  =  Q2  —  (J3. 

Seite  136,  Zeile  16  von  oben  lies:       statt  E. 

Seite  144,  Zeile  16  von  unten  lies:  Fig.  48  statt  Fig.  49. 

Seite  147,  Zeile  5  von  unten  lies:  3)  statt  1). 
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Seite  171,  Zeile  4  von  oben  lies:  trockene  statt  tockene. 
Seite  176,  Zeile  13  von  oben  lies:  Gx  statt  G. 

Seite  176,  Zeile  24  und  25  von  oben  lies  in  deu  Formeln:  Gq  statt  G. 
Seite  185,  Zeile  2  von  unten  lies:  3)  statt  ü). 

Seite  198,  Zeile  9  von  oben  lies:  in  heberfönn ige  Glasröhren  eudeude  Hiud- 
taden  statt  „poröse  Thouwand". 

Seite  339,  Zeile  3  von  oben  lies:  RCD  statt  B  C  D. 

Seite  339,  Zeile  14  von  unten  lies:  2,1  statt  3,4. 

Seite  339,  Zeile  13  von  unten  lies:  4,3  statt  5,1. 

Seite  339,  Zeile  12  von  unten  lies:  5  Btatt  2. 

Seite  339,  Zeile  4  von  unten  lies:  (2,3)  statt  (3,4). 

Seite  340,  Zeile  20  von  unten  lies:  DA  statt  EA. 

Seite  362,  Zeile  1  von  oben  lies:  Gesetze  berechnen  statt  Gesetze. 

Seite  362,  Zeile  6  von  unten  lies :  rt%  statt  r. 

Seite  363,  Zeile  5  von  oben  lies :  Vi  —  vh  statt  Vb  +  cb. 

Seite  365,  Zeile  8  von  unten  lies:  / Ii  +  tar3  -f  ürt  =  E. 

Seite  366,  Fig.  137:  der  Pfeil  in  ab  ist  umzukehren. 

Seite  367,  Zeile  14  von  unten  lies:  ZjÄ'2  statt  BBV 

Seite  373,  Zeile  10  von  unten  lies:  Va  statt  </  Va/dN. 

Seite  373,  Zeile  2  von  unten  lies:  Pogg.  Ann.  09  statt  61. 

Seite  382,  letzte  Formel  lies:  k  statt  7v. 

Seite  391,  Zeile  3  von  unten  lies:  p.  93  statt  p.  1. 

Seite  392,  Zeile  30  von  unten  lies:  1857  statt  1859. 

Seite  432,  Zeile  3  von  oben  lies  zweimal:  0  statt  5. 

Seite  445,  Zeile  16  von  unten  lies:  mm,  statt  ssv 

Seite  446,  Fig.  161:  der  Pfeil  in  ab  ist  umzukehren. 

Seite  448,  Zeile  21  von  unten  lies:  Fig.  164  statt  162. 

Seite  454,  Fig.  167  lies  rechts:  Wx  statt  W. 

Seite  456,  Zeile  11  von  oben  lies:  3  statt  1. 

Seite  456,  Zeile  25  von  obeu  lies:  Kupferdrahtleitung  statt  -lösung. 
Seite  461,  Fig.  169:  der  Pfeil  in  ab  ist  umzukehren. 

Seite  467,  Zeile  4  von  unten  lies:  Pogg.  Ann.  142,  p.  418  statt  42,  p.  218. 
Seite  483,  Zeile  9  von  oben  lies:  AERBCGA  statt  ABEBCG  A. 
Seite  486,  Zeile  14  von  unten  lies:  CDKGeS  statt  CDKcGS. 
Seite  48«,  Zeile  2  von  unten  lies:  Raynaud  statt  Rayuard. 
Seite  490,  Zeile  1  von  unten  lies:  1866  statt  1863. 
Seite  495,  Zeile  14  von  oben  lies:  Fig.  191  statt  192. 
Seite  502,  Zeile  2  von  oben  lies:  Centimeters  statt  Meters. 
Seite  502,  Zeile  3  von  oben  lies:  1  qcm  statt  1  cm. 

Seite  516,  Zeile  1  von  unten  lies:  Trans.  Roy.  Soc.  Edinb.  29  [2],  p.  599, 
1880  u.  1881. 

Seite  518,  Zeile  2  von  unten  lies:  b/a'1  statt  b2/a. 

Seite  519,  Zeile  2  von  oben  lies:  b/a2  =  0,67  statt  b*/a  —  60. 

Seite  519,  Zeile  3  von  oben  lies:  (1  —  2«)«  statt  (1  —  2)«<- 

Seite  525,  Zeile  5  und  6  von  oben  lies:  das  letzte  Zeichen  —  statt  -\-. 

Seite  542,  Zeile  16  von  oben  lies:  Keiser  statt  Kaiser. 

Seite  546,  Zeile  6  von  oben  lies:  588  statt  888. 

Seite  546,  Fig.  195  auf  der  Abscisseuaxe  lies:  Minuten  statt  mm. 

Seite  556,  Zeile  1  von  unten  lies:  1  statt  [4]. 

Seite  587,  Zeile  4  von  unten  lies:  3413  statt  4131  (vergL  Pogg.  Ann.  154, 
p.  457). 

Seite  624,  Zeile  1  von  unten  lies:  565  statt  562. 
Seite  626,  Fig.  201  c.  lies:  «,/*,  statt  « ß. 
Seite  626,  Zeile  10  von  unten  lies:  h  mit  m,  statt  h  mit  m. 
Seite  634,  Fig.  206  auf  Linie  BZX  lies:  r,  statt  r. 
Seite  639,  Zeile  19  von  oben  lies:  Ex  statt  E. 
Seite  641,  Zeile  14  von  oben  lies:  Ex  statt  E. 
Seite  648,  Zeile  14  von  unten  lies:  Fig.  218  statt  217. 
Seite  716,  Zeile  1  von  unten  lies:  1879  statt  1880. 
Seite  719,  Zeile  3  von  unten  lies:  1840  statt  1864. 
Seite  737,  Zeile  4  von  uuten  lies:  1865  statt  1863. 
Seite  745,  Zeile  7  von  oben  lies:  drei  —  vier  statt  zwei  —  drei 
WicilemsDU,  Elcktrk itat.  IV.  9 i 
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Seite  756,  Zeile  2  von  unten  lies:  der  Zinkvitriollösung  zu-  und  mit  der 
der  verdübuten  Schwefelsäure  ein  wenig  abnimmt., 

Seite  757,  Zeile  3  von  oben  lies:  1 :  1,03  statt  1,03  :  1. 
Seite  757,  Zeile  4  von  oben  lies:  wächst  statt  sinkt. 

8eite  769,  Zeile  13  von  oben  ist  beizufügen  das  Citat:   Yeates,  Journ. 
Telegr.  Eng.  1872  Dec,  p.  29;  Dingl.  Journ.  207,  p.  304,  1873*. 
Seit«  770,  Zeile  1  von  unten  lies:  1879  statt  1875. 

Seite  780,  Zeile  6  von  unten  lies:  statt  des  Citats  2:  Aebnlich  Fromme 
in  Betreff  der  Kupfervitriollösung,  Ber.  der  Oberhess.  Oes.  21,  p.  1,  1883. 
Seite  793,  Zeile  2  von  unten  lies:  1881  statt  1882. 


Band  II. 

Seite  57,  Zeile  2  von  unten  lies:  1875  statt  1874. 
Seite  65,  Zeile  14  von  oben  lies:  dem  Quadrat  statt  der  Wurzel. 
Seite  65,  Zeile  18  und  19  von  oben  lies:   beob.  statt  ber.  und  ber.  statt 
beob. 

Seite  120,  Zeile  7  von  oben  lies:  elektrische  statt  isolirende. 
Seite  135,  Zeile  10  von  oben  lies:  Quincke  statt  Röntgen. 
Seite  164,  Zeile  10  von  unten  lies:  (D  =  100)  statt  (D  =  l). 
Seite  305,  Zeile  16  von  unten  lies:  90  statt  9. 

Seite  390,  Zeile  6  von  oben  ist  hinzuzufügen  das  Citat:  W.  Lenz,  Pogg. 
Ann.  48,  p.  388,  1839*. 

Seite  504,  Zeile  29  von  oben  lies:  *)  statt  b). 

Seite  615,  Zeile  1  von  unten  ist  hinzuzufügen:  siehe  auch  W.  C.  Reid, 
Polytechu.  Notizbl.  1866,  p.  111. 

Seite  710,  Zeile  16  von  unten  lies:  55,03  statt  8,03. 
Seite  710,  Zeile  15  von  unten  lies:  8,25  statt  55,03. 


Band  III. 

Seite  194,  Seite  9  von  unten  lies:  IX  statt  X. 

Seite  209,  Zeile  9  von  unten  hinter  ß  beizufügen:  „p  der  Abstand  von  P 
von  AZ". 

Seite  210,  Zeile  18  von  oben  lies:  Z  statt  7. 
8eite  210,  Zeile  23  von  oben  lies:  z  statt  Z.  m 

8eite  216,  Zeile  13  von  oben  lies:  [\  ~  [\  statt  r\  ~  [\  • 

Seite  216,  Zeilen  10  und  11  von  unten  lies:  C  statt  O. 
Seite  317,  Zeile  19  von  oben  lies:  ConstVx  —  costt  =  2  Con*t sin  */a  «. 
Seite  317,  Zeile  27  von  obeu  lies:  D  =  MH/F,  Const  —  \MHjK  und... 
Seite  317,  Zeile  28  von  oben  lies:  2 V KF/MH  sin  Va n. 

Vi  4-C  . 

Seite  317,  Zeile  1  von  unten  lies:  1  =  2  — -1—  TFstny2u 


=  VlJa"C  HrTsin^a. 


VTTc 

8eite  318,  Zeile  2  von  oben  lies:  /  =  —  j-  HrTtt. 

Seite  495,  Zeile  9  von  unten  lies:  2,3"'  und  4,6"'  statt  2,  3,  4,  6"'. 

Seite  541,  Zeile  14  von  oben  lies:  ft  statt  «. 

Seite  632,  Zeile  18  von  unten  lies:  3  statt  2. 

Seite  659,  Zeile  8  von  unten  lies:  VII  statt  VI. 

Seite  760,  Zeile  1  lies  die  üeberschrift  der  7.  Columne  der  Tabelle 
",°-"/,°  statt  »'0-'"°. 

Seite  780,  Zeile  20  von  oben  lies:  76  statt  79. 
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Seite  930,  Zeil«  7  von  unten  He»:  1^555  st*tt  l.SJö:». 

Seite  947,  Zeile  6  von  oben  lies:  0,04173  «att  <  ».042*7  und  O.<04£$>  *t*tl 
Seite  947,  Zeile  3  von  unten  lies:  [5]  statt  [3]. 


Band  IV. 

Seite  990,  Zeile  14  von  nuten  lies:  elektromagnetischem  statt  elektrostati- 
schem. 

Seite  1042,  Zeile  10  von  oben  ist  in  der  Formel  hinter  A*  da*  Zeichen  ( 
und  hinter  cosf^  D*,)  da»  Zeichen  ]  einzufügen. 

Seite  1047,  Zeüe  2  von  oben  lies:  i it  statt  •». 

Seite  1047,  Zeile  4  von  oben  lies:  m,  statt  ii,1. 

Seite  1067,  Zeile  14  von  oben  lies:  1467  statt  1167. 

Seite  1069,  Zeüe  5  von  oben  lies:  1466  statt  1166. 

8eite  1084,  Zeile  11  von  oben  lies  zweimal:  —8,  C*  statt  8  (**. 

Seite  1084.  Zeüe  7  von  unten  lies:  2\  2fl  \V  statt  *\  2  ß  H*. 

Seite  1101,  Zeile  3  von  unten  ist  in  der  Mitte  hiuter  »j  das  Zeichen  (  ein- 
zufügen. 

Seite  Uli,  Zeile  18  von  uuten  lies:  das«  nach  statt  das». 

Seite  1123,  Zeile  1  von  unten  lies:  [2l  p.  194  statt  I2l. 

o  •  ....       ,    .  w     ,        ^  V  ^ 

Seite  1128,  Zeile  1  von  oben  lies:  A  j-^  :  -jj-  —  IC         :  -jtj  • 

8eite  1148,  Zeile  23  und  27  von  oben  lies:  1417  statt  1117. 

Seite  UM  in  der  Figur  lies:  r  und  r0  statt  y  und  y0. 

Seite  1173,  Zeüe  13  von  oben  ist  dem  Citat  beizufügen:  2  ediU  p.  290. 

Seite  1181,  Zeile  24  von  oben  lies:  mit  einer  der  statt  mit  einer. 

8eite  1319,  Zeile  4  von  uuten  liea:  p.  51  statt  p.  80. 
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